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ALABAMA  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     75°  on  the  18th  at  Chatom  and  Gilbertown 
Lowest  Temperature:     4°  on  the  22nd  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     6.49  inches  at  Mobile 

Least  Total  Precipitation:     1.20  inches  at  Muscle  Shoals  FAA  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.45  inches  on  the  25th  at  Mobile  WB 

Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.0  inches  at  Jacksonville  2  SW  and 

Leesburg 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the  26th  at 

Leesburg  and  on  the  27th 
at  Centre  5  SW 


JANUARY  ICE  STORMS 


Very  cold  air  covered  the  south  most  of 
the  month  and  for  much  of  Alabama  it  was 
the  coldest  January  since  1940.  The 
blanket  of  cold  air  was  favorable  for  the 
development  of  freezing  rain  and  ice  storms. 
Several  times  during  the  month  light  freez- 
ing rain  fell  in  scattered  localities  and 
on  two  occasions  freezing  rain  fell  over 
much  of  the  state  and  was  heavy  enough  to 
be  called  an  "ice  storm". 

The  first  ice  storm  occurred  mainly  on 
the  25th  but  began  on  the  24th  in  some 
of  the  northern  and  western  counties. 
Freezing  rain  and  glaze  was  reported 
over  all  but  the  extreme  southeastern 
counties.     In  the  western  half  of  the 
state  the  ice  accumulation  was  not  great 
enough  to  cover  the  ground  but  did  coat 
trees,  shrubs  and  other  vegetation  along 
with  power  and  telephone  lines.  The 
freezing  rain  was  moderate  to  heavy  in 
many  of  the  eastern  counties  and  over 
one  inch  of  ice  was  reported  on  the 
ground  in  some  areas.     Highways  and 
roads  were  hazardous  on  the  25th  and 
26th  particularly  in  the  higher  eleva- 
tions of  the  eastern  counties.  Total 
rainfall  for  the  storm  was  generally 
heavy  but  fortunately  temperatures  were 


above  freezing  much  of  the  time  and  the 
ice  accumulation  was  not  great.     In  south 
Alabama  most  of  the  ice  melted  on  the 
afternoon  of  the  26th  but  in  north  Alabama 
the  ice  remained  as  late  as  the  30th  in 
spots . 

The  second  ice  storm  began  on  the  afternoon 
of  the  28th  and  ended  that  night.  Except 
for  the  extreme  southeastern  counties 
freezing  rain  or  sleet  fell  south  of  a 
line  running  from  Sumter  County  to  Cleburne 
County.     The  precipitation  was  light  but 
did  cause  some  icing  of  bridges  and  glazed 
electric  and  telephone  lines  along  with 
trees,  shrubs  and  other  vegetation.  The 
ice  melted  the  following  day  as  the  weather 
cleared  and  temperatures  reached  the  40's. 
Damage  from  the  storm  was  light  and  con- 
fined mostly  to  electric  and  telephone 
lines . 

Ice  storms  in  south  Alabama  are  infrequent 
and  these  were  the  first  in  many  years. 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,   RED  2 
Montgomery,  Alabama 
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•  08 

•  51 

•  02 

■02  ^28 

•  65 

.23 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  1  U  I  12 

13 

 L 

14 

 L 

15 

16  1  17  1 

 1  L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

'  ^ 

23 

 L 

24 

25 

■ — — 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29  {  30 

31 

•  50 

•  60 

•  90 

.80 

•  30 

■  56 

■  01 

.02 

•  05 

•  TO 

•  21 

•  54 

.09 

•02 

'77 

*  15 

*08 

*  10 

•  39 

*70 

05 

• 

^53 

.06 

•  09 

•  46 

•  37 

.19 

•  96 

•  96 

•  06 

•0> 

•  66 

•  05 

•  17 

•  19 

1*06 

1«06 

•24 

1.47 

.01 

•  49 

•  02 

•62 

•  97 

•09 

.32 

•  34 

•  It 

•  31 

•  16 

.24 

.07 

•  05 

•  0* 

•  63 

•  19 

•  67 

.30 

.42 

.53 

•  39 

•le 

•  39 

1*09 

•  ^9 

•  90 

•  10 

•  30 

.1* 

•  1 1 

•  54 

•  13 

.37 

1*09 

•  02 

•  09 

•  02 

.03 

.34 

1.13 

•  93 

■02 

•  99 

•  69 

•  13 

.55 

•  14 

•  10 

•  Z6 

.99 

1.90 

1 .02 

•  31 

•  92 

•  03 

•  26 

.03 

.72 

.08 

.01 

•J* 

•  13 

Oft 

*iA 

.06 

.92 

* 

.60 

.05 

.04 

I5I 

.16 

I9I 

•  06 

.69 

•  19 

•  11 

2*49 

•  63 

•  27 

•  20 

I  •35 

_ 

•65  tOi 

*flB 

•  03 

•  1 

* 

*45 

05 

*22 

*54 
* 

T 

20 

*90 

.66 

.01 

T 

•  41 

.02 

•  42 

a7 

•  30 

T 

.07 

.55 

.15 

■** 

•  10 

•  20 

•  16 

•  66 

•03 

'32 

.11 

*26 

T 

.58 

•  03 

T 

'*e 

•  29 

.03 

•03 

•  86 

•  19 

'27 

.01 

.20 

.25 

•  26 

•  35 

■  06 

•  30 

•  12 

■  18 

.33 

•  14 

•  59 

.94 

T 

1.23 

.02 

.24 

.07 

.55 

1  .04 

.03 

•  23 

.31 

.17 

•  15 

1.10 

.83 

•  10 

•  05 

■  79 

.08 

.39 

.70 

.20 

•  19 

.29 

•  19 

'to 

•  82 

'■^ 

•  09 

1  •TS 

.06 

.28 

•  06 

•  07 

•  69 

■  97 

•  10 

.26 

■  39 

.20 

.30 

.  36 

.12 

■  15 

•  05 

•  10 

.  36 

•  69 

.19 

•  41 

•  43 

•  16 

•  03 

•  01 

1^03 

•  86 

•  02 

•  04 

.04 

•  04 

•  03 

*  5t 

•  02 

•  04 

•  15 

■  89 

•  15 

.3T 

•  03 

.66 

•  49 

•  22 

•  22 

•  26 

.33 

•  72 

1  ^07 

•  40 

•  10 

•  10 

* 

•  60 

•  09 

.06 

•  07 

•  05 

•  02 

.0 

*39 

'43 

01 

*47 

*09 

.48 

.11 

•  19 

I99 

•  10 

•  02 

.  14 

■  29 

•  04 

'ii 

•  10 

.10 

•  60 

•  11 

•  38 

T 

.48 

.05 

T 

.39 

T 

•  09 

•  62 

U09 

•  0! 

T 

■  66 

.02 

.31 

.09 

•  24 

1.00 

1  ^49 

•27  •02 

* 

•  60 

.70 

*"? 

■  64 

•  1 1 

•  05 

•03 

•  03 

•  97 

.20 

•  30 

.02 

•  34 

*20 

*24 

■  20 

.25 

.03 

.40 

T 

T 

•  40 

.37 

.23 

•  02 

• 

* 

•  46 

•  48 

.75 

■  16 

•  09 

,55 

•  se 

D«0! 

•  19 

•  1  7 

•  02 

.51 

.26 

•  15 

.05 

.91 

•  06 

•  50 

•  24 

.14 

•  30 

■  28 

T 

T 

.92 

T 

•  96 

■  09 

•  07 

•  41 

.04 

.02 

.35 

.94 

.02 

•  07 

.35 

■  05 

•  01 

■  55 

•  02 

•  55 

•  62 

•  02 

.03 

.36 

.26 

•  .18 

•  36 

•  29 

1.25 

■  01 

•  23 

•  10 

.50 

•  65 

■  37 

•  52 

•  66 

•  94 

.57 

•  16 

.10 

■  11 

1*5* 

•  31 

•  25 

■  45 

•  36 

•  48 

'24 

'o4 

•  62 

•  07 

.17 

*7B 

.50 

.22 

•  10 

•  18 

■  32 

T 

^39 

■  25 

•  35 

•  31 

.09 

•  66 

.04 

pi'oi 

.68 

1  .47 

■  02 

*f  f 

■  31 

*oi 

* 

•  05 

•  19 

*OT 

■  04 

•  03 

• 

■  40 

■  30 

.13 

•  49 

•  15 

I2O 

.15 

■  14 

■  18 

■  96 

.05 

•  27 

•  01 

•  14 

.17 

■  01 

•  02 

*01 

•  23 

.03 

.45 

•  04 

.55 

•  17 

•  08 

•  51 

.04 

I26 

■  70 

•  09 

1>54 

•  47 

T 

•  26 

•  67 

•  16 

.88 

T 

* 

•  57 

•  53 

1^05 

•09 

.64 

.25 

.06 

•  56 

■  17 

•  19 

.26 

•  15 

•  74 

•  07 

•  58 

•  04 

.92 

•  04 

■  14 

^67 

«37 

.33 

■  26 

•IC 

laOO 

•90 

•  19 

■  20 

.47 

•  05 

.06 

.66 

•  24 

•  62 

.11 

■  60 

•  19 

•  IS 

.40 

.15 

:lo 

.50 

.90 

•  75 

.03 

.01 

.47 

•  03 

•  38 

•  79 

•  22 

•09 

1*98 

•  01 

.33 

•  07 

1*23 

•  88 

•  19 

.18 

.26 

T 

•  05 

.38 

T 

.09 

•  20 

.27 

.13 

.05 

•  10 

.51 

•  29 

•  36 

T 

•  16 

T 

T 

•  25 

T 

•  26 

.33 

.12 

•  49 

.16 

.96 

1  .21 

.06 

•  03 

.54 

•  04 

.34 

•  72 

■  30 

.05 

.25 

.60 

T 

.25 

LAFAYETTE 
LAY  0AM 

LEEDS 

LEESeURG 

LIVINGSTON 

LOCRHAftT 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCT ION  2  NE 
MARTIN  0AM 
MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
HINTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANG 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 

MOULT ON 
MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG  2  NE 

NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 
ONEONTA 
0PELIK.A 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK   2  N 
PALHERDALE   2  W 
PELL  CITY   2  ENE 

PERRYVILLE 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PKKENSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLANTERVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 
RED  BAT 

REDSTONE  ARS6NAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERTSDALE    1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
ROSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

SAYRE 

SCOITSBORO 
SCOTTSBORO  SU8STA 

SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUGA  4  NE 
SYLVANIA 

TALLADEGA 
THOMASVILLE 
TMORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 
TOHEY 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKEGEE  2 


5  S 


UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 
WADLEY 

wallace  2  e 
walnut  grove 
warrior  lock  and  dam 
waterloo 
west  slocton 

wetumpka  1  w 

whatley 

wheeler  dam 

widows  creek  stm  plant 

wilson  dam 

winfield  z  sw 
yates  hydro  plant 
youngs  store 


6.49 
3.26 
3.43 


2.82 
4.43 

3.08 


.60 

2.86  .98 
3.88  .65 
i    3.54  1.25 
2.40 

3.04. 1.12 
2.3S 


2.82  .07 
I    2.92  1.16 


2.58. 1.03 


4.17  .92 
3.86  .61 
2^5e!  .75 
3.08. 1.03 


5.51  I  .44 
2.20  1.08 
2.91  I  1.20 
1.71  I  1.04 


Sm  rel*r*nce  nol*»  loUcming  Slatjon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1961 


DayOf  Monih  I  a 


Stanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS ;  16 

"  i 

18 

19  1 



20 

21 

22 

23 

1 

24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

51 

36 

36 

40 

51 

53 

57 

53 

42 

46 

53 

57 

60 

54 

52 

49 

41 

46 

61 

51 

38 

22 

39 

54 

50 

37 

32 

24 

28 

36 

45 

45.1 

MIN 

34 

28 

23 

23 

33 

^' 

2  7 

29 

42 

37 

" 

33 

1  6 

1 1 

16 

16 

17 

20 

1 1 

1 1 

1 5 

21 

24  •8 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

60 

42 

47 

56 

55 

59 

54 

59 

54 

58 

64 

68 

59 

54 

52 

55 

59 

59 

61 

45 

51 

40 

52 

59 

50 

36 

37 

35 

47 

58 

62 

53.6 

MIN 

36 

31 

30 

39 

19 

14 

18 

36 

45 

47 

41 

34 

" 

37 

23 

21 

27 

19 

18 

19 

16 

25.7 

AL ICEV I LLE 

MAX 

55 

36 

40 

48 

56 

56 

56 

58 

51 

51 

52 

60 

66 

56 

51 

55 

56 

60 

66 

56 

45 

30 

44 

64 

54 

33 

36 

35 

30 

41 

45 

49.9 

MIN 

36 

32 

20 

20 

24 

26 

38 

22 

^' 

20 

20 

34 

45 

48 

36 

29 

28 

32 

22 

22 

1 1 

24 

20 

22 

25 

20 

1 6 

18 

19 

25.7 

ANDALUSIA    1  NM 

MAX 

65 

54 

42 

49 

54 

53 

58 

57 

53 

53 

58 

66 

70 

56 

55 

56 

55 

56 

70 

57 

45 

38 

47 

63 

56 

36 

45 

39 

43 

45 

55 

53.5 

MIN 

40 

35 

44 

38 

14 

33 

31 

29 

19 

^' 

29.7 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

37 

45 

55 

53 

59 

55 

48 

53 

60 

65 

68 

57 

53 

50 

47 

57 

65 

51 

34 

41 

60 

56 

36 

35 

42 

33 

35 

45 

54 

56 

50.7 

MIN 

32 

23 

19 

24 

30 

" 

24 

26 

36 

45 

44 

42 

" 

14 

29 

30 

25 

20 

19 

20 

18 

22 

26.6 

ASML AND 

58 

43 

45 

55 

55 

60 

55 

52 

50 

55 

63 

66 

54 

54 

53 

50 

56 

67 

54 

43 

40 

40 

50 

57 

33 

32 

45 

55 

60 

51.7 

MIN 

24 

45 

40 

30 

16 

25 

° 

26.3 

ATHENS  2 

45 

36 

36 

43 

52 

53 

60 

53 

43 

45 

55 

57 

60 

62 

50 

45 

40 

46 

60 

50 

39 

22 

44 

51 

44 

36 

32 

21 

27 

41 

45 

45.0 

MIN 

19 

23 

26 

43 

35 

35 

" 

23 

16 

14 

16 

16 

20 

23.6 

atmore  STATE  Farm 

66 

47 

50 

55 

57 

58 

57 

52 

54 

58 

66 

68 

54 

58 

56 

55 

59 

71 

70 

48 

48 

46 

64 

64 

56 

43 

41 

44 

42 

55 

64 

56.0 

MIN 

40 

^' 

42 

45 

39 

31 

^' 

42 

28 

39 

42 

29 

33 

" 

33.5 

AUBURN   3  SW 

56 

45 

50 

48 

53 

50 

59 

56 

49 

52 

56 

65 

58 

58 

52 

54 

55 

57 

57 

54 

42 

33 

40 

59 

63 

31 

37 

36 

35 

48 

57 

51.2 

MIN 

36 

46 

46 

41 

30 

28 

24 

20 

29 

25 

25 

26 

27.3 

BANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

MAX 

53 

41 

38 

48 

56 

53 

57 

52 

44 

49 

59 

59 

52 

57 

51 

50 

50 

58 

67 

53 

43 

30 

44 

62 

49 

34 

36 

33 

31 

44 

52 

48.9 

MIN 

34 

24 

26 

22 

25 

40 

45 

39 

30 

30 

22 

10 

26 

22 

22 

18 

20 

22 

26.0 

BAY  MINETTE 

MAX 

5* 

50 

5i 

56 

57 

50 

54 

57 

54 

60 

65 

70 

51 

55 

56 

61 

64 

73 

57 

48 

42 

50 

57 

51 

53 

44 

40 

44 

44 

55 

65 

65.6 

MIN 

42 

36 

28 

40 

29 

30 

43 

48 

43 

45 

39 

34 

36 

40 

26 

29 

19 

46 

30 

35 

29 

28 

25 

35.3 

BELLE    MINA   Z  N 

MAX 

46 

36 

43 

52 

53 

61 

53 

57 

58 

62 

57 

54 

51 

44 

47 

51 

60 

40 

37 

40 

50 

45 

36 

35 

31 

28 

42 

45 

56 

47.6 

MIN 

31 

^' 

24 

26 

30 

34 

20 

29 

30 

44 

41 

38 

39 

28 

19 

" 

16 

29 

19 

18 

26.5 

BESSEMER  4  SW 

MAX 

52 

39 

46 

55 

54 

59 

53 

49 

49 

56 

64 

65 

56 

51 

50 

53 

57 

57 

54 

42 

34 

40 

61 

53 

33 

32 

44 

52 

59 

50  .0 

MIN 

26 

45 

40 

30 

22 

29 

27.6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

49 

37 

45 

55 

53 

59 

56 

48 

50 

57 

63 

65 

55 

52 

51 

49 

55 

56 

57 

42 

35 

42 

60 

50 

36 

36 

32 

32 

44 

52 

68 

49.7 

MIN 

26 

26 

29 

28 

46 

45 

44 

37 

22 

26 

28.3 

BRANTLEY 

MAX 

65 

55 

42 

49 

55 

54 

61 

59 

53 

55 

61 

68 

73 

56 

55 

57 

60 

59 

71 

57 

48 

38 

46 

53 

53 

37 

44 

38 

46 

45 

58 

54.6 

MIN 

32 

24 

26 

18 

24 

29 

41 

40 

38 

26 

26 

10 

36 

31 

31 

29 

24 

20 

27.5 

61 

49 

51 

56 

59 

59 

55 

53 

55 

59 

67 

69 

60 

59 

50 

59 

52 

73 

50 

49 

42 

49 

65 

59 

57 

48 

43 

46 

45 

58 

67 

MIN 

28 

20 

45 

37 

33 

33 

31.0 

BRIDGEPORT  2  W 

48 

41 

45 

55 

53 

59 

55 

48 

48 

49 

55 

62 

56 

55 

50 

47 

51 

58 

50 

48 

34 

37 

53 

49 

34 

35 

36 

34 

43 

46 

55 

46. 1 

MIN 

20 

41 

42 

36 

14 

26 

1 2 

16 

22.8 

CALERA  2  SW 

60 

47 

46 

55 

54 

58 

54 

51 

50 

58 

54 

66 

59 

52 

5 1 

54 

58 

68 

64 

45 

40 

42 

51 

59 

36 

33 

43 

53 

50 

52.0 

MIN 

47 

42 

22 

28 

18 

26.8 

CAMDEN    3  NNW 

60 

42 

50 

58 

56 

56 

54 

53 

51 

60 

65 

69 

57 

55 

55 

57 

60 

71 

50 

47 

37 

42 

67 

62 

51 

40 

40 

37 

44 

54 

63 

54.0 

MIN 

26 

43 

20 

24 

29 

42 

42 

48 

36 

29 

40 

26 

33 

26 

32 

" 

19 

18 

20 

29.5 

CAMP  HILL    2  NW 

MAX 

59 

55 

43 

45 

54 

51 

58 

54 

47 

51 

58 

62 

67 

56 

53 

51 

53 

58 

67 

53 

42 

33 

40 

59 

60 

34 

35 

36 

36 

47 

57 

50.  6 

MIN 

36 

23 

30 

20 

2 1 

26 

24 

20 

22 

26 

30 

44 

45 

42 

3J 

28 

30 

23 

24 

° 

" 

26 

23 

25 

20 

19 

^* 

19 

25.7 

CENTRE    5  SW 

MAX 

52 

50 

40 

45 

54 

51 

60 

53 

46 

49 

56 

59 

63 

56 

51 

49 

44 

51 

63 

52 

40 

28 

37 

57 

56 

39 

34 

25 

33 

44 

53 

48. 1 

MIN 

30 

26 

22 

19 

20 

^' 

22 

32 

40 

47 

41 

39 

20 

19 

22 

^' 

25.4 

CENTREV I LLE 

MAX 

58 

49 

38 

49 

55 

58 

55 

52 

51 

52 

55 

65 

68 

59 

52 

52 

55 

58 

56 

55 

45 

35 

45 

65 

55 

35 

38 

40 

35 

47 

55 

51.6 

MIN 

29 

32 

19 

20 

24 

23 

19 

20 

23 

28 

46 

43 

42 

" 

26 

25 

25 

" 

16 

24.8 

CHATOM 

MAX 

59 

51 

53 

61 

56 

58 

51 

51 

55 

63 

69 

71 

59 

57 

54 

59 

56 

75 

60 

49 

42 

47 

67 

59 

52 

40 

44 

43 

48 

58 

55 

56.2 

MIN 

" 

19 

24 

30 

39 

40 

26 

20 

^* 

49 

45 

35 

28 

42 

28 

41 

27 

32 

28 

20 

19 

20 

30.5 

CHILDERS6URG  WTR  PLANT 

61 

46 

46 

55 

53 

59 

56 

53 

50 

57 

62 

66 

63 

54 

53 

53 

57 

67 

55 

43 

41 

41 

62 

59 

49 

37 

35 

33 

45 

52 

60 

52.4 

MIN 

39 

33 

1 8 

20 

21 

30 

40 

19 

16 

20 

24 

34 

46 

48 

42 

33 

25 

39 

2  3 

2  3 

1 0 

35 

24 

21 

30 

20 

20 

19 

25.8 

C I TRONELLE 

MAX 

68 

48 

48 

56 

57 

58 

56 

50 

52 

59 

65 

59 

63 

58 

55 

59 

62 

73 

57 

49 

40 

49 

64 

62 

52 

47 

41 

44 

44 

55 

55.3 

MIN 

3 1 

27 

32 

36 

43 

40 

24 

27 

38 

49 

40 

42 

43 

34 

^' 

28 

29 

19 

31.8 

CLANTON 

MAX 

59 

52 

37 

46 

54 

53 

57 

53 

47 

50 

56 

62 

67 

56 

52 

52 

55 

56 

67 

54 

43 

33 

40 

61 

64 

33 

37 

36 

33 

44 

53 

50.4 

MIN 

30 

18 

20 

2 1 

36 

25 

1 8 

20 

25 

29 

47 

45 

40 

30 

26 

30 

24 

21 

21 

19 

20 

25.2 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

COOEN 

MAX^ 

59 

58 

56 

59 

56 

60 

59 

55 

58 

61 

66 

68 

62 

50 

59 

60 

51 

55 

59 

59 

46 

51 

63 

65 

63 

49 

45 

42 

53 

59 

64 

58. 1 

MIN 

36 

42 

45 

46 

30 

33 

38 

45 

50 

49 

49 

35 

32 

46 

^' 

19 

33 

38 

35.1 

DAYTON 

MAX 

60 

40 

40 

48 

55 

55 

59 

52 

49 

49 

59 

64 

66 

55 

53 

51 

52 

58 

71 

55 

46 

43 

46 

66 

60 

35 

37 

36 

33 

42 

50 

51.3 

MIN 

28 

32 

39 

43 

25 

27 

33 

36 

48 

49 

47 

39 

" 

45 

35 

26 

31 

31.3 

DECA  TUP 

MAX 

48 

49 

36 

42 

54 

54 

59 

54 

42 

45 

56 

58 

60 

57 

55 

51 

41 

24 

44 

52 

46 

38 

35 

24 

28 

41 

47 

46.0 

MIN 

34 

22 

22 

^' 

23 

20 

2 1 

25 

25 

38 

20 

17 

17 

16 

" 

24.1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MAX 

58 

40 

41 

48 

54 

56 

56 

54 

48 

49 

56 

62 

66 

56 

52 

51 

55 

50 

71 

56 

42 

33 

46 

64 

59 

34 

38 

37 

33 

42 

52 

MiN 

35 

31 

35 

22 

22 

23 

40 

40 

28 

22 

25 

29 

52 

48 

47 

40 

30 

30 

29 

24 

25 

25 

29.2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

55 

49 

55 

52 

58 

58 

53 

53 

58 

64 

70 

58 

56 

57 

56 

59 

69 

60 

45 

36 

45 

57 

60 

46 

46 

39 

45 

47 

57 

62 

MIN 

39 

32 

32 

28 

31 

31 

40 

41 

31 

29 

38 

43 

53 

47 

45 

41 

35 

29 

24 

40 

45 

32 

32 

29 

30 

34.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

41 

37 

37 

46 

55 

52 

60 

52 

44 

60 

56 

60 

57 

56 

50 

45 

45 

55 

55 

51 

41 

27 

43 

56 

48 

40 

34 

28 

32 

43 

52 

MIN 

30 

29 

29 

20 

20 

20 

25 

35 

18 

20 

24 

25 

25 

44 

44 

40 

30 

29 

20 

19 

24 

16 

18 

10 

" 

23.7 

ENTERPR I SE 

MAX 

54 

50 

55 

54 

59 

58 

55 

55 

59 

64 

70 

54 

56 

57 

57 

56 

(0 

bi 

43 

41 

42 

67 

56 

57 

46 

43 

46 

47 

56 

63 

55.7 

MIN 

32 

34 

29 

30 

34 

41 

49 

29 

28 

37 

42 

54 

46 

47 

42 

38 

43 

29 

38 

43 

31 

31 

35.0 

EUFAULA 

MAX 

57 

56 

55 

56 

57 

57 

58 

56 

52 

53 

57 

65 

66 

56 

56 

57 

65 

40 

39 

44 

60 

63 

34 

40 

43 

50 

57 

53.8 

MIN 

29 

28 

29 

22 

24 

28 

32 

29 

27 

20 

22 

29 

34 

41 

47 

44 

27 

27 

14 

16 

37 

31 

30 

27 

26 

25 

24 

28.5 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

43 

50 

56 

55 

58 

53 

53 

53 

59 

68 

70 

59 

55 

57 

55 

60 

73 

58 

45 

36 

46 

55 

58 

40 

43 

40 

42 

44 

56 

64 

53.8 

MIN 

32 

32 

26 

21 

25 

28 

38 

38 

26 

21 

26 

31 

45 

43 

44 

33 

28 

27 

32 

25 

17 

12 

40 

39 

31 

32 

29 

29 

25 

21 

21 

29.6 

FAIRHOPE 

MAX 

se 

52 

53 

58 

57 

60 

58 

59 

56 

61 

66 

68 

53 

55 

57 

59 

53 

71 

60 

46 

45 

51 

63 

64 

63 

46 

45 

44 

46 

57 

63 

57.1 

HIN 

39 

31 

36 

29 

33 

43 

44 

46 

31 

35 

40 

46 

54 

48 

48 

44 

34 

37 

46 

30 

34 

20 

43 

55 

33 

36 

31 

29 

29 

25 

31 

37.4 

FALKVILLE 

MAX 

53 

38 

37 

45 

55 

56 

62 

54 

44 

47 

57 

62 

65 

57 

51 

50 

45 

54 

54 

58 

42 

27 

44 

55 

50 

45 

35 

38 

30 

43 

46 

48.7 

HIN 

35 

30 

30 

21 

26 

29 

32 

35 

22 

19 

21 

24 

26 

45 

45 

36 

36 

28 

30 

24 

19 

11 

20 

26 

17 

19 

20 

13 

15 

16 

18 

25.5 

Sm  RmUmac*  Notes  FoUowtDg  SUtloo  lodn 
-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CoDtinuad 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FAYETTE 

MAX 

45 

46 

48 

55 

54 

60 

57 

45 

52 

56 

60 

65 

60 

51 

49 

49 

59 

65 

51 

44 

32 

45 

56 

52 

36 

35 

33 

31 

48 

93 

52 

MIN 

30 

30 

20 

22 

24 

32 

39 

23 

20 

22 

25 

39 

41 

45 

36 

30 

28 

42 

21 

22 

11 

35 

26 

20 

32 

25 

15 

16 

17 

22 

27.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

60 

53 

50 

53 

54 

58 

58 

54 

52 

58 

57 

66 

63 

56 

57 

57 

59 

57 

60 

46 

44 

47 

62 

62 

56 

51 

46 

40 

44 

90 

59 

MIN 

44 

43 

40 

42 

41 

48 

51 

49 

36 

43 

46 

50 

55 

53 

52 

46 

47 

46 

47 

34 

36 

29 

44 

53 

36 

40 

33 

34 

33 

37 

40 

42.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

66 

53 

42 

50 

56 

58 

56 

52 

51 

53 

59 

67 

69 

58 

55 

54 

57 

59 

71 

57 

42 

38 

48 

65 

63 

36 

42 

40 

41 

43 

54 

53.5 

MIN 

38 

31 

31 

26 

26 

34 

40 

43 

26 

27 

31 

41 

46 

42 

4B 

41 

32 

33 

47 

25 

26 

15 

33 

44 

26 

28 

26 

26 

23 

23 

29 

32.9 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 

51 

36 

42 

54 

49 

59 

53 

44 

46 

56 

58 

61 

55 

50 

50 

46 

52 

63 

51 

40 

38 

42 

58 

51 

39 

34 

32 

32 

42 

91 

56 

*8.2 

MIN 

37 

25 

33 

23 

22 

21 

27 

39 

25 

20 

20 

21 

33 

41 

40 

41 

40 

26 

36 

25 

23 

9 

30 

25 

20 

30 

23 

15 

20 

20 

22 

26.9 

GAINESVILLE 

MAX 

57 

37 

40 

47 

57 

55 

56 

52 

47 

50 

57 

62 

66 

59 

51 

51 

54 

60 

71 

55 

46 

31 

48 

65 

60 

34 

37 

35 

31 

42 

52 

50.9 

MIN 

32 

32 

33 

22 

23 

25 

27 

42 

25 

22 

31 

40 

32 

30 

34 

21 

22 

14 

16 

31 

24 

23 

27 

22 

20 

20 

23 

27.7 

GENEVA 

MAX 

64 

55 

54 

50 

53 

53 

56 

60 

52 

52 

56 

62 

69 

58 

56 

56 

58 

57 

67 

61 

45 

40 

47 

57 

58 

36 

49 

40 

44 

47 

55 

54.0 

MIN 

40 

30 

35 

24 

26 

29 

32 

42 

29 

23 

26 

35 

40 

43 

46 

36 

33 

30 

32 

27 

29 

1  5 

24 

43 

35 

33 

33 

30 

30 

24 

25 

31.7 

GILBERTOWN 

MAX 

63 

56 

52 

61 

55 

57 

53 

51 

54 

60 

67 

66 

59 

57 

54 

60 

65 

75 

58 

50 

41 

45 

69 

69 

47 

40 

44 

36 

47 

56 

65 

56.1 

MIN 

30 

26 

35 

18 

22 

28 

40 

44 

27 

19 

23 

29 

45 

5X 

48 

34 

27 

27 

40 

21 

27 

12 

41 

33 

26 

30 

28 

24 

19 

1  8 

19 

29.9 

GREENSBORO 

MAX 

53 

39 

52 

58 

55 

57 

53 

50 

51 

56 

65 

69 

56 

53 

51 

55 

60 

69 

54 

46 

37 

42 

66 

61 

36 

43 

40 

36 

47 

56 

63 

52.7 

MIN 

33 

31 

32 

23 

27 

31 

40 

38 

26 

26 

33 

38 

46 

46 

46 

37 

33 

32 

38 

24 

25 

14 

36 

33 

25 

25 

26 

22 

20 

22 

25 

30.9 

GREENVILLE 

MAX 

63 

47 

49 

55 

53 

59 

58 

54 

52 

60 

68 

71 

64 

57 

55 

55 

58 

71 

56 

46 

42 

43 

62 

63 

55 

40 

39 

41 

44 

57 

64 

54.9 

MIN 

35 

31 

34 

26 

26 

30 

40 

44 

26 

28 

33 

40 

52 

49 

47 

40 

31 

32 

41 

26 

27 

14 

39 

36 

32 

32 

28 

27 

24 

27 

26 

33.2 

GUNTERSVILLE 

MAX 

35 

36 

42 

54 

55 

61 

56 

46 

46 

56 

58 

61 

59 

53 

49 

46 

49 

54 

49 

41 

33 

41 

56 

52 

41 

38 

22 

27 

45 

48 

58 

47.4 

MIN 

30 

29 

32 

23 

22 

33 

30 

31 

24 

19 

23 

24 

29 

42 

26 

38 

39 

28 

36 

24 

18 

9 

32 

24 

18 

28 

12 

17 

27 

40 

17 

26.6 

MALEYVILLE 

MAX 

49 

36 

37 

45 

53 

53 

60 

60 

41 

47 

51 

60 

64 

63 

56 

44 

44 

54 

65 

50 

39 

24 

44 

55 

47 

34 

32 

24 

29 

41 

49 

46.8 

MIN 

30 

29 

30 

19 

23 

26 

29 

29 

20 

20 

22 

28 

29 

42 

43 

39 

29 

28 

28 

22 

17 

8 

10 

24 

11 

12 

20 

10 

1  3 

17 

18 

23.4 

HAMILTON 

MAX 

45 

36 

37 

45 

53 

54 

56 

55 

44 

49 

57 

59 

63 

60 

50 

45 

44 

56 

65 

52 

40 

27 

44 

55 

46 

37 

34 

25 

32 

43 

49 

47.1 

MIN 

26 

28 

30 

16 

16 

22 

25 

35 

20 

21 

26 

26 

27 

44 

42 

35 

24 

28 

36 

16 

17 

6 

24 

25 

15 

15 

19 

9 

9 

17 

19 

23.4 

HAYNEVILLE 

MAX 

61 

44 

46 

49 

54 

53 

57 

56 

50 

50 

58 

57 

68 

61 

56 

56 

56 

56 

69 

57 

45 

46 

44 

64 

63 

34 

33 

31 

37 

45 

47 

91.8 

MIN 

40 

28 

28 

23 

24 

26 

27 

38 

26 

23 

27 

34 

37 

35 

39 

41 

29 

31 

26 

24 

20 

13 

23 

34 

26 

26 

26 

25 

23 

22 

26 

28.2 

HEADLAND 

MAX 

64 

56 

55 

49 

55 

52 

56 

59 

52 

52 

57 

63 

69 

56 

55 

56 

58 

56 

69 

59 

44 

37 

40 

57 

61 

36 

45 

40 

46 

46 

58 

53.7 

MIN 

39 

32 

34 

27 

28 

31 

33 

42 

29 

27 

30 

36 

45 

47 

45 

42 

35 

30 

36 

27 

26 

17 

20 

42 

33 

30 

32 

28 

29 

25 

26 

32.4 

HEFLIN 

MAX 

56 

45 

52 

53 

54 

60 

56 

59 

53 

56 

64 

70 

65 

65 

65 

53 

53 

66 

60 

42 

41 

41 

56 

57 

49 

36 

40 

35 

45 

99 

57 

93.9 

MIN 

33 

16 

27 

12 

13 

14 

22 

34 

12 

9 

1  2 

15 

24 

39 

42 

37 

35 

19 

30 

19 

10 

5 

25 

16 

14 

23 

16 

10 

11 

9 

13 

19.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

61 

52 

36 

47 

52 

54 

56 

57 

49 

50 

56 

66 

68 

55 

53 

54 

55 

56 

70 

55 

40 

36 

44 

62 

62 

32 

37 

36 

31 

46 

54 

51.0 

MIN 

34 

30 

31 

25 

26 

35 

42 

43 

25 

29 

33 

39 

43 

46 

46 

43 

36 

37 

40 

23 

20 

16 

23 

43 

29 

28 

27 

25 

24 

25 

33 

32.4 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

36 

37 

42 

54 

53 

59 

52 

45 

46 

57 

60 

63 

56 

51 

48 

42 

48 

62 

56 

40 

36 

41 

52 

45 

37 

34 

27 

26 

41 

45 

57 

46.9 

MIN 

34 

31 

26 

23 

25 

27 

32 

29 

22 

21 

26 

26 

33 

46 

41 

36 

32 

26 

28 

22 

12 

10 

29 

22 

17 

26 

15 

12 

18 

20 

23 

25.7 

JASPER  4  N 

MAX 

47 

36 

45 

55 

51 

59 

52 

44 

48 

56 

60 

64 

60 

51 

49 

46 

51 

65 

55 

43 

36 

41 

59 

49 

39 

37 

31 

32 

44 

90 

58 

48.9 

MIN 

29 

31 

27 

14 

X2 

16 

27 

34 

23 

14 

17 

20 

31 

44 

44 

40 

26 

23 

32 

21 

16 

4 

31 

20 

16 

30 

23 

14 

13 

14 

18 

23.6 

LAFAYETTE 

MAX 

58 

49 

45 

55 

53 

58 

55 

51 

51 

54 

60 

65 

67 

66 

62 

60 

58 

65 

55 

40 

42 

45 

60 

60 

46 

33 

35 

34 

47 

96 

61 

53.2 

MIN 

37 

27 

26 

25 

28 

26 

36 

44 

23 

23 

27 

34 

35 

32 

32 

26 

27 

32 

36 

24 

26 

10 

26 

24 

10 

27 

25 

20 

21 

24 

28 

27.3 

LIVINGSTON 

MAX 

45 

41 

46 

58 

56 

58 

52 

47 

50 

58 

64 

66 

56 

54 

52 

55 

62 

71 

58 

47 

39 

45 

65 

62 

36 

38 

37 

33 

43 

92 

63 

92.0 

MIN 

32 

32 

35 

21 

24 

27 

41 

35 

26 

21 

24 

29 

45 

49 

47 

38 

30 

30 

39 

25 

26 

14 

40 

31 

25 

32 

27 

22 

19 

21 

22 

30.0 

LOCKHART 

MAX 

66 

54 

49 

50 

55 

57 

60 

59 

54 

54 

59 

63 

71 

56 

55 

58 

61 

60 

73 

58 

46 

40 

50 

62 

69 

41 

49 

39 

45 

47 

58 

59.2 

MIN 

38 

30 

35 

25 

28 

32 

38 

45 

29 

26 

36 

42 

45 

40 

47 

38 

31 

31 

42 

27 

30 

1  5 

26 

46 

33 

32 

31 

28 

27 

26 

27 

33.2 

MAD  I  SON 

MAX 

49 

40 

36 

44 

53 

53 

50 

53 

42 

46 

55 

57 

60 

58 

50 

46 

42 

47 

61 

51 

41 

32 

44 

51 

47 

37 

34 

29 

29 

42 

46 

46.0 

MIN 

33 

30 

31 

20 

24 

27 

32 

33 

1  7 

20 

29 

25 

34 

45 

45 

37 

37 

29 

32 

20 

17 

7 

21 

26 

15 

21 

18 

9 

X5 

16 

23 

29.4 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

54 

39 

48 

54 

55 

55 

53 

49 

50 

55 

62 

66 

58 

54 

54 

51 

56 

68 

56 

45 

39 

40 

64 

60 

43 

38 

39 

35 

45 

92 

59 

51.5 

MIN 

34 

30 

33 

24 

24 

26 

35 

37 

27 

20 

26 

33 

45 

47 

46 

37 

30 

30 

38 

24 

25 

1  3 

36 

30 

25 

31 

26 

23 

21 

22 

23 

29.7 

MARTIN  DAM 

MAX 

62 

47 

46 

54 

53 

55 

52 

50 

49 

57 

58 

63 

57 

54 

54 

55 

56 

63 

57 

44 

36 

41 

60 

65 

54 

40 

40 

35 

45 

53 

60 

52.1 

MIN 

40 

28 

32 

23 

24 

28 

35 

43 

31 

26 

33 

38 

48 

46 

46 

42 

37 

31 

38 

27 

26 

13 

35 

28 

27 

29 

27 

23 

26 

30 

24 

31.8 

WINTER   3  NW 

MAX 

65 

50 

42 

49 

55 

54 

56 

58 

50 

51 

59 

65 

68 

51 

55 

57 

55 

56 

70 

57 

45 

34 

45 

6"' 

62 

34 

39 

40 

40 

43 

54 

52.9 

MIN 

39 

30 

32 

25 

26 

32 

30 

32 

25 

25 

26 

33 

40 

49 

47 

39 

31 

32 

36 

25 

24 

1  3 

15 

40 

28 

26 

27 

25 

22 

22 

22 

29.7 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MAX 

55 

52 

52 

56 

55 

59 

55 

51 

54 

59 

65 

68 

61 

57 

58 

60 

63 

72 

58 

48 

41 

48 

64 

62 

45 

45 

42 

42 

44 

57 

63 

59.2 

MIN 

38 

30 

34 

29 

35 

41 

45 

42 

30 

32 

39 

49 

38 

35 

41 

36 

28 

25 

21 

44 

45 

31 

35 

30 

30 

27 

25 

30 

35.9 

MOBILE 

MAX 

56 

54 

50 

5' 

56 

55 

59 

55 

50 

52 

61 

65 

68 

60 

56 

60 

62 

59 

65 

59 

51 

42 

54 

66 

60 

40 

45 

40 

43 

43 

56 

54.7 

MIN 

41 

32 

33 

31 

33 

40 

43 

46 

32 

32 

35 

43 

45 

49 

47 

43 

40 

42 

46 

30 

31 

26 

32 

51 

32 

32 

30 

29 

28 

29 

32 

36.6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

51 

36 

46 

53 

51 

54 

51 

48 

49 

54 

62 

66 

55 

53 

53 

54 

55 

65 

56 

43 

35 

39 

62 

64 

34 

39 

40 

35 

46 

55 

59 

50.5 

MIN 

35 

30 

30 

24 

25 

26 

36 

33 

28 

22 

29 

33 

51 

49 

46 

37 

33 

32 

34 

27 

20 

1  5 

39 

32 

29 

32 

28 

26 

25 

23 

23 

30.7 

MOULTON  2 

MAX 

43 

37 

43 

53 

54 

61 

56 

50 

46 

57 

61 

63 

59 

50 

49 

43 

53 

65 

55 

41 

37 

42 

54 

46 

38 

35 

29 

29 

42 

47 

50 

48.0 

MIN 

32 

29 

32 

27 

24 

30 

32 

35 

20 

20 

24 

23 

31 

44 

41 

40 

36 

28 

33 

22 

17 

11 

33 

25 

16 

26 

18 

11 

15 

15 

23 

26.4 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

MAX 

36 

35 

44 

53 

54 

60 

53 

45 

45 

56 

57 

60 

57 

50 

47 

42 

51 

62 

56 

40 

31 

41 

50 

44 

34 

33 

24 

26 

42 

43 

58 

46.1 

MIN 

31 

31 

27 

23 

23 

24 

30 

34 

22 

21 

24 

23 

33 

41 

41 

31 

27 

28 

22 

1  2 

9 

27 

20 

15 

21 

14 

10 

13 

19 

22 

24.6 

NATCHEZ 

MAX 

63 

44 

50 

56 

55 

58 

55 

52 

52 

59 

66 

70 

62 

58 

57 

56 

60 

72 

62 

47 

44 

45 

64 

61 

50 

41 

41 

42 

43 

54 

64 

55.1 

MIN 

39 

28 

35 

19 

23 

27 

35 

44 

25 

19 

24 

30 

43 

37 

28 

26 

41 

23 

28 

1 1 

40 

36 

29 

33 

27 

27 

22 

16 

20 

30.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 

51 

35 

43 

53 

53 

60 

59 

52 

46 

55 

59 

63 

60 

56 

49 

43 

49 

60 

55 

38 

36 

39 

52 

46 

36 

34 

34 

28 

40 

45 

55 

47.9 

MIN 

31 

28 

31 

19 

22 

23 

28 

27 

40 

21 

17 

ONEONTA 

MAX 

53 

48 

37 

44 

53 

49 

59 

49 

44 

51 

55 

58 

65 

54 

51 

46 

45 

53 

60 

55 

40 

28 

43 

56 

50 

39 

34 

30 

33 

43 

46 

47.6 

MIN 

35 

30 

30 

20 

21 

22 

25 

36 

18 

18 

19 

22 

23 

43 

47 

40 

39 

26 

30 

23 

19 

8 

9 

25 

19 

17 

22 

14 

15 

14 

15 

24.1 

OPELIKA 

MAX 

60 

55 

52 

49 

54 

51 

59 

56 

50 

54 

51 

64 

70 

59 

53 

53 

54 

56 

69 

54 

44 

34 

40 

59 

57 

33 

36 

40 

34 

50 

57 

51.8 

MIN 

38 

26 

26 

16 

19 

19 

19 

26 

1 9 

15 

25 

40 

30 

27 

33 

25 

21 

6 

7 

25 

24 

26 

26 

22 

19 

20 

17 

24.1 

OZARK   6  NNW 

MAX 

63 

56 

53 

49 

55 

55 

59 

59 

52 

55 

59 

65 

70 

58 

54 

57 

58 

59 

70 

57 

46 

37 

47 

58 

61 

35 

43 

39 

43 

47 

56 

94.1 

MIN 

38 

30 

30 

28 

27 

36 

34 

40 

27 

27 

29 

39 

38 

49 

45 

42 

35 

35 

37 

27 

26 

16 

17 

42 

31 

30 

29 

27 

26 

27 

26 

31.9 

PELL  CITY   2  ENE 

MAX 

50 

43 

45 

54 

51 

59 

54 

54 

50 

MIN 

37 

25 

34 

19 

20 

22 

29 

39 

24 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

61 

56 

54 

47 

53 

52 

58 

55 

49 

54 

55 

63 

66 

59 

55 

55 

54 

54 

67 

54 

42 

34 

39 

57 

62 

31 

35 

36 

36 

49 

58 

91.7 

MIN 

39 

32 

31 

26 

27 

26 

34 

33 

26 

26 

29 

34 

39 

46 

46 

43 

38 

36 

36 

27 

24 

17 

17 

36 

27 

27 

28 

23 

23 

2t> 

26 

30.8 

PRATTVILLE 

MAX 

61 

45 

49 

55 

51 

56 

54 

49 

50 

56 

62 

67 

57 

53 

54 

54 

57 

66 

56 

43 

36 

40 

62 

65 

50 

39 

39 

37 

46 

55 

60 

92.4 

MIN 

37 

28 

34 

22 

23 

25 

32 

42 

28 

21 

25 

31 

46 

47 

46 

43 

30 

30 

41 

24 

27 

13 

35 

29 

26 

30 

26 

25 

24 

23 

23 

30.4 

See  Relaisace  Notes  Following  SUUoa  index 
-  8  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

DayOl  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PUSHMATAHA 

43 

58 

55 

55 

52 

50 

50 

58 

64 

67 

59 

58 

51 

59 

62 

73 

58 

48 

35 

46 

66 

60 

34 

38 

40 

34 

45 

53 

52 

5 

MIN 

30 

31 

23 

^' 

^' 

30 

38 

42 

42 

29 

29 

30 

24 

24 

1 2 

1  7 

33 

26 

27 

27 

22 

16 

21 

21 

27 

2 

RED  6AY 

MAX 

41 

35 

35 

45 

54 

54 

59 

55 

44 

46 

56 

58 

63 

59 

50 

44 

43 

56 

65 

51 

41 

24 

42 

53 

44 

37 

33 

24 

26 

43 

48 

46 

MIN 

30 

30 

26 

24 

28 

29 

30 

44 

43 

38 

34 

36 

39 

19 

1 9 

1 2 

20 

26 

1 6 

1 6 

19 

10 

10 

18 

18 

25 

5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

38 

37 

42 

52 

55 

60 

53 

46 

43 

55 

60 

63 

57 

49 

49 

44 

47 

60 

57 

40 

33 

41 

51 

47 

38 

34 

26 

30 

41 

47 

55 

46 

8 

MIN 

30 

19 

22 

29 

27 

20 

22 

28 

45 

44 

39 

28 

23 

'' 

^' 

20 

1 5 

24 

1 5 

10 

14 

1 5 

19 

22 

9 

ftOBERTSDALE  1  E 

MAX 

67 

55 

51 

51 

52 

57 

60 

59 

93 

54 

60 

65 

69 

60 

59 

59 

59 

62 

71 

61 

48 

42 

52 

64 

64 

41 

49 

39 

45 

47 

57 

55 

9 

MIN 

39 

30 

28 

30 

36 

41 

46 

30 

30 

38 

40 

44 

44 

48 

41 

33 

35 

35 

29 

30 

19 

30 

51 

34 

35 

31 

29 

29 

27 

28 

34 

.5 

ROCKFORD 

MAX 

60 

53 

45 

47 

55 

53 

58 

53 

51 

53 

58 

64 

68 

59 

59 

51 

54 

59 

62 

57 

38 

31 

43 

59 

63 

37 

33 

33 

36 

47 

94 

MIN 

38 

21 

30 

15 

20 

2 1 

29 

40 

23 

2 1 

24 

29 

37 

47 

45 

41 

28 

26 

36 

^' 

^' 

10 

24 

2  3 

2  8 

24 

20 

18 

1 9 

1  8 

25 

9 

ROCK  MILLS 

59 

»7 

46 

54 

52 

62 

55 

52 

52 

56 

63 

68 

57 

52 

52 

51 

52 

66 

60 

41 

38 

40 

58 

58 

62 

35 

35 

35 

45 

55 

59 

5 1 

MIN 

37 

32 

32 

24 

19 

22 

34 

44 

48 

42 

38 

26 

36 

24 

^' 

33 

2  3 

22 

23 

24 

1 6 

1  7 

22 

19 

26 

3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

»3 

36 

36 

45 

53 

53 

60 

56 

45 

45 

56 

60 

62 

57 

50 

45 

44 

55 

65 

91 

40 

25 

43 

52 

46 

38 

33 

22 

30 

41 

47 

MIN 

30 

30 

20 

19 

36 

^' 

16 

16 

2 1 

21 

40 

44 

30 

26 

^' 

20 

18 

20 

10 

10 

14 

22 

4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

50 

39 

36 

42 

54 

51 

60 

51 

42 

48 

57 

61 

63 

55 

51 

49 

45 

54 

64 

53 

42 

21 

40 

56 

48 

39 

40 

25 

30 

41 

49 

MIN 

29 

19 

19 

26 

44 

46 

40 

" 

19 

° 

20 

18 

1  3 

1  3 

18 

23 

6 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

MAX 

51 

36 

40 

52 

50 

58 

52 

47 

51 

54 

58 

63 

54 

53 

48 

44 

46 

61 

55 

38 

32 

36 

53 

51 

36 

32 

32 

25 

38 

47 

55 

MIN 

28 

30 

22 

25 

30 

33 

21 

27 

29 

40 

42 

41 

36 

36 

26 

1 5 

28 

28 

1 6 

24 

1  7 

10 

17 

1 7 

24 

26 

2 

SCOT  TSBORO 

51 

42 

36 

42 

53 

54 

52 

49 

44 

49 

56 

58 

63 

55 

53 

52 

42 

48 

58 

53 

39 

23 

41 

51 

45 

37 

34 

25 

31 

41 

47 

MIN 

29 

32 

18 

1 8 

2 1 

23 

30 

46 

38 

38 

29 

30 

24 

20 

1 0 

19 

18 

2 1 

1  2 

1 2 

1 2 

1 6 

23 

1 

SEALE 

MAX 

62 

53 

50 

54 

53 

59 

59 

54 

53 

57 

65 

69 

61 

56 

55 

58 

58 

69 

56 

45 

40 

43 

59 

60 

60 

36 

39 

38 

47 

58 

63 

54 

MIN 

»0 

30 

" 

27 

33 

44 

29 

24 

33 

36 

43 

49 

48 

45 

35 

30 

23 

1  2 

37 

30 

30 

31 

27 

27 

26 

30 

32 

2 

SELMA 

60 

43 

48 

54 

53 

56 

53 

51 

50 

56 

63 

67 

63 

56 

54 

55 

57 

66 

61 

44 

43 

42 

64 

64 

51 

40 

40 

33 

45 

54 

60 

53 

1 

MIN 

»0 

" 

36 

26 

29 

36 

44 

28 

^' 

32 

34 

55 

49 

49 

40 

33 

39 

26 

28 

1  7 

39 

34 

26 

31 

28 

25 

2  3 

23 

26 

32 

7 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

59 

42 

47 

54 

52 

58 

55 

49 

50 

58 

62 

66 

58 

54 

51 

52 

57 

66 

54 

42 

36 

39 

60 

56 

44 

37 

36 

33 

46 

63 

60 

5 1 

MIN 

32 

20 

^' 

45 

48 

40 

38 

28 

24 

2 1 

28 

22 

29 

26 

20 

17 

16 

20 

27 

6 

TALLADEGA 

MAX 

60 

40 

44 

53 

54 

57 

57 

49 

48 

56 

61 

63 

57 

54 

50 

49 

56 

64 

52 

42 

36 

43 

60 

53 

37 

36 

35 

33 

43 

50 

58 

MIN 

36 

24 

30 

18 

20 

30 

40 

23 

" 

22 

26 

39 

45 

47 

42 

39 

28 

36 

20 

20 

30 

25 

1 6 

1  7 

1  7 

20 

27 

0 

THOMASV 1  LLE 

64 

60 

51 

48 

55 

54 

57 

53 

51 

50 

56 

63 

66 

55 

55 

51 

56 

58 

70 

56 

45 

31 

46 

64 

57 

35 

37 

39 

30 

42 

51 

MIN 

36 

28 

29 

^' 

30 

'* 

43 

25 

24 

26 

30 

39 

50 

37 

38 

28 

30 

34 

^' 

1  3 

18 

25 

25 

23 

19 

19 

19 

28. 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

50 

40 

45 

52 

53 

57 

53 

49 

48 

56 

62 

66 

58 

50 

52 

53 

56 

66 

57 

42 

39 

39 

60 

60 

44 

36 

34 

31 

44 

54 

58 

50  • 

MIN 

40 

25 

30 

^' 

45 

46 

28 

22 

30. 

1 

TROY 

MAX 

62 

43 

48 

54 

62 

59 

59 

51 

53 

58 

68 

70 

60 

56 

56 

56 

58 

70 

56 

45 

35 

44 

58 

63 

53 

40 

40 

41 

45 

57 

63 

MIN 

38 

42 

42 

32 

38 

** 

53 

*' 

47 

41 

34 

38 

40 

" 

27 

38 

29 

30 

28 

21 

25 

25 

'* 

34. 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

Al 

40 

49 

53 

53 

56 

52 

47 

52 

57 

63 

67 

59 

53 

53 

65 

58 

67 

55 

43 

37 

42 

63 

51 

33 

36 

36 

31 

45 

52 

59 

90  • 

MIN 

" 

28 

23 

23 

26 

34 

26 

^' 

25 

29 

41 

49 

46 

38 

33 

30 

^* 

'* 

^' 

24 

29 

^* 

21 

20 

20 

23 

28. 

5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

5* 

40 

43 

48 

55 

54 

58 

52 

42 

50 

57 

64 

67 

60 

52 

52 

53 

58 

69 

54 

43 

30 

44 

62 

91 

34 

36 

35 

30 

44 

94 

MIN 

30 

" 

36 

24 

20 

23 

24 

31 

45 

45 

36 

32 

28 

31 

23 

23 

1 3 

28 

21 

21 

24 

18 

18 

19 

21 

25. 

9 

TusnEGEE  2 

65 

46 

48 

53 

51 

57 

55 

52 

52 

55 

64 

66 

57 

53 

54 

95 

58 

69 

59 

42 

35 

40 

61 

64 

55 

38 

39 

38 

47 

56 

59 

MIN 

36 

30 

34 

23 

26 

^' 

34 

43 

27 

30 

35 

39 

50 

46 

50 

43 

33 

32 

40 

27 

25 

14 

36 

34 

27 

28 

28 

24 

24 

24 

24 

32. 

0 

UNION  SPRINGS  S  S 

MAX 

60 

50 

37 

52 

53 

52 

54 

59 

50 

52 

57 

63 

65 

57 

52 

51 

53 

56 

59 

54 

44 

34 

46 

60 

60 

34 

34 

36 

36 

44 

58 

50  • 

MIN 

29 

29 

26 

40 

^' 

34 

38 

42 

46 

45 

40 

39 

45 

26 

20 

35 

29 

^' 

28 

24 

23 

25 

30. 

8 

VALLEY  HEAD 

MAX 

50 

45 

38 

41 

51 

50 

58 

52 

49 

50 

55 

58 

56 

55 

54 

46 

40 

44 

60 

50 

38 

24 

40 

51 

50 

34 

33 

25 

28 

40 

48 

45. 

6 

MIN 

31 

27 

26 

16 

14 

18 

20 

25 

14 

16 

14 

20 

20 

38 

44 

36 

34 

24 

23 

20 

18 

4 

10 

18 

15 

16 

17 

8 

8 

12 

10 

19. 

9 

VERNON 

MAX 

*8 

38 

40 

50 

58 

57 

61 

53 

48 

55 

59 

63 

67 

60 

51 

50 

51 

60 

69 

52 

45 

32 

48 

60 

50 

36 

37 

34 

31 

47 

54 

50. 

5 

MIN 

27 

30 

30 

18 

18 

21 

24 

36 

23 

20 

21 

23 

24 

45 

45 

33 

28 

27 

27 

18 

18 

10 

14 

24 

19 

20 

24 

14 

13 

14 

16 

23. 

4 

WATERLOO 

MAX 

♦  7 

46 

39 

48 

55 

57 

61 

60 

46 

48 

56 

58 

59 

58 

50 

45 

44 

56 

61 

61 

48 

27 

44 

50 

42 

30 

32 

34 

32 

43 

49 

47. 

8 

MIN 

26 

24 

24 

18 

21 

24 

23 

30 

14 

20 

21 

25 

22 

43 

43 

41 

38 

27 

29 

20 

14 

6 

20 

21 

13 

15 

16 

18 

16 

19 

15 

22. 

6 

WHATLEY 

MAX 

61 

47 

51 

58 

55 

58 

55 

52 

53 

60 

68 

70 

64 

57 

55 

60 

62 

72 

65 

48 

44 

45 

67 

62 

53 

41 

41 

43 

45 

96 

63 

55. 

8 

MIN 

39 

30 

34 

19 

23 

29 

35 

44 

28 

20 

25 

31 

49 

48 

45 

38 

29 

27 

42 

22 

27 

13 

40 

36 

27 

32 

27 

26 

21 

19 

20 

30. 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


dUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|s| 

(-  < 

DEMOPOLIS  LOCK  k  DAM 

EVAP 

.19 

.28 

.28 

.05 

.10 

.15 

.02 

.20 

.03 

.07 

.07 

.04 

.00 

.00 

.20 

.18 

.03 

.11 

• 

.35 

.36 

83.03 

■  IND 

132 

75 

87 

55 

34 

16 

7 

20 

108 

38 

30 

22 

27 

100 

56 

94 

36 

22 

64 

173 

122 

84 

64 

63 

75 

87 

89 

67 

15 

66 

7 

1935 

FAIRROPE 

EVAP 

.05 

.02 

.03 

.04 

.03 

.04 

.04 

.02 

.05 

.03 

.06 

.01 

.01 

.03 

.07 

.06 

.02 

.02 

.07 

.02 

.08 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.03 

.05 

B1.13 

WIICD 

71 

21 

48 

20 

13 

17 

17 

22 

50 

26 

18 

23 

40 

71 

103 

57 

23 

11 

96 

66 

124 

16 

26 

2 

47 

57 

52 

12 

59 

21 

30 

1259 

CimTERSTlLLE  SVAP 

EVAP 

.04 

.08 

.02 

.05 

.01 

.05 

.05 

.04 

.06 

.04 

.04 

.01 

.05 

.01 

.00 

.03 

.02 

.05 

.03 

.09 

.08 

.06 

.06 

.04 

.09 

.02 

.11 

• 

.08 

.02 

1.33 

IIKD 

59 

49 

78 

34 

23 

17 

8 

54 

71 

24 

17 

22 

39 

30 

49 

50 

24 

13 

61 

94 

101 

46 

78 

37 

113 

47 

87 

60 

55 

23 

16 

1477 

MAX 

49 

46 

46 

49 

48 

52 

51 

45 

44 

48 

51 

55 

54 

48 

48 

46 

49 

54 

54 

44 

43 

42 

45 

47 

43 

40 

41 

43 

44 

47.2 

MIK 

41 

37 

35 

35 

36 

36 

39 

39 

34 

34 

36 

37 

39 

43 

46 

41 

40 

38 

41 

32 

33 

30 

35 

36 

32 

36 

32 

31 

34 

36.5 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.07 

.07 

.07 

.07 

.03 

.04 

.02 

.02 

.03 

.07 

.05 

.08 

.00 

.00 

.02 

.06 

.09 

.05 

.04 

.09 

.07 

.09 

.00 

.00 

.04 

.11 

.01 

.08 

.08 

Bl  .55 

WIND 

62 

54 

130 

34 

20 

26 

14 

78 

1X5 

25 

35 

45 

10 

50 

50 

20 

50 

22 

60 

85 

65 

31 

37 

24 

119 

26 

111 

100 

75 

107 

33 

1713 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1961 


Station 


Day  of  month 


7      8     9     10     11     12    13    14    15     16     17  18 


ALBERTVILLE  2  SE 

ALICEVILLE 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

ATHENS  2 

AUBURN  3  SW 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEMER  4  SW 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NNW 

CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

DAYTON 


DOUBLE  SPRINGS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HAMILTON 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 
JASPER  4  N 


M INTER  3  NW 


MOBILE  WB  AIRPORT 


MONTGOMERY  WB  AIRPORT 


MOULTON  2 


MUSCLE  SHOALS  FAA  AIRPORT 


NEW  MARKET  2 


OZARK  6  NNW 


REDSTONE  ARSENAL 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station 
-  10  - 


Index. 


CONTIKIJED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSSEU-VILLE  2 

SAIKT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  rARM  A  V 

SEAL! 

snju 

SVLACAUCA  <  NE 
TALLADEGA 
THOHASVILLE 
VALLEY  HEAD 
VERNON 

SNOWFALL 
8N  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
.7 

T 

T 
T 
T 

.5 
T 

T 

T 
2 

.9 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

See  refereoce  notes  following  StAbon  Index. 
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TOTAL  PREC3PITATION 


ALABAMA 

JANUARY  leex 


BurnBvllle  SubstK,  Hlas.O 


/ 


O  Youoga  Store 


Colbert  Steka  Plant 
llhoalngo  I  »,  Kiss   "Bishop  IMV-TA 


Chattanooga  WB  AP,  Todd 


J"MM^^n  ■KaMMn^xv^-.Q^^MV^KaHnHi  Pl^uBKDt  Grove  Sell—  ■!  ■  1 
Elk.o.t  iTone,  Harkel^         Brl<l8ipo°  jV^-  \ 

Shoe-'ker  Sprl.,.  O  •  ^    f       OS-.l-     |  Q  \  ATADAX/fA 

P       Atj.0.       I  ""."X'Uo        Oaytop"" /»  >A.1_.ADAMA 

0.^r  0..  .B--"-  "T  /  \ 

I  V    .  HaJlion     tSilBuiitavlllo  WB  »P 

Hebstone  Arsenal  \  Scott.b 


-    f  1  ^to*^  Decati 

J  I         Russellvllle  BussellvlUe  2  j 

■  I           |Bol(r»b    OqJ       0»e»burg  2  .HE  | 

iBed  Bay-     O                     J_....-    „  aMoultoB 


•Bed  Bay •  O 

|0-  I 


Book  2  N 

„.  .„...„..  >'"''  Scott.boro  SubatL 

o.e..^/2.  i  rrr:r-1b>5'  va.<>B,^ 

-       -     '         I     \/Al    I    (-W  !l»ln«vlfleO  f 

Gunt«rBvlll«  D&a         /      i  /%  L 

I  ^  South  HIH  "  - 


»burg  2  NE  wa  i    ■    r-*  *  t 

1.0.2-3.-"""°?    I  VALLEY  i 


unTsttt,  lit. 


STATUTE  MILES 


9VTH  H£R1J1AN  TiyE  ZONE 


-I  n  

-,,_r  i  I  Balejr.uie 

Ulton  3  »,  KISS,  i^"'  •f' 
f         Baatltoa  I 

I  Falls  Clt 

.... -IS.,  r    l'^^  1 

I  viDfleld  2  Sff  ; 
I  I  O  


Center 


AddlsoD 

•  I 

"O-  Double  Spring' 
y  Blk  Pond  Twr  j 
O      O  I 
Arley  3  S 


r  Grove      ^  ;  0| 

O  I  (Scuntersvllle  Evap 

GuQter»vllle'-0'         q  | 
W  Huetlevill 


llle  2  SE-O 

Saint  Bernard 


-9- 

Aberdeen,  Mil 


/  .... 


Columbus,  H 


Jasper  4  N 

 O 

Carbon  Bill 


UPPER 

Fayette 


•  I 

Berry 

 Corgas 


APPALAOWIAN 


MpwRtAIN 

'        Traf ford 


Y 

■alDuf  Grov 


almerdale  2  «  I 


Brooksvllle  Exp.  Sta,,  Uisb^  q 


IPlckensvlUe 


Baolchead  Lock  b  Dan 

PLAINS  ' 


Bl"-""  Tuscaloosa  FA*  AP 

1°  ©o. 


O-'i'^^TERN 

.                           -      Pell  City  2  EME  \  Annlston  F 
rmlngba.  WB  AP      ,  ;  \  ^  — 

OBagell^/^  1      /"-J     Talladega  |2^-'~d;i'J;  

Brookw-ood  -•'^  ChUdersburg    Wtr  PI  \  J,-r^a  a^a 

O  Cbllder.burgOO-  f      [        ^  PIEDMONT 

.Z^-      tT  .  Sylacauga  ^  KE  I  4.^1.0 


Brookvooi 


"■"""/"..eeyll      '       Jo.loosa^.r..  {   -     L       VALLEY         f       ^''"ASp  , 

•  Dancy  4  I  i  lontevallo  I  ' 


■o        V-  ^ 

Aahvllle  4 


Bock  H 


 D  

ualak,   Hiss.    I  ,J 

I  s 


A  Lay  Dai 
1  S»  \ 


Alexander  City  6  VE 


-o 

KipllDK.  Mi: 


/ 


I  C  \  Mertz  PoDdvilU  Twr  I  '  Thorsby  1  S»  ^ 

•  \  I  ^  p-C^  I  •O-  Thoraby  & 

/-O-t  .  Warrior  Lock  It  Daa         (*  Barrisburg  Caffabir"i:^r'  V 

Gainesville  OC                          I                    O            I  CXanton  ^ 

C  \                                  I  "Itch 

'  Greensboro  i                                  J    I 

10...  1   J 

•  (T~V         'O  1  Jon 

°       )       CS      BlUlngsley  1  —  " 
Perrjr.uie    |  p,.;,„a,llle  2  8SE 


Galnesvlll< 

S 

Livingston 


ftockford 
Exp  Sta  -O 

Clanton  V\ 

Mitchell  Dan   


?iO   

-46- Deaopolis  Lock  6  Dan         O  3«ttle  a 
/  (  I  BarloD  Junction  2  HE 


1  Franklin 
nils 
% 

1 


La  Graage,  Ga. 

-o- 


-o- 

Oadevil 


dan  Dan 

o 

Wetumpka   I  N 

;  o 

Prattvlllc 


Dadev 
Martin  Dan  .J — 

I  ^  I 

Yates  Hydro  Plant 


I      LaFayette  | 

I     ^  L 

le  2  iCaap  Hill  2  MW  ^ 

^u^i  PLATEAU 


Opellka 
-O- 

^^Auburn  ARS  10 
Auburo  3  SV 


■eat  Point,  Ga. 


Coat  Rock,  Ga. 


Colunbus  *8  AP,  Ga. 
Colunbua  Ga. 


Crandall  12  N.  H 


OSCOMM-re-Anhevllle,  M.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data",     Caution  advised  in  using  these  naps  for  Interpolstion,  particularly 
in  Bountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

JANUARY  1961 


Corinth,  Hits. 
Hit  Substa.  Ui99. 


03 

'ooga  WB  AP,  Tonn.  ^  j 


o 


^.-Jtsr''  Shoal,  rA(  <p 

NORTHERN  .-^ 


^"''"^'^""^'O^"^"''""^^^^™  Pl«i6iDt  Crov«  Hi  liM  III  ■     J  ■  

ro./'r  i    "'."""rsiL  o„;r- vV  ALABAMA 

^/^Tj'n-O-      i'^  ^36°       f»P.l"t  »ock2  N  JL*^         "SeJl^T.tte,  u.. 

STATUTE  MILES 


'  Subat 


'R«d  Bay  O 


Scottsboro  s'cottBb 


IsyL 


Vail 


I      I  '  o 

t  I  R>  1  A  J..  .  1  I  _ 


Baley'vllle 


Fulton  3  w,  MisB.  I S*"*-  2  3E 

/  HAIBllt 

I             I           P«ll»  city  Blk  Pond  T.r  j 

 n  1    I  Arlcy  3  3 

0°                             I                  Wlntlela  2  SW  I  " 

!  Q   J>sj>er  4  nk 

L_0  o 


VALLEY 

Filkvlllc    center  Grove  j  o| 

-O-  j?  I  _OGunteravllle  Ev«p 

Gunter«Tille'-0-^      O  I  '                     <*  1  ^ 

"7""       ^    HustlevlUe  1  ij?""        ^'V*  I       Ho-e  n  AP,  G> 

Addl.on       I                           AlbertvlUe  2  SE-O-  |  t""    „  ^ 
I        /  \ 


Saint  Ber 
O 


APPALAGWIAN  > 


Carbon  Hill 

UPPER  ! 

p.r 


I  I  O  ColllD.VllI 

'"""T   O  I^esburi 

Centre  5  S» 
•  -O 


Garden  City 

 -or  

MpwNtAIN 

Traf ford 


-8- 


y-V-N^Gadadeo  Gas  PI 

/n  U 


ikhead  Lock   &  Dan 


/ 

o-  i  ~ 

olumbus,  MlHs .  I 

I   

/  1      I  \PLAINS 

/Pleken..,,,.'  Tu^oos.,  FA, 

I  AUeeville  Tu.caloos.  Oliver  D.n,  | 
•Pancy  4  W^Wj  "est  Bl. 


Jacksonville  V s»  I 

r    °       Pal.erda°e  2  .  j  (X-'^'^  'TERN  f^'" 

c  ■  Gorjas/^        Blrmtngliai.  re  AP       !      Pel'  City  2  EME  '\  AnnHton  FAA.AP  I 

 ]      2f  I  -A  ^V'  @1   r  Hl.bto.eV 


Ashvlllc  4  W 
( 


Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
STB  MERIDIAN  TIKE  20HE 


lapooea  2  Hltw,  Ga. 


Carrollton,  0«, 


^  I  PI 

BrooksvUle  Exp.  Sla.  ,  Mias^  Q 


-C^  I  I       Tuacaloo,.  Oliver  Da.  (  I  VMLLt  T  { 

"■-on  2  »E,  Bi.s.l  .'"T  /   I 

»  O  J/       \  r-  O         L    „  Calera  2  SI  j 
 5  ^»cy  4  N^fT  .o\°riTf^-^ 

'""l-l.k,  „a,.    I  >  I  /  I  Centre.u'le  (  ^ 

J  S  J:>  Pondvuie  T»r  "O"        I  '  Thoraby  1  sn  \ 


-o- 

Klpllnt,  ai 


..   I           ,r  I                   r                      I               CentrevlUe  T|  II  ^  ^  1  

;          S  ^                     ■'■••.^le  T,r  O        I          ;  Thoraby  1  s.  Ro.kford      i  j  Lafayette 

/•              A  I             <r                                                                                         •<>  Thoraby  Exp  sta      -O-  Dad..,,  '  "O" 

G.lneli'.'iu  •■"'V°""                f'    -"l.burg  CaSa4rW                 O  {  2  ,C«^  eul  2  in, 

S  Greenaboro                       ^                                     "-"".Uc^n  Oa.  J  _     O.^^vU^I  PLATEAU 

;                  ^7  ^     ,J    "anon  1  »            I                     I  I  ""tli  Da.  J---' 

I         Ll,^..on  r              O                   r"T'"r7r;'°  Jorda^o..         /"^S^^  Opellka 

I  T\'v/              '               ."J.'ri     BininKslev  1  SE  1         ^  _  ..  r^w.    I  -o- 


ell  2  «N«. 

o- 


Uertdlan  WB  AP.  If 


 \  % 


i±<   7."^..  pj^,^ 

. — Q-  OeaMpolta  Lock  fc  Dan  O  Suttle  » 
./     ^       I  1       ..—.f"";  Junction  2> 


a-r— 1 

O       }  BlUlngaley  1  " 


Lafayette  | 
nil  2  HI  leat  Point. 


Ivallable'In  ?h«'^„^?, ?  ""-S*'  ?'  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  .111  b. 
^JlitllJnous  aJe^s!  "  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particular!.  In 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBEVlLLe  I  NNH 

ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOMER 


LEKANOEB  C 
LICEVULE 
NDALUSIA  1 
NNISTON  FA. 


ATHENS 
ATHENS  J 

ATMORE   STATE  FARM 

AUBURN   3  S»< 
AUSURN  ARS  10 
AUTAUCAVKLE 
BANCHEAD  lock  AND  DAM 


BILLINOSLET  I  SE 
eiNGMAM  MOUNTAIN 
eiRHINGHAM  WB  AP 
e I  SHOP 


BREl*TON  3  SSE 
8RI0CEP0BT  Z  1 

eROorwooo 

etUNDIDGE 
CALEItA  2  SW 
CAMDEN  3  NNM 
CAMPBELL 


centheville 


CKILDEBSBIJRC 
CHlLOERSeuHG  WTfi  I 
CITHONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

CLAYTON 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  I 
COLBERT  STEAM  Plai 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

OADEVILlE 

OADEVILLE  2 
DANCT  1.  N 
DANVILLE 


DOUBLE  SPRINGS 


EVERGREEN  FAA  AP 
FAIRhOPE 

FALCO  OPEN  PONO  lO-ER 


FLAT  BOCK 

FLORENCE 
FORT  OEPOSr 
FORT  MORGAN 
FORT  PATNE 
FRISCO  CITY 


COUNTY 


0008  HENftY 
0049  WINSTON 
0071  LAMRCNCC 
0140'  WILCOX 
OUe  MARSHALL 

OI63!  TALLAPOOSA 
0178,  PICKENS 
OZii  COVINGTON 
i  0272  CALHOUN 
0336  WINSTON 

'  0369  CLAY 
0377  SI.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0395  LIMESTONE 

:  0402:  ESCAMBIA 


OAAO  AUTAUGA 
.  0»0S  TUSCALOOSA 
,  0»83,  BALDWIN 

'  0631  FRANKLIN 
I  06SS  LIMESTONE 
]  07*8  FAYETTE 

0757  JEFFERSON 
I  0776  MADISON 

!  0790  MARION 
0823  AUTAUCA 
0826  JACKSON 
0831  JEFFERSON 
0854  COLBERT 

0957  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 
1084  ESCAMBIA 
1099  JACKSON 
1143  TUSCALOOSA 

1178  PIKE 
1288  SHELBT 
1)00  WUCOK 
1315  CLARKE 
1324  TALLAPOOSA 


1512  CHEROKEE 

1520  SIBB 

1566  WASHINGTON 


694  CHILTON 

725  BARBOUR 
803  MOBILE 
817  GENEVA 
819  COLBERT 
849  OE  KALB 


18 


■  HOUSTON 


1974  RUSSELL 
2079  SUMTER 
2119  TALLAPOOSA 

2124  TALLAPOOSA 
2141  PICKENS 
2149  MORGAN 
2188  MARENGO 
2207  MORGAN 


2377  HOUSTON 

2386  WINSTON 

2577  COFFEE 

2600  LIMESTONE 

2632  TUSCALOOSA 

2670  COFFEE 

2727  BARBOUR 

2763  CONECUH 

2813  BALDWIN 

2832  COVINGTON 

2840  MORGAN 

2846  WINSTON 

2867  MADISON 

2883  FAYETTE 

2945  JACKSON 

2971  LAUDERDALE 

3024  LOWNOES 

3035  BALDWIN 

3043  DE  KALB 

3105  MONROE 

3151  ETOWAH 

J154  ETOWAH 

3160  SUMTER 

3200  CULLMAN 

3215  JACKSON 

'■  3255  GENEVA 

3271  BUTLER 

3308  CHOCTAW 

3430  WALKER 

3496  COVINGTON 


GADSDEN  GAS  PLAI 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GARTH 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 

GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  1 
GULF  SHORES  POS 
GUNTERSVILLE 


3578  t 

3583  MARSHALL 
YVILLE  3620  WINSTON 

LTON  3644  MARION 

ISBURG  CAHABA  TDMER   3697  PERRY 


MAYNEVILLE 

HEADLAND 

MCFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGMTOWER 


USTLEVILLE 


JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE   2  SW 
JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 


3748  LOWNOES 
3761  HENRY 
3775  CLEBURNE 
3816  CRENSHAW 
3842  CLEBURNE 

3899  FRANKLIN 
4060'  MADISON 
I  4064  MADISON 
I  4085  MARSHALL 
I  4099  JACKSON 

4115  OE  KALB 
, 4192  CLARKE 
4209  CALHOUN 


31  95 
3A  19 
3*  25 

32  1 
34  1 


B5  IS 

8T  11 
87  19 

87  25 
86  10 

85  52 

88  07 

86  30 


85  50 

86  20 
86  59 
86  59 


SI    31    10,      87  29 


32  34| 
32  36 
32  26 


85  3: 

85  29 

86  39 

87  20 
87  67 


88  07 
»6  42 
86  17 


12     34  23 


34  22 
34  04 

34  34' 


34  01 
32  49 
34  01 


31  53, 
33  39 
31  111 


31  50 
31  50 
30  17 
34  20 

34  22 
34  26 
3*  1 
34  08 


12     34  41 


31  33 
33  48 
33  54 

32  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


599  HID  HID 


34  13      86  10 


56       85  45 


06       85  45       620]  7A 


33  17, 
33  17, 
31  05 


31   U       85  56 


32  09  85  I 

32  26  88  , 

32  49j  85  ' 

32  50!  85  i 

33  04  88  : 

34  25  67  I 
32  211  87  : 
34  35  86  ' 


18:    5P  5P 


86  55 

87  20 

86  34 

87  50 


34  27       85  43] 


86  OOj 
86  00 
88  09 


86  l\ 

86  17 

86  24 

87  37 
87  59 
87  II 

86  36 
85  20 

85  36 

86  19 
89  24 


OBSERVER 


JOHN  S<  RICH5URG 
PALMER  GOOSEY 
TVA-53 

SIONEV  J.  HARDY.  ; 
JESSE  M.  CULP 

DOUGLAS  M<  SANFORI 


HENRY  t 
JOHN  T. 
'  IVA-62 


AGRl.  RESEARCH  SERVICE 
J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER 


TVA-43 

ALABAMA  POLY*  INST* 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  HC  CRAVY 
TVA-757 

OSCAR  W.  LOCKRIOCE 
JOHN  R.  TKOMAS 
TVA-762-C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
IVA-42 


i.  LOUISE  JONES 
(ILLlE  M.  STYRON 


MRS. 

I  MILDRED  P.  WHITTINGTf 
i  PIERCE  A.  GARRETT 
:  ALABAMA  POL^ .  INST. 
'  JOE  i>ICKENS 

■  Y.  INST. 


SON 


I  FLOYD 

I  7VA-66 
DON  R,  WATSON 
W.   0.  HOLLIFIELD 


IAS.  C. 


MIT 


980|    8A  BA 


321  hid;  hid' 


800'    7A  7A 


252  MID  MID 
23     5P     5P  5P 


370     «P  6A 


590    5P  5P 


ALABAMA  POWER  CO. 
CITY  WATER  PLANT 
MRS. ESTHER  A.M.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEw 
MARION  W.  EASTEfiLING 

L.  AUGUSTUS  VENTRESS 
AGNES  C.  CKRISTENSEN 
HENRY  F.  KELLEY 


WILLIAM   L.  BARTLETT 

H.  CLAY  PLESS 
J,   T.  MC  DANIEL 
I  TVA-503 
'  JAMES  M.  CREWS 
.  ROSS  A,  HAWKINS 

I  TVA-63-B 
I  TVA-411 
MRS.  vERNA  B.  LANDER 


CHARLIE  W.  CLEARMAN 

MITCHELL  DRAKE 

HERBERT  S.  whaTlET 

TVA-760 

K.  V.  BERRY 

1  RADIO  STATION  WIRB 
,  OTIS  C.  8RASWELL 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JAMES  E.   BARRETT,  JR 
U.S.  FOREST  SERVICE 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 
I  U.S.  FOREST  SERVICE 
I  TVA-576 

'  GORMAN  J.  BLACK 
TVA-3BT 

LAWRENCE  W.  ROHLING 
RALPH  HC  GOUGH 
WM.  H.  CHANDLER 
CARL  PARKER 
MRS.  NELlA  MCKENZIE 

;  JOHN  H*  WILLIAMS 

I  SO.  NATURAL  GAS  CO. 

I  HACK  C.  FIELDS 

I  MKS.  G.  HC  KENZIE 

I  TVA-T62 


REBECCA  CAHPBELI 
HALLIE  R.  PRIDE 

I  ALTON  G.  LAND 
ALABAMA 

{  JOHN  P.  RHODES 


CO. 


N.  HAMNER 
CECILE  T. 
CLAUDE  B. 
GILBERT  W 
RADIO  STA 


C0B8S 
LEWIS 


ION  I 


TVA-765 
TVA-70 

JOHN  L.  SLATTON 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERk 


ICE 


STEWART  M.   CHAMPION  JR.' 
ALABAMA  POLY.  INST. 
CITY  OF  HEFLIN 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 

FRANK  L.  HAYNES 
TVA-65 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  ELLA  M.  AYERS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

E 
■J 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

u 

SPECIAlj 

LAFAYETTE 

4502 

chambers 

92  5* 

85  26 

090 

6P 

4P 

H 

CLARENCE  H.  FINCHER 

86  31 

420 

6A 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

7A 

HftS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

3*  n 

85  46 

589 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

479S 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

H 

PROF.  E.   J.  MURPHEV 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

8A 

H.  C.  YOUNG 

LOU  1 SV I LLE 

4884 

31  *8 

85  93 

470 

BA 

JOHN  B*  ARD 

MADISON 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

573 

9A 

9A 

** 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  90 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOL 1  A 

5004 

MARENGO 

32  08 

87  99 

185 

C 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

5108 

32  38 

87  18 

210 

7A 

c 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

32  26 

87  14 

20* 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3i    32  28 

87  19 

200 

6P 

6P 

ALABAMA   POLY.  INST. 

MART  IN  0AM 

5140 

ELMORE 

11:    32  40 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAThEWS   I  SSW 

51  72 

MONTGOMERY 

92  15 

86  01 

190 

7A 

E*  PAUL  GOWAN 

HELVIN 

5354 

BiiBr*" 

13 

31  56 

88  27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

32  S3 

87  20 

600 

7* 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

C 

MS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

»A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

9A 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

MINTER    3  NW 

»« 

DALLAS 

32  06 

87  03 

370 

7A 

TA 

HENRY  J.  YATES 

DALLAS 

32  07 

87  03 

c 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  wa  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

30  41 

MID 

ID 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

MOBILE 

30  41 

88  03 

7 

8A 

8A 

H 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1600 

7A 

TVA-530 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  D6 

462 

7A 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550  MONTGOMERY 

32  16 

86  24 

195 

MID 

NIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12     34  29 

BA 

IVA-981 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

6P 

frP 

H 

JOHN  M.  KELLY 

HUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

ID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

9P 

7A 

S.   B.  MELTON 

NEW  BROCKTON   3  NE 

5842 

COFFEE 

31  25 

4*0 

C 

REV,  Q.  F.  SRISWOLD 

NEWBURG  2  NE 

FRANKLIN 

12 

3*  91 

87  34 

7A 

TvA-644 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

3*  5* 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

NEW  MARKET  2 

5667 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

715 

6P 

6P 

MRS.  A.  w.  KILPATRICK 

5879 

DALE 

91  20 

85  36 

220 

TA 

BASCUM  N.  BROWN 

oneonta 

6121 

BLOUNT 

99  57 

880 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129  LEE  11 

92  38 

"  11 

Vt 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1:    32  18 

87  14 

20c 

iA 

EDWARD  B.  WARREN 

OIARK  6  NNW 

6218 

DALE 

s'    31  32 

85  41 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

6226 

JACKSON 

12<    34  42 

86  20 

635 

It 

c 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

2'    33  44 

798 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  2  ENE 

6329 

7     33  3b 

86  I' 

6P 

6P 

ROGER  G.  WIGGINS 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

9     32  36 

87  09 

90C 

8A 

MRS  EVELYN  H.  FULLER 

6370 

MONROE 

1     31  35 

87  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PhENIX  city  2  NNW 

6398  RUSSELL 

4     32  30 

85  01 

570 

8A 

8A 

D.  R.  HC  LEMORE 

PICKENSVlLLE 

6*14 

PICKENS 

13     33  13 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

PINE  HILL 

646C 

WILCOI 

I      31  59 

87  U 

TA 

MRS.  OELlA  L.  OAKLET 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6     32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.  EnA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

11    32  37 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

Pleasant  grove  school 

6521 

JACKSON 

12     34  57 

633 

7A 

TVA-695 

PRATTVILLE 

6640 

1      32  26 

29C 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1      32  18 

86  ^• 

12N 

W.   E.  ELSBERRY 

6719 

CHOCTAW 

13!     32  12 

88  21 

26< 

8A 

H 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVILLE 

6762'  OE  KALB 

12;    34  30 

85  52 

1320 

7  A 

TVA-746 

FRANKLIN 

12     34  26 

88  06 

680 

7A 

H 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  APSENAL 

6833 

MAD I  SON 

12     34  35 

86  36 

573 

MID 

HID 

** 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

39  29 

HRS.LOINE  V.  MULLINS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

66  3: 

180 

RUSSELL  FINLAY 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBEPTSDALE   1  E 

698B 

BALDWIN 

30  92 

155 

7A 

7A: 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

86  1: 

690 

6A 

6A 

KNOX  HC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4     33  09 

6P 

«A 

u 

JOHN  T.  BAILEY 

HUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

34  90 

87  4< 

7*0 

7A 

TVA-T25 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

34  91 

7A 

RADIO  STATION  WWMR 

7157 

CULLMAN 

3*  12 

602 

7A 

BRO.  PASCHAL  FuRHAN 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

7207 

OE  KALB 

34  17 

85  5( 

1195 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

Sayre 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

7A 

SCOTTSeORO 

7  304 

JACKSON 

1; 

86  l\ 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STAI ION  WCRI 

SCOTTSBORO  5UBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

34  *1 

86  01 

660 

7A 

TVA-T6-A 

7326 

RUSSELL 

32  18 

65  10 

390 

5P 

5P 

HOHER  D.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

1*7 

SP 

7A 

JOHN  0.  RHOLES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

3*  51 

TA 

TVA-682 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

85  36 

26C 

8A 

CITY  OF  SLOCOMB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

HRS.  EVA  R.  RAY 

7671 

OE  KALB 

1; 

3*  24 

1120 

7/ 

suttle""""" 

7963 

PERRY 

32  32 

IAS 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

34  53 

11  \l 

TVA-3e5 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

*9C 

6P 

6P 

K 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

9*  34 

85  49 

1400 

7A 

TVA-986 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

565 

6P 

6P 

H 

ThOMASVILLE 

81  78 

CLARKE 

31  55 

40! 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

1'    32  54 

86  M 

ALABAHA  POLY.    IN ST. 

ThORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

1      32  53 

86  42 

6e-' 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

THURLOW  OAM 

8215 

ELMORE 

11      32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAHA  POWER  CO. 

8?59 

12|    34  54 

86  44 

750 

7A 

C 

TRAFFOBO 

8285 

JEFFERSON 

2     33  49 

86  44 

♦70 

TA 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

8323 

PIKE 

10'    31  49 

6A 

*"  M 

THOMAS  J.  OlLLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2<    33  14 

87  37 

17( 

Ml( 

ID 

FED.  Aviation  agency 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

S385 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  of  Engineers 

8403 

MACON 

32  26 

85  42 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  5  S 

84  38 

BULLOCK 

32  06 

85  48 

470 

8A 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

uniontown 

8446 

PERRY 

32  26 

265 

7A 

JEPTHA  S.  8RANYON 

8*69 

OE  KALB 

34  9* 

85  3i 

1040 

7A 

TA 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

VERNON 

8917 

LAMAR 

33  45 

88  08 

180 

7A 

7A 

C  H 

JOHN  B.  GUIN 

8605 

RANDOLPH 

99  08 

85  94 

640 

7A 

ALABAHA  POWER  CO. 

WALLACE   2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

205 

TA 

HRS.  ESSIE  M.  CHOVERS 

WALNUT  GROVE 

8640 

ETOWAH 

3*  04 

86  19 

890 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

32  47 

87  50 

110 

•A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

465 

8A 

BA 

MISS  6LENDA  GOSDIN 

WEST  BLOCKTON 

8809 

BIBB 

33  07 

87  0; 

500 

TA 

MRS  ELIZA  j.  BEARDEN 

WETUMPKA  1  H 

8859 

ELMORE  7 

32  32 

86  13 

195 

TA 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

CLARKE 

13     31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

wheeler  dam 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

5A 

TVA-52 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

625 

7A 

TVA-704-A 

WILSON  OAM 

8980 

COLBERT 

12 

3*  *8 

87  37 

590 

9A 

TVA-471 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

19 

33  55 

67  50 

468 

7A 

M.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

92  34 

85  Si 

33! 

6A 

ALABAHA  POWEA  CO. 

YOUNGS  STORE 

9350 

1  

LAUDERDALE 

12 

3*  57 

TA 

TVA-621 

l-ALABAMA;      2-BLACK  WARRIORi      3-CAHA6A,     ^-CHATTAHOOCHEE .      5-CHOCTAWMATCHEE , 
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REFERENCE  NOTES 


Addl t lonal   Information  regarding  the  cllraate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station , 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cltmatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"   Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount   Included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown , 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  Til  is  en  try  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  GST  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

I nf ormat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure ,  e tc . ,  of  subs  tat Ions  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C,   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C, 
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ALABAMA  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     83°  on  the  28th  at  Brewton  3  SSE 
Lowest  Temperature:     12°  on  the  5th  at  Russellville  2 

Greatest  Total  Precipitation:     20.28  inches  at  Greenville 

Least  Total  Precipitation*     4.60  inches  in  Columbia 

Greatest  One-Day  Precipitation:     9.46  inches  on  the  25th  at  Fort 

Deposit 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.0  inches  at  Belle  Mina  2  N 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  25th  at  3 

Stat  ions 

SEVERE  FLOODING  DURING  FEBRUARY 


1 „     Synoptic  Summary  February  17-25,  1961 

Quasi-stationary  fronts  and  a  maritime 
tropical  air  mass  across  the  Gulf  and 
southeastern  states  combined  with  a  long 
wave  trough  in  the  western  states  to 
produce  very  heavy  rains  and  a  great  flood 
over  much  of  Alabama  and  North  Georgia  dur- 
ing the  latter  part  of  February.     Rain  of 
one  inch  or  more  fell  in  some  portions  of 
Alabama  or  Georgia  each  day  from  the  18th 
through  the  24th. 

The  rains  began  on  the  17th  in  a  strong 
southerly  flow  as  a  cold  front  moved  into 
the  lower  Mississippi  Valley,  becoming 
weak  and  diffuse.     On  the  18th  a  second 
and  stronger  cold  front  moved  into  the  Gulf 
States  reaching  Central  Alabama  on  the 
morning  of  the  19th.     The  front  became  sta- 
tionary from  Alabama  southwestward  along 
the  Texas  coast  while  the  northern  portion 
of  the  front  moved  on  to  the  east  so  that 
by  the  20th  a  stationary  front  extended 
from  South  Carolina  westward  across  Southern 
Alabama  to  the  Texas  coast.     On  the  20th  a 
wave  developed  on  the  front  off  the  Texas 
coast.     This  wave  moved  northeastward  and 
the  front  across  South  Alabama  moved  north- 
ward as  a  warm  front  yielding  from  4  to  8 
inches  of  rain  in  North  Central  Alabama  in 
a  24-hour  period.     By  the  morning  of  the 
22nd  the  wave  had  deepened  slightly  and 
moved  to  Western  Kentucky  with  a  cold  front 
southward  into  West  Alabama  and  a  warm 
front  across  Southern  Georgia  and  Alabama. 
The  cold  front  moved  into  Central  Georgia 
and  became  diffuse  the  following  day.  A 
sharp  cold  front  moved  rapidly  into  the 
Gulf  states  on  the  24th  while  a  warm  front 
developed  and  extended  from  Georgia  west- 
ward across  South  Alabama  to  the  Texas 
coast.       As  the  cold  front  reached  the 
Texas  coast  a  wave  developed  and,  deepen- 
ing, moved  rapidly  northeastward.  The 
heaviest  rains  of  the  period  occurred 
with  this  system  with  6  to  9  inches  falling 


in  less  than  24  hours  in  Central  Alabama. 
On  the  25th  the  front  moved  to  the  Atlan- 
tic Coast  and  the  low  to  the  Ohio  Valley 
bringing  an  end  to  the  flood  producing 
ra  ins . 

Except  for  a  shallow  easterly  flow  of 
air  across  North  and  Central  Alabama  and 
Georgia  much  of  the  time,   this  period  of 
rain  was  marked  by  very  strong  south  to 
southwest  winds  to  great  heights.  Un- 
stable tropical  air,   either  at  the  sur- 
face or  aloft,  was  prevalent  as  there 
were  numerous  thunderstorms  and  rainfall 
intensities  varied  considerably  from  hour 
to  hour.     From  the  17th  through  the  24th 
a  long  wave  trough  at  500  mb  remained 
near  the  Southern  Rockies  finally  deepen- 
ing and  moving  rapidly  eastward  to  the 
Mississippi  Valley  on  the  25th. 

2 .     Precipitat  ion 

February,   1961,  was  the  wettest  February 
in  some  89  years  of  record  at  Montgomery 
and  was  also  the  wettest  February  of  rec- 
ord over  most  of  Alabama.       As  a  result, 
the  greatest  flood  of  record  occurred 
on  the  Alabama  and  lower  Cahaba  Rivers, 
and  at  Childersburg  on  the  Coosa  River, 
during  February  and  March,  1961. 

Precipitation  was  156  per  cent  of  normal 
during  October,   1960,   although  October 
is  normally  the  driest  month  of  the  year. 
Then  followed  three  consecutive  months 
with  precipitation  about  50  per  cent 
of  normal.     Dry  weather  continued  in  the 
Montgomery  River  District  during  the 
first  half  of  February  and  the  ante- 
cedent precipitation  index  was  unusually 
low  when  the  rains  began  on  February 
17th.     Heavy  rainfall  was  reported  daily 
from  February  18th  through  the  23rd,  with 
little  or  no  rain  reported  on  the  24th, 
only  to  be  followed  by  very  heavy  rain- 
fall on  the  25th. 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


Heaviest  rainfall  occurred  over  Northwest 
Georgia  and  North  Alabama  during  the  period 
February  18-21,  with  heaviest  amounts  re- 
ported for  the  24-hour  period  ending  at 
7  a.m.   on  February  21,   1961.     On  the  morn- 
ing of  February  25,   24-hour  amounts  of  9.13 
inches  were  reported  at  Yates  Hydro  Plant, 
8.32  inches  at  Greenville,   and  9.27  inches 
at  Milstead.     Please  see  isoheytal  map  on 
page  20  showing  total  rainfall  for  the 
period  February  17th-25th. 

3 ,     River  Stages 

Record  stages  occurred  at  all  stations  on 
the  Alabama  River,   but  the  crest  had  just 
reached  Selma  by  the  end  of  the  month.  A 
record  stage  of  30.45  feet  was  reached  at 
Childersburg ,  Ala.,   on  the  Coosa  River, 
at  6  p.m.   on  February  23rd.     A  record  stage 
of  58.1  feet  was  reached  at  Montgomery,  on 
the  Alabama  River,   at  9  p.m.   on  Feburary 
26th.     Record  stages  occurred  on  the  Cahaba 
River  with  a  crest   of  44.0  feet  at  Suttle 
on  the  24th  and  a  crest  of  43,0  feet  at 
Marion  Junction  on  the  24th. 

The  following  is  quoted  from  the  U .  S. 
Geological  Survey: 


quick  succession  in  the  period  February 
17-24,  ended  a  10-month  period  of  below 
average  runoff  in  Central  Alabama.  Al- 
most the  entire  Mobile  River  system  had 
floods  of  varying  magnitude  following  the 

beginning  of  heavy  rains  on  the  17th  

The  three  storms  coming  in  rapid  succession 
did  not  cause  outstanding  floods  on  small 
streams,   but  the  numerous  contributions 
from  smaller  streams  built  up  the  flow  of 
larger  streams  to  major  floods.  Approx- 
imately 7,800  families  in  Alabama  have 
sustained  flood  losses.     Public  property 
damage  is  estimated  to  exceed  $8  million 
not   including  highways  and  bridges  which 
sustained  damage  estimated  at  $1-1/2 
million.     Agricultural   losses  have  been 
very  heavy,   mostly  in  building  and  live- 
stock.    Cattle  losses  have  been  estimated 
at  2,500  head  in  Elmore  and  Montgomery 
Counties  alone.     Many  roads  throughout 
the  southern  part  of  the  State  have  been 
closed,    including  U.   S.  Highways  80  and 
29.     Storage  in  Lake  Martin  was  highest 
of  record  at  month  end.  Ground-water 
levels  rose  rapidly  owing  to  record-high 
precipitation.     Levels  in  shallow  wells 
generally  were  at  record  highs  for  Feb- 
ruary,  and  many  wells  were  covered  by 
flood  waters." 

A  detailed  comparison  of  record  flood 
stages  will  be  published  in  the  March 
1961   issue  of  this  bulletin. 


"Streamflow  was  excessive  except  in  a 
small  area  across  the  northern  edge  of 
the  State   (Alabama) .     Average  monthly 
discharge  was  record  high  and  daily  dis- 
charge was  highest  for  February  for  period 
of  record  at  the  index  station,  Cahaba 
River  at  Centreville.     Monthly  and  daily 
discharge  were  record  high  for  February 
at  the  index  station,   Conecuh  River  at 
Brantley.     Record  floods,  caused  by  three 
storms  which  swept  across  the  State  in 


Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  C 1 imatologist 
Dannelly  Field,   RFD  2 
Montgomery,  Alabama 


RAINFALL  FOR  THE  PERIOD,   FEB.   17   -  25,  1961 
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8 

0 

15.24 

9.79 

4.51 

21 

T 

0 

13 

10 

6 

DIVISION 

51.2 

3.6 

14.38 

8.90 

T 

PIEDMONT  PLATEAU 

kLEXANOER  CITY  6  NE 

65.5 

37.5 

51.5 

80 

16 

19 

5 

373 

0 

0 

11 

0 

14.74 

2.64 

25 

.0 

0 

10 

10 

6 

kSHLAND 

62.8 

38.3 

50.6 

77 

28 

20 

4 

397 

14.76 

3.08 

18 

0 

1 1 

9 

kUBURN  3  SW 

62.1 

39.2 

50.7 

.1 

78 

17 

24 

4 

396 

0 

0 

9 

0 

17.61 

12.70 

7.83 

25 

.0 

0 

■AnK    MILL    c  yvm 

77 

17 

2 1 

1 

0 

0 

7 

0 

20.00 

.  0 

0 

10 

8 

CFLIN 

64,0 

34.4 

49.2 

75 

23+ 

13 

10 

436 

0 

0 

12 

0 

17.53 

6.18 

21 

.0 

0 

10 

9 

6 

J^FAYETTE 

63,6 

40.3 

52.0 

77 

28+ 

23 

4 

360 

0 

0 

5 

0 

19.09 

6.75 

24 

.0 

0 

1 1 

7 

7 

"lOVRTlN  DAM 

64,4 

41.3 

52.9 

77 

16 

26 

4 

335 

0 

0 

6 

0 

16.65 

1  1  .  70 

?  .44 

24 

.0 

0 

11 

7 

6 

JPELIKA 

62,9 

36.3 

49.6 

80 

17 

22 

11  + 

428 

0 

0 

12 

0 

6.30 

25 

.0 

0 

5 

JOCKFORO 

63,5 

35. 5M 

4  9.6M 

79 

17 

21 

10 

429 

0 

0 

12 

0 

13.90 

3.60 

25 

.0 

0 

5 

lOCK  MILLS 

63,6 

36.5 

50.1 

78 

16 

20 

10+ 

409 

0 

0 

11 

0 

1  7.64 

7.04 

25 

.0 

0 

10 

8 

4 

DIVISION 

50.7 

.6 

16.87 

11.88 

T 

PRAIRIE 

lAYTON 

63.9 

43.1 

53.5 

79 

17 

23 

4 

322 

0 

0 

4 

0 

14.26 

4.21 

18 

.0 

0 

12 

6 

5 

1/EHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

64.2 

40.6 

52.4 

77 

17 

21 

1 

350 

0 

0 

7 

0 

17.02 

3.82 

22 

.0 

0 

10 

7 

6 

Gainesville 

63.6 

40.3 

52.0 

80 

17 

22 

5+ 

356 

0 

0 

8 

0 

12.96 

4.89 

22 

.0 

0 

10 

7 

4 

REENSBORO 

65.9 

43.7 

54.8 

3.3 

78 

16 

22 

4 

281 

0 

0 

4 

0 

19.18 

13.89 

6.16 

21 

.0 

0 

13 

6 

6 

ATNEVILLE 

65,0 

42.9 

54.0 

78 

17 

24 

4 

313 

0 

0 

7 

0 

13.35 

6.68 

25 

1 

.0 

0 

7 

5 

4 

See  RcfciL-nce  Notes  Followirg  ^lalion  Xndc* 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
FEBRUARY  1961 


CONTINUED 


Tempetature 


1 

Sialion 

V  1 
J  E 

<  s 

2  i 
<  s 

1 
< 

«  ?  ^ 

lis 

a  ^  <^ 

J 

X 

Q 

i 

a 

s 

a 

No,  of  Days 

Tolal 

Fiom  Long 
Term  Mesr^s 

i 

Snow,  Sleer 

No  ol  Da^s 

Mm 

1 

J. 

0  0 

1  o 

Q 

1 

o 

5 
1 

o 

1  00  or  More 

o  < 

S.I 

LIVINGSTON 

65.0 

42.5 

53.8 

76 

16+ 

23 

5+ 

309 

0 

0 

5 

0 

12.02 

2.12 

21 

.0 

0 

11 

7 

7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6'>.9 

43.1 

54.0 

76 

22 

20 

5 

312 

0 

0 

5 

0 

3.77 

18 

.0 

0 

13 

7 

^ 

MINTER   3  NW 

64.8 

43.3 

54.1 

79 

17 

24 

5 

305 

0 

0 

5 

0 

12.51 

2.50 

25 

.0 

0 

10 

7 

6 

MONTGOMERY  WB  AP  ^ 

64.9 

43.8 

54.4 

2.8 

77 

15 

26 

4 

302 

0 

0 

5 

0 

13.38 

6.65 

5.54 

24 

.  0 

0 

10 

5 

3 

SELMA 

66. S 

45.5 

56.0 

2.8 

78 

22  + 

25 

4 

260 

0 

0 

4 

0 

12.42 

7.39 

3.67 

25 

.0 

0 

10 

7 

5 

TUSKESEE  2 

63.5 

42.  6 

54.2 

16 

0 

0 

5 

0 

14.56 

1  8 

^ 

10 

4 

UNION  SPRINGS  5  S 

65.1 

42.7 

I'3.9 

1.4 

78 

24 

26 

305 

0 

5 

0 

14.11 

9.45 

7  *9n 

2  3 

.0 

0 

10 

6 

DIVISION 

53.9 

1.9 

14.20 

9.40 

.  0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

68  .  6 

42.5 

5  5.6 

6  2 

22  + 

26 

10 

285 

° 

* 

° 

7,88 

.0 

0 

9 

4 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

69.3 

45.5 

57.4 

79 

26 

26 

4 

222 

0 

0 

3 

0 

11.15 

4*00 

1  6 

.0 

0 

10 

7 

4 

BRANTLEY 

67.0 

40.5 

53.8 

79 

22  + 

23 

5 

323 

0 

0 

8 

0 

8.83 

4.08 

2.00 

19 

.  0 

0 

10 

5 

4 

BREWTON  3  SSE 

71.6 

43.8 

57.7 

4.0 

83 

28 

22 

5 

232 

0 

0 

6 

0 

9.42 

4.87 

4.53 

19 

.  0 

0 

9 

4 

3 

CAMDEN  3  NNW 

67.9 

43.1 

55.5 

60 

23  + 

22 

5 

275 

0 

0 

5 

0 

14.20 

3  mbl 

1  8 

.  0 

0 

1  1 

9 

5 

CHATOM 

69.3 

42.2 

55.8 

80 

16 

^ 

264 

° 

0 

5 

° 

13.55 

\^ 

.0 

0 

12 

7 

4 

DOTHAN  FAA  AIRPORT  ' 

68.5 

47.2 

57.9 

81 

31 

4 

234 

0 

2 

5.21 

.59 

115 
* 

2  3 

.0 

0 

9 

4 

3 

ENTERPRISE 

69. 2M 

46.  IM 

57. 7M 

61 

l\ 

29 

4 

233 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

EUFAULA 

66.1 

41.1 

53.6 

.3 

60 

17 

25 

1 

325 

0 

0 

7 

0 

7.95 

3.50 

2.46 

23 

0 

7 

6 

4 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

68.4 

43.5 

56.0 

60 

28 

25 

5 

271 

0 

0 

8 

0 

11.68 

5.11 

1  8 

.  0 

0 

1 0 

4 

4 

FRISCO  CITY 

66.8 

44.  2 

55.5 

60 

1 7 

26 

^ 

277 

0 

0 

5 

0 

7 

.0 

0 

10 

7 

5 

GENEVA 

67.7 

44.3 

56.0 

62 

22 

28 

5 

280 

0 

0 

5 

0 

5.59 

1.45 

1  94 

.0 

0 

6 

3 

3 

GILBERTOWN 

68.6 

40.5 

54.6 

80 

16 

22 

5 

292 

0 

0 

8 

0 

4.40 

21 

.  0 

0 

12 

6 

GREENVILLE 

68.4 

45.1 

56.8 

3.4 

61 

28 

25 

4 

248 

0 

0 

4 

0 

20.26 

15.33 

8.32 

25 

.  0 

0 

9 

6 

5 

HEADLAND 

66.8 

44.6 

55.8 

79 

22 

30 

4 

279 

0 

0 

2 

0 

1.71 

2  3 

.  0 

0 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

65.2 

44.  2 

54.7 

1.6 

79 

24 

25 

4 

296 

0 

0 

3 

0 

13.78 

8.57 

4.00 

2  5 

.0 

0 

9 

7 

5 

LOCKHART 

68.6 

46.  1 

57.4 

80 

24 

26 

4 

235 

0 

0 

3 

0 

5.96 

2.71 

23 

.0 

0 

7 

3 

3 

NATCHEZ 

69.0 

42.9 

56,0 

79 

28 

22 

5 

255 

0 

0 

7 

0 

14.37 

6.66 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

OZARK  6  NNW 

66.3 

43.1 

54.  7 

.4 

79 

24+ 

27 

5 

301 

0 

0 

4 

0 

6.06 

1.47 

1  .95 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

PHENIX   CITY   2  NNW 

63.4 

41  .  1 

52.3 

79 

17 

25 

4 

349 

0 

0 

8 

° 

10.76 

3.50 

25 

.0 

0 

6 

5 

3 

PUSHMATAHA 

64.9 

39.3 

52.1 

.7 

60 

17 

22 

1 

356 

. 

13.19 

6.53 

4.21 

2? 

1 0 

* 

4 

SEALE 

66.8 

43.1 

55.0 

79 

26+ 

27 

10 

263 

^ 

10.75 

3.30 

24 

*n 

1  ? 

4 

THOMAS  V 1 LL  E 

64  •  4 

41.6 

53.1 

.8 

78 

2  3 

23 

332 

0 

0 

7 

0 

14.33 

8.  99 

*  n 

4 

4.2 

?t 

Vf^ 

0 

0 

3 

0 

10.34 

5.97 

2*98 
* 

1 8 

*0 

4 

WHATLE  Y 

69.3 

42.6 

56.0 

79 

16+ 

0 

0 

^ 

0 

15.49 

5.28 

18 

.0 

0 

10 

5 

4 

DIVISION 

55.5 

2.1 

11.29 

6.50 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

59.6 

47.6 

58.6 

61 

26 

28 

4 

200 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

CITRONELLE 

68.9 

44.  1 

55.5 

1.3 

61 

15 

23 

4 

248 

0 

0 

4 

0 

12.15 

7.77 

4. 40 

24 

■  0 

0 

9 

5 

3 

CODEN 

68.3 

47.3 

57.8 

76 

26 

30 

5  + 

217 

0 

0 

3 

0 

6.46 

1.70 

18 

.0 

0 

7 

5 

2 

FAIRHOPE 

69.4 

46.4 

56.9 

3.6 

79 

2  6+ 

30 

4 

193 

0 

0 

2 

0 

14.38 

10.49 

7.32 

le 

.0 

0 

10 

6 

4 

FORT  MORGAN 

64.0 

52.6 

56.3 

72 

24 

37 

4 

189 

0 

0 

0 

0 

6.05 

1  .80 

17 

.0 

0 

a 

4 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

67.8 

47.9 

57.9 

2.9 

79 

28 

30 

4 

214 

0 

0 

2 

0 

5.51 

1.60 

2.05 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOBILE 

65.9 

48.7 

57.3 

75 

25+ 

31 

5+ 

215 

0 

0 

2 

0 

6.18 

3.00 

19 

.0 

0 

6 

4 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

67. IM 

42. 4M 

54. 8M 

78 

17 

30 

4 

255 

0 

0 

3 

0 

14.29 

8.27 

19 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

57.5 

2.1 

9.45 

5.30 

.0 

Precipilatiofi 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  v/ith  precipitation 

nset  1 

Stabon 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Aver«Be 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

1  ^ 
o  t- 
o  w 
..  o 

<a 

Trace  ! 

60-10 

.10-49  1 

66-OS 

661-00  1 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

0) 
B 

< 

> 

0 

c 

JA 

0 
m 

a 

3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SSW 

10 

8.2 

36 

SE  1 

28+ 

83 

92 

70 

,  T2. 

1 

2 

1 

3  i 

3 

2 

3  j 

14 

41 

7 

4 

HUNTSVILLE  *B  AIRPORT 

SE 

18 

8.4 

27++ 

£ 

7 

79 

85 

66 

71 

3 

3 

i 

3 

2 

1  i 

16 

7 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

13 

12.0 

40++ 

SSW  j 

24 

87 

92 

60 

71 

2 

5 

3 

: 

0 

2  \ 

14 

6 

6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

w 

H 

9.3 

40 

W 

25 

83 

90 

65 

69 

2 

3 

5 

2 

0 

3 

15 

41 

7 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


^          1  1 

 .  L 

2 

3 

4  1  5  1 

g 

7 

y 

ASBCv  i  LLE   1  NNtf 

1.19 

AOOISON  CENTRAL  TOwER 

9.77 

1.02 

ACBERTA 

12.96 

.69 

•  11 

.49 

.07 

ALBERIVlLLE   2  SE 

11.28 

1.30 

.31 

.41 

.OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

14>.74 

T 

.83 

.09 

.83 

.02 

AL ICEVI LLE 

.36 

i 

ANDALUSIA   1  NW 

7.86 

.01 

.25 

.14 

.88 

.17 

•  oil 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

IS. 90 

.41 

.22 

.12 

•  75 

T 

'  1 

ARLEY  3  5 

12. 14  .03 

.51 

.38 

.21 

ASHLAND 

T 

.72 

.05 

1.20 

ASHVILLE  k  W 

1 .02' 

62 

18 

ATHENS 

7.52 

.04 

.73 

.28 

.71 

ATHENS  2 

6.92 

.05 

.55 

.04 

.60 

•  45 

ATHORE  STATE  FARM 

U.15 

1.30 

.02 

.98 

.27 

AUBURN   3  SH 

17.61 

.97 

T 

.30 

AUTAUOAVl LLE 

16  11 

84 

40 

43 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

15,22 

.56 

.37 

•  10 

BAY  HINETTE 

- 

.60i 

1.34 

- 

BELCREEN 

6.19 

.63 

.73 

.38 

BELLE  MINA  2  N 

7.63 

.11 

.80 

.12 

.49 

.08 

BESSEMER  *  SW 

19.14. 

561 

BETHLEHEM 

7.31 

iezi 

.34 

.7a 

BILLINGSLEV   1  SE 

14.92 

.65i 

.59 

.37 

BINGHAM  MOUNTAIN 

9.65 

•  74) 

.35 

.80 

BIRMINGHAM  WB   4P  R 

17.671 

1.37 

.021 

.01 

•  68 

T 

B 1  SHOP 

7.28' 

.07 

.65' 

.65 

BOAZ 

11.39 

.60 

.20 

.42 

BRANTLEY 

8.83' 

.56' 

.40 

.45 

.11 

BREWTON  3  SSE 

9.42 

.151 

.32 

.71 

.16 

BRIDGEPORT  2  H 

9.69 

.18 

.3»( 

.17 

•  86 

.16 

3R00KH00D 

15  9J 

55 

.50, 

02 

BRUNOIDGE 

.91 

l.Oi 

CALERA  2  SW 

- 

.06 

•  84 

CAMDEN  3  NNW 

U.20 

.03 

.52 

.33 

.56 

CAMP  MILL   ?  HW 

20.00 

.aa 

•  25 

.25 

CARBON  HILL 

13.71 

03 

»9 

CENTER  GROVE 

11.75 

l.kl 

I 

.62 

.54 

•  13 

CENTRE  5  SW 

13.30 

.41 

7 

1.17 

T 

CENTREVILLE 

18.68 

.32 

.42 

.21 

CMATOM 

13.55 

.06 

.10 

.56 

.18 

CHILDERSBURG 

13.97 

eo 

58 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

15.53 

•"1 

.07 

.79 

.02 

CITRONELLE 

12.15 

.06 

.51; 

.91 

.25 

CLAIBORNE 

15.09 

.TBI 

.36 

.80 

.07 

CLANTON 

13.92 

1.32 

.40 

.30 

CODEN 

6  *6 

0» 

1  65 

30 

COfFEE  SPRINGS  2  NW 

5.3^ 

.271 

1.35 

COLBERT  STEAM  PLANT 

4.98 

•  64 

.40 

.33 

COtLINSVlLLE 

10.55 

T 

.26 

.26 

•  35 

•  04 

COLUMBIA 

4.61:^ 

.25i 

1.32 

CORCXIVA 

15  21 

•  06 

»» 

63 

10 

COTIONTON 

6. 38 

.45 

.75 

•  02 

CUBA 

16.05; 

.32 

.OS 

.14 

DADEvlLLE 

17,19 

.94 

.24 

•  22 

DANCY  N 

- 

- 

- 

- 

.03 

>ANV  ILLE 

9  57 

39 

3AYT0N 

14.26: 

.37 

.20 

.16 

DECATUR 

7,47| 

.01 

.36 

.26 

•  41 

DECATUR  * 

7.48 

.01 

.37 

.24 

•  41 

DECATUR  SUBSTAT ION 

7.62 

T 

.35 

T 

.40 

•  28 

DELTA 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

n-02 

.3ai 

.10 

•  04 

OOTMAN  FAA  AIRPORT 

5.21 

.07 

.IB, 

1.10 

.33 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

10.561 

.04 

.66' 

•  36 

•  63 

•  02 

ELBA 

7.44I 

•  351 

T 

•a5 

T 

elkmont 

6.77' 

.92 

41 

63 

EL  ROD 

•  60' 

.30 

- 

ENTERPRISE 

- 

.25 

- 

• 

1.10 

EUFAULA 

7,95' 

.50 

1.52 

•  22 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

11.68] 

.34 

.21 

1^15 

.32 

fairhope 

14  38 

15 

.•53 

58 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

7.43 

•  68 

.84 

FALKVILLE 

9,35 

• 

.82 

.27 

.40 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

12.19 

■  64 

.29 

.21 

FARLEY 

B.71 

.14 

1  .041 

•  20 

.37 

FAYETTE 

13.62 

.04 

.41' 

.16 

60 

FLAT  ROCK 

7.25 

.101 

•  22 

.57 

.01 

FORT  DEPOS I T 

19.15 

.62! 

.11 

•  62 

.26 

FORT  MORGAN 

6.05 

.10 

1.35 

•  40 

FORT  PAYNE 

8.64 

.16 

•  71 

T 

FRISCO  CITY 

16.90 

61 

46 

1  03 

GADSDEN 

14.10 

.91 

•  43 

.48 

.02 

GADSDEN  OAS  PLANT 

13.54 

.83 

•  31 

.52 

GAINESVILLE 

12.98 

.5B 

.02 

•  25 

.01 

GARDEN  CITY 

14.65 

1.02 

.65 

.11 

GARTh 

10  20 

02 

97 

85 

GENEVA 

5.69 

.23 

1  .94 

GEORGlAHNA 

10.90 

.40 

1.10 

G1L6ERT0WN 

16.72 

.13 

.24 

.24 

T 

GORGAS 

14.25 

.35 

.44 

.43 

GREEN  BAY 

7  48 

03 

GREENSBORO 

19.16 

.22 

.14 

.06 

.26 

.01 

T 

GREENVILLE 

20.26 

.47 

.28 

.67 

.33 

GULF   SHORES  POST  OFFICE 

7,*2 

.36 

.33 

1.28 

T 

GUNTERSViLLE 

- 

.75 

1.50 

.08 

.68 

GUNTERSVILLE  EVAP 

9  29 

08 

65 

02  02 

07 

65 

10 

GUNTERSVILLE  0AM 

9.45 

1.20 

.10 

.55 

HALEYVILLE 

- 

•  58 

.37 

.50 

HAMILTON 

8. 37 

.02 

.56 

.62 

.17 

HARRISBURO  CAHABA  TOifER 

13.91 

•  55 

.32 

.20 

HAYNEVILLE 

13.35 

70 

HEADLAND 

5.43 

•  34! 

1.38 

heflin 

17,53 

1^00 

.10 

HIGHLAND  HOME 

13.78 

.60 

.70 

.25 

HIGMTOWER 

9.95 

.20 

•  35 

.60 

MOOGES 

6.82 

.08 

.57' 

•  63 

.14 

.18 

MUNTSVILLE  SUflSTA 

6.31 

•  94 

•  02 

•  20 

.56 

T 

MUNTSVILLE  WB  AP 

9.J3  T 

1  .36 

•  Oil 

.07 

.51 

7 

T 

HUSTLEVILLE 

10.11 

.59 

.37 

.63 

.03 

HTTOP 

9.15 

.70 

.15 

.85 

IDER 

6.51 

.12 

.28 

.73 

JACKSONVILLE  2  SW 

13.26 

.22 

.45 

.35 

JASPER  A  N 

14.65 

.16 

.06 

.67 

JORDAN  DAM 

19,20 

•  84 

.38 

.30 

LAFAYETTE 

19.09 

.37 

.14 

•  32 

Day  of  Month 

11      12      13  I  U  I  15 


16  1  17  1 
ID  1  1/  1 

18 

19  1 

20  1  21 

22  I 

23  j 

24 

25  ] 

26  1 

27 

911      9Q  'VI 

1.41 

,33 
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2 

53 

.23 

',71 

,33 

3.47" 
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.69  1.46 

02 

.40 

3.28 

.11 
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.79  2.45 

2 

22 

1.69 

1.29 

•  05 

•  01 

2.20 
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60 

1.04 

1.81 

2,64 

.09 

,75 

■  43 

1.30  2.76 

4 

80 

.66 

.94 
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.44 

2^78 

.06 

35 

1.67 

1 .05 

T 

.05 

.35 

^'tl 

1*56 

2.47  2.93 

3 

06 

•  02 

1.79 

.63 

.12 

.56 

•  76 

1.02  3.95 

2 

45 

1.29 

,61. 

,14 

,06 

3. OS 

2.45 

.63  1.97 

42 

.60 

.62 

2.46 

,26 

.36 

1.22 

,96  4.67 

2 

26 

2.70 

1.26 

.04 

,26 

.41 

.56 

•49  1,66 

1 

24 

.38 

.75 

.02 

.29 

.06 

■  55 

.35 

■97  ,90 

1 

35 

.66 

•  37 

.03 

4^00 

•  62 

■20  ,02 

1 

32 

,65 

•  32 

1.40 

.02 

3.12i 

K22 

1,96  ,12 
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.06 

7.83 

.03 

.05 

1.73 
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1,63  1.04 

11 

.  66 
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.17 

.40 

,94 

1,67  4,61 

62 

.52 

1.12 

.03 

.26 

• 

1,74 

1 

32 

.42 

• 

1  ,42 

■  02 

.71 

•  23 

.69  1.45 

25 

.05 
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.35 

.05 

.5q 

.66 

1.25  ,40 

2 

IB 

.03 

.02 

,65 

,09 

.54 

1,55 
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77 

4,13 
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.24 

.3d 

•  61 

.11  1.2t! 

66 

.69 
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,13 

.42 

1.75 

2  .70 

2  •  67 
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65 

3,04 

.10 
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.95 
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1 

76 

1  ,66 

,69 

,05 

.10 
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.64 

1.22 
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86 

,66 

,43 

.13 

.65 

,66 

.50  1.60 

13 

.06 

.60 

.52 

.14 

•  64 

.92  3.501  1 

32 

1.93 

1.15 

•  30 

.27 

1  .92 

2^00 

36 

1,12 

1,46 

.09 

4.53 

,22 

22 

1.90 

,03 

1.00 

.09 

■  06 

•  79 

.19 

,87  1.27 

2 

99 

.44 

•  07 

.68 

.40 

.01 

.62 

.43 

1.19  4.70 

4 

52 

1.29 

1.39 

.03 

.21 

•  95 

1.50 

.92 

95 

1.15 

.92 
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1  .63 

2 

96 

•  73 

1.5( 

.7e 

.18 

.64 

3.67 
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.09  2.5< 

21 
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2.39 

1.04 

.07 

1.6i 

3,  65 

3.40  .5< 

64 

2,36 

6.00 

,04 

.09 

.67 
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1.30  4,61 

4 

52 

•  21 

T 

.47 

.16 

T 

.29 

•  92 

.64  2.39 

1 

68 

1,52 

.94 

.26 

.19 

.19 

1  .06 

I 

40 

2,33 

1.29 

.05 

.42 

2.25 
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I 

98 

3.01 

2.97 

.02 

.25 

1 .06 

6.48 

1.57 
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72 
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.53 
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.17 

1.10 

2.12 

1.56  2.10 

1 

68 

1.24 

2  40 

.12 

.01 

2.33 

1.66 
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1 

61 

•  64 

1.31 

1.24 

.14 

.37 

3.70 

1,55 
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22 
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4.40 
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1,86 
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02 
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6.95 
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1,85 
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83 
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1.85 

27 
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.70  3.88 

97 

1.77 

.95 
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.90 

.05 

1.35 

.62 

.11 

.38 
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.93  2.03 

2 
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.10 

1.55 

2.50 

,15 

2.30 

1.20 

2.70 

,33 

5.66 

1.54 

.05 

1,71 

.25 

,16 

1.47 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Station 

13 

Day  of  Month 

1   1  2 

3 

4   1  S 

1  ^ 

7  1 

1 

9 

10  I  11 

12 

13  1  14  15 

 1  1  

16 

17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26  27 

28     29  30 

-a5  -'  

31 

LAY  D*H  

11 

.92 

.82 

.26 

•  26 

*  ^70 

1.45 

2.I0 

1 .21 

.95 

.fi6 

— 56  

LEEDS 

14 

.27 

.97 

.66 

•  20 

.80 

1  .27 

2.97 

2.11 

2.56 

1)73 

T 

.26 

LEESBURG 

13 

.30 

.35 

.27 

•  77 

.2' 

.47 

I  .44 

4,16 

.90 

2.10 

1.22 

.05 

.31 

LIVINGSTON 

12 

.02 

.38 

.08 

.05 

.15 

1.14 

'  IlO 

2.12 

2.03 

2.71 

1.1 

LOCKHART 

6 

.96 

.07 

•  21 

1.68 

•02 

1.49 

.16 

LOUISVILLE 

8 

.29 

1 .95 

03 

.!( 

1.65 

1.15 

.33 

.36 

.76 

HAD I  SON 

10 

.09 

1.0< 

.04 

•  52 

.29 

.07 

.21 

1.59 

.50 

U43 

2.55 

.66 

.61 

.01 

.30 

MAGE L LA 

17 

.88 

.80 

.02 

.47 

-23 

.36 

1.19 

1.16 

4.60 

3.49  t.,2'* 

U12 

.20 

MARION  1  N 

16 

.31 

•  5: 

.39 

•08 

1.72 

.52 

' 

*  it 

MARION  JUNCTION 

1* 

.70 

■  40 

T 

.42 

.20 

3  'ot 

U65 

*95 

1I95 

.  75 

.25 

3*00 

MARION  JUNCTION  2  NE 

14 

.54 

.07 

•  32 

.16 

.46 

70 

3  77 

1  .51 

40 

2  f,*' 

• 

.06 

2.29 

.62 

.17 

MARTIN  DAM 

16 

.55 

U07 

.20 

.29 

.01 

T 

2.93 

3.07 

.43 

.90 

.10 

3.44 

2.64 

.06 

MATHEWS  1  SSW 

16 

.65! 

■  90 

.10 

.45 

.10 

2  .60 

1.83 

1.69 

T 

.21 

.96 

7.77 

T 

.02 

MELVIN 

16 

.25 

■  41 

.23 

.12 

t'Vi 

'a? 

t*  If 

3.73 

.10 

*  JC 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

16 

.67 

.16 

.30 

■  06 

2.18 

* 

3.  38 

2.55 

3.15 

•  25 

MILLERS  FERRY 

14 

.07 

.50 

T 

.32 

•  27 

" 

MIL5TEAD 

16 

.39 

1.09 

T 

•  33 

.22 

1  .96 

1.88 

2.11 

1.90 

18 

T 

9.27 

i05 

MINTER   3  NW 

12 

•  51 

■  45 

.47 

.49 

2.40 

1.20 

1.40 

1.10 

.60 

2.50 

MITCHELL  DAM 

13 

.12 

.60 

.35 

•  70 

1  .30 

.25 

.87 

^'o3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

.61 

.12 

.96 

.30 

T 

.46 

.53 

.01 

MOBILE 

6 

.16 

■  35 

T 

.60 

.92 

04 

,10 

MONTE  SANO 

9 

.63 

■  98 

.55 

•  29 

.09 

.31 

1.12 

.<.7 

1 .39 

183 

.68 

.08 

.11 

MONTEVALLO 

16 

.23 

T 

.47 

.50 

•  25 

T 

1 

2.01 

1,53 

4.1  1* 

2.i.<) 

£.58 

2.46 

.21 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

13 

.36 

.35 

.5( 

.33 

.21 

T 

^  *  V 

^'43 

•  53 

.10 

5.54 

MOULT ON 

6 

.59 

.50 

•  50 

'os 

'70 

1 .30 

1.30 

.23 

'66 

'27 

MOULTON  2 

6 

*82 

.16 

•  12 

10 

.03 

60 

28 

44 

.  70 

.03 

76 

22 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

6 

■01 

•01  .67 

.ot 

.93 

•01 

■  38 

.55 

!l4 

.'.77 

.24 

39 

.39 

.22 

.06 

.17 

NATCHEZ 

14 

•  37 

•  76 

.26 

.60 

•  27 

1.851 

1.68 

1.91 

■  02 

.03 

.33 

6.66 

T 

NEWBURG  2  NE 

~ 

•  78 

\:Vc 

2.21 

*lo 

NEW  MARKET 

6 

.78 

■  50 

.30 

■  38 

1  'nd 

1.05 

•  10 

'on 

NEW  MARKET  2 

7 

•  K 

52 

06 

T 

,7( 

44 

85 

40 

2.16 

88 

23 

NEWTON 

4 

.68 

•  16 

T 

1.16 

.03 

T 

1.60 

.02 

'  35 

.31 

•  05 

ONEONTA 

15 

74 

.20 

■  84 

.50 

.30 

.40 

1.10 

1.2^. 

5.0*. 

2. 66 

2.00 

1.02 

.41 

OPELIKA 

•  09 

~ 

.62 

.19 

• 

i'n- 

2.40 

■  ^J: 

.34 

.64 

02 
*n« 

ORRVILLE 

15 

77 

1.03 

■  08 

.42 

.19 

4.02 

1  'an 

* 

1.0 

.77 

•  0 

■0 

OZARK  6  NNW 

6 

06 

•03 

02 

T 

1.62 

45 

53 

10 

PAINT  ROCK  2  N 

8 

76 

•  83 

.18 

.47 

.15 

.85 

.10 

2.0& 

,75 

.13 

.10 

PALMEROALE   2  W 

15 

77 

1.12 

.44 

.18 

.26 

.55 

1.55 

4.6^ 

3. 40 

Z.06 

1.03 

T 

.23 

PERRVVILLE 

14 

40 

.5? 

.39 

.23 

•  95 

.77 

.06 

PHENIX  CITY  2  NNW 

10 

78 

.04 

•  01 

.41 

.04 

• 

1.93 

3.23 

■ 

.05 

.60 

.  0 

.02 

PICKENSVILLE 

12 

56 

46 

73 

.26 

.95 

3.58 

4.05 

.  35 

67 

PINE  HILL 

15 

63 

1*10 

.75 

* 

5.30 

1.75 

• 

6.58 

.15 

PINE  LEVEL 

13 

18 

.98 

.03 

.64 

.13 

1  .99 

2.60 

2.63 

.03 

.21 

.35 

2.39 

PLANTERVILLE  2  SSE 

16 

33 

•  33 

T 

T 

• 

.75 

2.3? 

2.74 

3.05 

1.76 

.85 

.93 

3.20 

.33 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6 

10 

•  35 

.35 

■  40 

.10 

* 

.40 

■  4C 

2.10 

.  60 

.90 

' 

.30 

PRATTVILLE 

17 

53 

•  03 

2.25 

.15 

'el 

PRIMROSE  FARM 

11 

25 

■  76 

•  24 

.19 

.01 

2.02 

2.28  1.22 

'n 

2.50 

.03 

PUSHMATAHA 

13 

19 

.41 

.15 

.10 

.04 

3.47 

.16 

1.23 

3.00 

«.21 

.15 

.27 

RAINSVILLE 

8 

11 

•  26 

.20 

■  62 

•  01 

.46 

.61 

1.9B 

.71 

.67 

1.10 

.01 

RED  BAY 

7 

30 

.10 

•  70 

.80 

■  50 

.6C 

•  40 

.60 

1.55 

.35 

.15 

.  70 

•  65 

REDSTONE  ARSENAL 

9 

41 

T  1.25 

02 

04 

48 

01 

09 

.-a 

•  90 

.67 

.93 

10 

03 

REFORM 

13 

20 

■  02 

.40 

.21 

■  03 

.34 

?.40 

^.91 

.57 

.67 

T 

.22 

RIVER  FALLS 

8 

59 

.34 

.10 

.90 

•  12 

•  oe 

2.45 

.50 

.05 

.27 

.75 

T 

1.40 

.03 

ROBERTSOALE  1  E 

14 

29 

.43 

2  .95 

•  07 

6,27 

.32 

.28 

.10 

ROCKFORD 

13 

90 

.85 

* 

•  70 

2.80 

.70 

1.30 

.55 

.60 

3.80 

•  20 

ROCK  MILLS 

17 

64 

31 

59 

32 

2.49 

Z.56 

.76 

.  59 

.20 

7  04 

05 

RU5SELLVILLE 

7 

02 

■  01 

.55 

.33 

.62 

.25 

.27 

.30 

.36 

2.50 

•  47 

.16 

,63 

.35 

RUSSELLVILLE  2 

6 

58 

•  12 

.49 

.37 

.66 

•  <.t 

.12 

.58 

2.30 

.47 

.13 

,56 

,05 

.30 

SAINT  BERNARD 

12 

91 

1 .52 

.59 

.27 

■  01 

•  37 

.76 

.66 

3.6* 

2.40 

.35 

,66 

.02 

.24 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

10 

84 

•  02 

-45 

.03 

.72 

.17 

.07 

•  4S 

.84 

.70 

1.66 

2.00 

.16 

.17 

,68 

.28 

SAYRE 

14 

13 

.93 

.53 

3.57 

3.40 

.  70 

SCOTT SBORO 

9 

73 

.51 

.31 

.72 

'Al 

.70 

.81 

1.9  J 

1.70 

.60 

.86 

.10 

.22 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

9 

1 1 

.45 

.43 

.69 

.16 

.56 

.28 

1.75 

1  .69 

.79 

.72 

.10 

.29 

SEALE 

10 

76 

.34 

.43 

.14 

■  03 

1.27 

.10 

.54 

.90 

3.30 

■  49 

SELMA 

12 

42 

■  51 

.01 

.31 

.42 

2.5P 

1.75 

.27 

i.oe 

■  09 

•  53 

3.67 

•  20 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7 

16 

65 

.68 

.26 

2  IS 

.71 

.33 

70 

.0 

30 

SL0C0M8 

5 

31 

.22 

1.60 

.03 

1.27 

.02 

T 

.46 

.15 

.16 

.36 

SNOW  HILL 

15 

08 

.91 

•  14 

.35 

.39 

2.99 

2.70 

.40 

.  1 1 

.09 

4.98 

.04 

SOUTH  HILL 

8 

17 

.23 

.13 

■  36 

.36 

•  06 

.32 

.79 

.62 

1  .90 

1.26 

.26 

.65 

,11 

.08 

SUTTLE 

14 

77 

.57 

.38 

.20 

2  .60 

2.23 

.93 

1 .  80 

.49 

■  60 

2.a2 

.15 

SWAIH 

9 

73 

30 

64 

06 

44 

.98 

.79 

68 

.10 

b4 

12 

18 

SYLACAUGA  4  NE 

12 

75 

.06 

.60 

.02 

.43 

.01 

.05 

2.05< 

2.14 

.83 

1.60 

1  .  20 

■  86 

1.50 

1.32 

.08 

SYLVAN  I A 

8 

13 

•  22 

.28 

.43 

.02 

.07 

.20 

.43 

.70 

1.83 

.86 

.67 

1.04 

.15 

.23 

TALLADEGA 

15 

24 

.11 

.51 

■  1  3 

.92 

■  03 

1 

.06 

! -25 

1.16 

.70 

?'  oi 

1.21 

.76 

1  .42 

.21 

ThOMASV ILLE 

14 

33 

•  38 

•  27 

•  31 

•  04 

4.64 

1  .04 

.76 

1  .96 

.17 

.68 

.07" 

3.83 

.14 

THORSBY  EXP  STATION 

14 

12 

.15 

1  05 

61 

.14 

i  IS 

2.44 

.49 

2  24 

.47 

.11 

.43 

95 

.16 

thurlow  dam 

16 

75 

.95 

.04 

■  39 

■  16 

1.66 

1.52 

.63 

.15 

.32 

.76 

7.15 

TONEY 

67 

.80 

.40 

.59 

.32 

.66 

.26 

1.12 

1«06 

.  15 

.62 

.09 

.36 

TRAFFORD 

'  'ii 

•  61 

.91 

.60 

3.95" 

2.92  ' 

.55 

.96 

TROY 

10 

34 

.73 

.73 

•  07 

2  .98| 

2.33 

.40 

•  17 

.38 

1  .55 

T 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

14 

79 

T  .61 

1.14 

.06 

.84 

.26 

TUSKEGEE  2 

14 

56 

.93 

.36 

•  16 

1.85 

.55 

.03 

.56 

,67 

2.11 

3.20 

UNION  SPRINGS  S  S 

14 

11 

1.10 

.37 

•  36 

.12 

2.51 

1,2b 

.40 

.27  t 

.90 

2.60 

T 

UN ION TOWN 

15 

33 

.32 

T 

•  30 

•  07 

3 .  ;>4 

1.23 

.92 

2  .  55 

1.35  1 

2.07 

.15 

VALLEY  HEAD 

■  52 

•  26 

~ 

.  1  4 

.Id 

.32 

2.06 

.66  < 

!l2 

•  86 

.10 

.12 

VERNON 

.64 

.00 

1.43 

.27 

.25 

HAOLEV 

13 

60 

.66 

•  28 

.37 

.76 

2.14 

.99 

.65  1 

.05 

,6b 

3.<>4 

.07 

WALLACE  2  E 

6 

64 

■  47 

T 

1^25 

.10 

1.02 

1.66 

.25 

T 

T  2 

.30 

1.J7 

T 

WALNUT  GROVE 

13 

58 

■  90 

•  40 

■  36 

.10 

.50 

•  90 

4.90 

1.90  2 

.15 

1.08 

•  07 

.30 

WARR I  OR  LOCK  AND  DAM 

13 

43 

■  36 

■  12 

•  09 

I  .68 

1.48 

.92 

1-86 

4.63 

.71 

1  .47 

.11 

WATERLOO 

6 

35 

■  09 

62 

08 

62 

03 

05 

•  92 

.40 

•  11 

.04 

.84 

WEST  BLOCTON 

17 

70 

.40 

.45 

■  10 

1.55 

1.30  1.50 

3.50 

3.20  A 

.00 

1.60 

.10 

WETUMPKA  1  W 

14 

09 

.92 

•05 

•  30 

■  26 

.24 

1.56  1 

.75 

1.01 

.20 

.65 

6. 10 

.05 

WHATLEY 

15. 

49 

■  35 

■  57 

•  11 

&.28 

1.84  ^ 

.98 

.07 

.02 

.59 

3.08 

.26 

WHEELER  DAM 

6. 

18 

T 

.69 

.15 

U02 

.38 

.48 

.01 

1.85 

.35 

.35 

.52 

T 

.36 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8. 

44 

.52 

T 

.30 

-77 

•  02 

.10 

.90 

.12 

1.77 

1.50  1 

.35 

■  70 

.06 

.33 

WILSON  DAM 

5. 

22 

T 

.60 

.10 

■  60 

.40 

•  34 

.10 

1.54 

.29 

.16 

.34 

.10 

.25 

WINFIELD  2  SW 

11. 

99 

.64 

•  45 

-30 

.64 

.76  1 

•  12 

4^66 

W79 

.42 

.70 

.31 

YATES  HYDRO  PLANT 

19. 

50 

1.00 

.36 

.15 

1,65 

1.54 

•  14 

.08 

.27  2 

.!» 

9.  1  3 

YOUNGS  STORE 

7. 

10 

.90 

.95 

.35 

.45 

.05 

.35 

1  .2'> 

.21 

.  79 

.8J 

-  24  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1961 


Stal!oD 

Day  01  Month 

Averago  | 

I 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j  29    30  1  31 

ALBERTVILLE   2  SE 

MAX 

JA 

54 

60 

35 

40 

51 

34 

41 

41 

51 

53 

62 

69 

69 

69 

70 

73 

65 

65 

56 

57 

54 

64 

70 

65 

36 

71 

65 

56 

6 

HIN 

27 

40 

31 

16 

17 

22 

34 

35 

31 

26 

28 

31 

42 

50 

52 

49 

52 

67 

66 

47 

49 

47 

42 

44 

32 

28 

29 

37 

37 

5 

ALEXANDER   CITY  6  NE 

MAX 

66 

66 

62 

52 

59 

48 

43 

42 

53 

59 

68 

74 

74 

74 

77 

80 

72 

69 

61 

70 

67 

69 

76 

70 

66 

70 

70 

77 

65 

5 

HIN 

28 

27 

32 

22 

19 

36 

37 

37 

36 

21 

21 

27 

30 

46 

41 

40 

43 

55 

55 

56 

51 

54 

51 

42 

27 

30 

49 

37 

9 

ALICEVILLE 

MAX 

60 

65 

60 

48 

46 

98 

47 

45 

43 

52 

56 

62 

72 

76 

73 

72 

78 

67 

78 

56 

66 

65 

73 

70 

62 

54 

68 

72 

62 

4 

HIN 

2* 

33 

32 

20 

21 

22 

28 

40 

36 

23 

24 

28 

36 

42 

45 

48 

44 

51 

49 

47 

55 

56 

43 

44 

34 

30 

32 

34 

36 

5 

ANDALJSIA   1  NW 

MAX 

63 

65 

69 

50 

54 

60 

54 

57 

56 

59 

60 

68 

73 

79 

77 

75 

77 

77 

82 

75 

79 

82 

72 

79 

77 

56 

72 

75 

66 

6 

MIN 

28 

34 

44 

28 

28 

37 

40 

39 

37 

26 

27 

30 

34 

42 

41 

49 

46 

57 

59 

61 

65 

67 

68 

51 

42 

34 

38 

47 

42 

5 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

63 

46 

47 

58 

41 

43 

42 

52 

57 

66 

72 

72 

72 

75 

76 

69 

67 

61 

69 

59 

70 

76 

60 

63 

68 

68 

74 

62 

6 

MIN 

" 

32 

29 

23 

25 

37 

39 

37 

31 

21 

24 

34 

35 

45 

47 

44 

49 

57 

57 

58 

50 

54 

60 

48 

34 

32 

37 

52 

39 

6 

ASHLAND 

MAX 

6, 

64 

55 

49 

55 

61 

40 

40 

51 

57 

66 

73 

72 

73 

75 

76 

67 

65 

60 

67 

61 

66 

73 

63 

63 

69 

68 

77 

62 

6 

MIN 

3A 

29 

31 

20 

i5 

34 

36 

35 

34 

25 

27 

26 

39 

50 

46 

42 

43 

53 

56 

56 

48 

61 

47 

41 

32 

31 

32 

49 

36 

3 

ATHENS  J 

MAX 

ii 

68 

55 

36 

38 

52 

50 

44 

44 

49 

52 

64 

73 

71 

66 

73 

71 

70 

71 

56 

58 

65 

68 

71 

61 

39 

68 

56 

58 

8 

MIN 

29 

40 

27 

15 

21 

28 

29 

31 

29 

21 

25 

34 

43 

53 

48 

48 

48 

53 

44 

40 

45 

54 

45 

42 

28 

23 

36 

42 

36 

5 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

67 

70 

65 

51 

60 

68 

65 

64 

64 

60 

68 

72 

75 

76 

75 

78 

72 

74 

71 

74 

74 

74 

76 

76 

72 

71 

70 

79 

69 

3 

MIN 

33 

42 

38 

28 

30 

41 

49 

39 

37 

30 

33 

39 

42 

47 

47 

52 

53 

59 

59 

62 

66 

60 

54 

56 

40 

39 

43 

67 

45 

5 

AUBURN   3  SW 

MAX 

60 

61 

65 

46 

53 

48 

44 

43 

43 

50 

57 

64 

70 

73 

72 

76 

78 

68 

71 

62 

72 

66 

69 

75 

68 

49 

67 

69 

62 

1 

MIN 

27 

30 

34 

24 

25 

32 

37 

39 

36 

25 

25 

30 

35 

42 

42 

45 

46 

54 

56 

59 

62 

52 

66 

48 

40 

30 

33 

43 

39 

2 

3ANKHEA0  LOCK   AND  DAM 

MAX 

se 

64 

62 

48 

45 

59 

44 

48 

40 

51 

57 

66 

72 

71 

72 

74 

74 

66 

70 

55 

61 

66 

66 

72 

63 

49 

69 

64 

60 

9 

MIN 

21 

30 

33 

21 

21 

26 

36 

39 

32 

24 

24 

27 

37 

41 

45 

43 

43 

48 

53 

47 

52 

57 

41 

42 

34 

31 

32 

40 

36 

9 

BAT  NINETTE 

MAX 

66 

71 

62 

54 

63 

54 

67 

54 

58 

61 

70 

71 

75 

76 

74 

79 

72 

76 

70 

70 

76 

77 

78 

76 

72 

71 

72 

81 

69 

6 

MIN 

35 

45 

41 

28 

30 

43 

51 

40 

37 

33 

45 

52 

43 

47 

46 

64 

54 

62 

60 

63 

68 

62 

54 

57 

41 

39 

45 

59 

47 

6 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

60 

56 

62 

37 

53 

53 

44 

44 

48 

55 

65 

74 

72 

67 

69 

70 

65 

70 

70 

60 

62 

62 

67 

65 

56 

70 

66 

58 

60 

4 

MIN 

32 

42 

30 

18 

22 

34 

39 

36 

31 

24 

28 

36 

46 

46 

50 

49 

50 

58 

46 

42 

49 

49 

43 

45 

30 

28 

46 

52 

39 

3 

BESSEMER   <•  SW 

MAX 

64 

63 

53 

47 

67 

47 

47 

46 

51 

57 

67 

74 

72 

72 

75 

76 

68 

67 

61 

71 

63 

72 

73 

64 

59 

70 

66 

71 

63 

3 

MIN 

31 

37 

34 

20 

21 

40 

39 

36 

34 

23 

26 

34 

46 

50 

48 

45 

53 

56 

64 

52 

57 

58 

43 

49 

33 

29 

37 

55 

40 

7 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

6A 

63 

46 

44 

57 

44 

48 

41 

50 

57 

66 

74 

71 

72 

75 

74 

66 

67 

63 

63 

63 

70 

73 

63 

64 

70 

66 

72 

62 

4 

MIN 

3A 

45 

26 

20 

23 

40 

39 

36 

36 

25 

30 

40 

48 

53 

50 

48 

61 

59 

52 

55 

55 

60 

44 

50 

33 

30 

41 

47 

41 

6 

BRANTLEY 

MAX 

65 

64 

70 

49 

53 

61 

54 

52 

43 

55 

59 

68 

73 

76 

77 

77 

79 

75 

75 

70 

76 

79 

72 

78 

76 

56 

71 

73 

67 

0 

MIN 

26 

30 

38 

26 

23 

34 

42 

38 

38 

24 

24 

30 

33 

39 

40 

46 

45 

56 

52 

69 

65 

66 

59 

52 

40 

32 

36 

43 

40 

9 

6REWT0N  3  SSE 

MAX 

68 

73 

60 

54 

62 

57 

69 

59 

58 

62 

71 

77 

76 

79 

77 

79 

75 

75 

75 

78 

78 

72 

80 

82 

74 

75 

76 

83 

71 

6 

MIN 

30 

38 

43 

23 

22 

36 

51 

42 

39 

27 

27 

30 

36 

44 

44 

47 

48 

63 

60 

64 

68 

64 

58 

53 

42 

33 

39 

56 

43 

6 

BRIOOEPORT  2  W 

MAX 

60 

61 

52 

43 

63 

49 

43 

44 

48 

66 

64 

74 

70 

72 

72 

74 

70 

66 

63 

53 

59 

65 

70 

73 

61 

63 

68 

70 

61 

3 

MIN 

26 

31 

31 

16 

21 

26 

>4 

35 

33 

16 

22 

36 

38 

46 

48 

39 

42 

53 

48 

43 

49 

51 

40 

38 

28 

22 

30 

50 

35 

5 

CALERA  2  SH 

MAX 

65 

66 

61 

50 

58 

54 

48 

49 

52 

59 

67 

75 

73 

74 

76 

78 

69 

67 

64 

74 

66 

74 

73 

70 

63 

70 

66 

72 

65 

6 

MIN 

29 

34 

37 

21 

24 

31 

40 

38 

35 

22 

25 

36 

41 

48 

42 

43 

47 

58 

54 

67 

67 

58 

44 

46 

35 

29 

35 

65 

40 

0 

CAMDEN   3  NNK 

MAX 

66 

70 

58 

60 

60 

56 

56 

53 

57 

60 

69 

69 

76 

76 

76 

79 

65 

72 

65 

76 

76 

80 

80 

70 

69 

73 

72 

75 

67 

9 

MIN 

30 

35 

38 

25 

22 

34 

42 

39 

38 

26 

28 

37 

41 

50 

43 

46 

50 

59 

61 

57 

64 

64 

51 

52 

38 

38 

42 

58 

43 

1 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

60 

62 

64 

45 

62 

66 

41 

42 

40 

50 

57 

65 

70 

71 

71 

73 

77 

67 

68 

61 

70 

68 

69 

75 

66 

46 

73 

68 

61 

7 

MIN 

21 

30 

33 

22 

23 

33 

J5 

37 

35 

25 

27 

35 

40 

45 

42 

43 

46 

53 

58 

58 

54 

56 

54 

48 

39 

32 

34 

36 

39 

1 

CENTRE   5  SW 

MAX 

67 

64 

60 

40 

46 

55 

39 

41 

42 

50 

56 

64 

73 

71 

73 

71 

76 

69 

65 

59 

67 

55 

64 

72 

63 

36 

67 

67 

59 

1 

MIN 

28 

31 

31 

20 

24 

32 

34 

36 

35 

22 

28 

33 

31 

44 

48 

42 

48 

53 

54 

47 

46 

49 

47 

45 

36 

28 

34 

43 

37 

4 

CENTREVILLE 

MAX 

60 

64 

67 

48 

50 

60 

47 

48 

42 

54 

60 

69 

74 

74 

74 

76 

80 

66 

66 

62 

70 

72 

74 

75 

66 

56 

61 

68 

63 

8 

HIN 

19 

30 

34 

21 

23 

26 

40 

36 

35 

24 

24 

26 

32 

36 

42 

42 

42 

50 

60 

56 

60 

60 

46 

46 

36 

29 

34 

37 

37 

4 

CHATOM 

MAX 

70 

71 

68 

65 

65 

55 

65 

51 

60 

63 

72 

76 

78 

79 

77 

80 

70 

72 

66 

71 

71 

79 

78 

70 

67 

74 

70 

76 

69 

3 

MIN 

28 

37 

37 

24 

23 

37 

47 

41 

33 

25 

29 

34 

38 

49 

40 

50 

60 

60 

57 

55 

56 

62 

49 

61 

39 

34 

37 

60 

42 

2 

CHILDERSBURS  WTR  PLANT 

MAX 

65 

66 

62 

47 

59 

56 

47 

46 

51 

68 

67 

74 

73 

74 

76 

78 

75 

69 

65 

73 

61 

72 

73 

73 

66 

70 

68 

74 

65 

6 

MIN 

30 

35 

38 

22 

21 

29 

40 

39 

37 

22 

25 

36 

41 

56 

46 

45 

47 

56 

55 

56 

54 

57 

51 

51 

36 

33 

38 

54 

41 

1 

citronelle 

MAX 

69 

70 

55 

53 

61 

57 

65 

49 

57 

61 

69 

73 

75 

78 

81 

80 

72 

71 

66 

78 

74 

74 

78 

74 

70 

71 

70 

78 

68 

9 

MIN 

3» 

45 

35 

23 

26 

34 

47 

36 

32 

31 

35 

38 

45 

47 

47 

53 

52 

57 

58 

56 

64 

61 

49 

62 

36 

34 

42 

67 

44 

1 

CLANTON 

MAX 

69 

63 

65 

48 

47 

66 

45 

44 

40 

50 

56 

66 

72 

72 

73 

73 

76 

64 

67 

62 

74 

66 

73 

73 

64 

61 

69 

66 

61 

9 

MIN 

22 

31 

36 

21 

21 

24 

38 

37 

35 

25 

24 

27 

37 

45 

42 

42 

45 

52 

66 

55 

60 

57 

50 

46 

35 

29 

36 

48 

38 

5 

CODEN 

MAX 

65 

70 

65 

60 

62 

55 

59 

54 

58 

59 

67 

68 

73 

74 

76 

77 

71 

68 

69 

71 

76 

76 

71 

76 

71 

69 

74 

78 

68 

3 

HIN 

33 

43 

45 

30 

30 

46 

52 

38 

37 

32 

36 

38 

48 

46 

48 

54 

52 

63 

62 

64 

67 

64 

65 

64 

41 

40 

47 

61 

47 

3 

DAYTON 

MAX 

60 

65 

69 

45 

46 

58 

46 

57 

47 

49 

59 

66 

75 

75 

75 

76 

79 

63 

68 

63 

75 

70 

73 

74 

66 

66 

71 

62 

63. 

9 

MIN 

38 

45 

36 

23 

24 

29 

39 

40 

33 

29 

33 

33 

42 

43 

50 

51 

55 

58 

56 

55 

62 

60 

50 

53 

37 

37 

43 

54 

43 

1 

DECATUR 

MAX 

57 

64 

58 

38 

38 

54 

43 

44 

38 

56 

67 

74 

71 

70 

72 

70 

72 

50 

56 

64 

64 

72 

39 

70 

67 

63 

59 

0 

HIN 

23 

32 

31 

18 

18 

26 

38 

37 

33 

24 

29 

42 

49 

49 

46 

55 

47 

43 

45 

55 

42 

42 

27 

38 

41 

43 

37. 

4 

DEMOPOLIS   LOCK.  AND  DAM 

MAX 

61 

65 

65 

47 

48 

56 

48 

58 

42 

52 

59 

70 

76 

76 

75 

75 

77 

64 

70 

63 

74 

68 

76 

74 

65 

57 

70 

67 

64. 

2 

MIN 

21 

37 

35 

26 

23 

25 

40 

39 

34 

25 

25 

28 

39 

43 

46 

45 

47 

56 

56 

53 

60 

61 

62 

52 

40 

36 

43 

51 

40 

6 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

HAX 

63 

68 

62 

53 

59 

60 

66 

48 

54 

59 

67 

73 

75 

76 

75 

78 

74 

75 

76 

79 

81 

76 

78 

77 

72 

70 

74 

79 

68. 

5 

HIN 

38 

42 

37 

31 

32 

41 

47 

39 

39 

35 

35 

41 

42 

54 

47 

54 

51 

61 

59 

65 

68 

66 

59 

62 

43 

38 

42 

54 

47. 

2 

DOUBLE  SPRINSS 

HAX 

59 

65 

56 

42 

45 

57 

40 

♦  7 

37 

62 

57 

68 

75 

72 

71 

72 

75 

67 

73 

50 

59 

62 

63 

73 

60 

42 

70 

65 

59. 

a 

HIN 

25 

32 

30 

17 

17 

31 

37 

35 

32 

20 

21 

21 

44 

45 

48 

49 

50 

53 

45 

42 

47 

67 

41 

41 

30 

24 

37 

41 

36. 

1 

ENTERPRISE 

MAX 

63 

68 

61 

64 

67 

66 

49 

55 

59 

67 

70 

76 

76 

79 

76 

66 

79 

81 

78 

79 

77 

73 

68 

72 

60 

69. 

2 

HIN 

38 

41 

41 

29 

31 

41 

41 

38 

35 

36 

42 

41 

57 

46 

53 

51 

50 

59 

67 

64 

61 

57 

45 

39 

39 

54 

46. 

1 

EUFAULA 

MAX 

62 

68 

65 

47 

66 

54 

58 

45 

45 

52 

59 

67 

73 

75 

76 

76 

80 

68 

77 

67 

77 

79 

73 

79 

75 

55 

71 

73 

66. 

1 

MIN 

25 

39 

35 

29 

26 

30 

33 

41 

35 

28 

28 

29 

39 

43 

44 

45 

46 

51 

51 

59 

57 

58 

62 

68 

42 

35 

40 

41 

41. 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

HAX 

66 

70 

54 

63 

61 

53 

64 

47 

56 

60 

66 

73 

76 

76 

76 

76 

71 

73 

71 

77 

77 

71 

77 

76 

67 

72 

71 

80 

68. 

4 

HIN 

29 

38 

29 

27 

25 

42 

44 

39 

38 

27 

27 

31 

36 

46 

44 

51 

50 

61 

61 

65 

68 

63 

56 

56 

40 

32 

38 

52 

43. 

5 

FAIRHOPE 

HAX 

68 

71 

64 

57 

63 

56 

62 

54 

56 

60 

68 

66 

73 

77 

76 

79 

73 

73 

72 

75 

78 

76 

75 

77 

73 

70 

71 

79 

69. 

4 

HIN 

35 

*« 

46 

30 

32 

44 

52 

43 

39 

35 

38 

42 

47 

46 

47 

54 

56 

62 

61 

63 

65 

64 

56 

56 

42 

46 

47 

60 

46. 

4 

FALKVILLE 

HAX 

59 

65 

60 

41 

40 

50 

41 

45 

48 

50 

56 

67 

75 

70 

71 

73 

70 

69 

70 

60 

63 

64 

70 

62 

47 

68 

69 

60. 

1 

HIN 

23 

40 

31 

17 

21 

23 

34 

37 

35 

22 

26 

39 

39 

50 

51 

45 

47 

56 

47 

44 

66 

43 

42 

30 

27 

35 

30 

36. 

7 

FAYETTE 

MAX 

6* 

64 

54 

47 

57 

53 

49 

46 

53 

58 

68 

76 

74 

73 

76 

76 

73 

75 

67 

61 

65 

66 

73 

61 

60 

72 

71 

72 

64. 

4 

HIN 

30 

45 

33 

19 

24 

16 

40 

36 

29 

24 

26 

36 

45 

46 

51 

49 

50 

60 

48 

45 

57 

60 

42 

46 

32 

29 

40 

50 

40. 

3 

See  Reference  Notes  Followlog  Station  Index 
-  25  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

< 

FORT  MORGAN 

MAX 

59 

64 

60 

53 

58 

56 

60 

51 

50 

56 

60 

64 

67 

70 

71  !  68 

69 

67 

66 

68 

70 

71 

68 

72 

70 

65 

68 

70 

64. 

0 

MIN 

42 

53 

46 

37 

40 

48 

51 

44 

40 

46 

49 

50 

53 

66 

56 

58 

62 

62 

61 

60 

62 

62 

59 

62 

45 

52 

54 

62. 

6 

FRISCO  CITY 

MAX 

6* 

66 

70 

48 

51 

61 

53 

65 

42 

65 

61 

68 

73 

76 

77 

75 

80 

68 

73 

67 

75 

74 

75 

76 

78 

68 

71 

71 

66. 

MIN 

28 

39 

38 

26 

27 

30 

41 

39 

36 

30 

35 

37 

44 

48 

49 

56 

60 

59 

60 

64 

67 

53 

57 

38 

37 

45 

48 

44. 

2 

SAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

62 

61 

50 

44 

53 

40 

41 

41 

50 

56 

66 

73 

73 

72 

72 

75 

68 

64 

62 

68 

55 

67 

72 

64 

62 

67 

57 

72 

61. 

MIN 

29 

36 

33 

20 

25 

35 

36 

36 

35 

21 

26 

33 

35 

47 

45 

47 

56 

54 

54 

49 

50 

43 

46 

39 

28 

35 

38. 

9 

GAINESVILLE 

MAX 

61 

66 

59 

48 

47 

58 

46 

54 

42 

54 

60 

70 

76 

76 

74 

77 

80 

66 

75 

59 

69 

66 

70 

73 

62 

55 

73 

66 

63. 

MIN 

23 

36 

34 

22 

22 

27 

41 

39 

32 

27 

29 

32 

44 

52 

46 

47 

56 

52 

49 

58 

59 

50 

49 

36 

36 

39 

46 

40 

3 

GENEVA 

MAX 

63 

64 

69 

52 

53 

58 

57 

59 

45 

54 

59 

66 

73 

76 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

79 

82 

74 

78 

78 

58 

70 

73 

67 

MIN 

29 

34 

43 

29 

28 

33 

43 

40 

39 

31 

30 

35 

37 

44 

47 

49 

49 

58 

60 

63 

66 

68 

64 

65 

48 

34 

37 

44 

3 

GILBERTOWN 

MAX 

66 

65 

57 

52 

61 

58 

66 

49 

67 

63 

72 

75 

78 

78 

75 

60 

72 

71 

67 

72 

70 

78 

79 

75 

66 

74 

69 

74 

68 

MIN 

28 

36 

35 

24 

22 

38 

44 

40 

29 

24 

25 

30 

38 

43 

47 

49 

60 

55 

53 

65 

59 

46 

44 

38 

31 

35 

40 

5 

GREENSBORO 

MAX 

64 

63 

55 

54 

61 

60 

55 

49 

62 

60 

65 

73 

76 

74 

77 

78 

75 

68 

65 

76 

68 

76 

72 

62 

63 

70 

65 

71 

66 

MIN 

37 

44 

34 

22 

26 

40 

42 

38 

33 

29 

31 

38 

45 

60 

49 

56 

59 

50 

55 

60 

60 

51 

53 

36 

34 

42 

43 

7 

GREENVILLE 

MAX 

66 

69 

65 

62 

60 

66 

51 

51 

54 

60 

70 

76 

76 

77 

76 

79 

75 

73 

64 

75 

76 

72 

78 

71 

68 

74 

71 

81 

58 

MIN 

33 

40 

43 

26 

30 

39 

43 

139 

37 

32 

30 

36 

39 

53 

51 

52 

60 

60 

62 

67 

67 

57 

52 

41 

34 

39 

45. 

1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

60 

62 

51 

43 

54 

54 

43 

43 

60 

67 

60 

74 

71 

71 

68 

69 

72 

66 

64 

55 

64 

64 

72 

71 

66 

71 

70 

67 

61 

MIN 

33 

31 

32 

30 

25 

34 

37 

36 

33 

28 

36 

26 

39 

49 

44 

46 

56 

31 

46 

50 

44 

57 

42 

27 

40 

39 

39 

1 

HALEYVILLE 

MAX 

iS 

62 

55 

39 

40 

57 

46 

46 

36 

51 

66 

67 

76 

72 

75 

72 

73 

70 

74 

48 

59 

63 

64 

73 

60 

41 

71 

63 

59 

MIN 

30 

31 

29 

15 

16 

24 

i6 

33 

33 

20 

20 

25 

41 

46 

46 

50 

54 

45 

41 

45 

65 

36 

43 

29 

26 

38 

35 

5 

HAMILTON 

MAX 

55 

63 

56 

39 

41 

55 

41 

46 

37 

50 

55 

66 

74 

72 

72 

75 

69 

77 

51 

60 

64 

69 

72 

62 

51 

70 

63 

59 

MIN 

23 

29 

27 

15 

16 

30 

36 

34 

28 

21 

22 

26 

41 

48 

46 

52 

53 

40 

41 

45 

56 

35 

36 

28 

24 

41 

43 

34 

7 

HAYNEVILLE 

MAX 

62 

64 

68 

5: 

50 

56 

59 

46 

48 

64 

66 

60 

63 

70 

74 

76 

78 

69 

71 

74 

76 

77 

74 

76 

68 

62 

71 

70 

65 

MIN 

31 

38 

42 

24 

28 

31 

31 

38 

37 

30 

30 

36 

40 

45 

49 

53 

54 

56 

55 

69 

61 

65 

53 

54 

40 

36 

42 

45 

42 

9 

HEADLAND 

MAX 

62 

63 

60 

52 

54 

58 

64 

52 

52 

53 

57 

66 

72 

74 

'6 

76 

78 

77 

77 

75 

78 

79 

76 

78 

77 

54 

70 

72 

56 

8 

MIN 

38 

36 

40 

30 

31 

33 

38 

40 

37 

33 

35 

35 

42 

43 

47 

47 

52 

54 

68 

59 

65 

66 

62 

58 

46 

40 

42 

46 

44 

8 

HEFLIN 

MAX 

61 

71 

61 

56 

60 

55 

50 

48 

51 

55 

63 

75 

73 

71 

72 

75 

71 

66 

60 

61 

60 

61 

75 

67 

61 

69 

70 

72 

54 

MIN 

23 

22 

25 

28 

30 

28 

35 

32 

30 

13 

19 

24 

24 

34 

39 

43 

45 

51 

50 

49 

55 

46 

45 

35 

36 

33 

35 

34 

4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

62 

63 

61 

50 

48 

56 

47 

48 

42 

52 

58 

67 

72 

74 

75 

70 

74 

77 

73 

72 

74 

73 

74 

79 

75 

64 

74 

70 

65 

2 

MIN 

40 

42 

41 

25 

27 

33 

39 

33 

36 

31 

33 

40 

43 

47 

50 

60 

53 

53 

56 

60 

59 

65 

67 

55 

45 

40 

34 

40 

44 

2 

HUNTSVILLE  W8  AP 

MAX 

59 

56 

38 

38 

57 

43 

45 

41 

60 

65 

65 

74 

71 

69 

72 

76 

68 

70 

64 

68 

62 

64 

72 

66 

60 

59 

68 

65 

60 

MIN 

33 

38 

24 

18 

23 

38 

41 

35 

29 

23 

28 

43 

48 

53 

50 

47 

50 

58 

44 

44 

51 

65 

42 

45 

29 

27 

42 

39 

5 

JASPER  4  N 

MAX 

64 

62 

54 

42 

57 

42 

47 

47 

53 

68 

67 

75 

73 

73 

73 

79 

68 

72 

65 

60 

62 

64 

74 

61 

62 

72 

69 

70 

63 

MIN 

26 

40 

31 

17 

20 

31 

39 

36 

31 

19 

29 

40 

44 

43 

i*6 

44 

43 

58 

47 

45 

56 

69 

36 

39 

32 

23 

30 

37 

8 

LAFAYETTE 

MAX 

64 

64 

58 

51 

55 

47 

40 

41 

51 

58 

66 

71 

74 

74 

76 

77 

66 

68 

60 

70 

66 

67 

75 

65 

61 

70 

70 

77 

63 

34 

33 

35 

23 

24 

35 

36 

37 

35 

26 

32 

46 

44 

44 

44 

50 

66 

45 

56 

45 

47 

54 

48 

40 

32 

44 

40 

3 

LIVINGSTON 

MAX 

66 

59 

53 

46 

57 

48 

54 

47 

55 

61 

71 

75 

76 

75 

78 

78 

66 

74 

67 

71 

67 

72 

74 

61 

63 

73 

66 

59 

65 

33 

42 

34 

23 

23 

41 

43 

39 

32 

25 

28 

36 

46 

49 

47 

48 

55 

61 

50 

50 

62 

59 

46 

52 

37 

35 

40 

42 

5 

LOCKHART 

MAX 

66 

67 

69 

56 

56 

60 

58 

68 

46 

51 

62 

70 

75 

76 

78 

77 

77 

76 

73 

75 

78 

79 

71 

80 

76 

57 

73 

74 

68 

6 

MIN 

36 

40 

47 

28 

30 

39 

41 

41 

38 

30 

35 

37 

41 

52 

49 

51 

52 

60 

59 

63 

69 

68 

60 

66 

43 

37 

40 

49 

46. 

1 

MADISON 

MAX 

55 

59 

59 

44 

39 

54 

44 

43 

38 

48 

56 

60 

74 

70 

69 

73 

74 

69 

70 

57 

57 

62 

63 

71 

63 

52 

58 

58 

59 

MIN 

32 

41 

29 

16 

21 

31 

36 

36 

30 

22 

28 

36 

42 

48 

47 

62 

54 

46 

42 

49 

54 

40 

46 

30 

26 

39 

4  5 

38 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

64 

63 

55 

49 

56 

46 

50 

48 

62 

57 

67 

75 

75 

73 

75 

77 

68 

68 

64 

75 

72 

78 

71 

63 

56 

71 

70 

69 

64 

9 

MIN 

34 

40 

36 

23 

20 

30 

42 

38 

34 

29 

29 

38 

44 

52 

47 

53 

58 

58 

59 

62 

62 

53 

54 

37 

36 

43 

53 

43 

1 

MARTIN  DAM 

MAX 

63 

64 

60 

50 

55 

52 

46 

45 

60 

58 

65 

71 

73 

72 

74 

77 

72 

69 

63 

71 

70 

68 

72 

67 

65 

58 

68 

75 

64 

4 

MIN 

30 

32 

35 

26 

32 

38 

39 

39 

37 

31 

27 

33 

34 

48 

46 

48 

56 

53 

55 

58 

58 

64 

46 

40 

36 

35 

48 

41 

3 

MINTER  3  NH 

MAX 

58 

69 

64 

40 

49 

60 

42 

63 

47 

55 

58 

68 

74 

76 

74 

74 

79 

63 

72 

65 

66 

74 

74 

76 

71 

57 

76 

71 

64 

MIN 

26 

40 

40 

25 

24 

28 

39 

39 

37 

30 

34 

40 

46 

48 

61 

56 

60 

60 

60 

60 

54 

55 

42 

39 

38 

39 

43 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

69 

59 

55 

61 

56 

64 

46 

57 

62 

69 

70 

72 

76 

76 

77 

69 

74 

66 

70 

74 

75 

76 

75 

63 

70 

69 

79 

67 

8 

MIN 

39 

46 

38 

30 

32 

45 

45 

40 

38 

35 

39 

45 

47 

47 

55 

57 

64 

62 

65 

67 

62 

55 

59 

40 

41 

46 

47 

9 

MOBILE 

MAX 

62 

66 

67 

56 

52 

62 

57 

68 

48 

59 

60 

64 

69 

72 

71 

75 

72 

70 

66 

68 

69 

72 

73 

73 

75 

63 

67 

69 

65 

MIN 

36 

43 

44 

31 

31 

44 

46 

43 

39 

39 

41 

46 

63 

54 

51 

57 

61 

60 

63 

63 

65 

56 

56 

42 

43 

52 

48 

7 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

62 

68 

52 

50 

57 

46 

46 

45 

52 

57 

66 

73 

74 

73 

73 

77 

70 

74 

64 

75 

71 

71 

74 

68 

68 

70 

67 

74 

64 

9 

31 

36 

34 

26 

27 

39 

42 

38 

36 

31 

31 

36 

43 

60 

47 

51 

61 

61 

60 

64 

64 

55 

53 

40 

35 

38 

43 

8 

MOULTON  2 

MAX 

62 

57 

54 

40 

54 

43 

45 

46 

51 

66 

67 

74 

71 

71 

74 

71 

61 

73 

68 

59 

65 

64 

72 

62 

54 

70 

66 

61 

61 

MIN 

34 

44 

28 

17 

20 

31 

37 

35 

34 

23 

28 

48 

61 

61 

5 1 

46 

50 

59 

41 

43 

49 

57 

42 

49 

29 

27 

45 

48 

39 

9 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

62 

53 

36 

39 

60 

39 

44 

39 

50 

56 

67 

75 

73 

66 

74 

73 

71 

74 

69 

54 

66 

70 

72 

64 

47 

71 

67 

57 

59 

MIN 

32 

33 

20 

17 

23 

34 

38 

35 

29 

22 

25 

50 

46 

62 

46 

51 

58 

41 

41 

47 

49 

40 

45 

29 

25 

42 

38 

1 

NATCHEZ 

MAX 

64 

69 

66 

50 

60 

57 

62 

61 

56 

61 

69 

73 

76 

78 

73 

78 

74 

73 

65 

76 

75 

76 

77 

73 

68 

72 

72 

79 

69. 

MIN 

29 

35 

39 

25 

22 

35 

45 

40 

38 

25 

27 

32 

41 

61 

47 

51 

60 

60 

62 

67 

63 

52 

51 

37 

32 

37 

42. 

9 

NEW  MARICET  2 

MAX 

62 

58 

48 

37 

56 

42 

46 

40 

48 

56 

65 

73 

70 

67 

74 

75 

67 

69 

67 

59 

62 

63 

70 

64 

61 

66 

58 

67 

60. 

MIN 

28 

35 

29 

15 

19 

26 

37 

34 

32 

19 

24 

44 

48 

46 

50 

41 

44 

56 

42 

41 

48 

53 

38 

40 

28 

24 

43 

37. 

0 

ONEONTA 

MAX 

57 

63 

61 

40 

42 

53 

42 

45 

38 

51 

55 

64 

72 

71 

71 

70 

76 

66 

66 

58 

62 

60 

66 

71 

61 

38 

58 

55 

69. 

0 

MIN 

20 

30 

34 

18 

21 

32 

35 

34 

21 

25 

30 

40 

45 

43 

46 

56 

51 

50 

53 

52 

39 

42 

33 

25 

29 

40 

36. 

8 

OPELIICA 

MAX 

61 

63 

66 

45 

63 

58 

44 

43 

42 

46 

59 

66 

71 

74 

74 

77 

80 

70 

71 

62 

74 

64 

70 

71 

68 

49 

69 

70 

52. 

MIN 

26 

27 

22 

24 

24 

26 

38 

37 

36 

22 

22 

24 

24 

34 

40 

42 

52 

56 

58 

62 

51 

56 

51 

42 

29 

29 

34 

35. 

3 

OZARK  6  NNW 

MAX 

65 

64 

67 

44 

53 

59 

53 

53 

43 

62 

59 

67 

73 

75 

77 

75 

79 

74 

75 

72 

77 

79 

70 

79 

75 

64 

72 

72 

56. 

3 

31 

38 

40 

2a 

27 

26 

39 

39 

37 

34 

33 

38 

39 

43 

46 

48 

50 

51 

58 

58 

64 

66 

60 

58 

48 

33 

34 

3  9 

43. 

1 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

60 

62 

65 

49 

54 

57 

43 

42 

42 

51 

58 

65 

70 

74 

73 

74 

79 

72 

73 

61 

75 

73 

71 

76 

71 

48 

58 

70 

53. 

MIN 

30 

35 

32 

25 

29 

30 

36 

38 

36 

30 

32 

31 

39 

43 

46 

46 

51 

52 

56 

58 

55 

53 

56 

54 

44 

34 

37 

43 

41. 

I 

PRATTVILLE 

MAX 

61 

68 

58 

50 

57 

47 

46 

46 

53 

52 

66 

72 

73 

74 

72 

77 

68 

66 

60 

74 

70 

72 

76 

64 

56 

68 

67 

73 

64. 

2 

MIN 

30 

35 

40 

25 

26 

37 

41 

40 

38 

28 

30 

32 

38 

47 

42 

44 

50 

58 

55 

59 

64 

62 

53 

62 

39 

32 

38 

53 

42. 

4 

PUSHMATAHA 

MAX 

63 

67 

63 

50 

48 

59 

48 

61 

41 

55 

61 

70 

75 

76 

73 

75 

80 

63 

72 

58 

78 

69 

73 

75 

65 

58 

73 

67 

64. 

9 

MIN 

22 

32 

34 

23 

24 

29 

40 

39 

31 

27 

27 

30 

47 

47 

46 

47 

49 

59 

53 

50 

55 

59 

40 

42 

37 

34 

37 

41 

39. 

3 

RED  BAY 

MAX 

53 

63 

54 

41 

40 

53 

43 

45 

36 

57 

56 

66 

73 

72 

70 

73 

76 

70 

73 

48 

69 

67 

69 

72 

63 

70 

42 

65 

59. 

5 

MIN 

32 

39 

27 

16 

16 

24 

38 

36 

30 

28 

29 

36 

47 

52 

52 

55 

65 

54 

39 

38 

43 

57 

42 

42 

30 

25 

30 

42 

37. 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAIiW 
FEBRUARY  1961 


Day  01  Month  g, 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



18 



19 

— 

20 



21 



22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  1 

26    29    30  1  31 

Aver 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

59 

57 

39 

39 

54 

42 

45 

42 

48 

53 

64 

72 

68 

69 

71 

72 

66 

69 

64 

57 

63 

64 

70 

64 

60 

66 

65 

63 

59.6 

MIN 

27 

37 

22 

16 

19 

34 

39 

35 

28 

22 

24 

48 

43 

52 

45 

42 

47 

68 

43 

44 

60 

63 

40 

44 

30 

31 

43 

47 

38>0 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

6* 

68 

70 

57 

56 

62 

62 

65 

49 

57 

61 

67 

66 

77 

78 

72 

73 

71 

70 

76 

75 

75 

76 

59 

70 

67.1 

MIN 

32 

3A 

45 

30 

32 

42 

45 

42 

39 

34 

36 

39 

41 

46 

53 

61 

61 

64 

65 

66 

58 

57 

43 

39 

40 

42.4 

ROCKFORO 

MAX 

57 

6* 

65 

47 

50 

54 

51 

53 

51 

50 

58 

66 

69 

71 

74 

74 

79 

73 

71 

64 

71 

71 

71 

75 

60 

47 

69 

72 

63.5 

MIN 

28 

29 

35 

22 

23 

24 

37 

41 

35 

21 

23 

29 

30 

30 

39 

41 

43 

47 

58 

68 

55 

46 

35 

26 

31 

34 

41 

36.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

61 

66 

56 

51 

55 

51 

41 

41 

50 

56 

65 

71 

71 

70 

74 

78 

74 

65 

61 

70 

69 

68 

73 

72 

66 

67 

67 

74 

63.6 

MIN 

29 

26 

31 

22 

20 

34 

36 

36 

35 

20 

22 

22 

30 

37 

40 

40 

41 

56 

53 

57 

46 

51 

53 

42 

36 

28 

31 

48 

36. S 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

57 

63 

55 

38 

38 

54 

40 

45 

36 

50 

55 

64 

73 

70 

71 

73 

71 

70 

74 

48 

69 

65 

67 

70 

64 

40 

68 

66 

68.7 

MIN 

31 

35 

22 

16 

12 

22 

36 

35 

34 

19 

19 

24 

47 

47 

47 

43 

46 

65 

43 

41 

42 

52 

33 

33 

30 

24 

26 

46 

34.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

55 

6'> 

53 

42 

40 

56 

39 

44 

36 

51 

56 

65 

73 

68 

70 

72 

75 

68 

67 

51 

57 

60 

63 

74 

61 

37 

72 

68 

68.7 

MIN 

22 

28 

32 

16 

18 

22 

36 

36 

34 

23 

23 

27 

35 

47 

49 

49 

48 

52 

47 

44 

61 

54 

40 

41 

31 

25 

26 

44 

35.8 

SAND   MT   STATE   FARM  A  U 

MAX 

56 

47 

41 

52 

46 

39 

40 

46 

52 

62 

70 

69 

72 

69 

73 

66 

63 

63 

56 

58 

57 

70 

66 

61 

65 

66 

68 

59.1 

MIN 

37 

29 

16 

23 

33 

35 

34 

31 

24 

29 

41 

42 

51 

62 

46 

51 

52 

50 

49 

47 

46 

41 

43 

32 

24 

38 

50 

38.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

55 

61 

55 

38 

44 

54 

42 

44 

39 

47 

55 

64 

72 

70 

70 

70 

74 

67 

64 

55 

55 

56 

64 

71 

60 

38 

65 

67 

57.8 

MIN 

29 

28 

28 

18 

18 

25 

37 

38 

35 

22 

22 

25 

31 

43 

44 

42 

40 

44 

52 

48 

47 

46 

42 

40 

37 

25 

26 

33 

34.5 

SEALE 

MAX 

6* 

68 

63 

55 

56 

45 

45 

45 

53 

60 

66 

73 

76 

73 

75 

79 

74 

73 

62 

77 

70 

72 

77 

72 

72 

70 

73 

79 

66.8 

MIN 

29 

35 

36 

28 

28 

40 

41 

41 

38 

27 

32 

40 

43 

44 

42 

46 

47 

60 

55 

62 

58 

56 

60 

50 

43 

37 

39 

46 

43. 1 

SELMA 

MAX 

62 

69 

59 

50 

57 

56 

52 

50 

55 

58 

67 

74 

76 

74 

73 

76 

74 

68 

64 

76 

74 

76 

74 

72 

65 

69 

66 

72 

66.6 

MIN 

35 

i>2 

41 

26 

28 

42 

43 

40 

39 

32 

31 

38 

42 

53 

46 

49 

54 

59 

60 

60 

66 

64 

54 

54 

40 

36 

43 

56 

45.5 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

63 

65 

56 

47 

58 

45 

46 

44 

50 

56 

66 

72 

72 

72 

74 

77 

67 

67 

62 

71 

66 

70 

76 

62 

65 

70 

68 

74 

63.6 

MIN 

31 

33 

36 

23 

20 

32 

38 

38 

36 

22 

26 

33 

39 

46 

44 

43 

48 

57 

55 

57 

55 

57 

49 

46 

36 

28 

35 

53 

39.9 

TALLADEGA 

MAX 

59 

65 

53 

44 

57 

42 

47 

43 

51 

56 

65 

73 

73 

74 

75 

76 

68 

66 

61 

71 

60 

68 

73 

61 

62 

66 

68 

73 

62.6 

MIN 

31 

33 

32 

21 

25 

31 

39 

36 

36 

22 

26 

34 

41 

47 

47 

45 

47 

56 

55 

56 

50 

56 

45 

46 

33 

27 

35 

61 

39.4 

THOMASVILLE 

MAX 

60 

63 

68 

49 

48 

59 

46 

62 

41 

54 

56 

68 

72 

75 

74 

73 

76 

63 

68 

64 

75 

71 

78 

76 

65 

58 

72 

68 

64.4 

MIN 

27 

37 

34 

23 

24 

29 

39 

36 

32 

26 

30 

34 

45 

50 

48 

50 

51 

56 

61 

55 

61 

64 

49 

50 

37 

34 

40 

47 

41.6 

lH0RS3r   EXP  STATION 

MAX 

62 

65 

54 

48 

57 

48 

44 

44 

50 

54 

66 

72 

71 

73 

73 

76 

68 

67 

62 

72 

67 

72 

72 

68 

64 

69 

64 

72 

63.4 

MIN 

35 

39 

32 

21 

25 

37 

39 

37 

36 

29 

31 

42 

45 

62 

61 

51 

52 

57 

54 

58 

57 

47 

50 

49 

35 

34 

40 

54 

42.5 

TROY 

MAX 

64 

68 

60 

52 

59 

51 

50 

47 

53 

59 

67 

73 

75 

75 

75 

77 

74 

72 

66 

75 

76 

71 

75 

74 

71 

71 

72 

80 

67.2 

MIN 

<>0 

<•<> 

40 

26 

30 

40 

42 

36 

36 

32 

35 

40 

43 

55 

63 

55 

54 

60 

58 

64 

67 

63 

57 

54 

40 

37 

43 

63 

46.4 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

61 

49 

46 

59 

45 

50 

42 

50 

58 

68 

73 

74 

71 

77 

78 

66 

70 

63 

70 

64 

68 

70 

61 

61 

67 

61 

65 

62.6 

MIN 

32 

42 

30 

23 

27 

42 

42 

38 

31 

26 

26 

35 

41 

60 

48 

46 

50 

56 

50 

50 

58 

58 

45 

47 

33 

29 

37 

46 

40.7 

TUSKEOEE  2 

MAX 

62 

67 

61 

52 

56 

51 

44 

45 

52 

57 

64 

71 

74 

72 

73 

77 

70 

72 

62 

74 

72 

70 

75 

70 

70 

68 

76 

76 

66.6 

MIN 

31 

36 

36 

25 

29 

38 

40 

44 

37 

30 

29 

34 

37 

49 

44 

48 

51 

58 

67 

60 

55 

57 

56 

55 

40 

33 

35 

53 

42.8 

UNION   SPRINGS   i  S 

MAX 

60 

62 

68 

45 

52 

57 

47 

46 

44 

50 

64 

72 

74 

76 

73 

74 

77 

76 

75 

63 

65 

71 

72 

76 

72 

71 

72 

68 

65.1 

MIN 

31 

36 

36 

26 

27 

32 

40 

39 

36 

32 

34 

*2 

50 

62 

46 

47 

47 

52 

50 

50 

60 

60 

67 

57 

39 

38 

37 

42 

42.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 

55 

58 

54 

34 

44 

52 

43 

42 

38 

46 

52 

62 

72 

70 

71 

66 

73 

66 

65 

58 

58 

57 

63 

71 

64 

40 

64 

68 

67.4 

MIN 

25 

24 

13 

16 

13 

23 

34 

25 

32 

17 

17 

22 

32 

30 

38 

37 

37 

45 

51 

48 

46 

46 

40 

36 

35 

23 

31 

34 

31.1 

VERNON 

MAX 

60 

67 

58 

45 

47 

58 

49 

53 

59 

70 

77 

76 

74 

78 

79 

68 

80 

53 

61 

67 

69 

74 

62 

52 

73 

63 

64.3 

MIN 

20 

27 

30 

17 

18 

24 

27 

21 

22 

26 

31 

42 

43 

46 

46 

66 

45 

43 

50 

56 

40 

43 

32 

28 

31 

39 

34.8 

WATERLOO 

MAX 

57 

62 

53 

43 

46 

49 

43 

45 

42 

50 

63 

67 

74 

71 

66 

62 

72 

73 

75 

60 

68 

65 

68 

72 

63 

68 

70 

66 

59.7 

MIN 

33 

27 

14 

18 

17 

38 

35 

33 

19 

16 

26 

49 

50 

46 

50 

50 

56 

37 

36 

44 

54 

36 

41 

29 

23 

30 

47 

35.1 

WMATLEY 

MAX 

66 

70 

58 

52 

62 

56 

66 

57 

57 

61 

70 

74 

76 

79 

78 

79 

75 

72 

65 

76 

74 

75 

78 

75 

66 

72 

72 

77 

69.3 

MIN 

26 

37 

36 

25 

27 

39 

45 

40 

35 

25 

26 

30 

36 

48 

42 

48 

50 

60 

60 

56 

65 

65 

51 

50 

39 

32 

37 

59 

42.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

o  o_5 

DEMOPOLIS  LOCK  d  DAM 

EVAP 

.01 

« 

* 

.25 

.07 

.06 

.10 

.06 

.12 

.14 

.05 

.09 

.11 

.31 

.86 

.12 

.03 

.10 

.08 

B3.41 

WIND 

28 

19 

131 

62 

70 

55 

216 

82 

56 

20 

35 

45 

25 

82 

28 

22 

79 

90 

75 

104 

25 

73 

22 

113 

163 

60 

78 

B1927 

FAIRHOPE 

EVAP 

.04 

.04 

.07 

.09 

.08 

.05 

.09 

.08 

.06 

.13 

.07 

.08 

.09 

.10 

.08 

.08 

.05 

.05 

.11 

.07 

.25 

.13 

.07 

.08 

B2.38 

WIND 

9 

17 

45 

28 

21 

55 

83 

101 

48 

37 

30 

43 

37 

19 

13 

23 

26 

76 

38 

33 

50 

67 

41 

44 

178 

65 

15 

64 

1306 

GUNTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.05 

.04 

.04 

.09 

.05 

.08 

.00 

.06 

.05 

.05 

.08 

.10 

.11 

.08 

.07 

.07 

.06 

.03 

.04 

.04 

.06 

.15 

.10 

.07 

.12 

.06 

.10 

.14 

1.99 

WIND 

21 

23 

70 

70 

55 

59 

79 

51 

45 

22 

24 

30 

44 

21 

15 

8 

30 

72 

30 

38 

49 

72 

38 

14 

132 

33 

24 

77 

1246 

MAX 

55 

55 

48 

43 

50 

50 

41 

42 

51 

56 

61 

65 

68 

71 

70 

71 

70 

63 

63 

56 

56 

58 

74 

73 

60 

64 

70 

77 

60.0 

MIN 

38 

43 

38 

32 

35 

39 

38 

38 

37 

37 

39 

42 

47 

52 

55 

51 

53 

56 

55 

48 

50 

53 

52 

50 

39 

36 

44 

54 

44.7 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.10 

.00 

.00 

.08 

.04 

.09 

.05 

.03 

,05 

.03 

.06 

.09 

.04 

.09 

.09 

.03 

.06 

.03 

.05 

.02 

.09 

.09 

.11 

Bl  .61 

WIND 

25 

30 

50 

80 

80 

40 

45 

29 

37 

38 

17 

31 

41 

40 

24 

12 

18 

33 

33 

32 

30 

30 

70 

20 

60 

30 

30 

30 

1035 

See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1961 


Day  of  mouth 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

AlWISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

BELLE  MINA  2  N 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

CENTRE  5  SW 

DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

HAMILTON 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER  4  N 

MADISON 

MOULTON  2 

NEW  MARKJT  2 

REDSTONE  ARSENAL 

SAINT  BERNARD 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEEA 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
T 

T 

.5 

T 
T 

.6 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
.5 

.5 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAUA 
FEBRUARY  1961 


I  Mobile  WB  AP 


ICoden 
^  .-o 

Pascafoula  Jr  HS  Hi 


ilrhope  RoberlBdnlc- 


O     •     (1  Precipitation  only 

O  Pftcipitolion,  storogo 

O-    ♦  -O-  Prtcipitofion  and  Ttmp^ralurt 

"4"  ^  Precipitation,  Ttmporaturt  and  Evaporation 

Typ§  Of  goffo:      O    Hon  •  r»cof ding , 
•  Pfcording ,        <!    tfoM  //^f 

Doubt*  circia  cwnOi/*etions  indiceta  tho  eroilability  of 
mart  dmtoilod  motoorological  data 


in  mountainous  areas.  Hourly  Precipitation  Data   .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 


29 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
FEBRUARY  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  o(  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX   

FEBAUARV  1961 


STATION 

1 

o 

Z  1 

a  i  COUNTY 

8  ' 

s 

1  DRAINAGE  tl 

u 
c 

LONGITUDE 

1 

g 
g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

DfDEZ  NO. 

COUNTY 

NAGE  tl 

LATITUDE 

LONCUTUDE 

j  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TOCP. 

si 

SPICIA 

1 

EVAP.  1 

SPEC!/ 

ABBEVILLE  1  NNH 

ooobIhemy 

31  35 

465 

7A 

JOHN  S.  NICHBURG 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

32  54 

65  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCMER 

87  11 

PALHCR  GOOSEY 

4603 

92  98 

66  31 

420 

6A 

c 

ALASANA  POWER  CO* 

87  19 

TA 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

66  33 

636 

TA 

67  25 

BA 

SIDNEY  J*  HARDYi  SR» 

LEESBuRC 

662  T 

34  11 

85  46 

989 

TA 

RUFUS  M*  SEwELL 

12 

66  10 

11 

9A 

9A 

JESSE  M>  CULP 

13 

32  35 

88  11 

160 

TP 

TP 

PROF.  E ■  J.  MURPhEY 

ALEXANDER  CITY  »  NE 

1 

0163  TALLAPOOSA 

U 

85  92 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

LOCKHART 

COVINGTON 

86  ti 

290 

8A 

6A 

H.  C*  YOUNG 

'L ICEV ILLE 

0178  PICKENS 

13 

140 

7A 

f«S.  CHERRY   J.  HCRNDON 

4664 

BARBOUR 

31  46 

JOHN  B.  ARD 

31  19 

tl  Vo 

6A 

8A 

H 

JAHES  P •  GI LL I S 

49T6 

1: 

34  42 

86  4' 

573 

9A 

9A 

H 

HARRY  R*  TAYLOR)  JR. 

33  35 

85  51 

MID 

10 

FED.  AVIATION  AGENCY 

4996 

33  30 

86  91 

654 

TA 

ALABAMA  POWER  CO* 

34  04 

WS.  OORA  R.  DAVIS 

8T  39 

185 

C 

DR.   T*  M*  GAILLARO 

ASHLAND 

03»9; CLAY 

11 

33  16 

85  50 

1010 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

HARION  I  N 

PERRY 

87  18 

210 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

A5HV1LLE  *  M 

33  51 

7A 

JOHN  T ■   SW 1 NDAL L 

5116 

32  2€ 

67  14 

8A 

MtS*  MARGARET  SMITH 

34  68 

B6  59 

7A 

NARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

32  28 

67  13 

2oe 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POLY*  INST* 

34  48 

B6  59 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

11 

32  40 

89  95 

335 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO* 

0402  EsCAHBI A 

31  10 

87  29 

00 

4P 

C  M 

ATNORE   STATE  FARM 

NATHEWS  1  SSW 

I40NTG0HER  Y 

11 

32  15 

86  01 

190 

TA 

E*  PAUL  COWAN 

AUBURN  3 

0422  LEE 

llj    32  34 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA    1.  MOORE 

MELVIN 

CHOCTAW 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

111    32  36 

85  29 

C 

ACR 1  •  RESEARCH  SERVICE 

MCRTZ  PONOVlLLC  TOWER 

5382 

*3 

32  53 

87  2C 

6O0 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

l'    32  26 

6A 

J>  B<  NEIGHBORS 

539T 

89  32 

490 

C 

MtS.  SARA  0*  HALL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

T6 

9A 

FRED  HENDERSON 

266 

7P 

GROVER  w*  WOODWARD 

MILSTEAD 

85  54 

206 

9A 

C*  0*  HAMMOND*  JR* 

BELGBEEN 

0631  FRANKLIN 

810 

7A 

TVA.43 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

I 

TA 

HENRY  J*  YATES 

121    34  42 

86  93 

5P 

9P 

ALABAMA  POLY>  INSTa 

5454 

32  07 

67  03 

c 

2|    33  40 

87  36 

c 

HI  TCHELL  DAM 

9469 

66  27 

390 

Alabama  power  co. 

87  01 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

30  41 

66  15 

211 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7A 

TVA-757 

8A 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEIAR  2  SE 

07901 NARION 

970 

OSCAR  W.  lOCKRIOGE 

MOKTE  SANO 

MADISON 

TVA-530 

BILLINGSLEV   1  SE 

1     32  39 

86  42 

6A 

MONTE VALLO 

9537 

3 

33  06 

66  92 

462 

TA 

BINCHAM  MOUNTAIN 

12l    34  46 

86  17 

TA 

MONTGOMERY  W6  AP 

9950 

32  1( 

86  24 

199 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIO 

C  HJ 

U«5»  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

12 

34  29 

67  17 

BA 

7A 

TVA-42 

HOULTON  2 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

boa; 

1 

0957  MARSHALL 

2     34  13 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

ID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

86  16 

8A 

BA 

„ 

5785 

31  43 

67  16 

182 

5P 

TA 

S.  B.  HELTON 

BRCtfTON  3  SSE 

6     31  04 

87  03 

85 

6A 

M 

NEW  BROCKTON  3  NE 

9642 

91  25 

65  94 

440 

ic" 

REV.  B*  F«  GRISWOLD 

BRtOGECORT   Z  w 

660 

5P 

9P 

NEWBUftG  2  NE 

7A 

BROOkhOOP 

1143  TUSCALOOSA 

605 

TA 

* 

NEW  MARKET 

MAO I  SON 

BRl/NDIDGE 

1 

UTB  PIKE 

495 

7A 

MILDRED  P.  WMITTINGTON 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

6P 

6P 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

7     33  05 

86  46 

540 

9P 

5P 

PIERCE  A»  GARRETT 

NEWTON 

9875 

31  20 

65  36 

220 

TA 

BASCUH  N*  BROWN 

1     32  02 

87  19 

110 

»P 

5P 

M 

ONEONTA 

6121 

33  5T 

66  29 

880 

7A 

TA 

»3 

C 

740 

8A 

1324| TALLAPOOSA 

6B0 

6A 

ORRVILLE 

200 

CARBON  MILL 

1377  WALKER 

2     33  54 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

OZARK  6  NNW 

DALE 

6A 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

CENTER  CROVE 

1492 ' MORGAN 

12     34  23 

66  38 

780 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

12 

34  42 

66  20 

635 

7A 

C 

CENTRE  9  SW 

1512' CHEROKEE 

7     34  06 

B5  45 

620 

7A 

7A 

H 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

86  41 

796 

7A 

CENTREV ILLE 

3     32  57 

230 

TA 

M>  D«  HOLLIFIELO 

86  19 

920 

6P 

ROGER  G.  WIGGINS 

13     31  28 

195 

6P 

6P 

.    SM  H 

PERRYVILLE 

6362 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

CMILDERSBuRG 

1615  TALLADEGA 

7    33  17 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PE TEAMAN 

6370 

MONROE 

C 

MRS.  MINTA  EODINS 

CMILOERSBuRC  WTR  PLANT 

7     33  17 

66  20 

418 

5P 

5P 

6396 

32  30 

89  01 

5T0 

BA 

6A 

0*  R«  MC  LEmORE 

C 1 TRONELUE 

88  14 

331 

6P 

6P 

H 

MRS*ESTHER  A>Mt  JONES 

6414 

13 

33  13 

86  16 

169 

TA 

MS  MARY  A*  HEDRICK 

1'    31  32 

87  31 

183 

6460 

31  59 

ST  36 

110 

TA 

MRS.  DELLA  L*  OAKLEY 

7     32  51 

560 

7A 

MARION  W<  l£ASTERLING 

6466 

506 

TA 

MS*  ENA  C*  PAUL 

CLAYTON 

)T2S, BARBOUR 

5     31  53 

590 

6A 

6A 

L.  AUGUSTUS  VENTRESS 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

«    30  23 

86  13 

12 

5P 

9P 

AGNES  C«  CMRISTENSEN 

Pleasant  grove  school 

6521 

12 

34  57 

65  59 

633 

7A 

TVA-695 

COFFEE  SRR I NGS  2  NW 

1607 1  GENEVA 

5     31  11 

85  56 

250 

6640 

AUTAUGA 

32  28 

66  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

12     34  44 

470 

TA 

C 

6664 

MONTGOMERY 

32  18 

66  15 

160 

12N 

W*  E*  ELSBERRy 

COLLINSVI LUE 

7    34  15 

734 

TA 

.  W.  L 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1  5 

32  12 

86  21 

260 

BA 

8A 

WIS*  JANIE  C*  BROWN 

COLUMBIA 

1865  HOUSTON 

4    31  IB 

133 

TA 

HENRY  KILLJNGSWORTH 

RAINSVlLLE 

OE  KALB 

7A 

TVA-746 

CORDOVA 

2     33  46 

67  11 

334 

6A 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  oa 

^680 

7A 

7A 

COTTONTON 

4     32  09 

85  04 

217 

TA 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MAD  I  SON 

12 

34  35 

86  36 

973 

MID 

MID 

2079  SUMTER 

13     32  26 

06  23 

219 

REFORM 

664  7 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

230 

TA 

111    32  49 

760 

7A 

W  LLI  M  L.     A  L 

RIVER  Falls 

COVINGTON 

66  32 

TA 

RUSSELL  FINlAY 

oanct""'"n  ^ 

2124  TALLAPOOSA 

11     32  50 

730 

H,  CLAY  PLE55 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  CO* 

13     33  04 

as  17 

207 

6P 

6968! BALDWIN 

30  32 

87  40 

199 

7A 

TA 

MICHAEL  W*  BALDWIN 

12     3*  25 

87  05 

600 

TA 

ROCKFORO 

7020; COOSA 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

13     32  21 

87  39 

220 

7A 

TA 

JAMES  M.  CREWS 

7029 

RANDOLPH 

33  09 

85  16 

745 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

1 

12     34  35 

66  56 

560 

8A 

6A 

ROSS  A.  HAWKINS 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

TA 

TVA-725 

DECATUR  A 

2216  MORGAN 

12l    34  37 

570 

TA 

IVA-69-8 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

660 

RADIO  STATION  WWWR 

12     34  36 

66  58 

568 

6A 

T157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

TA 

BRO*  PASCHAL  FuRKAN 

11,    33  26 

89  42 

1030 

7A 

7207 

OE  KALB 

12 

34  17 

65  96 

1195 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

13     52  31 

67  50 

100 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7262 

JEFFERSON 

33  43 

86  56 

304 

TA 

MRS.  M*  w*  PRIDMORE 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

! 

5|    31  14 

321 

HID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBOHO 

7304 

JACKSON 

36  41 

86  03 

619 

TA 

RADIO  STATION  wCRl 

DOTHAN  h  N 

2ST7, HOUSTON 

5I    31  17 

300 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

JACKSON 

TA 

TVA-7t-A 

2     34  10 

07  24 

800 

7A 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

RUSSELL 

32  16 

89  10 

390 

5P 

9P 

HOMER  0*  TEAL 

10 

31  25 

66  04 

199 

TA 

HERBERT  S>  WHATLEY 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

1*7 

5P 

7A 

12 

768 

TA 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

67  12 

610 

7A 

13!    33  15 

67  46 

252 

TA 

.  V,  Y 

7576 

GENEVA 

260 

8A 

CITY  OF  SLOCOmB 

ENTERPRISE 

2670*  COFFEE 

5    31  19 

380 

5P 

9P 

RADIO  STATION  wIRB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOl 

7A 

MRS*  EVA  R.  RAT 

2727  BARBOuR 

*     31  53 

65  07 

220 

TA 

TA 

7*71 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

6     31  25 

252 

MIO 

ID 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

1*9 

7A 

J*  F.  SU'TLE*  JR. 

9    30  32 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E«  BARRETTi  JR* 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

665 

TA 

FALCO  0**EN  POND  TOMER 

9     31  06 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

Y  WA  LAN 

FALCVILLC 

2840  MOAGAN 

12     34  22 

620 

TA 

TA 

WS.  MINNIE  LEE  CROW 

SYLVAN I A 

8012 

OE  KALB 

7A 

TVA-386 

2     34  04 

67  20 

650 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

66  06 

969 

6P 

6P 

12     34  34 

66  34 

572 

TA 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

67  44 

405 

TA 

TA 

13     33  41 

67  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

8204iCHILT0N 

1 

32  54 

86  44 

200 

ALABAMA  POLY*  INST, 

12     34  46 

1400 

TA 

TVA-387 

8209 

ChIlTOH 

1 

32  53 

86  42 

660 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

FLORENCE 

2971  LAUDERDALE 

12     34  49 

990 

9P 

JP 

** 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

thurlow  dam 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

69  94 

2BB 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

61    31  59 

66  35 

460 

TA 

8259 

MADISON 

7A 

c 

FORT  ttOACAN 

9    30  14 

88  01 

10 

BP 

BP 

C  H 

TRAFFORD 

8269 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

4T0 

TA 

C 

FORT  PAYNE 

7     34  27 

934 

BA 

C 

8323 

PIKE 

10 

89  99 

980 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARO 

a    31  26 

67  24 

410 

6A 

MRS.  NCLIA  HCKEN2IE 

6380 

TUSCALOOSA 

2 

87  37 

170 

HID 

10 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CADSDCN 

3)51  ETOWAH 

7     34  01 

86  00 

570 

TA 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  39 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7     34  01 

569 

6P 

TA 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

6403 

MACON 

6P 

6P 

LEON  L*  BENNETT 

15     52  49 

88  09 

130 

7A 

TAI 

H 

8436 

BULLOCK 

6 

32  06 

89  48 

4T0 

8A 

8A 

900 

C 

MRS.  G>  MC  KENZIE 

8446 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

269 

TA 

JEPTHA  S*  BRANYON 

JA  K 

12      34  44 

86  16 

650 

TA 

TVA-762 

8469 

DE  KALB 

34  34 

89  37 

1040 

7A 

7A 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

GENEVA 

3255  GENEVA 

65  52 

107 

TA 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  06 

160 

TA 

C  H 

JOHN  B*  GUIN 

3271  BuTlER 

6     31  38 

290 

8605 

RANDOLPH 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

330B  Choctaw 

13    31  93 

66  20 

121 

6P 

6P 

H 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

67  12 

209 

TA 

MRS*  ESSIE  M*  CHOvERS 

3430 1  WALKER 

2     33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8646 

ETOWAH 

2 

86  19 

TA 

MS. FLORENCE  PARKER 

496  COVINGTON 

10     31  11 

280 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

8673 

GREENE 

2 

67  90 

110 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GBEENSBOWO 

3511  HALE 

220 

6P 

6P 

N.  MANNER  COBBS 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  99 

66  04 

469 

8A 

•A 

HISS  GLENDA  GOSOIN 

6    31  50 

66  38 

444 

9P 

6A 

6809 

BIBB 

3 

TA 

MRS  ELI2A  J*  BEARDEN 

86  38 

420 

C 

ClAuDE  B  *  CONN •  SR • 

8899, ELMORE 

T 

32  32 

66  13 

199 

TA 

3599| BALDWIN 

8 

TA 

GILBERT  W.  MELCHER 

8667 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

9P 

TA 

LEONARD  L>  COt.EMAN 

V  L 

3573  ^  MARSHALL 

12     34  20 

976 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

8879 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

fA 

IVA-52 

OUNTCRSVILLE  EVAP, 

3578  MARSHALL 

12     34  22 

609 

8A 

6A 

TVA-769 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6936 

JACKSON 

12 

34  93 

89  45 

629 

TVA-704-A 

12     34  26 

66  24 

611 

5A 

6980 

COLBERT 

12 

34  48 

67  3T 

530 

M 

2     34  14 

910 

6A 

8996 

FAYETTE 

TA 

13     34  08 

948 

7A 

TA 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

3» 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

AHA  A  W 

J69T  PEtRT 

3     32  4« 

67  11 

600 

8A 

U>S.  FOREST  SERVICE 

U  S 

9390 

LAUDERDALE 

12 

34  9T 

BT  93 

T90 

TA 

TVA-62 1 

HAYNtVlLUC 

3748, LOWNOCS 

1:    32  11 

86  36 

190 

7A 

7A 

STEWART  M.  CHAMPION  JR. 

5'    31  21 

65  20 

370 

7A 

TA 

ALABAMA  P0LY>  INST* 

11     33  39 

65  36 

•90 

5P 

5P' 

CITY  Of  MEFLIN 

361*  CRENSHAW 

6     31  57 

66  19 

994 

7A| 

LUKE  JORDAN 

3842 ' CLEBURNE 

11     33  32 

65  24 

1179 

8A 

h0D«S 

3B99. FRANKLIN 

13'    34  20 

87  56 

.49 

6*1 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVlLLE  SUBSTA 

4060  MADISON 

86  39 

611 

5A 

TVA-69 

MU*iTSvlLLC  WB  *P 

4064  MADISON 

12     3*  41 

86  39 

609 

MIO 

HIO' 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NUSTLEVILLE 

408)  MARSHALL 

12     34  19 

66  10 

995 

7A! 

TVA.763 

MY  TOP 

4099  JACKSON 

12     54  49 

66  07 

1619 

"1 

TVA-78 

IDER 

4115' DE  KALB 

12     54  43 

1940 

7A 

TVA-745 

JACKSON  LOCK  1 

4192  CLARKE 

13     31  3) 

11 

TA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209  CALHOUN 

690 

TA 

C 

MRS.  Ella  h,  ayers 

JASPfR   4  N 

4216  WALKER 

2     33  54 

67  16 

929 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JOftOAN  DAM 

4306  ELNOAE 

86  19 

290 

6P| 

ALABAMA  POWER  CO. 

1 

l-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR.     3-CAMABA,     4-CHATTAHOOCHEE ,     5-CHOCTAwHATCMEE 1     6-  CONECUH,     7-COOSA,     B-ESCAM8IA,     <)-GULF,     10-PEA,     1 I-TALLAPOOSA ,     12-TENNES5EEi  13-T0MBI6EE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  xocal  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following; 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table, 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  N0TE3 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  included  in  following  m>?asurement ,  time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermome ters  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tht  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  GST  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  nfenth  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Subs tat  ion  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obta  ined  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  D 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     85°  on  the  19+  at  8  stations 
Lowest  Temperature:     21°  on  the  10th  at  Double  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:     18.48  inches  at  Melvin 

Least  Total  Precipitation:     4.28  inches  at  Columbia 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.58  inches  on  the  31st  at  Melvin 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Centre  5  SW  and  Huntsville 

WB  AP 

SEVERE  FLOODING  -  FEBRUARY  AND  MARCH 


Isoheytal  maps  for  the  periods  February  17-20,  20-23 
and  23-26  on  Pages  36,   37  and  38  show  the  rainfall 
distribution  as  totals  of  10  to  18  inches  accumulated 
over  a  large  portion  of  Alabama  while  relatively  small 
areas  of  the  extreme  northwest  and  southeast  received 
less  than  4  inches  of  rain.     Flood  crests  generated  by 
the  February  rains  were  near  the  latitude  of  Montgomery 
on  March  1st  but  river  gages  indicated  above  flood  stage 
readings  from  Gadsden  to  Claiborne, 

Rains  of  2  to  5  inches  fell  over  the  central  portion  of 
Alabama  and  northeastward  into  Georgia  beginning  on  the 
afternoon  of  March  6th  and  ending  during  the  morning  of 
March  7th.     As  the  rains  began  997  mb  low  pressure 
area  was  centered  over  Illinois,  with  a  cold  front  ex- 
tending from  the  center  of  the  low  southwestward  through 
Arkansas  to  the  Texas  Coast.     An  instability  line  extended 
from  Indiana  southward  to  northern  Mississippi.  During 
the  ensuing  24  hours  the  low  center  and  the  northern 
portion  of  the  cold  front  moved  some  40  to  45  mph  toward 
the  northeast  while  the  southern  portion  of  the  cold 
front  became  stationary  over  extreme  northwest  Alabama 
and  all  of  the  rain  occurred  well  to  the  east  of  the 
front.     Heaviest  rainfall  occurred  on  the  evening  of 
the  6th,  as  a  line  of  thunderstorms  moved  across  the 
State  with  largest  measurements  apparently  centered 
in  the  Childersburg  area  where  4.10  inches  was  reported 
for  the  24-hour  period  ending  at  7  a.m.   on  the  7th. 


Fortunately,   all  stations  on  the  Etowah  and  Oostanaula 
Rivers  in  northwest  Georgia  had  crested  from  the  February 
floods  and  the  rivers  had  fallen  well  below  the  flood 
stage  when  the  heavy  rains  of  March  6th  and  7th  occurred. 
These  additional  heavy  rains  caused  moderate  rises,  but 
flood  stages  were  not  reached. 

In  Alabama,  the  crest  of  the  record  flood  on  the  Alabama 
River  had  just  reached  Claiborne  on  March  7th.     The  Coosa 
River,   at  Gadsden,   Ala.,  had  fallen  to  a  stage  of  14.2 
feet  at  7  a.m.  on  March  7th,  well  below  the  flood  stage 
of  20  feet.     The  additional  heavy  rains  caused  a  minor 
flood  crest  of  20.5  feet  at  Gadsden  on  March  11.  Else- 
where on  the  Coosa  River  these  rains  caused  only  minor 
rises . 

At  Montgomery,   the  Alabama  River  had  fallen  to  a  stage 
of  39.2  feet  by  7  a.m.  on  March  8th.     These  additional 
heavy  rains  caused  a  secondary  crest  of  40.0  feet  by 
1  p.m.  on  March  8th,  which  was  5  feet  above  the  flood 
stage . 

At  Wetumpka,   the  first  crest  was  50.7  feet  at  1  p.m.  on 
February  23rd.     The  Coosa  River  then  fell  for  about  20 
hours  and  began  to  rise  again  by  1  p.m.  of  the  24th  for 
a  second  crest  of  55.5  feet  on  February  25th. 


During  February  and  March,   1961,   the  highest  river  stages  of  gage  records  were  recorded  on  the  Alabama  and 
lower  Cahaba  Rivers,   and  at  Childersburg,  on  the  Coosa  River.     A  comparison  of  these  record  stages,  with 
the  previous  highest  stage  of  gage  record,   is  given  below: 


STATION 

NUMBER 

YEARS 

RECORD 

RIVER 

FLOOD 
STAGE 
(FT.) 

1961  CREST 
AND  DATE 
(FEET) 

PREVIOUS  HIGHEST 
CREST  AND  DATE 
(FEET) 

Childersburg,  Ala. 

37 

Coosa 

20 

30. 

.5 

2-23 

30.1 

3-30-51 

Montgomery,  Ala. 

69 

Alabama 

35 

58. 

.1 

2-26 

57.1 

12-11-19 

Selma,  Ala. 

69 

Alabama 

45 

58. 

,4 

3-  1 

56.2 

12-  3-48 

Millers  Ferry,  Ala. 

30 

Alabama 

40 

60, 

,0 

3-  3 

56.6 

4-14-38 

Claiborne,  Ala. 

31 

Alabama 

40 

55, 

,2 

3-  7 

52.3 

4-17-38 

Suttle,  Ala. 

11 

Cahaba 

32 

44. 

,0 

2-24 

39.0 

3-  8-56 

Marion  Junction,  Ala. 

22 

Cahaba 

36 

43.0 

2-24 

42.95 

8-16-39 

At  Gadsden,   on  the  Coosa  River,  the  1961  crest  was  30.9 
feet  on  February  26th,  while  the  highest  stage  of  gage 
record  was  31.5  feet  on  July  15,  1916. 

On  the  Cahaba  River,   the  1961  crest  at  Centreville  was 
35.7  feet  on  the  23rd,   flood  stage  23  feet.  Highest 
stage  of  gage  record  for  Centreville  was  36.6  feet  on 
April  8,  1938. 

At  Milstead,  on  the  Tallapoosa  River,   the  1961  crest  was 


51.5  feet  on  February  26,  or  the  second  highest  crest 
of  gage  record.     Previous  highest  stage  of  record  was 
54.0  feet  on  December  10,   1919,  when  a  dam  brck  upstream. 
In  some  respects,   this  1961  crest  at  Milstead  may  be 
considered  the  highest  of  record  from  natural  causes, 
i.e. ,  rainfall. 

On  the  Coosa  River,  at  Wetumpka,.  Ala.,   the  1961  crest 
was  55.5  feet  on  February  25th.     Previous  highest 
crest  was  57.9  feet  on  April  8,  1938. 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


River  stages  remained  above  the  flood  stage  for  the  greatest  number  of  consecutive  days  of  record.  Please 
see  tabular  comparison  below: 


STATION 
Gadsden,  Ala. 
Childersburg,  Ala. 
Wetumpka,  Ala. 
Hontgomery,  Ala. 
Selraa,  Ala. 
Millers  Ferry,  Ala. 
Claiborne,  Ala. 
Centreville,  Ala. 
Marion  Junction,  Ala. 


FLOOD 
STAGE 
(FT.) 

20 

20 

45 

35 

45 

40 

40 

23 

36 


ABOVE  FLOOD  STAGE 
(1961) 


FROM 


TO 


2-21 
2-22 
2-22 
2-21 
2-23 
2-21 
2-22 
2-20 
2-23 


3-  6 
3-  2 
3-  3 
3-11 
3-12 
3-20 
3-22 

2-  26 

3-  1 


TOTAL 

NUMBER 

DAYS 

14 

9 
10 
19 
18 
28 
29 

7 

7 


PREVIOUS  GREATEST 
NUMBER  OF  DAYS 


16 


7 
15 
13 
23 


in 
in 
in 


in 
in 


1936 


1948 
1948 
1948 
1938 


1938 
1939 


Greatest  24-hour  rises  during  the  floods  are  for  the 
STATION 
Gadsden 
Childersburg 
Wetumpka 


Milstead 

Montgomery 

Selma 


Millers  Ferry 
Claiborne 
Marion  Junction 


No  one  was  killed  as  a  direct  result  of  these  floods. 
Flood  warnings  were  exceptionally  accurate  and  timely, 
being  issued  well  in  advance  of  the  flood  stages.  Public 
apathy  was  evident.     A  case  in  point  is  an  industrialist 
■who  was  complaining  about  his  losses  due  to  flood  damage. 
When  asked  if  he  was  not  warned  of  the  impending  floods, 
his  reply  was  "Yes,    I  had  ample  warning;  but  the  river 
:had  never  before  reached  the  predicted  stage  and  I  didn't 
think  it  would  this  time." 


24-hour  period  ending  on  the  date  shown: 
24-HOUR  RISE  AND  DATE 


9 

8 

feet 

on 

21st 

10 

1 

feet 

on 

22nd 

17 

7 

feet 

on 

20th 

14 

0 

feet 

on 

22nd 

32 

0 

feet 

on 

25th 

14 

9 

feet 

on 

20th 

11 

4 

feet 

on 

20th 

11 

8 

feet 

on 

21st 

15 

0 

feet 

on 

19th 

10 

9 

feet 

on 

19th 

9 

0 

feet 

on 

23rd 

Serious  flooding,   but  not  of  record  proportions, 
occurred  on  the  Warrior,   Tombigbee,  and  Chattahootchee 
Rivers  during  February  and  March. 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,    RFD  2 
Montgomery,  Alabama 
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TOTAL  RAINFALL  FOR  THE  PERIOD  FEBRUART  17-20,  I96I 
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rOTAL  RAINFALL  FOR  THE  PKIIOD  FEBRUARY  20  -  23,  I96I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH  1961 


Temperatuie 


No  ol  Days 

SiKiw,  Sleel 

No  ol  Da^s 

s  r  1 

o 

\  "S 

5 

s 

2  1 
<  J 

2  1 

<  i 

2 
< 

„ 

1 
1 

c  u 

3  S 
p  e 
J  J 

J 
f 

a 

s 
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0 

0 

0 

0 

8. 58 

3.10 

18 

.0 

0 

10 

4 

3 

ROBERTSDALE   1  E 

72.  IM 

51.7 

61. 9M 

80 

19 

36 

10 

131 

0 

0 

0 

0 

8.85 

4.92 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

62.7 

2.3 

9.19 

2.46 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile, 

Hldnlglit  1 
CST  1 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

,50-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 

BIRUINGBAll  WB  AIRPORT 

S 

16 

9.5 

54 

NE 

18 

77 

85 

61 

58 

2 

2 

5 

5 

3 

0 

17 

46 

6.8 

HONTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

19 

9.4 

46++ 

E 

18 

75 

82 

60 

60 

6 

3 

3 

6 

1 

1 

20 

- 

7.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

11.8 

40++ 

W 

17 

86 

88 

60 

69 

3 

7 

4 

3 

0 

3 

20 

5.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

9 

9.5 

43 

w 

8 

82 

91 

60 

66 

3 

1 

4 

1 

2 

15 

SO 

6.4 

Sea  Relerence  Notes  Followtng  Slaiioti  Index 
-  40  - 


DAILY  PRECIPITATION 


*« 

Day  of  Month 

Station 

o 

 _ 

 1  1 

1  1  r 

 1  r- 

1  r 

 1- 

r 

■  1  1  

 r 

1 

1 

2  1  3 

4  5 

1  1 

6 

7  {  8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  I 

14  j  15 

16 

17 

18 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  I  2S  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

ABBEVILLE    1  NNW 

.25 

.24 

■  08 

.09 

1.84 

AODISON  CEtTRAL  TONER 

7,>6 

•  2.44 

.73 

.08 

l.*17 

.'77 

.*75 

1.70 

ALBERTA 

12. IS 

.07 

•  03 

.02 

1.50  ^50 

.02 

.08 

1.07 

2.29 

.09 

.05 

1.53 

.67 

.39 

3.73 

ALBCRTVILLE  2  SE 

7.60 

.02 

.45 

•45  2.24 

• 

.70 

.06 

1,00 

■  02 

1.25 

.39 

1.07 

ALEXANDER  CITY  6  HI 

9.66 

.05 

.17 

1.67  .42 

1.33 

.17 

.01 

.60 

.19 

.98 

3.51 

•  74 

.16 

.46 

1.94 

1.00 

T 

1.29 

10 

j2 

2  89 

ANDALUSIA   1  NW 

6.96 

.76  T 

.24 

.10 

2.60 

.02 

■  13 

.99 

T 

.77 

.93 

.46 

2.60 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

7.8S 

.01 

.01 

1.20 

1.83  .83 

T 

.66 

T 

.64 

1.10 

T 

T 

.19 

7 

.36 

.03 

.44 

1.66 

ARLEV    3  S 

e.72 

.72  .84 

.15 

.77 

.02 

1.93 

1.97 

.37 

1.67 

ASMVILLE  *  tl 

•  •77 

.25 

2.04  ,97 

1.06 

.48 

.69 

.18 

2.52 

•  01  T 

•  60 

.03 

.01 

.74 

.64 

ATHENS  2 

6^91 

.05 

•  83  U22 

.68 

1.80 

.67 

.79 

l!25 

,20 

,13 

,93 

ATMORE    STATE  FARM 

- 

•  52 

.03 

T  .10 

.02 

•  10  - 

.11 

T 

1.59 

.03 

.67 

1.15 

,48 

,10 

2,42 

AUbJftN   3  SW 

7.92 

.11 

2.13  ,■)) 

.58 

.11 

,63 

,03 

.03 

.09 

.02 

,11 

,13 

3,62 

AUI AUGAVILLE 

11.32 

.06 

2.71  ^47 

.49 

1.51 

.17 

.94 

,59 

.26 

4.12 

.04 

.06 

.24 

.44 

1.14 

1  .00 

BAY  MINETTC 

11.6? 

,95 

•  57 

1.64 

.64 

2.00 

.64 

,57 

.22 

4.60 

BELGREfN 

10.14 

.04 

•31  1.99 

1.26 

.15 

■  02 

U79 

.08 

1.89 

.35 

1.02 

BELLE  HINA  2  H 

6.46 

.02 

.20 

1.15  .47 

T 

•  73 

■  50 

1.45 

.04 

.11 

.90 

BESSEMER  h  SW 

9.66 

T 

.03 

T 

.87 

1.70  .59 

T 

■  54 

T 

.76 

.11 

.34 

3.14 

BETHLEHEM 

•  31 

.32 

.82 

1.42 

1  26 

2j 

06 

BILLINGSLEY   I  SE 

^B!e4 

.10 

1.07  .60 

.50 

i*on 

.20 

1.02 

.75 

.37 

2,63 

BINGHAM  MOUNTAIN 

10.00 

•  01 

.74  3.41 

•  60 

.04 

•  22 

.07 

1.86 

1.04 

1,10 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

9.22 

,04 

I  .54 

1.19 

1.04  .19 

T 

•  70 

.29 

.10 

.65 

.23 

,95 

1.89 

SI  SHOP 

12. SO 

.22 

2.04  3.50 

•  96 

1.32 

.16 

1.61 

,43 

,96 

BOAZ 

7  69 

20 

60  2  25 

.08 

•  48 

.69 

.90 

.30 

36 

j2 

1  10 

BRANTLEY 

7.74 

.64 

.21 

•  54 

•  04 

i'l » 

.06 

.41 

.30 

.91 

.43 

9.02 

BREXTOf*  5  $<.€ 

11.66 

.7a 

.41 

.05 

•  03 

.17 

.19 

.67 

.68 

.45 

2.70 

BRIOOEPORT  2  H 

7,98 

.27 

.54 

1.90  1.04 

.05 

•  71 

.13 

•  05 

.88 

.05 

.92 

T 

.60 

.07 

.77 

BROOK WOOD 

S.87 

.04 

.10 

2.64  .34 

.10 

■  27 

.97 

.03 

.35 

2.76 

BRUNOIDGC 

6  72 

76 

*  • 

2.03 

.07 

■  31 

.28 

2^ 

2  46 

CALERA  2  Sil 

9.06 

.12 

1.00 

1.03  .83 

.60 

1.48 

■  38 

.12 

.91 

.48 

2.51 

CAMDEN   3  NNW 

12.37 

.03 

.04 

.71 

.67  .50 

T 

.01 

.08 

.32 

•  66 

1,84 

7 

■  08 

.56 

1.16 

.82 

,01 

4.86 

CAMP  MILL  2  NW 

10.97 

3.88  ^60 

T 

.52 

.13 

1,12 

•  27 

T 

.05 

.91 

,11 

3.78 

CARBON  HILL 

7.91 

.04 

•50  ^61 

18 

1,11 

■  42 

.03 

1.34 

.05 

1.00 

1.89 

CENTER  GROVE 

10  06 

oe 

•  64 

.12 

1,22 

T 

1  ■  37 

.20 

.15 

1.12 

CENTRE   5  SW 

6.43 

.03 

T 

.03 

1^00  1^55 

T 

T 

T 

.33 

.64 

.10 

7 

.31 

.14  T 

T 

.31 

.09 

.15 

1.73 

CENTREVILLE 

10.02 

.03 

.10 

2^00  ^65 

.04 

•  02 

.57 

1.30 

.21 

T 

1.21 

.25 

.40 

3.02 

CHATOM 

11.27 

.02 

T  T 

1.53 

T  ^68 

.04 

.01 

•  69 

.13 

2.11 

.70 

.88 

1.78 

■  98 

.31 

1.41 

CHILOERSBURO 

4^10  1^00 

1.06 

.05 

.17 

.47 

.37 

2.65 

CHIL0ERS8URG  WTR  PLANT 

11.29 

4  20  1  05 

■  32 

1.12 

.13 

CI IROHELLE 

19. 8S 

.59 

.03 

1.05 

•OS  .63 

.06 

.08 

.19 

4.47 

1.94 

.04 

1,05 

1.75 

U17 

.12 

2.60 

CLAIBORNE 

11.09 

.05 

•  04 

.20 

2.43  .39 

T 

.24 

.62 

2.69 

.65 

U33 

1.06 

1.15 

CLAWTON 

8.97 

T 

1.30  .63 

T 

.15 

.40 

1.52 

T 

■  20 

1.25 

■  50 

.42 

2.60 

CLAYTON 

■ 

" 

.        -  . 

COt.£N 

6  07 

41 

02 

16 

2  17 

.50 

.62 

.07 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

6.49 

T 

1.62 

.20 

.25 

.86 

1.46 

.24 

2^ 

.15 

■  25 

.52 

.65 

COCLINSVILLE 

5,97 

.02 

.25 

.62  1.69 

.36 

.14 

.79 

.03 

■  49 

.28 

■  15 

.17 

.96 

COLUMBIA 

4.28 

.27 

.93 

.07 

.04 

.28 

1.87 

.05 

.10 

■  15 

.22 

.28 

CORDOVA 

10.83 

1.30  .90 

•  78 

1.23 

1^70 

1.20 

■  52 

.30 

2.65 

COT  TON TON 

5  40 

•0 

.10 

.19 

.84 

.01 

01 

■  05 

CUBA 

9.96 

,02 

1.21  .37 

.06 

.36 

.26 

2,00 

■  12 

I'.tl 

.54 

.55 

2.62 

DAOEVILLE 

10.57 

.02 

3.04  .56 

.42 

.13 

1,20 

■  14 

■  06 

.57 

.15 

4.28 

DANCY  *  N 

9.27 

.66 

.34  • 

•  •03 

• 

1,76 

■  80 

1.22 

.20 

.44 

2.80 

DANVILLE 

6. 78 

.61  1.38 

.11 

.81 

.13 

■  66 

1.40 

.26 

.10 

.43 

OAY  TON 

11  65 

04 

07 

1  96  92 

.21 

1.10 

29 

1.93 

*  - 

2.64 

DECATUR 

6.45 

.03 

•  48  U42 

.66 

.21 

,93 

l!29 

.14 

.08 

.76 

DECATUR  * 

6,76 

.02 

•58  1.75 

.46 

.22 

,90 

1.21 

.21 

.07 

.87 

DECATUR  SUBSTATION 

6.19 

T 

T 

.52  1.24 

.86 

.05 

,86 

1 40 

7 

1.50 

.05 

.69 

DELTA 

6,77 

1.70  .51 

,95 

■  07 

.30 

.39 

.05 

2.26 

.05 

.02 

.48 

1.89 

■  04 

.51 

2.86 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

5.56 

1.18 

.14 

.42 

.09 

1.02 

,42 

■  01 

.06 

,34 

.15 

.21 

.16 

1.29 

OOUBLt  SPRINGS 

8.65 

.01 

.02 

.69  1.80 

.51 

.13 

1,11 

'62 

.02 

1.54 

,55 

1.65 

ELBA 

8.51 

1.20 

T  .06 

T 

.70 

2,13 

■  45 

.10 

T 

.35 

1.35 

.32 

,35 

1.50 

ELUMONT 

8.39 

.04 

.60  2.61 

.89 

■  61 

1.63 

,05 

,06 

.94 

ELROO 

9.70 

• 

.60 

1.40 

1 .20 

ENTERPRISE 

1.38 

.12 

.30 

.25 

.20 

.60 

.60 

■  03 

.12 

* 

.41 

,56 

T 

1.88 

EUFAULA 

- 

.81 

T 

.01 

- 

.80 

.02 

.27 

• 

• 

3.94 

EVERGREEN 

7.63 

T 

.08  ^23 

.29 

,72 

2.63 

T 

.05 

.61 

,80 

.62 

1.60 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

7.91 

•  36 

T 

I  .29 

T 

.12 

1.70 

1.04 

.02 

.57 

.79 

,79 

1,57 

,36 

FA  1 RhOPE 

.03 

.03 

1 ,95 

,51 

.21 

28 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

8.16 

1.1* 

.30 

.25 

,55 

1,84 

.15 

1.56 

,10 

.40 

2,10 

FALKV  ILLE 

8.50 

.02 

•05  2.33 

.52 

.22 

1.02 

1 .66 

1.27 

,14 

.19 

1,08 

FALLS  CITY  BLR  POND  TWR 

9.55 

.05 

.40  3.15 

.61 

.30 

1.09 

.40 

1.48 

,02 

.40 

1,65 

FARLEY 

7,37 

.01 

•03  2^39 

.35 

.41 

1.05 

1.14 

,95 

,25 

.06 

,73 

FAYETTE 

9  80 

64  1  19 

.61 

1.93 

.01 

1  56 

FLAT  ROCK 

7,36 

• 

•  4.28 

.24 

.18 

-70 

.70 

.07 

.13 

.26 

.62 

FORT  DEPOSIT 

7.7* 

.08 

•24  .43 

.60 

.32 

1,40 

.02 

.54 

1,21 

.28 

2.50 

FOf^T  MORGAN 

6.22 

.35 

3.20 

1.70 

.15 

.29 

.55 

.02 

FORT  PAYNE 

6.33 

T 

.54 

.42  2.26 

T 

T 

,48 

■  04 

.89 

7 

.43 

.04 

.81 

FR 1  SCO  CITY 

.22 

.36 

1  96 

2.64 

T 

iGADfOf  N 

7.77 

.15 

U25  1^85 

.03 

.47 

1,01 

.09 

.38 

!26 

.36 

.19 

1,73 

MD:>DEN  gas  PLANT 

- 

.11 

U08  1^87 

.49 

.12 

.35 

.12 

.38 

.18 

1,74 

r,AlH'  SV  ILLE 

8.4^ 

.01 

.01 

T  T 

.78  .25 

T 

.80 

.12 

.14 

1.68 

.49 

7 

1.33 

,14 

,52 

2,18 

GABOtN  CITY 

8.72 

.09 

.70  1.83 

1.07 

1.03 

1.02 

T 

.36 

1,91 

bARTH 

10  79 

.03 

.50  4.37 

.72 

.13 

1,19 

1.73 

1  14 

02 

GENEVA 

6.59 

1 .06 

.17 

.32 

1.62 

.33 

.12 

1.02 

,79 

.48 

,66 

GEORGl ANNA 

- 

T 

.30  .40 

1.30 

T 

.05 

.60 

.60 

1,50 

!j1LBERT0wN 

17.06 

T 

T 

T 

.64 

2.27  .67 

I 

.07 

.46 

1.34 

2.36 

7 

.it 

2.57 

1.37 

.97 

3,64 

&on 6AS 

1 

11.84 

4.00  .72 

* 

96 

1.12 

1.07 

J 

.85 

.15 

,90 

2,05 

)REFN  BAY 

02 

1  56 

.86 

.07 

.01 

.87 

1.61  ' 

16 

2^ 

MEENS60R0 

11.36 

.06 

.13 

1.83! 1.07  .56 

.03 

.46 

.24 

1.49 

.24 

1.63 

.56 

,53 

2.42 

tAEENVILLE 

8.95 

.IB 

1.77  .37 

.03 

.14 

•  34 

.32 

1.81 

.02 

T 

.06 

.43 

1.21 

,48 

1.77 

WLF  SHORES  POST  OFFICE 

8,43 

.06 

.82  T 

T 

.18 

.01 

T 

2.76 

2.41 

.91 

.61 

,17 

.30 

iUNTEHSviLLt 

.15 

.29 

.55  .86 

,26 

,95| 

.82 

.03 

,33 

.77 

'■UHTERSVILLE  EVAP 

.12 

.18 

.47  .68 

.77 

T 

04 

.84 

.02 

.90 

* 

78 

lUNTERSVILLE  DAM 

7,1? 

,05 

.20 

.10  1.65 

.05 

•  60 

1.00 

.05 

.90 

.10 

.25 

1. 15 

,05 

1.00 

t<ALF  YVILLF 

e.54 

.34  1.59 

.93 

1.21 

.561 

1.58 

.52 

1.47 

.32 

lAMILTON 

8.65 

.32  1.02 

.98 

.03 

7 

1.67 

,59 

.11 

1.36 

.84 

1.73 

lARftlSBURG  CAHABA  TOWER 

8.87 

.02 

.13 

1.77  .71 

.35 

.65 

,14 

1.24 

.70 

.20 

2.90 

lATNEV  ILLE 

2.23  1.02 

.45 

2-03 

,05 

CADLANO 

6.1C 

1  .43 

.70 

1.53 

.09 

.15 

.69 

.16 

.34 

1.01 

CFLIN 

9.57 

.07 

.08 

1.65  1.27 

1.74 

1.68 

.26 

.55 

.22 

1.65 

IGHLAND  HOME 

10.67 

.16 

1.90  .30 

.39 

,35 

1-70 

.10 

.20 

1.25 

.30 

4.00 

IGHTOWER 

6.60 

1.40  .66 

-82 

.10 

.12 

.10 

.38 

2.37 

T 

•  2.48 

.95 

T 

1-44 

1.12 

.12 

1.68 

UNTSVILLE  SUBSTA 

8.7(i 

T 

T 

.02 

.01 

.57  2.63 

T 

.25 

.63 

1.04 

.01 

1.20 

7 

.63 

.46 

.02 

.59 

UNTSVILLE  HB  AP 

8.4r> 

T 

.01 

.26 

2.10  .52 

T 

T 

.64 

T 

,15 

-79 

.60 

.71 

7  T 

.02 

1.31 

.01 

.30 

.83 

ustleville 

8.83 

.05 

.42 

.57  2.82 

•  42 

.40 

.94 

.04 

1.25 

.45 

.29 

.13 

1.05 

▼TOP 

8.62 

.02 

.70  2.90 

.75 

.35 

1.50 

1,30 

.10 

1.00 

Ol» 

7,67 

T 

.22 

.16  4.30 

T 

.51 

.86 

.10 

.93 

,10 

.49 

ACKSONVILLE  2  SW 

6.85 

T 

2.49  .87 

7 

.30 

.62 

.05 

.14 

,17 

,13 

.07 

2.01 

ASPCR  A  N 

10.49 

,04 

.01 

.21 

.47  1.70 

.74 

,11 

1-03 

2.09 

-11 

1,36 

,12 

1.15 

1,35 

MDAN  DAM 

9.99 

,02 

2.72  .38 

.06 

.72 

1.00 

■  10 

.1^ 

,11 

,94 

,26 

3,5! 

AFATETTE 

10.22 

2.00 

•28  .35 

.12 

.10 

1,01 

,08 

2,10 

2.1' 

Sm  ratotanfw  DOtM  loUowiog  Suilon  liutoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

la 

Day  of  Month 

 P 

19 

20 

21 

22  I  23  1  24 

- 

25  1  26  1  27 

{- 

2  I 

3 

4  1 

s 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

U  1  12 

13 

14    {  15 

16 

17  1 

IB 

28 

29  1 

30 

31 

LAV  OAH 

1.32 

.11 

.01 

.27 

98 

LEEDS 

9.44 

''' 

.24 

1.05 

.34 

,49 

.10 

•  78 

LEESeURG 

6.87 

1*12 

2*02 

'45 

.47 

•  42 

.40 

.21 

■  24 

.15 

1,32 

L I  V ] NGSTON 

10.44 

.02 

.48 

.79 

.30 

•02 

•09  •05 

•  53 

1.47 

.54 

1.91 

,59 

•  42 

2,76 

LOCKHART 

.07 

1.32 

.04 

.24 

•  04 

.11 

,01 

1,15 

.27 

.22 

,31 

.92 

- 

- 

LOUI SVILLE 

8.79 

.83 

■ 

1  5 

* 

1.48 

.03 

.04 

.10 

.02 

•  19 

07 

1  9 

5,27 

MAD I  son 

7.92 

1.15 

1.78 

01 

*n9 

HAGELLA 

10.19 

2.55 

.02 

MARION   1  N 

10.89 

.02 

.23 

1.92 

1  .31 

•  03 

•  05 

I  35 

.40 

1.57 

.03 

1.98 

.12 

•  49 

2.40 

MAR  ION  JUNCT I  ON 

10.72 

•  05 

.15 

1.30 

.70 

•  10 

•  85 

2.12 

1.00 

.92 

.45 

3.05 

MARION  JUNCTION  2  NE 

10.71 

.04 

•  08 

.26 

1  .27 

,71 

T 

•  02 

•  0 

.30 

1.87 

.05 

27 

1  .40 

50 

,  - 
'fiT 

3 

• 

MARTIN  DAH 

10*63 

.  34 

.46 

.27 

■ 

MATHEWS   1  SSW 

8.86 

1*10 

"34 

•  5 

.25 

1  .10 

.  10 

'30 

*22 

'40 

4'5C 

MELV  IN 

18.48 

.09 

2.84 

1,01 

.11 

.91 

1.86 

.22 

2.10 

1.42 

1.34 

6.56 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

9.64 

•  50 

1.48 

.04 

.50 

1.40 

,50 

1,00 

,56 

.40 

3.26 

MILLERS  FERRY 

13.66 

■  06 

*'" 

•  03 

^'oT 

.68 

1.06 

'ti 

.16 

2.41 

.01 

T 

•  06 

_ 

56 

* 

'  ' 

milstead 

0.84 

* 

* 

MINTER    3  NW 

I  3.99 

^05 

3*40 

*57 

1*43 

.25 

1.64 

1 26 

1*46 

'59 

4*  3* 

MITCHELL  0AM 

9.03 

•  06 

1.85 

,47 

.01 

.77 

1,00 

.26 

.19 

1,09 

.34 

2.99 

MOBILE  WB  AIRPORT 

10.35 

.83 

.01 

.01 

.07 

.01 

,50 

T 

.05 

,06 

T 

3.25 

.10 

.19 

,01 

T 

2.00 

2.20 

.65 

.26 

,15 

MOBILE 

6.58 

*  a' 

*zL 

.20 

3.10 

T 

.  12 

1.92 

1  .  30 

52 

30 

MONTE  SAND 

9.47 

•  02 

.01 

■>  *ti 

.01 

•01 

_ 

1.18 

1.35 

^*95 

*04 

1*2' 

HONTEVALLO 

9.19 

.04 

08 

*10 

1  *49 

69 

T 

* 

T 

1.67 

12 

'35 

2'  8' 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

10.41 

T 

2.30 

.25 

.60 

7 

.60 

.35 

.94 

T 

.04 

,16 

.69 

.23 

1.08 

3,17 

MOULTON 

6.74 

.57 

1  .59 

.78 

1,05 

.31 

1.46 

.10 

.86 

MOULTON  2 

.02 

1  92 

.  34 

•  80 

.16 

,86 

.02 

•  28 

■  05 

1.40 

•  10 

•  28 

55 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9.74 

.31 

• 

.23 

NATCHEZ 

11.19 

03 

03 

* 

2  12 

'36 

*04 

,0 

.62 

2.27 

•  03 

'08 

^  *82 

1*78 

*B5 

1  'ol 

NEWBURG  Z  NE 

7.60 

.25 

I  .64 

T 

.70 

,24 

2.01 

1.76 

I 

1.00 

NEW  MARKET 

7,39 

.04 

.30 

1  .32 

.78 

.19 

1,08 

1^49 

1.39 

.80 

NEW  MARKET  2 

•  11 

* 

* 

* 

T 

.  10 

1.02 

T 

1.  54 

1  37 
* , 

* 

00 

NEWTON 

7,19 

.05 

1.66 

•  08 

1.91 

T 

.10 

28 

• 

ONE ON T A 

8,81 

47 

2  24 

1  00 

42 

'08 

1.03, 

,42 

'92 

'03 

'55 

16' 

OPELUA 

7.99 

.06 

2.05 

,24 

.02 

•  62 

.19 

.71 

.19 

.07 

.05 

.02 

.25 

•  07 

3.45 

ORRVILLE 

11  .74 

1.31 

.34 

.13 

.36 

.25 

,79 

.07 

2.23 

1.90 

.24 

• 

4.10 

5.92 

1.21 

,01 

.11 

.34 

19 

12 

26 

2  05 

PAINT   ROCK  2  N 

9.42 

,08 

,60 

'ia 

1.10 

.02 

^'56 

PALMERDALE  2  W 

9.41 

T 

2*70 

'*^0 

1.00 

'56 

22 

2*2 

PELL  CITY   1  NNE 

_ 

_ 

_ 

_ 

1 

.45 

,45 

.65 

1.20 

.34 

.45 

.05 

•08 

2.03 

PERRYVILLE 

10.35 

T 

.04 

T 

T 

,47 

1.91 

.85 

T  T 

T 

,34  .15 

2,06 

.10 

•  78 

.92 

.38 

2.35 

PHENIX  city  2  NHW 

5.45' 

■ 

"IIt 

.02 

1.03 

,07 

.07 

.03 

•  05 

29 

"  ■ 

PICKENSVILLE 

9.35 

.05 

*  11 

1.78 

*  'se 

PINE  MILL 

11.661  T 

05 

1  *20 

*ao 

'60 

*50 

*B5 

1,30 

*  10 

*60 

1*30 

4  0( 

PINE  LEVEL 

8,46 

.21 

1.34 

.71 

.20 

.26 

.75 

.35 

.31 

.45 

!44 

3.44 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

8.05 

T 

•  30 

.20 

2.05 

.60 

.30 

1.10 

2.10 

.40 

.35 

T 

.60 

PRA  TT V  I LL  E 

12.42 

• 

* 

05 

.27 

.56 

1,12 

•  22 

1.05 

.33 

07 

3  76 

PRIMROSE  FARM 

9.93 

*^ 
•  02 

•  ^ 

•  19 

*  ,a 

1.20 

,01 

*ftl 

PUSHMATAHA 

9,56 

.06 

2  *48 

*  53 

04 

'02 

•  42 

2,00 

,20 

'02 

*67 

3*1' 

RAINSVl LLE 

5.97 

•  02 

.29 

.30 

1  .54 

.01 

,60 

,83 

.03 

,79 

.09 

I18 

.37 

.08 

.84 

R£0  BAY 

10.36 

.45 

1  .45 

1.10 

1,55 

1,47 

2.30 

• 

.54 

1.50 

REDSTONE  ARSENAL 

6.00 

T 

01 

1 

•  16 

.71 

.46 

■  56 

T  ,06 

1,35 

01 

23 

62 

REFORM 

11.71 

1  •  82 

.  22 

1.36 

•  15 

^  *40 

RIVER  FALLS 

7.70 

T 

'15 

T 

2.20i 

*45 

'60 

'51 

2  5l 

ROBERTSOALE    1  E 

8.85 

.20 

.38 

.04 

.03 

.26 

4.92 

,05 

1 60 

1 06 

.80 

1.14 

.19 

.11 

ROCKFORO 

11,70 

2.20 

.50 

.90 

1,60 

.25 

• 

1.35 

.50 

4.2G 

ROCK  MILLS 

8.66 

•  03 

■  59 

.06 

.  6 

.87 

.20 

04 

37 

* 

04 

3  70 

russellville 

8.85 

1.34 

•  32 

1,01 

RUSSELLVILLE  2 

.02 

•  51 

1.11 

SAINT  BERNARD 

7.30 

T 

.04 

.03 

.39 

.90 

T 

.41 

.13  T 

1.07 

.01 

1.13 

T 

7 

1.39 

.08 

•  37 

1.35 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

7.27 

.73 

.10 

1.05 

1  .47 

•  62 

•  91 

.64 

.49 

•  27 

.9S 

9.85 

•  04 

3.21 

.35 

.  28 

1.22 

62 

* 

02 

* 

■ 

_ 

* 

• 

2.6C 

SC0TTS60R0 

7.64 

•  05 

*^  t 

.18 

■  30 

.90 

.75 

SC0TTS80R0  SU6STA 

7,22 

.09 

2*62 

*60 

.0 

.83 

1  02 

*71 

'10 

.03 

.BG 

SEALE 

7.12 

•  44 

,48 

1^05 

.02 

.02 

.52 

•  03 

Il5 

Io3 

3.84 

SELMA 

10.79 

T 

.13 

T 

1  .52 

.65 

T 

T 

,95 

T 

1.82 

T 

,13 

1,02 

.92 

.45 

3.2c 

SHOEMAKER  SPR 1 NGS 

9.92 

1  .40 

3.71 

.  87 

1.14 

40 

.09 

.5« 

SLOCOMB 

6.4] 

1.10 

■ 

•  04 

.17 

,38 

.21 

SNOW  HILL 

11,81 

2*40 

1  06 

'72 

1.86 

.21 

*02 

*87 

'90 

,801 2.12 

SOOTH  HILL 

7.97 

,10 

.06 

.86 

2.55 

.04 

,66 

.87 

.0* 

.94 

,67 

.06 

.32 

.7( 

SUTTlE 

9.35 

.05 

.26 

1.60 

.65 

.17 

,18 

2.21 

.07 

,94 

.70 

.SO 

2.0c 

6.26 

10 

• 

.0 

* 

,  52 

.93 

1.60 

1  20 
* 

.04.  .6f 

SYLACAUGA  4  NE 

7.80 

T 

J 

.80 

03 

• 

1.05 

.20 

•  02 

.60 

1.9C 

SYLVANI A 

5.55 

"25 

^  *  26 

1  '46 

.60 

.60 

.16 

'  1  9 

'  16 

.10 

,8* 

TALLADEGA 

8.29 

T 

1.20 

1.35 

.44 

T 

,60 

!oi 

.93 

T 

.13 

•  02 

.50 

.11 

.43 

2.5- 

THOMASVILLE 

12.16 

,04 

.03 

.12 

.05 

1.34 

.51 

•  10 

•  04 

.12 

.51 

1.84 

.03 

1.40 

.96 

.90 

4.1" 

THORSBY  EXP  STATION 

9,32 

.01 

51 

96 

,06 

1.52 

.17 

06 

111 

41 

•  33 

2.3( 

thurlow  dam 

11.08 

3.34 

.07 

.16 

.50 

.86 

.04 

•  04 

•  19 

4,4; 

TRAFFORO 

8.50 

1.74 

.  6 

. 

*15 

.92 

.60 

'a6 

'44 

•  68 

2.0( 

TROY 

5.18 

.56 

.33 

.20 

.06 

1.20 

•  Oi 

.26 

.41 

•  27 

•  35 

1.5: 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

8.04 

.03 

T 

T 

1.63 

.80 

.33 

T 

•  46 

.42 

,25 

.64 

•  llj 

•  17 

.78 

.32 

1-17 

.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6.96 

05 

.03 

,15 

* 

1.43 

-76 

0? 

90 

* 

17 

.34 

2.0' 

TUSKEGEE  2 

7,89,  ,07 

1.13 

'  aa 

•  36 

,  _ 

.741 

.18 

*  CI*. 

•  05 

"J 

4.3< 

UNION  SPRINGS  5  S 

.10 

* 

'67 

.80, 

.23 

*26 

"40 

•  20 

2.2' 

UNIONTOWN 

11,58 

T 

.30 

1.92 

•  62 

T 

-35 

1  .10 

2.24 

.35I 

1.12 

.65 

•  53 

2.2< 

VALLEY  HEAD 

5.35 

,47 

.25 

1  .71 

.61 

.65 

.45 

.06 

.08 

•  32  .7 

V  £  R  NON 

10.65 

2.61 

.77 

1.42 

.451 

14 

1  96 

.40 

2.41 

WAOLEY 

9,75 

1  .  85 

.01 

1.12 

.23 

.04 

-03 

,03 

4,5: 

WALLACE  2  E 

9.29 

T 

*  35 

1*02 

2.82 

1 

72 

'90 

•  62 

2.5< 

WALNUT  GROVE 

7.09 

.53 

1.20 

1.30 

.64 

1.10 

-50l 

.32 

•  15 

1:1 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

10.25 

2.00 

■  30 

•  11 

.61 

1.63 

-13 

.90 

.60 

■  39 

WATERLOO 

10,29 

.02 

•.03 

.67 

4,14 

•  70 

1.05 

1.19 

.05 

.12 

1.28 

1.0' 

WEST  6L0CT0N 

10,10 

T 

1.20 

1.70 

,70 

•  50 

.10 

1.05 

-40 

•  40 

.70 

.20 

.25 

2.9' 

WETUMPKA  1  W 

10.75 

T 

3.97 

,39 

T 

.60 

1.17 

.02 

.17 

,22 

.45 

.32 

3.4. 

WMATlEY 

10.36 

.03 

.05 

1.89 

.65 

.02 

.06 

,67 

1.87 

.87 

2.00 

.91 

1 .3' 

WHEELER  DAH 

8.61 

.20 

3.15 

.40 

.38 

1.00 

T 

.62 

1.38 

.38 

T 

■  9 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

8,02 

.07 

.37 

.38 

2.60 

T 

•  38 

.52 

.90i  T 

.87 

.18 

.03 

.32 

.30 

■  9 

WIL<;ON  DAM 

10.97 

.05 

T 

,28 

5.00 

•  46 

.30 

1.00 

1-74 

.90 

.30 

•  10 

.. 

WlNFIELO  2  SW 

1  0.84 

.02 

.01 

,22 

2.27 

.78 

.14 

1.60 

.63' 

.04 

2.05 

1 .9 

YATES    HYDRO  PLANT 

9.<.0 

2.30 

.35 

.10 

.66 

.16 

.63 

.90 

.05 

,05 

.40 

,18 

YOUNGS  STORE 

1  1  .35 

1  .60 

4,25 

.06 

.86 

1.37 

1.17 

1.10 

,26.  ,6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1961 


SlaUon 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17  1 

18 

is! 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28  1 

29 

30  1 

31 

ALBERIVILLE   2  SE 

MAX 

69 

47 

60 

71 

71 

70 

73 

73 

62 

47 

53 

63 

68 

67 

69 

70 

69 

68 

51 

65 

64 

60 

65 

66 

49 

66 

74 

65 

59 

58 

56 

63 

2 

42 

33 

34 

37 

51 

60 

60 

56 

34 

31 

32 

37 

45 

43 

39 

41 

40 

44 

39 

40 

47 

44 

39 

37 

34 

35 

46 

52 

60 

52 

53 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 

72 

65 

75 

78 

82 

78 

82 

79 

61 

62 

66 

72 

69 

68 

77 

78 

73 

67 

70 

70 

75 

71 

66 

74 

77 

73 

69 

72 

67 

72 

72 

0 

46 

28 

26 

48 

54 

59 

63 

54 

39 

31 

31 

40 

52 

47 

29 

42 

43 

44 

48 

54 

40 

34 

40 

27 

32 

42 

45 

45 

46 

57 

ALICEVILLE 

MAX 

60 

56 

66 

73 

78 

80 

61 

62 

66 

55 

60 

74 

76 

70 

68 

72 

70 

64 

64 

66 

73 

66 

72 

69 

62 

70 

75 

71 

74 

68 

63 

69 

2 

MIN 

42 

29 

38 

43 

58 

70 

63 

64 

39 

28 

34 

43 

46 

40 

38 

38 

46 

44 

44 

42 

43 

44 

36 

36 

32 

36 

35 

56 

61 

54 

51 

** 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

81 

66 

76 

61 

63 

85 

64 

75 

56 

63 

65 

77 

74 

70 

79 

75 

70 

85 

70 

76 

76 

78 

73 

66 

73 

81 

76 

68 

74 

78 

74 

5 

id 

34 

34 

44 

60 

61 

67 

55 

41 

30 

31 

41 

51 

62 

34 

43 

55 

57 

55 

56 

54 

42 

43 

39 

35 

37 

50 

56 

49 

52 

57 

47 

3 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

68 

76 

73 

79 

77 

79 

74 

47 

59 

64 

71 

69 

66 

74 

71 

65 

54 

67 

69 

65 

70 

66 

55 

74 

77 

67 

71 

69 

61 

71 

67 

6 

37 

32 

34 

54 

57 

64 

64 

43 

39 

35 

34 

46 

56 

41 

34 

48 

47 

44 

43 

49 

48 

46 

37 

34 

29 

38 

46 

46 

60 

49 

52 

44 

4 

ATHENS  2 

MAX 

62 

54 

65 

70 

72 

75 

73 

73 

70 

49 

65 

67 

70 

69 

64 

74 

60 

59 

54 

69 

66 

58 

66 

59 

67 

75 

76 

73 

65 

60 

65 

9 

40 

27 

33 

50 

59 

63 

65 

56 

34 

28 

35 

45 

51 

41 

33 

42 

39 

44 

41 

44 

45 

41 

36 

38 

38 

41 

62 

49 

45 

49 

43 

5 

AIMORE   STATE  FARM 

MAX 

79 

67 

77 

79 

76 

78 

81 

75 

72 

63 

63 

72 

75 

73 

78 

77 

72 

81 

79 

72 

70 

77 

76 

72 

73 

78 

75 

63 

79 

76 

76 

74 

5 

46 

37 

40 

56 

66 

66 

67 

53 

42 

34 

37 

48 

58 

52 

40 

54 

55 

67 

52 

56 

50 

42 

45 

41 

38 

40 

56 

56 

54 

54 

62 

50 

AUBURN  3  Sw 

MAX 

75 

65 

64 

74 

80 

82 

82 

82 

71 

46 

60 

63 

72 

67 

67 

73 

77 

71 

62 

63 

72 

69 

72 

70 

62 

71 

77 

70 

66 

76 

70 

70 

2 

45 

30 

31 

46 

54 

56 

58 

53 

40 

28 

32 

40 

49 

51 

35 

42 

43 

51 

47 

48 

58 

46 

38 

39 

31 

32 

43 

57 

46 

48 

67 

44 

5 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

69 

55 

65 

73 

75 

79 

76 

80 

66 

51 

60 

62 

72 

72 

67 

75 

69 

62 

71 

74 

75 

62 

69 

67 

68 

66 

77 

68 

71 

67 

61 

68 

3 

MIN 

43 

31 

33 

36 

56 

64 

62 

57 

41 

30 

31 

43 

51 

40 

33 

34 

47 

46 

51 

51 

45 

41 

38 

36 

33 

36 

47 

64 

50 

52 

51 

43 

9 

BAY  MINETIE 

MAX 

64 

68 

77 

81 

79 

82 

83 

75 

63 

65 

62 

75 

80 

79 

77 

76 

69 

81 

70 

71 

71 

78 

76 

74 

70 

77 

75 

67 

78 

76 

76 

74 

1 

49 

39 

41 

57 

66 

67 

67 

55 

43 

34 

40 

50 

60 

53 

43 

56 

55 

60 

57 

60 

51 

46 

47 

50 

40 

42 

68 

66 

56 

60 

62 

52 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

54 

60 

69 

71 

70 

75 

70 

66 

49 

56 

66 

69 

72 

65 

76 

68 

58 

67 

69 

67 

62 

67 

61 

53 

67 

76 

74 

74 

70 

65 

62 

65 

6 

MIN 

42 

31 

66 

67 

60 

57 

56 

42 

36 

30 

38 

45 

52 

43 

34 

44 

40 

43 

46 

45 

47 

42 

36 

40 

33 

36 

66 

53 

50 

47 

51 

BESSEMER  4  SW 

MAX 

59 

64 

74 

76 

79 

77 

80 

76 

50 

60 

63 

71 

72 

66 

75 

70 

62 

64 

66 

73 

67 

70 

66 

57 

71 

77 

67 

71 

68 

64 

68 

68 

6 

44 

30 

35 

57 

63 

64 

63 

48 

36 

26 

37 

46 

66 

41 

33 

46 

47 

48 

47 

60 

47 

42 

37 

35 

30 

36 

55 

55 

50 

50 

57 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

52 

63 

74 

73 

76 

77 

81 

74 

51 

60 

65 

71 

70 

66 

76 

70 

62 

59 

70 

71 

65 

71 

68 

56 

71 

77 

66 

72 

67 

60 

68 

67 

9 

36 

33 

39 

57 

64 

64 

64 

42 

40 

30 

42 

49 

64 

44 

37 

52 

47 

44 

46 

54 

45 

44 

39 

39 

33 

40 

57 

66 

50 

52 

53 

46 

BRANTLEY 

MAX 

81 

55 

66 

76 

61 

62 

82 

64 

76 

54 

62 

66 

76 

70 

69 

77 

76 

72 

85 

71 

75 

71 

78 

74 

66 

72 

79 

73 

67 

77 

79 

73 

2 

48 

31 

31 

42 

56 

67 

68 

55 

40 

28 

29 

31 

41 

42 

32 

43 

55 

58 

53 

58 

52 

38 

41 

37 

31 

35 

57 

50 

50 

60 

** 

BREwrON   3  SSE 

MAX 

70 

69 

SO 

82 

83 

65 

84 

77 

67 

65 

64 

74 

78 

73 

79 

79 

71 

66 

76 

73 

73 

60 

76 

69 

75 

60 

77 

66 

81 

83 

76 

75 

9 

48 

35 

35 

55 

63 

67 

66 

55 

43 

29 

33 

43 

56 

55 

34 

51 

58 

68 

62 

59 

53 

38 

42 

38 

33 

37 

49 

55 

63 

53 

64 

48 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

66 

61 

70 

72 

71 

73 

68 

66 

47 

58 

65 

70 

75 

68 

72 

70 

64 

56 

71 

70 

63 

72 

66 

53 

69 

74 

70 

71 

72 

63 

67 

66 

9 

40 

27 

29 

51 

52 

55 

55 

47 

33 

27 

30 

40 

52 

46 

31 

45 

39 

44 

45 

45 

50 

40 

34 

41 

30 

36 

43 

46 

43 

44 

50 

CALERA  2  SU 

MAX 

68 

64 

72 

76 

81 

76 

79 

78 

54 

60 

66 

71 

70 

66 

77 

75 

67 

64 

67 

70 

66 

73 

71 

70 

72 

77 

73 

70 

69 

66 

69 

70 

4 

MIN 

45 

30 

32 

53 

63 

65 

64 

54 

40 

26 

36 

43 

54 

44 

32 

50 

49 

50 

47 

52 

51 

46 

41 

35 

29 

34 

55 

48 

47 

49 

57 

*' 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

65 

69 

80 

80 

62 

78 

65 

60 

65 

64 

66 

75 

77 

77 

80 

76 

69 

83 

81 

76 

73 

76 

73 

67 

73 

62 

73 

71 

75 

69 

75 

74 

6 

46 

43 

39 

56 

65 

66 

65 

53 

40 

35 

38 

45 

57 

44 

39 

55 

50 

56 

51 

56 

49 

42 

43 

45 

44 

41 

57 

57 

60 

52 

56 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

75 

56 

65 

72 

76 

81 

75 

72 

77 

71 

69 

72 

67 

MIN 

46 

28 

32 

33 

58 

59 

63 

50 

32 

36 

42 

42 

42 

46 

56 

43 

37 

38 

30 

32 

47 

51 

47 

47 

50 

CENTRE   5  SW 

MAX 

72 

53 

61 

74 

73 

71 

78 

81 

68 

48 

67 

65 

71 

70 

63 

74 

68 

63 

46 

66 

69 

61 

69 

67 

54 

70 

71 

67 

70 

70 

59 

66 

1 

45 

32 

32 

39 

55 

56 

59 

61 

36 

33 

31 

35 

46 

46 

32 

36 

40 

40 

40 

42 

46 

44 

35 

34 

26 

34 

39 

45 

46 

44 

49 

CENTREVILLE 

MAX 

72 

52 

67 

77 

78 

83 

76 

83 

71 

54 

63 

64 

73 

77 

70 

78 

72 

62 

73 

66 

77 

66 

74 

68 

66 

73 

79 

78 

72 

78 

71 

6 

44 

30 

31 

36 

60 

62 

65 

59 

42 

26 

32 

40 

46 

43 

32 

36 

50 

50 

48 

48 

49 

39 

36 

38 

31 

36 

40 

59 

50 

51 

*' 

CMATOM 

MAX 

67 

70 

60 

82 

83 

77 

85 

76 

60 

66 

63 

76 

82 

75 

76 

76 

68 

82 

76 

74 

71 

78 

76 

71 

76 

81 

70 

68 

71 

76 

74 

74 

5 

48 

31 

34 

58 

67 

67 

66 

55 

41 

29 

34 

43 

61 

44 

36 

56 

56 

59 

45 

56 

45 

39 

41 

36 

33 

35 

57 

53 

51 

53 

62 

48 

^ 

CHILDERSBURG   WTR  PLANT 

MAX 

72 

64 

75 

74 

83 

60 

82 

82 

60 

60 

66 

71 

70 

67 

76 

75 

69 

65 

65 

73 

68 

72 

70 

66 

70 

78 

66 

71 

72 

66 

73 

71 

0 

MIN 

47 

34 

34 

56 

59 

67 

63 

59 

40 

34 

36 

43 

55 

46 

35 

51 

48 

48 

47 

50 

52 

41 

37 

37 

31 

36 

62 

50 

49 

49 

52 

46 

* 

CITRONELLE 

MAX 

64 

69 

78 

79 

80 

80 

81 

75 

66 

66 

64 

74 

81 

76 

79 

76 

68 

83 

67 

73 

70 

79 

75 

70 

73 

78 

69 

69 

77 

71 

72 

73 

6 

MIN 

44 

36 

41 

55 

63 

64 

64 

57 

38 

31 

39 

47 

56 

47 

44 

54 

51 

55 

53 

55 

44 

43 

45 

40 

37 

42 

55 

57 

55 

52 

60 

CLANTON 

MAX 

73 

54 

63 

73 

74 

61 

76 

81 

70 

51 

59 

62 

70 

70 

66 

74 

73 

60 

64 

65 

74 

64 

70 

69 

59 

70 

75 

66 

69 

66 

65 

68 

0 

MIN 

45 

28 

30 

36 

57 

58 

64 

55 

39 

29 

34 

41 

47 

45 

32 

43 

48 

50 

45 

47 

49 

41 

35 

41 

30 

37 

45 

51 

49 

46 

54 

*' 

CLAYTON 

MAX 

65 

62 

61 

82 

79 

64 

60 

65 

66 

74 

72 

75 

74 

75 

72 

70 

79 

76 

76 

MIN 

44 

59 

62 

67 

54 

40 

31 

34 

33 

44 

42 

41 

52 

50 

46 

45 

42 

35 

40 

50 

53 

54 

52 

46 

' 

COOEN 

MAX 

68 

65 

73 

78 

77 

76 

75 

78 

69 

61 

65 

73 

78 

78 

75 

75 

70 

75 

71 

71 

74 

73 

73 

75 

69 

73 

73 

72 

78 

78 

76 

73 

1 

52 

38 

43 

61 

61 

67 

67 

56 

43 

31 

38 

55 

63 

50 

41 

59 

55 

59 

57 

60 

49 

45 

48 

47 

45 

42 

59 

61 

56 

58 

69 

DAYTON 

MAX 

70 

53 

65 

75 

77 

81 

83 

82 

71 

64 

60 

62 

74 

72 

62 

78 

76 

69 

80 

64 

76 

65 

69 

66 

56 

68 

76 

66 

70 

68 

70 

69 

8 

MIN 

45 

32 

40 

46 

64 

65 

55 

51 

40 

32 

40 

50 

58 

46 

41 

40 

45 

48 

61 

52 

47 

47 

44 

40 

36 

42 

56 

56 

53 

52 

58 

*^ 

5 

DECATUR 

MAX 

63 

53 

64 

71 

73 

76 

75 

75 

61 

49 

66 

66 

68 

71 

63 

76 

62 

61 

67 

66 

66 

59 

67 

60 

54 

66 

75 

71 

73 

66 

56 

65. 

2 

MIN 

43 

33 

34 

36 

60 

61 

60 

59 

37 

35 

37 

45 

51 

44 

37 

42 

41 

45 

46 

47 

47 

44 

39 

42 

34 

36 

41 

57 

51 

46 

49 

44. 

' 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

70 

56 

67 

76 

79 

82 

79 

83 

69 

53 

62 

62 

75 

77 

66 

79 

75 

61 

71 

69 

75 

67 

73 

72 

62 

66 

79 

66 

70 

65 

67 

70 

3 

MIN 

47 

41 

42 

40 

59 

68 

64 

60 

42 

36 

36 

44 

61 

46 

40 

41 

55 

57 

56 

52 

48 

47 

43 

43 

38 

42 

45 

58 

51 

52 

55 

46 

' 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

65 

77 

83 

83 

63 

83 

77 

54 

63 

65 

76 

68 

71 

77 

76 

76 

81 

49 

73 

72 

78 

73 

67 

72 

79 

79 

73 

76 

79 

73 

73 

6 

MIN 

48 

40 

39 

63 

65 

65 

68 

50 

42 

35 

35 

48 

55 

52 

42 

55 

57 

59 

59 

59 

61 

48 

49 

46 

40 

42 

52 

59 

54 

55 

60 

51. 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

64 

57 

65 

72 

73 

60 

79 

78 

61 

50 

60 

67 

70 

72 

65 

77 

68 

56 

63 

75 

66 

61 

69 

62 

56 

71 

77 

71 

74 

70 

58 

67 

4 

MIN 

41 

26 

30 

36 

57 

64 

59 

55 

37 

21 

29 

39 

53 

35 

32 

33 

43 

42 

46 

46 

40 

42 

33 

34 

30 

37 

42 

54 

49 

46 

47 

ENTERPRISE 

MAX 

77 

67 

76 

S3 

60 

83 

83 

77 

70 

63 

66 

75 

71 

77 

76 

75 

84 

76 

74 

71 

77 

75 

71 

73 

79 

78 

72 

76 

79 

75 

75 

4 

MIN 

50 

39 

40 

61 

59 

65 

69 

56 

43 

35 

34 

51 

45 

55 

53 

56 

59 

58 

66 

45 

49 

46 

38 

43 

51 

59 

51 

55 

64 

»1. 

eUFAULA 

MAX 

SO 

56 

85 

76 

62 

71 

70 

76 

78 

80 

80 

77 

76 

80 

78 

MIN 

56 

35 

52 

58 

35 

33 

44 

36 

43 

51 

53 

54 

52 

40 

34 

51 

EVERGREEN 

MAX 

56 

68 

78 

79 

62 

81 

83 

74 

56 

64 

63 

74 

73 

71 

79 

74 

65 

84 

71 

74 

70 

78 

75 

67 

73 

80 

66 

65 

72 

77 

72. 

5 

MIN 

33 

36 

41 

63 

68 

69 

57 

42 

31 

33 

39 

51 

51 

37 

37 

55 

56 

52 

54 

52 

40 

44 

39 

36 

39 

45 

50 

61 

53 

58 

47. 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

66 

78 

80 

82 

61 

83 

73 

55 

62 

63 

71 

72 

72 

79 

73 

62 

84 

69 

73 

70 

78 

74 

67 

73 

78 

68 

65 

76 

78 

77 

72. 

3 

MIN 

38 

32 

33 

60 

65 

66 

69 

50 

41 

31 

32 

42 

57 

42 

36 

52 

56 

56 

60 

59 

45 

40 

43 

39 

34 

36 

54 

53 

52 

54 

55 

47. 

5 

FAIRHOPE 

MAX 

72 

71 

72 

74 

79 

79 

60 

74 

70 

62 

64 

73 

78 

75 

75 

77 

71 

79 

72 

71 

70 

73 

73 

71 

72 

75 

75 

73 

79 

79 

75 

73. 

6 

MIN 

52 

49 

51 

56 

68 

69 

55 

47 

37 

39 

54 

62 

56 

45 

55 

55 

62 

57 

60 

54 

46 

46 

46 

42 

45 

59 

59 

57 

57 

67 

53. 

7 

FALiCVILLE 

MAX 

66 

57 

64 

70 

72 

76 

76 

75 

62 

50 

58 

67 

70 

71 

63 

75 

65 

60 

55 

70 

68 

60 

66 

61 

53 

69 

75 

74 

70 

69 

60 

66. 

2 

MIN 

42 

30 

38 

50 

51 

63 

59 

61 

37 

30 

34 

49 

53 

43 

34 

43 

42 

44 

50 

45 

46 

44 

38 

34 

30 

39 

45 

54 

47 

41 

49 

44. 

3 

See  Befereoce  Notes 


Following  Station  Index 
43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

9 

1 

2 

3 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 

60 

65 

76 

75 

81 

78 

84 

79 

53 

62 

66 

73 

75 

66 

77 

69 

65 

77 

74 

75 

70 

65 

50 

60 

71 

76 

75 

75 

70 

64 

66 

70-5 

MIN 

40 

30 

30 

58 

61 

63 

62 

44 

40 

29 

43 

50 

54 

39 

35 

51 

43 

52 

50 

42 

37 

37 

35 

32 

37 

54 

56 

50 

52 

55 

46.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

64 

62 

67 

70 

69 

74 

73 

73 

59 

57 

63 

69 

73 

69 

70 

72 

67 

73 

69 

69 

65 

70 

66 

68 

64 

70 

73 

74 

70 

72 

73 

68.7 

MIN 

53 

51 

54 

62 

62 

65 

66 

55 

51 

46 

50 

60 

63 

60 

55 

63 

56 

62 

62 

61 

56 

54 

58 

57 

50 

54 

52 

60 

61 

62 

67 

57.7 

FRISCO  CITY 

76 

56 

66 

78 

79 

80 

79 

61 

72 

56 

63 

62 

73 

76 

70 

78 

73 

65 

81 

66 

72 

69 

76 

74 

69 

74 

79 

68 

65 

75 

76 

72.1 

MIN 

4S 

40 

40 

53 

61 

66 

66 

54 

40 

32 

38 

45 

53 

49 

41 

55 

45 

53 

52 

53 

50 

46 

45 

42 

39 

41 

56 

57 

51 

53 

58 

49.1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

52 

63 

74 

70 

72 

75 

77 

73 

46 

58 

63 

69 

68 

62 

74 

66 

62 

59 

67 

56 

64 

67 

67 

53 

69 

75 

69 

70 

69 

64 

65 

66.1 

MIN 

45 

30 

33 

51 

57 

60 

58 

46 

37 

33 

31 

44 

54 

43 

33 

50 

42 

42 

40 

48 

52 

42 

34 

36 

29 

33 

46 

54 

47 

46 

61 

43. S 

GAINESVILLE 

MAX 

67 

35 

65 

75 

76 

60 

60 

65 

66 

52 

61 

64 

75 

77 

57 

78 

74 

52 

78 

71 

75 

67 

73 

70 

61 

70 

78 

70 

72 

66 

56 

70.2 

MIN 

44 

39 

39 

46 

59 

66 

64 

59 

39 

32 

36 

42 

53 

44 

40 

42 

49 

47 

48 

49 

45 

49 

43 

43 

37 

42 

54 

57 

52 

55 

58 

47.5 

GENEVA 

60 

60 

62 

77 

84 

84 

82 

82 

78 

56 

63 

65 

76 

74 

78 

79 

77 

63 

68 

75 

74 

79 

76 

70 

70 

60 

60 

74 

60 

79 

74.6 

MIN 

58 

37 

37 

43 

60 

64 

67 

60 

42 

33 

31 

45 

55 

47 

36 

36 

57 

61 

50 

59 

59 

42 

46 

43 

36 

39 

49 

56 

55 

54 

61 

49.5 

GILBERTOWN 

MAX 

64 

66 

77 

80 

82 

78 

85 

78 

60 

66 

61 

75 

83 

79 

80 

74 

70 

61 

70 

75 

71 

77 

75 

69 

74 

80 

76 

69 

66 

69 

73 

73.8 

MIN 

45 

32 

33 

60 

67 

66 

65 

53 

36 

29 

36 

47 

61 

43 

36 

53 

54 

55 

45 

55 

43 

38 

39 

37 

32 

35 

52 

50 

46 

54 

59 

47.0 

GREENSBORO 

61 

64 

75 

76 

61 

76 

82 

76 

55 

62 

66 

73 

75 

70 

77 

78 

66 

79 

67 

75 

70 

74 

73 

66 

70 

78 

70 

69 

64 

68 

55 

71.1 

MIN 

43 

33 

38 

55 

64 

64 

65 

52 

39 

31 

34 

51 

58 

43 

39 

52 

50 

53 

50 

55 

46 

45 

42 

42 

35 

41 

55 

56 

52 

54 

60 

48.3 

GREENV I LLE 

76 

67 

79 

81 

83 

60 

83 

78 

66 

63 

62 

73 

72 

69 

79 

75 

72 

65 

79 

75 

70 

78 

75 

57 

73 

60 

74 

65 

74 

74 

76 

74.4 

MIN 

49 

39 

37 

55 

63 

67 

67 

54 

40 

32 

34 

43 

55 

49 

39 

52 

51 

57 

51 

57 

52 

42 

44 

45 

38 

41 

51 

53 

50 

52 

59 

49.0 

59 

64 

72 

76 

74 

66 

73 

68 

52 

59 

67 

73 

69 

62 

74 

70 

51 

68 

66 

68 

64 

69 

57 

55 

69 

70 

72 

70 

67 

68 

68 

67.2 

MIN 

43 

31 

33 

49 

50 

51 

52 

51 

31 

33 

32 

34 

52 

45 

34 

51 

43 

36 

40 

48 

49 

42 

45 

38 

36 

42 

43 

45 

49 

64 

52 

43.0 

HALE Y V I LLE 

58 

56 

65 

71 

73 

73 

78 

72 

59 

50 

59 

67 

69 

70 

65 

76 

64 

58 

67 

73 

65 

60 

55 

59 

55 

70 

74 

74 

69 

67 

64 

66.0 

MIN 

40 

30 

35 

37 

54 

62 

60 

54 

32 

27 

29 

42 

54 

38 

34 

34 

43 

41 

44 

46 

40 

45 

37 

35 

29 

35 

46 

50 

48 

49 

47 

41.6 

HAM 1 L  ton 

58 

55 

65 

70 

72 

79 

77 

79 

56 

50 

58 

65 

72 

75 

64 

75 

64 

59 

73 

72 

55 

60 

65 

59 

57 

70 

76 

71 

73 

70 

68 

66.9 

MIN 

39 

28 

30 

37 

57 

65 

60 

55 

36 

25 

28 

42 

50 

36 

31 

38 

44 

38 

37 

45 

39 

42 

36 

37 

30 

36 

53 

53 

51 

46 

46 

41.7 

HAYNE V I LLE 

75 

75 

75 

76 

75 

63 

80 

64 

73 

54 

60 

62 

73 

69 

68 

70 

72 

77 

82 

67 

76 

67 

76 

73 

63 

67 

78 

69 

68 

51 

72 

71.6 

MIN 

36 

34 

36 

38 

61 

65 

67 

56 

44 

33 

36 

42 

49 

39 

40 

46 

49 

52 

54 

52 

45 

45 

41 

36 

39 

51 

55 

50 

52 

56 

46.7 

HE ADL  AND 

79 

60 

62 

75 

81 

63 

84 

83 

80 

54 

62 

72 

75 

67 

71 

75 

75 

77 

79 

66 

73 

72 

76 

72 

55 

72 

79 

80 

73 

77 

80 

73.6 

MIN 

58 

39 

40 

40 

62 

63 

66 

57 

40 

34 

36 

41 

49 

55 

42 

45 

50 

57 

56 

58 

59 

45 

46 

44 

38 

39 

47 

53 

52 

65 

56 

47.6 

HEFLIN 

66 

64 

75 

71 

80 

75 

77 

75 

65 

65 

72 

67 

66 

67 

73 

80 

67 

66 

70 

67 

66 

70 

71 

65 

74 

77 

76 

70 

70 

67 

71 

70.5 

MIN 

40 

25 

28 

40 

45 

49 

50 

49 

36 

38 

36 

43 

49 

45 

29 

42 

40 

42 

41 

43 

54 

45 

33 

34 

35 

33 

38 

40 

45 

43 

45 

40.5 

HIGHLAND  HOME 

80 

55 

65 

75 

79 

80 

80 

82 

74 

52 

59 

62 

72 

66 

65 

76 

75 

70 

82 

52 

74 

68 

76 

72 

65 

69 

78 

78 

64 

73 

77 

71.1 

MIN 

49 

40 

44 

49 

62 

65 

66 

54 

39 

30 

38 

45 

50 

49 

43 

49 

48 

50 

52 

53 

52 

40 

43 

43 

39 

45 

52 

63 

53 

55 

56 

49.0 

HUNTSVILLE  WB  AP 

52 

66 

74 

73 

76 

76 

74 

69 

49 

56 

66 

70 

72 

64 

75 

61 

61 

53 

69 

59 

50 

67 

60 

54 

69 

79 

72 

73 

70 

56 

67 

66.2 

MIN 

36 

30 

38 

60 

64 

59 

58 

39 

36 

29 

40 

48 

52 

42 

36 

45 

42 

45 

45 

47 

45 

41 

38 

37 

33 

39 

55 

57 

49 

46 

47 

44.5 

JASPER  ^  N 

MAX 

59 

66 

76 

76 

82 

79 

82 

73 

53 

62 

64 

73 

72 

69 

79 

67 

60 

64 

76 

69 

63 

72 

67 

66 

72 

60 

70 

73 

69 

63 

69 

69.8 

MIN 

41 

26 

28 

49 

57 

63 

58 

45 

38 

27 

32 

40 

54 

35 

29 

47 

45 

46 

50 

46 

42 

38 

31 

34 

29 

33 

45 

49 

46 

47 

55 

42.1 

1  ACAVCTTC 

64 

64 

73 

82 

82 

77 

62 

73 

60 

61 

68 

74 

65 

69 

77 

74 

66 

56 

65 

67 

72 

73 

72 

61 

69 

77 

73 

68 

75 

66 

74 

70.3 

MIN 

41 

28 

34 

50 

52 

60 

60 

54 

39 

31 

40 

43 

48 

46 

38 

46 

41 

45 

42 

50 

55 

45 

40 

38 

35 

40 

46 

43 

52 

42.9 

55 

64 

75 

78 

80 

79 

84 

76 

55 

60 

61 

74 

79 

69 

79 

74 

64 

76 

67 

75 

71 

74 

71 

62 

79 

70 

72 

64 

66 

68 

70.8 

MIN 

44 

31 

38 

60 

66 

67 

66 

50 

39 

31 

39 

49 

57 

44 

39 

55 

50 

55 

47 

54 

44 

45 

41 

42 

35 

40 

57 

68 

51 

63 

56 

48.5 

LOCK HART 

82 

54 

67 

79 

78 

82 

81 

60 

77 

56 

65 

65 

74 

72 

71 

76 

76 

73 

64 

59 

74 

73 

77 

75 

67 

72 

79 

81 

70 

61 

61 

74.0 

MIN 

53 

38 

37 

51 

63 

67 

69 

55 

42 

31 

33 

44 

55 

56 

36 

33 

59 

59 

59 

59 

55 

41 

45 

47 

37 

39 

54 

59 

50 

54 

66 

49.9 

MAD  1  SON 

64 

54 

64 

71 

73 

75 

74 

73 

67 

55 

56 

66 

69 

71 

55 

75 

62 

51 

52 

70 

68 

59 

67 

60 

53 

62 

75 

71 

73 

67 

59 

66.6 

MIN 

42 

30 

36 

59 

63 

58 

58 

36 

27 

35 

44 

45 

43 

34 

44 

39 

44 

45 

45 

48 

43 

37 

39 

33 

40 

42 

53 

49 

46 

51 

43.6 

MAR  1  ON  JUNCT I ON  2  NE 

63 

61 

74 

79 

82 

75 

82 

77 

53 

59 

61 

71 

72 

66 

78 

76 

71 

79 

69 

75 

70 

73 

72 

54 

69 

79 

72 

68 

54 

68 

70 

70.7 

MIN 

45 

32 

38 

58 

64 

61 

65 

53 

40 

32 

39 

45 

51 

45 

36 

52 

50 

49 

50 

55 

48 

45 

44 

43 

35 

40 

55 

55 

50 

52 

69 

48.0 

MART  I N  DAM 

74 

64 

72 

78 

81 

80 

82 

76 

66 

63 

63 

70 

67 

66 

75 

74 

70 

60 

62 

71 

59 

74 

71 

65 

67 

76 

74 

59 

69 

69 

74 

70.7 

MIN 

49 

35 

33 

50 

55 

61 

62 

54 

41 

39 

35 

40 

51 

41 

26 

39 

37 

48 

50 

54 

43 

40 

43 

34 

37 

36 

41 

41 

40 

49 

43.5 

M I N T  ER   3  NW 

70 

53 

67 

77 

78 

62 

80 

63 

72 

53 

60 

60 

72 

70 

51 

77 

77 

60 

82 

67 

74 

66 

75 

71 

63 

71 

79 

66 

69 

70 

72 

70.2 

MIN 

42 

33 

33 

37 

61 

65 

65 

53 

40 

33 

33 

40 

42 

46 

40 

41 

50 

50 

52 

52 

50 

44 

43 

41 

37 

41 

42 

55 

50 

50 

51 

45.6 

MOB  I LE  WB  A 1 RPORT 

57 

65 

71 

77 

77 

79 

78 

73 

59 

65 

62 

71 

76 

74 

75 

79 

66 

80 

67 

71 

72 

75 

74 

7:" 

70 

72 

72 

71 

77 

72 

74 

71.7 

MIN 

44 

40 

47 

60 

66 

68 

69 

52 

41 

34 

42 

54 

61 

53 

48 

59 

55 

59 

56 

60 

50 

47 

49 

47 

44 

45 

59 

53 

57 

66 

56 

52.6 

81 

56 

65 

70 

73 

75 

76 

73 

75 

59 

62 

66 

70 

75 

75 

71 

73 

69 

81 

68 

70 

72 

78 

70 

70 

70 

66 

71 

70 

78 

74 

71.1 

MIN 

52 

43 

48 

57 

65 

66 

66 

56 

46 

40 

43 

48 

62 

56 

52 

59 

59 

53 

60 

50 

53 

54 

55 

51 

46 

50 

62 

60 

60 

56 

62 

66.0 

MONT  GOMERY   MB  AP 

56 

65 

75 

79 

83 

79 

63 

72 

54 

60 

62 

72 

68 

69 

75 

75 

58 

71 

63 

75 

66 

75 

71 

64 

67 

77 

67 

67 

64 

70 

76 

69.9 

MIN 

41 

34 

36 

59 

63 

65 

67 

47 

42 

33 

37 

42 

53 

48 

40 

53 

50 

54 

52 

55 

46 

46 

44 

43 

37 

39 

49 

50 

51 

52 

54 

47.9 

MOULT ON  Z 

54 

64 

70 

74 

77 

77 

77 

71 

46 

58 

66 

66 

72 

65 

76 

67 

58 

59 

70 

65 

53 

56 

59 

55 

67 

77 

71 

74 

58 

53 

65 

66.6 

MIN 

41 

31 

40 

59 

64 

65 

59 

42 

35 

27 

42 

48 

53 

43 

35 

45 

41 

43 

45 

45 

44 

44 

38 

38 

30 

39 

55 

57 

49 

47 

52 

45.0 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

54 

64 

69 

71 

76 

73 

71 

65 

48 

55 

67 

68 

68 

63 

76 

61 

54 

61 

67 

60 

57 

54 

58 

53 

64 

76 

73 

73 

55 

53 

63 

64.2 

MIN 

35 

30 

35 

60 

65 

57 

59 

39 

35 

31 

40 

51 

46 

41 

36 

45 

43 

46 

36 

45 

43 

40 

39 

35 

30 

40 

55 

56 

51 

47 

41 

43.6 

NATCHEZ 

72 

67 

76 

BO 

83 

80 

83 

74 

63 

63 

62 

73 

75 

70 

78 

74 

65 

82 

78 

74 

70 

77 

75 

67 

74 

79 

73 

65 

74 

74 

77 

73.5 

MIN 

47 

32 

32 

57 

64 

67 

68 

50 

40 

29 

31 

40 

55 

49 

33 

52 

52 

52 

46 

57 

50 

35 

41 

37 

31 

35 

55 

57 

60 

52 

60 

47.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 

57 

61 

70 

74 

73 

73 

69 

70 

46 

54 

66 

70 

66 

65 

75 

64 

60 

58 

58 

70 

61 

66 

62 

52 

66 

75 

72 

71 

56 

67 

68 

65.6 

MIN 

44 

27 

34 

59 

63 

62 

57 

42 

33 

25 

40 

49 

42 

35 

31 

42 

36 

38 

43 

42 

46 

39 

35 

36 

27 

34 

55 

54 

43 

44 

44 

42.0 

ONEONTA 

MAX 

71 

51 

61 

73 

73 

75 

77 

79 

65 

47 

57 

64 

66 

70 

53 

73 

55 

61 

53 

69 

65 

61 

68 

55 

51 

66 

76 

67 

65 

68 

60 

66.4 

MIN 

43 

28 

30 

34 

55 

63 

62 

60 

36 

28 

28 

44 

46 

43 

32 

32 

42 

43 

43 

45 

47 

40 

35 

35 

26 

38 

46 

51 

45 

46 

50 

42.0 

OPELIKA 

77 

56 

65 

74 

83 

83 

61 

80 

73 

52 

62 

64 

73 

62 

54 

75 

78 

71 

59 

64 

72 

71 

74 

71 

64 

72 

76 

74 

68 

77 

70 

70.6 

MIN 

40 

29 

28 

36 

54 

54 

63 

52 

39 

26 

29 

34 

40 

49 

29 

35 

42 

46 

45 

46 

54 

45 

36 

34 

29 

31 

37 

48 

46 

44 

64 

41.1 

OZARK   6  NNW 

81 

56 

65 

76 

81 

84 

64 

63 

77 

54 

62 

75 

74 

69 

70 

77 

75 

75 

81 

69 

75 

73 

77 

76 

70 

72 

80 

78 

69 

75 

81 

74.1 

MIN 

54 

38 

38 

40 

46 

54 

65 

54 

40 

32 

33 

36 

47 

49 

41 

42 

53 

55 

58 

57 

53 

45 

45 

44 

38 

37 

52 

55 

50 

51 

56 

47.1 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

80 

66 

50 

58 

64 

70 

70 

65 

75 

56 

55 

53 

63 

67 

63 

69 

55 

69 

76 

66 

71 

66 

56 

65.5 

MIN 

60 

40 

32 

33 

35 

46 

43 

32 

32 

46 

45 

45 

47 

48 

40 

35 

29 

29 

37 

36 

39 

47 

52 

40.4 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

78 

54 

64 

61 

81 

81 

64 

69 

52 

62 

67 

73 

68 

66 

75 

76 

72 

63 

51 

73 

70 

73 

70 

53 

71 

77 

73 

69 

76 

72 

70.6 

MIN 

49 

37 

39 

36 

61 

53 

40 

30 

34 

33 

46 

35 

41 

44 

42 

44 

46 

47 

54 

45 

45 

42 

37 

41 

48 

55 

50 

47 

65 

44.0 

PRATTVILLE 

MAX 

64 

62 

74 

78 

84 

79 

84 

75 

61 

62 

61 

73 

75 

68 

75 

75 

66 

72 

69 

76 

69 

75 

75 

67 

70 

78 

70 

68 

71 

'O 

75 

71.8 

MIN 

48 

34 

34 

54 

57 

62 

65 

56 

40 

31 

36 

41 

53 

48 

35 

45 

40 

54 

50 

50 

49 

45 

43 

41 

37 

38 

51 

52 

51 

52 

60 

46.6 

See  Befereoce  Notes 


Followlag  StatloD  Index 
44  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^.tn^Ti 


StaUon 

Da;  Of  Montli 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PUSHMATAHA 

MAX 

72 

55 

67 

80 

80 

80 

78 

84 

70 

57 

64 

62 

74 

80 

71 

80 

76 

62 

79 

65 

74 

66 

74 

72 

66 

73 

79 

68 

69 

65 

69 

71 

4 

MIN 

43 

31 

31 

41 

52 

67 

65 

56 

40 

30 

32 

46 

52 

42 

36 

37 

50 

52 

44 

52 

48 

42 

40 

38 

32 

34 

44 

51 

48 

51 

51 

44. 

5 

RED  BAY 

MAX 

53 

55 

65 

67 

71 

75 

72 

71 

56 

50 

56 

66 

70 

75 

64 

75 

63 

56 

72 

70 

63 

60 

63 

57 

56 

68 

76 

72 

75 

69 

58 

66 

2 

MIN 

kO 

36 

36 

42 

59 

65 

61 

55 

37 

30 

34 

46 

49 

39 

38 

44 

45 

41 

44 

46 

42 

42 

32 

37 

34 

36 

50 

55 

53 

47 

47 

43 

9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

53 

62 

71 

73 

74 

77 

74 

65 

49 

55 

65 

67 

70 

61 

74 

63 

60 

53 

67 

67 

59 

65 

59 

51 

66 

74 

69 

70 

68 

55 

67 

64 

6 

MIN 

35 

30 

33 

57 

62 

56 

55 

39 

36 

33 

40 

46 

51 

40 

34 

42 

40 

43 

45 

45 

43 

40 

35 

33 

29 

37 

52 

51 

41 

42 

46 

42 

3 

ROBERTSDALE  I  E 

MAX 

56 

67 

71 

76 

77 

78 

79 

75 

59 

63 

68 

72 

77 

73 

75 

79 

68 

80 

68 

70 

71 

73 

73 

69 

71 

72 

75 

72 

78 

78 

72 

1 

MIN 

52 

39 

41 

52 

65 

67 

68 

55 

46 

36 

37 

47 

61 

56 

40 

49 

58 

55 

57 

60 

53 

46 

49 

47 

40 

41 

58 

58 

55 

56 

60 

51 

7 

ROCKFORO 

MAX 

75 

61 

65 

75 

74 

82 

74 

80 

73 

47 

61 

65 

67 

61 

67 

76 

76 

76 

68 

68 

71 

69 

72 

71 

64 

74 

77 

72 

74 

72 

72 

70 

3 

MIN 

46 

27 

29 

47 

51 

58 

64 

54 

39 

27 

31 

34 

41 

45 

31 

31 

50 

45 

48 

51 

39 

34 

36 

29 

33 

37 

45 

45 

46 

51 

41 

5 

ROCK  MILLS 

MAX 

73 

63 

72 

79 

60 

77 

79 

78 

62 

62 

65 

72 

66 

67 

75 

74 

71 

64 

67 

65 

65 

71 

70 

65 

74 

77 

72 

69 

74 

65 

71 

70 

5 

MIN 

47 

28 

29 

44 

50 

53 

53 

55 

38 

32 

31 

40 

44 

49 

31 

44 

44 

43 

41 

47 

53 

45 

35 

35 

30 

33 

38 

44 

45 

46 

56 

42 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

58 

58 

63 

68 

72 

77 

74 

78 

59 

47 

58 

66 

69 

73 

63 

73 

62 

57 

67 

69 

65 

65 

63 

57 

55 

67 

75 

71 

75 

68 

56 

65 

4 

MIN 

41 

26 

28 

32 

49 

66 

57 

57 

38 

24 

24 

45 

50 

42 

30 

32 

43 

43 

35 

36 

44 

39 

32 

37 

27 

26 

35 

46 

46 

46 

46 

39 

5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

79 

53 

66 

74 

74 

75 

77 

80 

64 

47 

57 

63 

69 

71 

62 

76 

65 

60 

54 

70 

69 

62 

69 

64 

52 

69 

77 

69 

69 

67 

57 

66 

5 

MIN 

42 

26 

30 

33 

56 

62 

58 

57 

37 

28 

28 

40 

46 

42 

32 

36 

43 

45 

45 

46 

46 

42 

34 

38 

32 

36 

44 

52 

48 

47 

48 

42 

0 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

MAX 

65 

60 

71 

71 

70 

74 

75 

66 

45 

53 

64 

68 

66 

62 

71 

66 

61 

56 

65 

67 

60 

66 

64 

49 

67 

73 

71 

68 

69 

65 

68 

65 

2 

MIN 

41 

29 

37 

52 

56 

61 

57 

45 

32 

29 

37 

44 

52 

42 

35 

47 

39 

39 

39 

45 

49 

42 

45 

36 

30 

40 

52 

53 

49 

46 

50 

43 

5 

SCOTTSBORO 

MAX 

67 

49 

60 

72 

69 

72 

71 

70 

64 

47 

57 

65 

69 

70 

61 

72 

66 

62 

49 

66 

68 

61 

65 

64 

52 

69 

76 

78 

70 

66 

59 

64 

8 

MIN 

42 

29 

31 

31 

51 

57 

57 

58 

36 

34 

32 

35 

42 

45 

31 

33 

43 

42 

44 

45 

50 

42 

35 

35 

31 

31 

39 

46 

45 

46 

61 

40 

9 

SEALE 

MAX 

72 

65 

75 

83 

83 

82 

84 

79 

65 

63 

67 

74 

67 

69 

76 

79 

73 

73 

63 

75 

72 

75 

72 

69 

73 

79 

73 

69 

78 

76 

75 

73 

5 

MIN 

46 

33 

31 

47 

54 

56 

64 

54 

40 

28 

31 

36 

54 

53 

31 

42 

49 

52 

47 

51 

58 

47 

49 

45 

33 

34 

40 

49 

47 

48 

57 

45 

4 

SELMA 

MAX 

67 

62 

74 

77 

64 

79 

84 

80 

58 

62 

63 

73 

71 

69 

77 

80 

74 

61 

67 

76 

73 

75 

73 

67 

69 

76 

75 

70 

68 

69 

72 

72 

5 

MIN 

47 

35 

41 

59 

63 

66 

66 

56 

41 

34 

40 

45 

59 

42 

40 

55 

52 

55 

52 

57 

51 

47 

46 

44 

37 

41 

57 

55 

53 

53 

60 

50 

0 

SVLACAUGA  <.  NE 

MAX 

61 

66 

74 

74 

62 

77 

80 

75 

52 

60 

65 

71 

69 

67 

76 

73 

66 

60 

66 

71 

65 

71 

66 

62 

71 

77 

67 

69 

66 

63 

70 

66 

9 

MIN 

47 

30 

33 

55 

55 

65 

65 

52 

40 

31 

34 

41 

55 

46 

32 

50 

44 

49 

46 

49 

52 

40 

35 

35 

30 

36 

50 

48 

47 

48 

58 

45 

1 

TALLADEGA 

MAX 

59 

63 

75 

73 

82 

78 

79 

71 

50 

58 

66 

71 

70 

65 

75 

69 

65 

59 

65 

72 

66 

72 

69 

58 

69 

76 

65 

71 

69 

60 

73 

66 

2 

MIN 

43 

29 

31 

51 

55 

62 

63 

50 

39 

27 

33 

42 

54 

43 

32 

47 

47 

45 

45 

47 

52 

39 

35 

34 

29 

35 

46 

50 

47 

48 

55 

43 

7 

THOMASVlLLt 

MAX 

73 

53 

68 

79 

77 

80 

75 

83 

71 

57 

63 

59 

73 

77 

70 

80 

69 

61 

60 

62 

74 

69 

75 

72 

65 

72 

80 

66 

68 

72 

70 

70 

7 

MIN 

45 

32 

38 

45 

62 

66 

65 

54 

36 

30 

39 

44 

51 

43 

37 

49 

52 

50 

50 

51 

45 

42 

42 

39 

37 

40 

50 

46 

50 

52 

66 

46 

.4 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

63 

62 

70 

72 

60 

76 

78 

76 

52 

60 

62 

69 

69 

64 

74 

73 

59 

66 

64 

73 

68 

70 

66 

59 

69 

75 

64 

68 

69 

65 

70 

67 

9 

MIN 

45 

32 

35 

56 

62 

64 

64 

52 

40 

32 

38 

46 

55 

45 

36 

53 

48 

50 

45 

45 

49 

43 

40 

41 

34 

40 

54 

53 

49 

51 

57 

47 

0 

TROY 

MAX 

70 

65 

76 

80 

60 

81 

83 

75 

61 

60 

74 

73 

67 

68 

77 

76 

73 

73 

72 

75 

70 

77 

73 

65 

72 

78 

72 

66 

74 

76 

71 

72 

7 

MIN 

48 

37 

43 

60 

62 

65 

67 

53 

39 

32 

39 

46 

55 

51 

51 

53 

50 

48 

57 

57 

53 

45 

46 

41 

36 

45 

52 

57 

51 

53 

57 

50 

1 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

62 

73 

76 

80 

78 

61 

73 

52 

60 

62 

71 

75 

66 

78 

73 

62 

78 

72 

75 

63 

71 

70 

63 

69 

77 

69 

72 

68 

61 

69 

69 

5 

M  N 

35 

30 

34 

57 

64 

63 

66 

43 

36 

29 

38 

46 

55 

43 

36 

50 

52 

52 

53 

56 

48 

45 

40 

40 

35 

39 

56 

55 

53 

54 

53 

47 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

69 

55 

65 

74 

77 

81 

79 

82 

65 

52 

61 

63 

73 

75 

67 

76 

71 

63 

77 

70 

76 

65 

70 

67 

60 

68 

78 

70 

71 

69 

61 

69 

4 

MIN 

42 

32 

33 

35 

56 

64 

61 

62 

40 

29 

36 

42 

48 

42 

35 

35 

48 

45 

50 

50 

48 

44 

38 

38 

33 

35 

43 

55 

50 

52 

53 

44 

3 

TUSKEGEE  2 

MAX 

66 

64 

73 

83 

83 

80 

83 

78 

65 

61 

63 

73 

67 

68 

75 

77 

72 

68 

62 

72 

68 

75 

71 

65 

71 

78 

71 

68 

73 

71 

77 

71 

7 

MIN 

50 

34 

37 

55 

59 

61 

65 

55 

40 

32 

31 

43 

54 

51 

37 

48 

45 

54 

51 

54 

56 

47 

47 

44 

36 

41 

49 

53 

52 

52 

66 

48 

2 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 

70 

58 

66 

75 

79 

78 

81 

81 

70 

60 

63 

65 

72 

71 

64 

75 

71 

70 

60 

68 

74 

68 

75 

72 

64 

70 

76 

72 

67 

75 

73 

71 

1 

MIN 

45 

35 

35 

44 

60 

64 

65 

54 

40 

32 

35 

40 

41 

42 

40 

45 

46 

54 

53 

56 

54 

44 

44 

42 

38 

36 

42 

54 

47 

51 

51 

46 

2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

68 

48 

61 

71 

73 

69 

73 

72 

64 

45 

56 

65 

68 

68 

60 

71 

64 

56 

52 

70 

67 

56 

65 

62 

50 

68 

75 

76 

67 

66 

61 

64 

3 

MIN 

38 

25 

23 

27 

54 

58 

56 

58 

33 

25 

26 

33 

46 

42 

30 

29 

40 

39 

42 

44 

47 

44 

31 

32 

26 

24 

35 

44 

39 

41 

43 

37 

9 

VERNON 

MAX 

61 

60 

67 

73 

74 

81 

78 

63 

62 

54 

62 

68 

73 

77 

68 

76 

70 

62 

77 

76 

71 

64 

68 

65 

62 

78 

73 

74 

75 

70 

60 

69 

8 

MIN 

40 

30 

33 

38 

58 

66 

61 

57 

39 

27 

31 

43 

53 

37 

34 

39 

46 

41 

40 

41 

41 

43 

35 

33 

31 

36 

36 

54 

49 

51 

52 

42 

5 

KATERLOO 

MAX 

60 

59 

65 

67 

73 

73 

74 

66 

54 

51 

56 

62 

70 

75 

72 

76 

65 

57 

72 

70 

60 

60 

61 

63 

66 

69 

58 

76 

75 

75 

57 

65 

7 

MIN 

27 

31 

34 

43 

60 

65 

55 

53 

33 

25 

29 

34 

35 

44 

39 

32 

45 

46 

36 

45 

45 

40 

35 

36 

40 

38 

28 

34 

36 

46 

48 

39 

9 

KMAILEY 

MAX 

69 

68 

80 

60 

81 

77 

84 

78 

64 

65 

63 

73 

78 

72 

79 

75 

70 

84 

80 

75 

71 

76 

75 

70 

73 

60 

77 

69 

72 

75 

77 

74 

6 

MIN 

47 

32 

33 

57 

66 

70 

69 

55 

42 

30 

34 

41 

56 

47 

35 

51 

53 

60 

46 

56 

49 

39 

42 

38 

34 

36 

57 

51 

50 

53 

61 

48 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  ol  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEUOPOLIS  LOCK  fc  DAU 

EVAP 

.13 

.09 

.09 

.09 

.06 

.20 

.12 

.43 

.43 

.36 

.00 

.02 

.17 

.17 

.24 

.21 

.21 

.31 

.15 

.16 

.14 

.08 

.25 

.22 

.21 

.10 

.12 

.01 

.05 

.09 

B5.07 

WIND 

85 

49 

42 

40 

51 

109 

64 

156 

237 

181 

35 

48 

115 

84 

65 

60 

78 

180 

55 

56 

112 

39 

97 

101 

103 

74 

18 

42 

41 

27 

75 

2519 

FAIRHOPE 

EVAP 

.08 

.11 

.08 

.09 

.13 

.09 

.08 

.23 

.28 

.16 

.08 

.06 

.11 

.20 

.16 

.08 

.06 

.09 

.03 

.15 

.16 

.15 

.21 

.25 

.15 

.05 

.04 

.01 

.06 

.08 

B3.63 

WIND 

17 

24 

24 

25 

55 

57 

30 

91 

140 

68 

14 

35 

33 

60 

8 

14 

30 

S3 

20 

25 

49 

40 

26 

36 

22 

22 

26 

20 

14 

20 

84 

1182 

MARTIN  OAH 

EVAP 

.06 

.05 

.08 

.10 

.08 

.04 

.32 

.10 

.14 

.05 

.09 

.07 

.17 

.14 

.16 

.17 

.08 

.04 

.05 

.27 

.17 

.17 

.21 

.13 

.16 

.07 

.04 

.03 

.02 

B3.48 

WIND 

31 

33 

27 

27 

30 

30 

35 

72 

90 

82 

33 

25 

42 

53 

20 

33 

72 

65 

50 

30 

45 

28 

41 

94 

52 

19 

21 

15 

20 

30 

41 

1286 

See  Reference  Notes  rollowlng  Stfttloo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
UARCH  1961 


Day  of  montii 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRE  5  SW 

SKOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

H^J^^TSVILLE  re  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


See  reference  notefl  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
HARCH  1961 


Corloth,  Hilt. 

9" 


ColDvrt  5t«im  Plant 


Market^  ■  ^ 

_  ....  ».rk.t  J  '"o..  Cr..?  St.  PlJnt  I      A  R  A  N/T  A 

I  •  N      *t»6n.  2       I  Su68t.«    O  G.n^o  I  y 

Ir,  a  ,r^A'4S'''_Si^«  "«  *P  "">•  2  l-O-       lo  jaPalot  Bock  2  »  /q 

,.o.u.o  ■ «.  -S.  /f.-hip  NORTH&ffN  I  ^oc'.tuT.  --J'-  ™  .p  ^  / 

 ^  J  I  Redstone  Arsenal  Scottsboro  Scottsbo^ismW 


|0- 


I  Redstone  Arsenal  '^cottsl 

■.iton  _l  VALLEY    JW;:      ^H"'  ' 

_  Danville  1  _  c«„,K  n.ii 


I 


>ntcr  Gt' 


UPPER  T""'     p<:r  ^^'^""-."-v  — -'5^^  \ 

(•—■—-:..    Oorj.,/'       Blri.lngb.1.  »B  AP       /      >il  CI ty  2  ENE  \  Anniston  FAA  AP  I 

-J  ®     "^k     \<  ^—®^S 


South  Hill 

;     0|  for 
-O  ^  I  _QGunter8vllle  Evap 

g"°t«r»vUle'-0-^       „  I  ' 

~-  Hustle.iu';  • 

Albert, Ule  2  SE-O  | 

APPALAGfilAN      '^"^  „.d.d.„ 

Garden  City  Walnuf  Grove  Q  \ 

-at  —  -O-  1 

7"V-%^Gadsden  Gas  Plant  I. 


 ^ 


-ooksvliu  Ejip.    Sta.,   HiBB^  o 


GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


lapoosa  2  KKW,  Gi. 


Bankhead  Lock   1>  Dan  ^  \   {    \         "O     \     r  r>  I  I 


I      PLAINS  ^"Ol  ^  \        T        °\  \ 

s^osaEAAAPO  \ CbUder,b„,0<>.     I        f  "f         ^       P  EDMONT      \  O 

.     /  A.iceviu, ,  Jc--™- -      f        VALLEY    /  ^^'fe ••";;^T"-^. .i\ir"""i 

I  I  /  j  Centre.uie       I      ^  "  \  

I                          \              J,          "ertz  PondviUe  T.r               I          I  Thorsby  1  s.    '  ' 
.  \  I  ^  J_0.  II    . 


,   »b  85 

USCOMi-WB-AahcyllU,  H.  C.   — -  12 

avaUable^In  ^hHubMr;!? Jo""^*^  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
tn  »o^talnou2  arei;^  ^  ^  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  Interpolation,  partlcularl; 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MARCH  1961 


Corinth,  UIsb. 
Burnsvllle  Substa,  Ulsa/Q 


Chattanooga  WB  AP,  Tenn.  ^ 
Grove  Sch« 


_lkmont    Toney  New  "'"•ket^^^j^j^gg-J^g'ii"^ 

Shoemaicer  Springs  O        [    •  .^^^^^Swalm     |  q 

P          Athen*          !  NewJ|met  ^                    Wldo»«  Creek  Stm  Plant 

^     ^oa  2  N-O- 


OHytop 

Vo-  ^^Palnt  Rock  2  N 

^Huntsvllie  ITB  AP 


LABAMA 


Tishomingo  1  N.  uSs   jElshop   NORY  HEKn'T'"  |  "'"J"  Beditte  Ars>^  '^Scottaboro   S<:'ott»boro'sul>Bt«  \ 

B...O..,  ..s'^j'^f™!^""^^.'-/, r;7;  ~'U  ^^-r  --"^-i 

•Red  Bay        O  J    ,  «lloultoil  VALLEY       '  . .     „         minsvUleO  < 

I  1  ^^^^*'       ''  '  i    O  sniid  Ht  state  Fai 

/Be„.J..  "'^r'"  inrT  MbeitvTu"eTlr^"   I  „  _  . 

■  /•  ■ 

S     . 

I  Jasper  4  N  V 

I  p  o-  l_ 


APPALAOtH'lAN  ^ 


City  Walnut  Grove 


MpWfsltAIN  o„,o'^?; 


,..  Tralford 


O  ColllQsvllle 
' '        '  ^  O  Leesburg 

L..  centre  5  SW 

1 


f  Grove  _g_ 
^V-'S^ Gadsden  Gas  Plant  \ 


Doksvllle  Exp.   Sta,.  H 


/  1      I  PLAIN' 

/pickensvlUe'  ^l''"  Tuscaloosa  I 

^  I    AllcevlUe  ,       Tuscaloosa  Oliver  Dam  f  (  VALLt  T 

-aeon  2  »E,    „,s.  /  J/^t  /  '      O        \  Q  "'4>    '   ^^i" 

 D  *^^=S  ^  1=^—  \  i  ^-C  ii:^ 

h.,...ai,,   „„s.    I  ,t  i  /  I  '^"'""'Y'       1  J  La,  Dam 


ivllle 

Pal.erd?ie  2  .)  O-'^AfelERN  f^'" 

l.gha.  .B  AP       /  \A„„lsto„  FAA  AP  I 

^*7S*»S^ds  ^v"   *2*1    r  Hlghto.e'r  O 

r       ^  p  O      I  Carrollt 

:  ■       ^'3^*"^?^  Jc^^-'~D^"i'tl  A 


-o- 

Kipling,  M 


I  <C  I  C  Hertz  Pondvllle  Twr  |  '  Thorsby  1   SW  \^ 

I  \  \  4  r-Cj  I  I  •<>  Thorsb?  _ 

/~0-t  ,     Warrior  Lock      Dam         i"      Harnsburg  Caffaba~TW'  "O-  V 

Gainesville  aC  O  I  Clanton  ^ 

^  '^7%  !  I  Mitchell 

Greensboro  ■  ■ 

'-^-^  \  \.rr,v°i J    T  -   -  ' 

1  y        '  PlantersvUle  2  S 


USCOHH-WB-Ashevllle,  N.  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


A85EVILLE  I  NNM 
AOOISOM 

AOOISON  CCNTRKL  TOWER 
ALBEATA 

ALBCRTVILLE  2  SE 


ALCXANOEl 
lALlCEvlLLE 
ANDALUSIA  1 
AHurSTON  fA. 
A»LEY  )  S 


Ctf 


0001  .HENRY 
00«3  MINSTON 
OOTl  LAWRENCE 

40  MILCOX 
01*0  Inarshall 

>0U>  iTALLAWSA 
tel7i  IciCKENS 
0252  [COVINGTON 
02T2  CALHOUN 
'033«  'mINSTON 


CLAY 

33  16 

89 

)3TT 

ST.  CLAIR 

33  91 

06 

LIMESTONE 

86 

ATHENS  2 

)1« 

3*  *S 

ATMOftE   STATE  F«RM 

OA02 

ESCAMBIA 

8 

31  IQ 

87 

A1JBURN  3  SW 

0*22 

32  3* 

89 

Lee 

32  36 

89 

AUTAUCAVILLE 

AUTAUGA 

32  26 

66 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

TUSCALOOSA 

\ 

33  29 

BAT  NIHETTE 

05iJ 

SALOWIN 

30  93 

87 

sElCREEN 

3*  2S 

87 

LIMESTONE 

3*  *2 

86 

FAYETTE 

33  *0 

87 

BESSEMER  *  Sw 

JT57 

JEFFERSON 

1 

33  22 

87 

BETMLEMEM 

MAD  1  SON 

12 

3*  99 

86 

BILLINCSLEt   1  SE 

AUTAUGA 

32  39 

86 

BIRMINOMAM  we  AP 

0B)1 

JEFFERSON 

33  5* 

86 

BISHOP 

069* 

COLBERT 

12 

3*  39 

88 

BurOGEPORT  ?  w 

1099 

JACKSON 

3*  96 

89 

brookhooo 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87 

CAMPBELL 

I31S 

CLARKE 

13 

31  99 

87 

CAMP  MILL    2  Ntl 

I32A 

TALLAPOOSA 

32  90 

B9 

CENTER  GROvE 

MORGAN 

Cherokee 

CENTREVILLE 

1920 

SIBB 

J 

32  97 

BT 

CHATOm 

196« 

WASHINGTON 

13 

31  2a 

88 

CHILOERSBtlRG 

1619 

TALLADEGA 

33  17 

CMlLOERSBuRG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

33  17 

C 1  TRONCLLE 

' 

31  09 

as 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

clanton 

169* 

CHILTON 

7 

32  91 

86 

I  729 

BARSOUR 

3)  9* 

B9 

1«03 

MOBILE 

30  23 

88 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

3)  11 

89 

COLBERT   STEAH  PLANT 

Ifll9 

1^ 

COLLlNSVILLE 

H»9 

OE  EALB 

7 

3*  1» 

89 

COLUMB 1 A 

1069 

HOUSTON 

31  IB 

89 

CORDOVA 

WALKER 

33  *6 

87 

COTTONTON 

RUSSELL 

32  09 

89 

Cuba 

I0T9 

J* 

OADEVILLE 

1119 

TALLAPOOSA 

11 

32  *9 

89 

89 

2IA1 

13 

88 

MORGAN 

12 

3*  29 

87 

OAVTON 

(lea 

HARENCO 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  39 

86 

\l 

OCCATUR  SUBSTAT ION 

12 

3*  36 

B6 

11 

33  26 

89 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

till 

ma'engo 

OOTNAN  FAA  AIRPORT 

23T2 

HOUSTON 

9 

31  1* 

89 

HOUSTON 

31  17 

D0u6LE  springs 

23B6 

3*  10 

87 

25T7 

COFFEE 

10 

31  29 

86 

ELKHOHT 

2600 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  19 

87 

ENTERPRI sc 

2*70 

COFFEE 

31  19 

89 

2727 

BARBOUR 

31  93 

89 

Evergreen  faa  ap 

2T69 

CONECUH 

* 

31  29 

87 

FAIRHOPE 

Baldwin 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2S32 

COVINGTON 

9 

31  06 

86 

falkvillE 

2flA0 

MORGAN 

12 

3*  22 

86 

FALLS  CI  TV  BLK  POND  TwR 

26*0 

WINSTON 

3*  0* 

87 

MADISON 

12 

86 

FAYETTE 

2983 

33  *1 

FLAT  ROCK 

2969 

JACKSON 

12 

3*  *6 

89 

2971 

LAUDERDALE 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

31  99 

86 

FOOT  MORGAN 

3039 

BALDWIN 

' 

30  1* 

aa 

FORT  PAVNE 

FRISCO  CITY 

3109 

MONROE 

31  26 

87 

3191 

CTOWAH 

3*  01 

86 

GADSDEN  GAS  PLANT 

319* 

ETOWAH 

3*  01 

86 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  *9 

88 

GARTH 

3219 

JACKSON 

12 

3*  ** 

86 

GENEVA 

3299 

GENEVA 

31  02 

89 

GE ORG 1 ANNA 

32Ti 

BUTLER 

31  36 

86 

GILBERTOWN 

3306 

CHOCTAW 

13 

31  93 

88 

GORGAS 

34)0 

WALKER 

87 

GREEN  BAY 

3*96 

COVIMGTON 

10 

31  11 

86 

GREENSBORO 

3911 

HALE 

32  *2 

GREENVILLE 

39)9 

BUTLER 

31  90 

86 

GREENwlLLE  2 

392* 

BUTLER 

31  90 

GOLF  SHORES  l>OST  OFFICE 

3999 

BALDWIN 

30  IT 

87 

GUNTERSVILLE 

3973 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86 

GUNTCRSVlLLE  EVAP. 

3976 

MARSHALL 

3*  22 

86 

GUNTERSVlLLE  DAM 

3963 

KARSHALL 

3*  26 

86 

HALETVlLLE 

WINSTON 

3*  1* 

87 

36** 

MARION 

13 

3*  oe 

87 

MARRISBURG  CAKABA  TOWER 

PERRY 

32  *B 

87 

HAYNEVIILE 

37*9 

LOhNMS 

HEADLAND 

3761 

MENRY 

31  21 

89 

HEFLIN 

3779 

CLEBURNE 

11 

33  99 

89 

HIGHLAND  HOME 

3B16 

CRENSHAW 

31  97 

86 

HI  GMT OWE R 

31*2 

CLEBURNE 

ll 

33  32 

89 

HOOGES 

3*99 

FRANKLIN 

3*  20 

HUNTSVILLE  SU8STA 

*060 

MADISON 

12 

3*  *3 

86 

HUNTSVlLLE   we  AP 

*06* 

MADISON 

12 

3*  *1 

86 

»«STlCVILLE 

*069 

MARSHALL 

3*  19 

86 

HYtOP 

*099 

JACKSON 

86 

lOER 

A119 

DE  KALB 

12 

3*  *3 

JACKSON  LOCK  t 

6192 

CLARKE 

13 

31  35 

n 

JACKSONVILLE   2  SW 

*209 

CALHOUN  . 

33  .8 

89 

JASPER  «  N 

*276 

Walker 

33  9* 

87 

JORDAN  OAN 

*306 

ELMORE 

32  57 

86 

OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES  ! 


JOHN  S>  NICHBURG 
PALMER  GOOSEY 
TVA-93 

SIDNEY  J.  HARDV>  SR. 
JESSE  M.  CULP 

DOUGLAS  H.  SANFORD 

S.  CHERRY  J.  HERNDON 
JAMES  P.  CILLIS 

AVIATION  AGENCY 
DORA  R.  0AV1S 

Y  L.  MC  QUEEN 
JOHN  T.  SWINDALL 
TVA-62 

RADIO  STATION  WJMW 
ATMORE   STATE  FARM 

MARTHA  I.  MCCRE 
AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

.  NEICHRORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  wnODWABD 

TVA-A3 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  MC  CRAVY 
TVA-T97 


RIDGE 


OSCAR  1 
JOHN  R.  THOMAS 
TVA-762-C 

WEATHER  BUREAU 
TVA-*2 

DAVID  A.  BURNS 
E.  HENDERSON 
.  CLARA  T.  PEAVY 
S  M.  LOUISE  JONES 
.  WILLIE  M,  STYRON 


IftGTON 


ILORED  I 
IPIERCE  A.  GARRETT 
BAHA  POLY.  IN5T 
PICKENS 
ALABAMA  POLY.  IN5T 

FLOYD  J.  GARRISON 


W.  D.  MOLLIFIELO 
CHAS.  C.  SMITH 

ALABAMA  POWER  CO. 
;iTY  WATER  PLANT 
IRS. ESTHER  A.M.  JONES 
OLLIE  L.  HASKEW 

MARION  W.  EASTERLING 


CAROLYN  R.  WATSON 
AGNES  C.  CH0I5TENSEN 
HENRY  F.  KELLEY 
TVA-*62 


HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
JAM  L.  BARTLET 


,  MC  DANIEL 


VERNA  e.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

ITCHELL  DRAKE 
HERBERT   S.  WHATLEY 

-760 

V.  BERRY 

RADIO  STATION  wIRB 
DTIS  C.  BRASWELL 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JAMES  E.  BARRETT,  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

BLACK 


-387 


LAWRENCE  M.  ROhl ING 
RALPH  MC  GOUGH 
:WM.  H.  CHANDLER 
|CARL  PARKER 

NELIA  MCKENZIE 

I  H.  WILLIAMS 


ALTON  G.  LAND 


1  L.  SLATTON 
COOPER 
FOREST  SERVICE 

I.  CHAMPION  JR. 
•OLY.  INST, 
'  Of  MEFLIN 


I  U.S.  WEATHE*  BUREAU 
IVA- 

Itva- 

TVA-T*9 

CORPS  OF  ENGINEERS 
••S,  ELLA  M.  AVERS 
JAMES  A.  BRITAIN 

Ulabama  power  CO. 


STATION 

INDEX  NO.  J 

COUNTY 

o 

1 

R 
Q 

LATTIUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP.  1 

1 
C 

|f 

LAfAVETTE 

CHAMBERS 

A 

830 

6P 

6R 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAV  OAH 

CHILTON 

^ 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

*619 

JEFFERSON 

S3  33 

86  33 

636 

7A 

leesburg 

*627 

CHEROKEE 

34  11 

•9  4« 

989 

7A 

tUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

LOCKMART 

*8?2 

COVINGTON 

9 

8A 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

iARBOUR 

JOHN  B.  ARO 

3*  *2 

86  49 

973 

9A 

9A 

H 

*1ARRT  R.   TAYLOR.  JR. 

MAGELLA 

*996 

JEFFERSON 

33  50 

86  91 

694 

TA 

MARENGO 

32  08 

BT  39 

189 

c 

DR.   T,  H.  GAILLARD 

MARION  1  N 

PERRY 

2 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

WS.  MARGARET  SMITH 

^RION  JUNCTION  2  HE 

9121 

32  28 

87  19 

200 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

91*0 

89  99 

339 

6P 

6P 

MATHEWS  1  SSW 

I40NTG0HERV 

MELVIN 

CHOCTAW 

13 

ERNEST  M.  LAND 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

91BB 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9397 

32  04 

89  32 

4  to 

c 

WS.  SARA  0.  HALL 

HILLERS  FERRY 

9*17 

32  06 

87  22 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

206 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

1 

7A 

HENRY  J.  YATES 

MINTER  *  NW 

9*69 

DALLAS 

• 

c 

T.  E.  LlOE 

MI  TCHELL  DAM 

32  *8 

86  37 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*78 

30  *1 

88  19 

211 

MID 

HID 

C  MJ 

^NTE  SANO 

MADISON 

12 

TVA-930 

HONTEVALLO 

SHELBY 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  N8  AP 

9550 

ION T GOME PY 

32  18 

86  2* 

199 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

9629 

LA-RENCE 

12 

3*  29 

87  17 

660 

8A 

C 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

6P 

4USCLE  SHOALS  FAA  AP 

9759 

COLBERT 

12 

FED.  AVIATION  AGENCY" 

NATCHEZ 

MONROE 

9P 

* 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

98*2 

COFFEE 

31  29 

89  9* 

**0 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLO 

NEwBuRG  2  NE 

98*7 

FRANKLIN 
MADISON 

12 

5*  31 

87  3* 

629 

7A 

NEW  MARKET 

12 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

12 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

NEW TON 

DALE                     I  9 

BA5CUM  N,  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT  2 

33  97 

86  29 

880 

7A 

7A 

OPELIKA 

6129 

LEE  11 

32  38 

89  23 

7*0 

BA 

ORBVKLE 

DALLAS 

OZARK  6  NNM 

DALE 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK   2  N 

JACKSON 

12 

c 

IVA-69 

PALHERDALE   2  H 

62*6 

JEFFERSON 

33  *4 

86  41 

798 

7A 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

999 

7A 

PERRYVILLE 

PERRY 

PETERMAN 

MONROE 

c 

MRS.  HINTA  EDOINS 

P?CK£NSV1LLE^ 

RUSSELL 

8A 

D.  R.  MC  LEMORE 

6*1* 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

169 

7A 

6*60 

WILCOX 

31  99 

87  36 

110 

7A 

MONTGOMERY 

86  0* 

906 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

12 

TVA-695 

66*0 

^UTAUGA 

32  28 

86  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

668* 

MONTGOMERY 

86  19 

180 

12N 

W.  E.  ElSBERRy 

CHOCTAW 

88  21 

260 

8A 

8A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVlLLE 

OE  KALB 

TVA-746 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

7A 

HRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

3*  39 

86  36 

973 

MID 

IID 

REDSTONE  ARSENAL 

68*7 

"ICKENS 

13 

33  23 

86  01 

7A 

COVINGTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERT SDALE    1  E 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

rockford 

7020 

COOSA 

32  93 

86  13 

690 

6A 

6A 

7029 

RANDOLPH 

33  09 

89  18 

7*9 

6A 

DUSSELLV I LLE 

RUSSELLVlLLE  2 

FRANKLIN 

12 

RADIO  STATION  WWWP 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

TA 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

OE  KALB 

12 

3*  17 

89  98 

1199 

6P 

6P 

7262 

JEFFERSON 

33  *3 

86  98 

30* 

TA 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

12 

SCOTTSflORO  SUBSTA 

JACKSON 

12 

TVA-76-A 

SEALE 

»USSELL 

9P 

■10MER  D.  TEAL 

7366 

JALLAS 

32  29 

87  00 

147 

9P 

7A 

SHOEMAKER  SPR INGS 

7*60 

Limestone 

12 

3ft  91 

87  12 

610 

7A 

SLOCOMB 

GENEVA 

SNOW  HILL 

tolLCOX 

HRS.  EVA  R.  RAY 

?E  KALB 

12 

TVA-79 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

U9 

7A 

SWAIH 

7968 

JACKSON  !l2 

3*  93 

86  13 

669 

7* 

SVLACAUGA  *  NE 

TALLADEGA  7 

SYLVAN lA 

DE  KALB  112 

34  3* 

TVA-3e6 

TALLADEGA 

TALLADEGA           1  7 

6P 

C.  D.  WEAVER 

TH0P4ASVI  LLE 

8178 

CLARKE  Il3 

31  99 

87  ** 

*09 

7A 

7A 

THORSev  1  SW 

820* 

CHILTON  1 

32  9* 

86  ** 

200 

ALABAMA  POLY.  INST. 

THORSST  EXP  STAT  ION 

CHILTON  1 

680 

6P 

THURLOW  DAM 

ELMORE  11 

kLABAHA  POWER  CO. 

TONEY 

^AOISON  12 

86  *4 

790 

TVA-906 

TR AFFORD 

8289 

JEFFERSON  2 

86  ** 

*70 

7A 

L 

TROY 

6323 

PIKE  10 

89  99 

980 

6A 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  2 

87  37 

170 

MID 

410 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSCALOOSA  2 

■C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON  11 

89  42 

**0 

6* 

6P 

tEON  L.  BENNETT 

8*38 

BULLOCK 

32  06 

8A 

.IVINGSTON  PAULK 

UN  I ON TOWN 

lilt 

PERRY 

87  31 

269 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

DE  KALB 

11  It 

H 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

VERNON 

8917 

13 

33  »9 

88  08 

180 

7A 

7A 

JOHN  B.  GUIN 

WAOLEY 

8609 

»ANDOLPH 

11 

89  34 

6*0 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8637 

ESCAMBIA 

87  12 

209 

7A 

MRS,  ESSIE  M.  CHOVERS 

86*8 

iTOWAH 

86  19 

890 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKCO 

8673 

OEENE 

32  *7 

87  90 

110 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

.AUDERDALE 

12 

88  0* 

*69 

8A 

8A 

MISS  clenda  GOSOIN 

WEST  BLOCTON 

nsB 

87  07 

900 

7A 

MRS  ELUA  J.  CEAROEN 

Wetumpka  1  W 

1859 

ELMORE  7 

86  15 

199 

7A 

MARION  M,  SANFORD 

Wmatley 

CLARKE 

13 

170 

9P 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8879 

.AWBENCE  12 

87  21 

980 

9A 

TVA-92 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

85  »9 

629 

TA 

TVA-704-A 

WILSON  DAM 

89a0 

COLBERT  !l2 

87  37 

930 

9A 

IVA-*71 

WINFIELD  2  SW 

,8998 

FAYETTE 

13 

87  90 

4«a 

?A 

H,  W,  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ILMORE 

11 

89  96 

ALABAMA  POWER  CO. 

VOUNGS  STORE 

9390 

.AUDERDALE 

12 

87  93 

7*0 

TA 

rVA-621 

NEW  STATIONS 

EVERGREEN 

2798 

CONECUH 

6 

31  36 

86  98 

227 

TA 

TA 

H 

MRS,  WONNIE    R.  ASHCRAFT 

PUBLICATION  ENDED 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ar©  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  havp  been  adjusted  to  represent   ;he  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  mv  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Dat 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     89°  on  the  28th  at  Atmore  State  Farm  and  on  the 

24th  at  Camden  3  NNW 

Lowest  Temperature:     25°  on  the  7th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     11.13  inches  at  Coffee  Springs  2  NW 
Least  Total  Precipitation:     1.90  inches  at  Redstone  Arsenal 
Greatest  One-Day  Precipitation:     5.55  inches  on  the  12th  at  Mobile 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Hodges 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  Nott^ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dizectioD 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 
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mile 
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fastest  mile 
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fastest  mile 

Uldnlgtit 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon  1 
CST 

6:00  p 
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Percent  of 
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sunshine 

Average 
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DAILY  PRECIPITATION 
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7.21 

1 .26 

•  13 

.03 

•  41 

•  75 

2.40 

1^40 

.15 

.68 
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T 
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.02 

T 

.30 

TmlEhEm 

2.7( 

.32 

.05 

•  04 

•  04 

1.03 

'ot 

.06 

■  11 

.07 

LLINiSLEY   I  SE 

A.7» 

•  36 

.18 

•  64 

1.04 

* 

1.36 

NGHAM  MOUNTAIN 

2.0; 

.06 

•  95 

1.06 

!l3 

.05 

•  05 

•  07 

RMINGHAH  MS  AP  R 

♦  •33 

.01 

•  IS 
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.06 

T 
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4.15 

.55 

2^30  U30 

MT  PAVME 
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.95 

.10 

.12 

.24 

NEVA 

8.30  '02 

■  01 

■  84 

.35 
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.11 

7 

MTSVILLE  WB  AP 

2.21     >01  T 

.02  T 

.05  T 

.84 

T 

•36  .66 

.06 

.03 

.06 

.12 

STleville 

4.06  .24 

•  05 

.05 

.97 

U03 

.09 

,07 

.47 

1.09 

TOP 

3.01  .30 

.15 

•  95 

.15 

1^20 

•  10 

•  05 

.05 

.06 

CR 

3.46  .30 

.05 

.91 

1  .06 

•  40 

T 

,  W 

.21 

.43 

CKSOnviLLE  2  SW 

4.94  .04 

.30 

1 

1.25 

.03 

.10 

.26 

1.95 

Sm  t*to«*nc«  MMM  loUowing  Sutton  ladm* 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALAl 

Continued  


Day  of  Month 

Station 

O 

H 

1  2 

3 

] 

4 

5 

6 

I  I 
I  I 

10  1 

12 

13  1  14 

15 

IB  1  17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  I 

26  ' 

27 

28  I  29  1  30 

JASPER  4  N 

At31 

•  19 

T 

.95 

1.10 

.04 

.28 

.62 

1.13 

JORDAN  OAH 

.31 

■  20 

■  57 

1.56 

1  (62 

•  14 

.78 

.98 

1.24 

LAFAYETTE 

6.0! 

•  66 

.10 

.68 

1.22 

1.57 

1.04 

LAY  0AM 

.34 

■  10 

■  57 

1.58 

.07 

.61 

,78 

LEEDS 

4,54 

.33 

.  79 

1.02 

T 

.38 

.41 

1.54 

LEESBURG 

4.29 

.34 

.07 

.72 

1.25 

.05 

.21 

.70 

.95 

L I V INGSTON 

■  06 

■  68 

.15 

.80 

.03 

.66 

*62 

LOCKHART 

.37 

.11 

T 

■  90 

.52 

3.39 

2.48 

.85 

LOUISVILLE 

7.T1 

1.46 

■  05 

.33 

.36 

-95 

2.3] 

•  36 

Uo 

.23 

MADI SON 

3.10 

•  02 

79 

* 

.09 

.02 

,17 

magella 

4.  76 

.08 

.01 

.01 

.64 

1.13 

.04 

.30 

■  35 

2,00 

MARION   I  N 

.20 

2.02 

.06 

* 

1.34 

MARION  JUNCTION 

\',7] 

.08 

.30 

.05 

•  11 

.70 

1.26 

.04 

T 

■  25 

.90 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3.19 

•  02 

.24 

•  15 

.52 

.02 

1.25 

.03 

MARTIN  DAM 

6.41 

.31 

.16 

■  74 

1.24 

1*22 

.94 

1.80 

MATHEWS   1  SSW 

5  28 

.87 

.  30 

■  1  8 

.26 

T 

.52 

1.83 

.45 

T 

.45 

.42 

.02 

■  32 

.26 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

3.40 

.40 

.43 

1.4< 

.04 

.70 

MILLERS  FERRY 

4.57 

.36  T 

.12 

T 

.02 

.27  T 

.62 

T 

1.29 

T 

.47 

.54 

•  03 

M I L  STEAD 

6.98 

.33 

•  09 

.26 

.56 

1.96 

.68 

1.22 

•  78 

MINTER    3  NW 

4.64 

.11 

.22 

.73 

1.01 

•  94 

.07 

.10 

.90 

4*1  ] 

'o5 

'  36 

;i2 

.01 

•  17 

■  06 

1.20 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6.86 

.06 

.90 

1.30 

3.20 

iio' 

•  01 

•  19 

.20 

•  10 

.10 

MOBILE 

8.20 

T 

T 

1.15  T 

■  10 

.90 

5.55 

•  10 

■  10 

•  10 

HON  T  E   S  A  NO 

2.96 

•  06 

.11 

■  02 

1.13 

.82 

.19 

.05 

.12 

HONTEVALLO 

4.38 

.04 

■  50 

T 

.70 

1  .57 

T 

.13 

■  70 

.74 

MONTGOMERY  W6  AP  R 

•  66 

.48 

.50 

MOULTON 

2.1( 

.12 

.10 

.45 

.25 

.61 

.03 

.30 

.23 

MOULTON  2 

2.04 

.03 

.10 

■  7* 

•  64 

T 

•  02 

•  28 

■  23 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

2.28 

•  06 

.43 

■  75 

T 

•  01 

.23 

T 

.06 

NATCHEZ 

5.72 

■  48 

•  1  5 

•  44 

.27 

1  .06 

1*43 

.30 

.82 

■  19 

.58 

NEMBURG  2  NE 

* 

'4c 

.10 

.06 

.13 

NEW  MARKET 

IIti 

.62 

lo! 

!32 

*50 

111 

•  26 

.09 

.15 

•  10 

.09 

NEW  MARKET  2 

2.3: 

.10 

.05 

T 

T 

.68 

1,05 

.10 

NEWTON 

7.62 

.10 

.50 

25 

1.67 

2.60 

1.62 

.55 

ON EON T A 

4,  72 

.21 

•  1 1 

■  96 

•  96 

•  05 

.41 

.42 

1.60 

6.26 

.06 

•  35 

.  72 

K5] 

•  69 

.57 

T 

•  42 

.90 

ORRVILLE 

3.1  ■ 

.40 

.29 

• 

.23 

■  70 

1.09 

.42 

1.12 

OZARK  6  NNW 

6.6: 

.60 

.12 

.04 

■  60 

2.84 

.86 

.19 

T 

PAINT  ROCK  2  N 

3.10 

,40 

'99 
* 

•  97 

.03 

.16 

•  24 

•  31 

PALMERDALE  2  W 

4.51 

•  10 

.20 

1  .04 

•  85 

.92 

1.40 

PELL  CITY  1  NNE 

.11 

.50 

1  .48 

PEHRYVILLE 

3.55 

.27 

•  06 

.15 

■  45 

1.5( 

.13 

T 

.66 

.27 

PHENIX  CITY  2  NNW 

7.13 

1,31 

.35 

•  03 

.29 

.02 

.57 

1.89 

.84 

.16 

T 

.92 

.73 

P| CKENSVt  LLE 

4.33 

.  36 

•  96 

.09 

■  85 

T 

■  B6 

1.21 

PINE  HILL 

3.85 

•  20 

.  30 

•  60 

1 .05 

• 

1.50 

PINE  LEVEL 

.  38 

.35 

■  04 

1 86 

.12 

.07 

•  90 

■  65 

PLANTERVILLE  2  S5E 

3,41 

■ 

.74 

1.2; 

T 

.30 

.40 

1.05 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3,45 

.35 

T 

.15 

.IC 

.90 

1.10 

•  40 

•  05 

.10 

PRATTV I LLE 

4,8, 

,04 

.19 

31 

1  .65 

1.261 

.69 

.20 

PRIMROSE  FARM 

4.84 

•  03 

.  35 

.70 

T 

1  •48 

.50 

.77 

.48 

-53 

PUSHMATAHA 

08 

•  88 

.05 

.16 

•  16 

.26 

RAINSVJLLE 

lie? 

.32 

.01 

.22 

■  02 

.84 

UOO 

.08 

■  27 

•  65 

.46 

RED  BAY 

3.72 

.15 

.10 

1.16 

.50 

1.16 

•  10 

.10 

.30 

.15 

REDSTONE  ARSENAL 

1  .90 

.06 

•  03 

•  30 

.05 

* 

•  54 

.02 

T 

•  U9 

.05 

.35 

REFORM 

4,9E 

.02 

T 

•  33 

T 

_ 

■ 

1.09 

1.10 

1.37 

RIVER  FALLS 

*07 

68 

1*13 

2.95 

1.15 

.22 

T 

.57 

ROBERTSDALE   1  E 

5.92 

•  05 

•  03 

1*26 

■  02 

•  06 

3.79 

.37 

.04 

•  30 

ROCK FORD 

4,35 

.60 

.65 

U50 

.70 

j 

.40 

.50 

ROCK  MILLS 

4,99 

.36 

•  04 

•  7B 

1.14 

.31 

■  73 

1-51 

.08 

RUSSELLVILLE 

2.16 

•  22 

•  06 

45 

•  27 

.75 

•  09 

■  03 

.20 

•  11 

RUSSELLVILLE  2 

.74 

•  07 

T 

.20 

SAINT  BERNARD 

4.05 

.04  T 

.19 

•  01 

T 

.89 

T 

•  8S 

•  10  T 

■  22  T 

■  85 

.87 

T 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

4.02 

.11 

.12 

.87 

1.33 

.02 

.53 

1.04 

SAYfiE 

5.09 

.09 

,07 

.20 

•  63 

1.40 

.14 

.10 

■  93 

1.33 

SCOTTSBORO 

3.  39 

•  19 

•  02 

02 

■  79 

.90 

.39 

.55 

■  21 

•  32 

SCOTTSBOflO  SUBSTA 

01 

'o5 

*01 

'  66 

.88 

.46 

.24 

SEALE 

7,45 

.04 

.15 

.47 

.05 

■  72 

2.04 

1  .86 

.17 

1,61 

.32 

SELMA 

3.44 

.08 

.19 

.10 

.20 

T 

■  54 

.96 

.39 

■  26 

•  62 

•  06 

SHOEMAKER  SPR INGS 

3.06 

.74 

• 

.10 

.07 

.81 

1.15 

.11 

SLOCOMB 

10.17 

.12 

.  84 

•  48 

3^22 

.76 

4.05 

.70 

SNOW  HILL 

5.  64 

.10 

1*42 

1  .43 

14 

96 

.33 

SOUTH  HILL 

5.36 

,47 

•  10 

.16 

.36 

1^20 

1.01 

.97 

•  41 

•  66 

SUTTLE 

3.63 

.08 

.29 

.07 

•  15 

•  41 

1.48 

.05 

1.10 

3.43 

.22 

25 

* 

•  08 

* 

1.12 

.13 

36 

SYLACAUGA  4  NE 

4,56 

.50 

T 

.78 

1.60 

■  05 

.05 

■  91 

■  67 

SYLVANI A 

3,79 

,08 

.12 

•  95 

■  19 

■  13 

TALLADEGA 

5.10 

.54 

•  75 

1.78 

■  02 

.06 

.72 

1.21 

THOHASVILLE 

4.89 

.05 

.15 

.20 

• 

.60 

.22 

.84 

.83 

2.00 

T 

THORSB Y  Exp  STAT I  ON 

3,21 

.  38 

.10 

1.62 

.14 

.22 

.26 

thurlow  dam 

5.67 

■  04 

* 

• 

•  67 

1.97 

.44 

.41 

.78 

toney 

■  35 

.30 

.85 

.05 

.12 

03 

•  05 

!o6 

THAFFORD 

4.88 

.30 

.15 

1.04 

1.03 

.33 

.63 

1.40 

TROY 

7.25 

1.54 

.07 

.40 

■  44 

1.03 

2.55 

.18 

.19 

.65 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

4.70 

.35 

.59 

.88 

•  23 

T 

•  35 

.92 

J  .38 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

<..3sl 

•  01 

■  02 

.  38 

•  02 

.58 

UOO 

.11 

.  90 

1.33 

TUSKEGEE  2 

5.5? 

■  691 

1.66 

.90 

.30 

UNION  SPRINGS  5  S 

5.34 

.47 

.12 

!32 

.24 

.96 

2.10 

.20 

.22 

■  37 

.32 

uniontown 

3.40 

.30 

T 

.25 

.65 

1.55 

T 

.05 

.60 

VALLEY  HEAD 

3.62 

24 

.91 

1.03 

.16 

.54 

.48 

.46 

VERNON 

3,95 

•  08 

•  19 

1.06 

.86 

■  16 

•  31 

1.27 

WAOLEY 

5.88 

.07 

05 

.82 

1.48 

.73 

■  51 

1.81  1 

WALLACE  2  E 

7.1S 

.10 

T 

.67 

2.18 

2.57 

.79 

■  10 

,30 

.48  1 

WALNUT  GROVE 

.18 

1.00 

1.05 

■  10 

■  10 

.54 

1.00 

WATERLOO 

VM 

9,  '4 

04 

.90 

1^41 

■  10 

•  04 

1.25 

1 

WEST  SLOCTON 

3.9C 

.05 

.20 

1.80 

.05 

1 

WETUMPKA  1  W 

5.36 

.32 

.25 

•  16 

T 

.41 

1.361 

.55 

■  13 

T 

1.50 

.60 

WHATLEY 

4.73 

.50 

.06 

.40 

.28 

1.28 

1.34 

.30 

.11 

.46 

WHEELER  DAM 

2.28 

.16 

■  05< 

.03 

.03| 
T 

T 

•  63 

1.0ft 

■  12 

T 

■  09 

■  07 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.92 

.24 

■  04 

.05 

.03 

.80 

.9^ 

.12  T 

■  38 

.07 

.24 

WILSON  DAH 

2.45 

.07 

.05 

■  041 

.18 

.50 

1.32 

T 

T 

.17 

.  12 

WINFIELD  2  SW 

4,7(, 

.09 

.17 

■  03 

1 .00 

.20 

■  48 

.99 

.  66 

YATES  HYDRO  PLANT 

5,51 

.57 

.  33 

.03 

.26 

.46 

1.50 

.30 

■  22 

.87 

.95 

YOUNGS  STORE 

3,31 

.08 

.05 

.60 

'•'1 

.09 

.12 

.12 

.65 

.05 

Sec  releirnce  noies  following  Station  Ir.dei 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

APRIL  1961 


Da701  Month  a 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

57~ 

58 

78 

73 

76 

66 

67.2 

MIN 

37 

32 

45 

35 

40 

41 

35 

34 

41 

39 

32 

35 

41 

39 

40 

36 

34 

34 

38 

43 

48 

55 

54 

59 

61 

S4 

51 

61 

38 

38 

42.0 

70 

78 

70 

76 

79 

79 

81 

83 

80 

65 

74.4 

MIN 

42 

30 

46 

33 

32 

45 

31 

33 

49 

45 

32 

49 

45 

32 

59 

36 

33 

31 

33 

43 

50 

46 

64 

62 

57 

45 

38 

39 

42.1 

60 

70 

62 

65 

70 

60 

76 

71.1 

MIN 

40 

34 

44 

39 

39 

44 

29 

31 

43 

44 

37 

43 

44 

40 

44 

34 

34 

34 

36 

44 

45 

54 

58 

6U 

62 

59 

62 

45 

46 

48 

43.5 

60 

70 

72 

72 

81 

82 

84 

83 

84 

78 

7  9 

84 

76 

74.3 

MIN 

48 

35 

50 

43 

38 

47 

39 

39 

48 

40 

39 

47 

42 

39 

53 

40 

38 

41 

41 

44 

50 

49 

53 

60 

63 

66 

64 

54 

47 

48 

46.8 

73 

72 

82 

71.2 

MIN 

3S 

36 

43 

35 

36 

43 

31 

35 

49 

41 

33 

48 

42 

39 

43 

38 

37 

34 

39 

49 

54 

51 

60 

59 

66 

61 

62 

48 

43 

43 

44.2 

63 

79 

69 

80 

72.0 

MIN 

40 

35 

45 

36 

34 

46 

30 

37 

49 

42 

33 

42 

44 

35 

62 

35 

36 

39 

37 

45 

49 

50 

57 

58 

57 

58 

54 

47 

40 

42 

43.4 

60 

78 

65 

68.0 

MIN 

35 

33 

39 

34 

40 

27 

34 

40 

39 

34 

40 

43 

37 

55 

35 

36 

30 

36 

49 

65 

56 

55 

58 

61 

54 

61 

42 

36 

42 

42.2 

76 

67 

74 

80 

83 

76.2 

MIN 

46 

37 

48 

42 

43 

47 

42 

43 

61 

41 

46 

51 

43 

43 

61 

38 

46 

47 

42 

48 

53 

54 

57 

64 

67 

68 

67 

57 

52 

54 

49.9 

73 

78 

62 

70 

71 

71.5 

MIN 

44 

30 

43 

36 

35 

47 

40 

41 

60 

46 

36 

45 

46 

36 

50 

37 

35 

35 

37 

46 

60 

45 

52 

60 

61 

63 

65 

61 

46 

44 

46.0 

80 

72 

70.6 

MIN 

40 

33 

43 

38 

37 

39 

32 

36 

43 

44 

35 

41 

46 

38 

41 

35 

36 

33 

39 

44 

49 

51 

56 

61 

64 

56 

56 

46 

43 

45 

43.2 

68 

82 

75.6 

MIN 

47 

38 

48 

43 

45 

44 

42 

40 

65 

42 

45 

55 

44 

47 

61 

39 

45 

60 

46 

52 

55 

55 

59 

66 

66 

70 

72 

63 

65 

66 

51.1 

62 

60 

69 

62 

62 

75 

79 

79 

83 

70.3 

MIN 

37 

37 

48 

36 

39 

42 

31 

36 

46 

41 

35 

47 

46 

38 

37 

36 

37 

38 

60 

56 

68 

68 

64 

66 

56 

63 

45 

38 

44 

44.6 

60 

70 

64 

63 

59 

72 

66 

63 

80 

82 

72.0 

MIN 

40 

33 

47 

36 

38 

45 

29 

34 

49 

43 

37 

47 

43 

43 

59 

34 

36 

33 

37 

48 

56 

53 

61 

62 

66 

56 

55 

45 

42 

44 

46.0 

61 

66 

79 

67 

66 

64 

63 

82 

72.2 

MIN 

41 

37 

46 

39 

43 

38 

33 

41 

49 

45 

41 

49 

46 

44 

43 

37 

39 

35 

40 

49 

57 

68 

62 

63 

66 

55 

54 

47 

43 

47 

46.2 

78 

72 

76 

69 

75 

66 

73 

74 

68 

7  8 

74 

74 

74.7 

MIN 

48 

34 

44 

42 

36 

61 

42 

36 

47 

42 

41 

48 

45 

38 

56 

38 

37 

40 

37 

42 

50 

47 

62 

61 

64 

68 

67 

49 

48 

45 

46.  5 

85 

77.7 

MIN 

50 

40 

48 

44 

38 

49 

42 

36 

47 

40 

39 

53 

45 

40 

63 

4U 

38 

43 

37 

42 

48 

49 

53 

62 

66 

68 

68 

48 

49 

49 

47.8 

70 

66 

52 

67 

61 

81 

83 

80 

79 

70.7 

MIN 

38 

32 

44 

37 

38 

42 

28 

31 

46 

41 

31 

47 

43 

32 

59 

36 

39 

34 

36 

45 

57 

56 

68 

62 

63 

56 

51 

40 

32 

41 

43.1 

MAX 

70 

82 

73.7 

MIN 

41 

32 

48 

36 

35 

47 

30 

35 

40 

44 

36 

49 

45 

36 

60 

34 

35 

32 

35 

44 

52 

60 

57 

59 

66 

56 

50 

45 

41 

42 

43.7 

75 

65 

70 

69 

60 

85 

80 

83 

85 

89 

86 

80 

60 

8  3 

76 

83 

76.2 

MIN 

44 

37 

47 

39 

42 

46 

38 

40 

49 

42 

41 

50 

42 

43 

62 

37 

41 

43 

40 

46 

52 

56 

61 

61 

66 

61 

65 

60 

46 

48 

47.8 

71 

65 

62 

70 

72 

70.7 

MIN 

44 

34 

36 

34 

35 

36 

35 

39" 

41 

44 

35 

37 

41 

35 

36 

46 

46 

48 

61 

58 

68 

63 

59 

47 

41 

41 

*3.1 

68 

69 

69.6 

MIN 

41 

34 

39 

37 

35 

46 

28 

31 

35 

44 

33 

44 

46 

33 

36 

37 

38 

35 

34 

46 

53 

50 

62 

59 

61 

62 

53 

48 

39 

40 

42.3 

79 

74.1 

MIN 

42 

33 

40 

38 

35 

45 

32 

38 

42 

46 

38 

45 

46 

36 

46 

36 

38 

34 

36 

42 

49 

50 

69 

64 

67 

68 

58 

45 

44 

44 

44.2 

74 

78 

83 

83 

77.0 

MIN 

44 

33 

49 

40 

38 

46 

37 

37 

63 

37 

39 

62 

41 

40 

63 

36 

41 

40 

37 

42 

46 

64 

68 

59 

67 

61 

65 

60 

47 

48 

46.6 

83 

80 

80 

78 

82 

74.3 

MIN 

43 

34 

49 

37 

37 

48 

31 

34 

36 

45 

35 

50 

47 

37 

60 

36 

31 

34 

37 

45 

56 

62 

61 

60 

62 

60 

56 

48 

42 

45 

44.9 

83 

85 

82 

76.1 

MIN 

42 

33 

44 

39 

45 

45 

40 

41 

53 

37 

43 

49 

39 

46 

69 

34 

41 

45 

46 

52 

53 

57 

69 

63 

62 

69 

66 

59 

64 

57 

49.0 

80 

79 

73 

70.5 

MIN 

41 

32 

41 

37 

41 

47 

34 

35 

43 

44 

36 

44 

45 

36 

46 

36 

40 

35 

37 

42 

52 

60 

67 

60 

64 

62 

58 

46 

43 

45 

44.  3 

MAX 

72 

75 

76 

71 

72 

72 

69 

82 

87 

76.8 

MIN 

37 

37 

38 

43 

41 

41 

37 

43 

41 

57 

45 

46 

61 

38 

41 

44 

46 

52 

51 

62 

52 

56 

62 

63 

66 

63 

49 

47.4 

72 

76 

80 

79 

80 

8  6 

80 

80 

74.6 

MIN 

48 

48 

56 

41 

46 

50 

46 

42 

58 

39 

46 

57 

41 

46 

65 

37 

44 

51 

46 

48 

56 

60 

65 

68 

70 

70 

72 

57 

67 

56 

52.8 

72 

72.0 

MIN 

42 

37 

53 

41 

45 

46 

37 

44 

62 

45 

44 

49 

46 

47 

57 

37 

42 

44 

43 

49 

53 

65 

62 

62 

65 

57 

58 

68 

49 

52 

49.0 

65 

67 

68 

82 

79 

67 

68.3 

MIN 

39 

36 

48 

37 

40 

43 

38 

39 

40 

41 

37 

41 

46 

38 

60 

36 

36 

39 

39 

49 

56 

69 

69 

64 

65 

66 

54 

47 

42 

44 

45.3 

67 

62 

69 

66 

66 

5  3 

67 

66 

71 

62 

72 

65 

80 

84 

84 

7  6 

61 

75 

72.5 

MIN 

44 

38 

39 

41 

41 

45 

42 

42 

47 

46 

42 

46 

48 

46 

47 

37 

37 

41 

41 

41 

49 

54 

58 

63 

66 

58 

57 

50 

60 

49 

46.8 

63 

70 

76 

68 

84 

83 

76.3 

MIN 

50 

41 

47 

42 

43 

44 

44 

66 

45 

45 

51 

48 

46 

51 

43 

45 

49 

46 

49 

54 

52 

56 

62 

67 

68 

64 

67 

5? 

52 

50.6 

68 

60 

66 

68 

79 

82 

81 

83 

85 

83 

82 

7  g 

76 

72 

70.5 

MIN 

36 

30 

49 

33 

35 

42 

29 

35 

42 

40 

35 

39 

44 

41 

48 

29 

28 

31 

38 

49 

51 

60 

56 

63 

63 

54 

52 

42 

37 

43 

42.1 

MAX 

68 

75 

86 

78 

83 

81 

76.7 

MIN 

50 

42 

44 

42 

44 

49 

42 

45 

62 

44 

43 

52 

48 

42 

62 

41 

46 

49 

42 

42 

52 

62 

57 

69 

64 

68 

66 

55 

53 

62 

60.0 

MAX 

76 

63 

73 

67 

63 

78 

67 

70 

72 

73 

66 

75 

78 

63 

72 

75 

81 

74.8 

MIN 

50 

38 

47 

46 

40 

46 

40 

37 

42 

46 

40 

43 

48 

39 

47 

41 

46 

41 

41 

45 

50 

61 

65 

59 

63 

67 

66 

51 

51 

45 

47.4 

MAX 

77 

62 

71 

74 

65 

78 

67 

69 

70 

76 

67 

73 

76 

70 

77 

78 

65 

75 

76 

60 

84 

79 

82 

87 

87 

75 

82 

86 

HIN 

47 

36 

44 

42 

40 

51 

42 

45 

48 

41 

43 

47 

43 

42 

62 

38 

41 

42 

40 

45 

54 

51 

56 

62 

67 

69 

53 

49 

62 

47.7 

MAX 

63 

72 

75 

65 

78 

61 

67 

69 

76 

65 

70 

69 

70 

74 

77 

64 

74 

75 

79 

82 

77 

80 

84 

84 

84 

77 

82 

86 

76 

82 

74.5 

HIN 

44 

34 

46 

42 

38 

44 

42 

38 

61 

41 

41 

49 

43 

40 

46 

37 

41 

40 

38 

43 

60 

61 

60 

64 

68 

69 

56 

50 

49 

60 

46.8 

MAX 

71 

69 

72 

67 

73 

69 

70 

71 

74 

70 

69 

70 

67 

73 

71 

74 

72 

76 

78 

79 

75 

78 

80 

82 

84 

82 

85 

85 

79 

80 

74.8 

MIN 

50 

38 

53 

45 

46 

50 

45 

45 

65 

45 

46 

56 

47 

46 

45 

42 

49 

61 

48 

52 

65 

53 

60 

66 

68 

70 

70 

57 

68 

56 

52.2 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 
57  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

K  Al  if  U  I  1  1  ^ 

66 

56 

65 

60 

62 

74 

54 

65 

66 

60 

55 

71 

61 

50 

76 

80 

50 

63 

73 

76 

72 

77 

61 

83 

80 

77 

74 

77 

75 

67 

69.0 

HIN 

3S 

35 

50 

36 

37 

42 

29 

33 

41 

40 

35 

50 

45 

42 

51 

35 

37 

33 

37 

60 

53 

52 

61 

63 

54 

54 

53 

45 

36 

44.0 

60 

71 

60 

64 

77 

62 

67 

65 

67 

62 

73 

65 

67 

77 

79 

62 

67 

70 

80 

61 

82 

64 

86 

64 

63 

60 

77 

60 

74 

65 

73.0 

MIN 

36 

35 

49 

37 

40 

45 

30 

39 

47 

43 

39 

46 

43 

39 

53 

34 

36 

33 

39 

46 

52 

58 

61 

62 

56 

57 

65 

46 

49 

45.5 

FOAT  MOftGAN 

68 

65 

70 

63 

71 

65 

65 

66 

72 

56 

65 

70 

64 

71 

73 

70 

69 

70 

72 

74 

73 

74 

75 

74 

77 

60 

SO 

76 

73 

78 

71.1 

MIN 

51 

52 

56 

50 

54 

52 

49 

54 

63 

50 

54 

56 

52 

54 

55 

48 

56 

50 

60 

57 

66 

65 

66 

66 

70 

71 

72 

59 

52 

66.7 

FRISCO  CITY 

MAX 

76 

62 

71 

73 

65 

77 

51 

67 

70 

76 

67 

72 

66 

58 

76 

60 

55 

74 

75 

79 

62 

78 

61 

65 

64 

64 

74 

61 

83 

76 

73.9 

MIN 

44 

37 

47 

41 

44 

48 

42 

44 

43 

39 

43 

46 

42 

44 

51 

37 

43 

44 

44 

49 

54 

56 

59 

62 

64 

54 

55 

55 

51 

48.5 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

62 

66 

60 

61 

75 

65 

62 

60 

66 

55 

71 

57 

59 

75 

79 

63 

65 

66 

74 

77 

77 

82 

84 

61 

61 

76 

70 

77 

69 

60 

70.2 

MIN 

40 

32 

46 

37 

36 

46 

31 

32 

49 

43 

33 

45 

46 

35 

60 

36 

36 

34 

37 

50 

57 

52 

55 

69 

64 

59 

53 

44 

39 

41 

44.3 

GAINESV I LLE 

MAX 

66 

60 

72 

60 

64 

60 

52 

67 

67 

71 

58 

71 

62 

55 

76 

8U 

64 

70 

70 

79 

62 

81 

62 

64 

84 

63 

75 

76 

80 

72 

71.9 

HIN 

42 

38 

49 

39 

43 

46 

36 

45 

46 

45 

41 

45 

47 

45 

53 

36 

43 

41 

41 

49 

50 

51 

62 

54 

67 

59 

66 

50 

49 

47.6 

GENEVA 

MAX 

73 

64 

73 

79 

65 

76 

62 

70 

69 

76 

59 

72 

79 

70 

78 

73 

66 

75 

78 

79 

62 

62 

60 

86 

85 

64 

60 

80 

65 

79 

75.7 

MIN 

51 

38 

46 

42 

39 

55 

42 

40 

50 

43 

43 

52 

50 

42 

56 

42 

42 

46 

44 

47 

53 

51 

53 

61 

64 

69 

66 

55 

51 

60 

49.5 

G 1 LBERTOHN 

MAX 

66 

75 

72 

66 

82 

77 

70 

69 

75 

69 

74 

63 

71 

79 

64 

59 

75 

76 

82 

84 

62 

62 

86 

65 

84 

78 

84 

87 

77 

S3 

77.0 

MIN 

42 

32 

41 

37 

37 

47 

25 

37 

42 

35 

40 

53 

41 

40 

63 

33 

37 

35 

36 

41 

44 

66 

50 

62 

69 

61 

65 

47 

47 

46 

45.4 

GREENSBORO 

MAX 

63 

73 

63 

65 

79 

69 

70 

65 

72 

55 

71 

55 

67 

77 

60 

55 

71 

72 

79 

81 

76 

80 

62 

63 

62 

76 

81 

64 

75 

61 

73  .  H 

MIN 

36 

50 

39 

43 

40 

35 

41 

51 

45 

41 

50 

49 

44 

51 

35 

41 

41 

42 

50 

53 

64 

51 

63 

63 

56 

61 

62 

49 

^' 

47.7 

GREENV 1 LLE 

MAX 

66 

73 

72 

64 

80 

72 

69 

68 

74 

73 

75 

70 

67 

79 

62 

74 

74 

74 

78 

84 

80 

80 

63 

83 

64 

76 

81 

66 

79 

80 

76.0 

MIN 

46 

36 

46 

43 

40 

49 

42 

44 

53 

43 

43 

51 

44 

42 

62 

37 

40 

45 

41 

48 

53 

53 

59 

62 

66 

59 

57 

54 

51 

^' 

49.3 

GUNT  ERSV 1 LLE 

MAX 

66 

65 

59 

61 

74 

67 

65 

64 

62 

57 

59 

54 

56 

75 

76 

65 

55 

55 

73 

76 

78 

84 

64 

80 

76 

76 

75 

78 

76 

79 

70.5 

MIN 

34 

37 

41 

36 

37 

43 

34 

34 

44 

43 

35 

48 

36 

37 

32 

35 

36 

35 

39 

43 

46 

47 

45 

43 

43 

40 

62 

47 

44 

40.4 

HALEYV I LLE 

MAX 

64 

64 

67 

59 

63 

72 

56 

63 

58 

67 

57 

69 

54 

52 

77 

79 

58 

64 

57 

79 

86 

80 

82 

84 

81 

60 

77 

77 

77 

77 

70.3 

MIN 

37 

30 

35 

32 

34 

42 

29 

33 

39 

40 

35 

47 

44 

39 

46 

32 

35 

36 

36 

41 

48 

67 

59 

63 

66 

60 

53 

46 

36 

40 

42.5 

HAMILTON 

MAX 

63 

57 

68 

62 

62 

72 

57 

63 

60 

67 

58 

70 

57 

63 

75 

77 

54 

57 

76 

80 

78 

61 

62 

60 

79 

73 

76 

75 

71 

69.6 

HIN 

36 

30 

40 

35 

36 

40 

35 

36 

40 

39 

37 

41 

42 

36 

46 

32 

34 

38 

49 

52 

57 

59 

51 

63 

53 

51 

43 

43 

44 

41.6 

MAYNEVI LLE 

MAX 

76 

66 

65 

64 

65 

63 

64 

67 

65 

63 

64 

74 

70 

66 

76 

60 

72 

73 

75 

74 

76 

61 

84 

80 

61 

61 

80 

62 

72.6 

MIN 

37 

38 

39 

37 

38 

36 

41 

38 

41 

45 

43 

47 

48 

43 

42 

44 

43 

41 

46 

52 

55 

59 

62 

61 

60 

57 

54 

46.4 

HEADLAND 

MAX 

73 

62 

71 

76 

62 

76 

61 

70 

70 

75 

67 

72 

75 

57 

76 

75 

62 

72 

73 

77 

77 

79 

60 

64 

84 

86 

79 

62 

63 

75 

74.0 

MIN 

49 

40 

43 

41 

42 

53 

42 

42 

50 

43 

43 

47 

47 

44 

52 

41 

45 

46 

45 

50 

51 

52 

53 

69 

54 

68 

66 

56 

52 

49.4 

HEFLIN 

69 

67 

65 

66 

75 

72 

65 

61 

57 

65 

72 

72 

65 

77 

60 

70 

57 

67 

76 

76 

78 

84 

64 

62 

80 

62 

79 

84 

83 

84 

73.8 

MIN 

41 

33 

40 

35 

30 

46 

32 

31 

38 

43 

31 

49 

45 

33 

-52 

38 

34 

31 

31 

42 

47 

45 

52 

50 

55 

55 

62 

45 

49 

60 

41.6 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

76 

60 

71 

72 

62 

77 

50 

66 

66 

75 

63 

75 

70 

65 

70 

60 

52 

73 

71 

73 

61 

80 

78 

62 

83 

62 

75 

80 

61 

70 

72.3 

HIN 

45 

34 

42 

39 

45 

50 

40 

43 

45 

44 

42 

49 

45 

44 

41 

38 

40 

46 

50 

51 

52 

53 

56 

60 

53 

56 

65 

54 

50 

46.0 

HUNTSVILLE  WB  AP 

HAX 

57 

64 

61 

63 

69 

55 

62 

61 

66 

52 

71 

51 

60 

78 

60 

60 

54 

57 

76 

80 

80 

84 

68 

84 

60 

72 

76 

77 

69 

66 

70.2 

MIN 

38 

35 

41 

34 

40 

39 

33 

38 

46 

38 

36 

47 

42 

39 

42 

37 

37 

36 

39 

54 

59 

59 

61 

65 

57 

55 

52 

46 

41 

45 

44.  7 

JASPER  4  N 

MAX 

61 

71 

60 

67 

79 

66 

65 

61 

69 

60 

73 

64 

54 

80 

83 

64 

68 

71 

78 

63 

62 

84 

83 

84 

63 

75 

80 

80 

72 

84 

73.1 

MIN 

36 

29 

46 

33 

32 

43 

28 

32 

48 

42 

33 

46 

43 

32 

43 

32 

29 

30 

33 

42 

49 

54 

55 

52 

64 

56 

53 

41 

36 

41.6 

LAFAYETTE 

MAX 

70 

71 

55 

60 

77 

72 

66 

62 

65 

53 

70 

72 

55 

76 

79 

58 

59 

69 

73 

75 

76 

61 

61 

61 

81 

74 

72 

80 

59 

60 

72.1 

HIN 

43 

34 

46 

34 

40 

45 

39 

36 

46 

45 

34 

46 

45 

38 

58 

36 

39 

39 

43 

47 

46 

46 

59 

69 

50 

65 

66 

62 

40 

45.0 

LIVINGSTON 

HAX 

62 

74 

66 

66 

61 

68 

67 

73 

60 

72 

62 

67 

78 

83 

55 

73 

72 

80 

82 

81 

62 

64 

64 

64 

76 

79 

83 

72 

83 

74.5 

HIN 

42 

36 

53 

40 

43 

46 

35 

43 

53 

45 

42 

50 

45 

44 

46 

36 

36 

40 

39 

46 

50 

57 

56 

53 

66 

69 

60 

49 

49 

60 

47.6 

LOCKHART 

MAX 

74 

64 

71 

75 

65 

76 

60 

67 

70 

76 

68 

73 

74 

70 

75 

73 

55 

74 

76 

78 

82 

79 

78 

64 

62 

62 

79 

83 

65 

77 

74.5 

HIN 

50 

36 

49 

43 

40 

56 

42 

45 

51 

42 

43 

51 

44 

41 

61 

39 

43 

50 

42 

47 

53 

50 

55 

62 

66 

68 

68 

54 

63 

5  1 

49.9 

MAOl SON 

HAX 

66 

56 

64 

59 

67 

68 

56 

64 

59 

67 

53 

70 

52 

50 

75 

78 

56 

52 

65 

73 

76 

78 

82 

64 

61 

76 

71 

77 

75 

69 

66.5 

HIN 

39 

32 

46 

33 

36 

42 

31 

36 

45 

40 

35 

49 

46 

41 

57 

36 

37 

34 

36 

51 

63 

58 

65 

54 

54 

54 

53 

44 

40 

44 

44.5 

MARION  JUNCTION   2  NE 

HAX 

61 

71 

64 

62 

79 

68 

68 

64 

72 

53 

71 

64 

55 

79 

62 

63 

71 

71 

79 

62 

80 

82 

84 

85 

83 

76 

78 

81 

73 

61 

73.5 

HIN 

42 

36 

48 

39 

42 

46 

37 

43 

46 

46 

41 

51 

47 

43 

52 

35 

34 

45 

42 

48 

63 

54 

62 

62 

66 

56 

55 

52 

50 

46.2 

MARTIN  DAM 

MAX 

66 

71 

66 

61 

77 

72 

64 

63 

69 

66 

71 

71 

62 

75 

80 

70 

71 

66 

73 

75 

77 

60 

79 

82 

84 

78 

75 

60 

75 

60 

72.7 

HIN 

45 

37 

47 

36 

36 

46 

46 

44 

46 

45 

40 

50 

47 

36 

60 

44 

34 

32 

31 

38 

43 

47 

59 

59 

52 

54 

52 

54 

43 

46 

46.2 

MINTER   3  NW 

HAX 

76 

58 

71 

66 

62 

77 

50 

67 

57 

73 

62 

73 

66 

55 

76 

eu 

63 

71 

70 

78 

62 

79 

60 

80 

64 

64 

71 

77 

60 

72 

72.1 

HIN 

44 

38 

39 

40 

39 

44 

39 

41 

45 

45 

43 

44 

43 

42 

45 

37 

36 

42 

42 

45 

52 

64 

55 

62 

63 

57 

54 

51 

50 

49 

46.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

70 

76 

69 

72 

64 

66 

70 

74 

68 

54 

70 

66 

72 

79 

65 

75 

77 

79 

78 

76 

77 

81 

60 

82 

77 

86 

85 

60 

60 

74.2 

MIN 

45 

38 

46 

42 

46 

45 

44 

45 

50 

41 

47 

46 

43 

45 

46 

40 

45 

50 

47 

50 

65 

57 

56 

55 

56 

71 

65 

69 

59 

60.8 

MOBILE 

MAX 

76 

66 

66 

75 

70 

71 

54 

66 

70 

78 

70 

59 

68 

65 

72 

60 

68 

77 

80 

60 

75 

75 

73 

75 

76 

77 

77 

86 

85 

79 

73.4 

MIN 

49 

44 

53 

45 

49 

52 

47 

50 

54 

45 

49 

53 

47 

51 

50 

43 

51 

55 

53 

66 

50 

61 

64 

66 

59 

71 

71 

62 

59 

62 

66.2 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

61 

71 

68 

62 

77 

62 

66 

64 

72 

64 

73 

69 

66 

77 

78 

62 

71 

71 

74 

60 

76 

60 

61 

64 

63 

72 

81 

a  1 

72 

80 

72.7 

MIN 

45 

37 

47 

41 

40 

47 

36 

42 

51 

45 

43 

51 

46 

41 

45 

38 

43 

42 

41 

45 

53 

49 

64 

62 

66 

67 

61 

54 

49 

47.7 

MOULT  ON  2 

MAX 

56 

66 

60 

64 

69 

58 

63 

59 

57 

54 

70 

54 

60 

77 

79 

60 

63 

66 

76 

80 

80 

62 

84 

82 

79 

76 

76 

75 

70 

83 

69.9 

MIN 

37 

38 

47 

35 

42 

41 

30 

35 

46 

40 

36 

46 

29 

40 

46 

35 

35 

33 

37 

56 

57 

69 

51 

66 

67 

55 

53 

43 

35 

44.2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

55 

65 

60 

62 

66 

57 

62 

55 

67 

53 

66 

60 

57 

75 

77 

58 

61 

56 

73 

79 

61 

61 

64 

61 

60 

70 

77 

75 

59 

85 

66.6 

HIN 

37 

41 

41 

35 

42 

40 

36 

40 

44 

38 

37 

46 

41 

39 

40 

33 

35 

33 

37 

47 

55 

50 

61 

66 

54 

53 

52 

45 

41 

46 

44.  1 

NATCHEZ 

HAX 

65 

73 

72 

65 

76 

71 

68 

69 

75 

69 

72 

67 

59 

78 

82 

67 

74 

76 

79 

82 

77 

81 

83 

65 

64 

81 

62 

64 

75 

81 

75.6 

MIN 

45 

32 

47 

40 

36 

45 

36 

36 

50 

39 

39 

42 

42 

37 

53 

36 

37 

38 

36 

41 

49 

62 

54 

54 

65 

63 

54 

45 

45 

46 

45.2 

NEW   MARKET  2 

HAX 

61 

63 

61 

63 

66 

58 

61 

61 

67 

55 

69 

54 

63 

79 

78 

51 

53 

72 

75 

76 

64 

62 

77 

76 

78 

77 

77 

8  1 

81 

81 

70.4 

HIN 

35 

31 

46 

26 

34 

41 

26 

31 

45 

39 

29 

45 

34 

35 

33 

32 

29 

34 

47 

57 

59 

63 

66 

52 

51 

41 

41 

41 

31 

40 

40.5 

ONEONTA 

HAX 

66 

58 

67 

55 

62 

74 

51 

63 

56 

65 

55 

70 

53 

60 

71 

61 

50 

66 

57 

60 

81 

76 

82 

63 

81 

81 

75 

76 

76 

69 

69.2 

HIN 

36 

34 

43 

37 

35 

43 

26 

31 

36 

41 

32 

41 

44 

33 

34 

36 

37 

33 

34 

64 

54 

56 

51 

62 

65 

55 

62 

43 

36 

41 

42.3 

OPELIKA 

HAX 

75 

62 

71 

67 

64 

72 

50 

69 

64 

68 

66 

70 

71 

55 

67 

80 

63 

59 

70 

78 

77 

76 

60 

79 

81 

82 

76 

82 

82 

75 

71.7 

HIN 

44 

29 

34 

34 

32 

41 

35 

36 

44 

44 

35 

37 

43 

32 

37 

35 

37 

32 

33 

45 

45 

44 

60 

56 

60 

52 

63 

54 

44 

40 

41.9 

OZARK   6  NNW 

HAX 

76 

62 

72 

76 

62 

79 

59 

69 

70 

73 

55 

73 

71 

56 

77 

60 

53 

73 

74 

75 

60 

76 

60 

86 

64 

65 

79 

82 

83 

75 

74.3 

MIN 

48 

37 

37 

39 

41 

47 

40 

41 

45 

40 

39 

43 

39 

39 

39 

39 

46 

45 

PELL   CITY    1  NNE 

HAX 

69 

57 

66 

55 

62 

77 

52 

63 

51 

58 

57 

72 

64 

62 

75 

81 

66 

57 

76 

79 

79 

64 

61 

81 

76 

73 

66 

70 

70.1 

42 

34 

36 

37 

36 

']6 

31 

32 

33 

44 

33 

43 

45 

33 

42 

37 

32 

35 

45 

64 

49 

66 

52 

57 

54 

44 

38 

40 

41.9 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

74 

61 

68 

69 

61 

75 

52 

67 

54 

56 

64 

73 

72 

64 

75 

74 

51 

69 

59 

73 

75 

77 

SO 

60 

81 

63 

72 

74 

60 

72 

7U.9 

HIN 

47 

38 

36 

37 

39 

47 

43 

43 

46 

45 

36 

42 

44 

41 

49 

40 

37 

40 

48 

49 

51 

48 

59 

62 

57 

65 

52 

46 

49 

46.7 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

• 

01 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

1 

At«i 

RATTVILLE 

MAX 
MIN 

a 

AS 

73 
35 

65 
45 

64 
40 

79 
39 

66 
47 

69 

37 

65 
42 

72 
53 

67 
45 

72 
42 

69 
53 

68 
41 

79 
40 

78 
61 

65 
38 

73 
43 

74 
40 

77 
41 

82 
47 

81 
54 

83 

51 

82 

57 

86 

59 

86 

80 

82 

86 

77 

82 

74.9 
47.9 

USHMATAHA 

MAX 
MIN 

70 
41 

61 
34 

74 
42 

67 
39 

65 
38 

81 
43 

50 
37 

67 
38 

68 
45 

74 

36 

74 

38 

72 
46 

75 
39 

77 
37 

80 
41 

82 
52 

81 
61 

83 
61 

84 

63 

84 

66 

84 

59 

70 
58 

80 
47 

83 

72 

74.3 
45.7 

EO  BAY 

MAX 
MIN 

62 
36 

56 
36 

66 
43 

61 

35 

63 
34 

67 
41 

56 
34 

62 
34 

58 
40 

65 
40 

56 
37 

70 
46 

55 
42 

63 
44 

75 
50 

76 
32 

59 

30 

62 

37 

67 
41 

75 
47 

80 
57 

80 
57 

82 

60 

83 

62 

80 
64 

77 
54 

72 
52 

77 
5 1 

75 

73 

68.4 
44.0 

EOSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

55 
38 

63 
30 

63 
40 

60 
36 

69 

37 

55 
34 

63 
30 

63 
34 

66 
46 

53 
34 

69 
34 

62 
46 

57 
38 

75 
36 

77 
41 

58 
37 

61 
38 

63 
33 

72 
37 

77 
49 

77 
49 

80 
57 

82 
6 1 

80 

78 
65 

72 
52 

76 

75 
45 

68 

80 

68.3 
42.3 

OBERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

76 
49 

38 

70 
51 

72 
44 

68 

43 

72 
57 

61 

43 

69 
43 

70 
54 

75 
44 

68 
44 

70 
51 

69 
44 

68 
44 

74 
58 

73 
39 

66 
45 

73 
54 

78 
47 

79 
48 

78 

53 

75 
50 

79 

81 
65 

80 

81 

82 

85 

79 

74.0 
51.0 

OCKFORD 

MAX 
MIN 

69 
43 

60 
30 

70 
42 

65 
35 

66 

33 

77 
45 

55 

J  6 

67 

37 

66 
46 

68 
44 

61 
35 

73 
44 

66 
45 

70 
34 

75 
50 

81 
35 

60 
31 

68 
32 

70 
35 

72 
43 

80 
48 

80 

81 

81 
56 

82 

82 

77 

77 

61 

73 

71.8 
42.8 

OCK  MILLS 

MAX 

MIN 

67 
43 

69 
31 

66 
43 

63 
35 

75 
33 

73 
47 

67 
39 

63 

33 

67 
48 

70 
45 

72 
32 

68 
49 

65 
45 

76 
33 

79 
58 

75 
35 

69 

33 

69 

31 

77 

35 

77 

76 
45 

81 

82 

83 

55 

82 

61 

77 

81 

77 

80 

73.6 
43.7 

USSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

63 
37 

56 
33 

65 
34 

60 
31 

63 
34 

67 
41 

56 
29 

60 
36 

66 
41 

57 
40 

55 
33 

69 

36 

57 
36 

60 
34 

74 
46 

75 
33 

57 
32 

62 

29 

66 

33 

78 
39 

79 
54 

79 
56 

81 
60 

82 

80 

78 
52 

71 

78 

79 

70 

68.1 
41.4 

AINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

67 
3S 

65 
34 

57 
49 

70 
45 

61 

36 

77 
42 

52 
36 

62 
34 

67 

33 

69 
34 

54 

34 

73 
39 

61 
45 

59 
36 

78 
47 

83 
35 

6U 
32 

64 

35 

65 

37 

60 
47 

83 
56 

79 
66 

84 

58 

82 
63 

81 
63 

82 

71 

75 

77 

68 

70.2 
43.2 

AND   Ml    STATE   FARM  A  U 

MAX 
MIN 

62 
37 

62 
33 

60 
48 

58 
34 

73 
39 

62 
41 

60 
31 

58 

32 

63 
46 

58 
39 

68 
32 

63 
45 

56 
47 

73 
33 

78 

57 

72 
34 

62 

36 

61 

35 

71 
39 

75 
47 

76 
55 

81 

53 

83 
56 

81 

59 

78 

75 

72 

73 

65 

78 

68.5 
43.3 

COIISBORO 

MAX 
MIN 

67 
40 

55 
32 

63 
39 

60 
36 

60 
35 

70 
37 

55 
29 

61 

29 

60 
35 

65 
44 

52 
34 

69 
37 

65 
45 

59 
34 

75 
35 

78 
36 

72 
41 

61 
34 

64 

37 

72 
37 

75 
46 

75 
57 

82 
56 

83 
62 

80 
66 

79 
57 

75 
53 

76 

76 

69 

37 

68.4 
41.4- 

EALE 

MAX 
MIN 

66 
45 

70 
31 

72 
44 

63 
38 

78 

35 

71 
43 

69 

43 

66 
36 

71 
47 

68 
45 

74 

37 

77 
52 

65 
47 

78 
35 

75 
59 

69 
39 

71 
34 

7U 
33 

76 
36 

77 
43 

78 
45 

82 
45 

83 
48 

83 
58 

85 
58 

78 
65 

80 

81 

52 

78 

81 

74.6 
44.9 

ELHA 

MAX 
MIN 

63 
45 

73 
39 

68 

51 

63 
42 

79 
42 

77 
49 

69 
39 

65 
43 

74 

55 

67 
47 

73 
44 

70 
52 

67 
50 

78 
43 

81 
62 

68 
38 

72 
44 

72 
44 

79 
43 

81 
49 

80 
56 

82 
54 

83 
61 

86 
63 

86 

80 

81 

83 

78 

82 

75.3 
50.1 

VLACAUSA  «  NE 

MAX 
MIN 

62 
43 

68 

31 

64 
46 

63 
36 

76 
35 

69 
47 

65 
31 

64 

33 

70 
51 

63 
45 

73 
34 

67 
49 

62 
47 

77 
36 

81 
60 

66 

35 

69 
33 

68 
31 

75 
36 

78 
46 

78 
56 

82 

50 

82 
60 

81 
59 

82 
67 

78 
59 

74 
56 

80 
44 

73 
40 

82 
41 

72.4 
44.5 

ALLAOEGA 

MAX 
MIN 

62 
42 

67 
31 

56 
45 

61 
33 

77 
34 

68 
47 

63 
37 

62 
33 

69 
47 

57 
45 

74 
34 

68 
48 

62 
46 

78 
36 

83 
60 

64 

35 

68 
34 

68 

36 

73 
36 

79 
46 

79 
54 

83 
49 

84 

58 

82 

60 

83 

63 

77 
58 

71 

55 

79 
45 

70 

81 

71.6 
44.3 

MOMASVILLE 

MAX 
MIN 

73 
42 

61 
34 

73 
44 

69 
38 

65 
42 

80 
47 

52 
39 

67 
42 

69 
48 

73 
36 

65 
42 

72 
45 

62 
40 

69 
44 

78 
54 

80 
34 

66 
41 

75 
42 

76 
40 

78 
47 

83 
51 

80 
66 

82 
62 

84 

62 

84 

84 

71 

80 

85 

75 

73.7 
46.8 

H0RS8Y   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

60 
41 

69 
37 

60 
46 

61 
37 

74 
41 

70 
45 

66 
40 

63 

39 

69 
50 

60 
43 

70 
37 

62 
47 

64 
45 

75 
39 

78 
60 

76 
36 

68 
38 

69 

39 

76 
41 

78 
46 

78 

54 

80 
54 

80 
60 

82 

60 

81 
66 

77 
56 

76 
58 

79 
62 

72 
46 

80 
46 

71.7 
46.7 

ROY 

MAX 
MIN 

63 
45 

71 
37 

72 
47 

62 
39 

77 
43 

67 
43 

68 
41 

68 
45 

72 
46 

69 
44 

73 
43 

72 
50 

67 
46 

75 
45 

75 
61 

69 
38 

73 
41 

72 
46 

76 
48 

80 
51 

77 
52 

78 
53 

83 
56 

83 
62 

83 
60 

77 
67 

82 
66 

82 
56 

78 
50 

78 
54 

74.1 
49.2 

USCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
40 

72 
36 

60 
48 

64 
39 

79 
40 

57 
39 

68 

33 

64 
41 

71 
50 

60 
46 

73 
39 

62 
51 

66 
46 

77 
41 

80 
45 

64 

38 

70 
37 

71 
36 

77 
39 

81 
46 

80 
53 

82 
66 

62 
64 

82 
66 

83 
67 

78 
60 

79 
57 

81 
50 

72 
47 

82 
49 

72.6 
46.6 

USCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

68 
41 

59 
35 

70 
40 

55 
37 

62 
38 

77 
41 

53 
32 

66 
31 

66 
42 

70 
44 

60 
38 

74 

40 

62 
45 

66 
40 

77 
45 

80 
35 

63 
36 

69 
35 

69 
40 

79 
42 

81 

52 

80 
62 

81 

55 

82 
61 

84 
63 

84 

57 

79 
54 

78 
48 

79 
46 

72 
45 

71.5 
43.6 

USKEGEE  2 

MAX 
MIN 

66 
45 

70 
36 

69 
44 

63 
38 

75 
40 

74 
45 

68 
41 

64 

43 

71 
52 

68 
46 

72 
40 

71 
51 

65 
47 

77 
42 

80 
62 

70 
39 

71 
40 

71 
41 

75 
43 

78 
50 

79 
53 

81 

50 

82 

54 

85 
60 

85 
63 

76 
66 

80 
66 

82 
54 

73 
49 

80 
49 

74.0 
48.3 

NION  SPRINGS  5  S 

MAX 
MIN 

75 
44 

60 
36 

70 
39 

64 

38 

64 

38 

77 
48 

60 
39 

61 
44 

61 
45 

67 
45 

67 
47 

72 
49 

62 
48 

65 
47 

75 
53 

76 
38 

62 

40 

71 
48 

70 
40 

74 
45 

79 
62 

79 
53 

81 

54 

81 

60 

83 
61 

83 
66 

76 
60 

81 
62 

80 
48 

78 
47 

71.8 
47.8 

ALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

66 
38 

54 
28 

61 
38 

60 
26 

58 
30 

72 
38 

53 
25 

61 

30 

60 
35 

65 
41 

51 
27 

68 
36 

63 
43 

57 
30 

75 
44 

80 
32 

56 
27 

60 
26 

64 

33 

71 
33 

74 
43 

75 
46 

81 
48 

85 

58 

80 
68 

78 
57 

75 

71 
40 

74 
31 

68 

67.2 
37.7 

ERNON 

MAX 
MIN 

67 
38 

61 
34 

72 
43 

61 
35 

65 
39 

78 
44 

67 
29 

68 

36 

62 
45 

68 
42 

62 
39 

71 
44 

60 
41 

62 
40 

76 
51 

79 
33 

63 
33 

68 
31 

71 
36 

79 
45 

81 
61 

81 
59 

83 
62 

86 
63 

83 
66 

81 
67 

79 
54 

80 
45 

80 
43 

73 
45 

72.2 
44.1 

ATERLOO 

MAX 
MIN 

56 
32 

60 
34 

66 

33 

59 
32 

64 

38 

65 
42 

58 
26 

62 

35 

66 
40 

52 
41 

56 
33 

67 
47 

58 
45 

68 
41 

75 
42 

75 
33 

62 
37 

61 

30 

67 
34 

75 

52 

81 
60 

79 
61 

81 
63 

83 
66 

80 
67 

78 
57 

71 

50 

72 
52 

77 
42 

71 
45 

68.2 
43.6 

HAILEY 

MAX 
MIN 

67 
45 

74 

33 

72 
45 

67 
39 

80 

39 

73 
45 

69 
40 

70 

37 

77 
48 

71 
37 

72 
41 

66 

52 

70 
40 

78 
40 

82 
63 

69 
35 

75 
37 

76 
38 

80 
37 

82 
42 

80 
46 

80 
52 

83 
62 

84 

53 

83 
65 

78 
61 

83 
63 

85 
48 

80 
48 

63 
47 

76.3 
45.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

DEHOPOLIS  LOCK  l>  DAU 

BVAP 

.07 

.18 

.24 

.05 

.15 

.26 

.06 

.21 

.20 

.21 

.17 

.25 

.19 

.13 

.19 

.15 

.41 

.30 

.20 

.21 

.35 

.17 

.12 

.30 

.25 

.18 

.19 

.18 

.30 

.17 

6.04 

WIND 

134 

97 

95 

99 

44 

94 

97 

92 

113 

140 

55 

98 

129 

46 

130 

81 

102 

93 

30 

26 

60 

76 

95 

89 

94 

127 

41 

46 

53 

43 

2519 

FAIRHGPE 

EVAP 

.29 

.11 

.21 

.17 

.16 

.05 

.06 

.31 

.13 

.22 

.09 

.21 

.13 

.03 

.27 

.17 

.21 

.22 

.19 

.18 

.05 

.21 

.14 

.16 

.07 

.07 

.22 

.26 

.19 

B4.94 

«IND 

116 

30 

115 

55 

27 

23 

60 

30 

67 

74 

24 

90 

121 

26 

98 

56 

75 

61 

30 

21 

26 

11 

30 

28 

32 

17 

38 

23 

34 

18 

1456 

CUNTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.04 

.14 

.21 

.08 

.17 

.17 

.08 

.20 

.11 

.24 

.10 

.24 

.10 

.13 

.23 

.27 

.27 

.27 

.18 

.12 

.40 

.22 

.25 

.29 

.21 

.24 

.24 

.14 

.35 

.19 

S.88 

WIND 

66 

51 

67 

87 

46 

68 

32 

60 

82 

92 

57 

77 

111 

37 

65 

92 

82 

75 

34 

35 

78 

55 

56 

55 

72 

71 

21 

8 

B1856 

MAX 

65 

65 

72 

58 

72 

73 

55 

66 

71 

66 

62 

73 

65 

69 

77 

85 

69 

70 

76 

84 

82 

77 

87 

88 

82 

79 

87 

82 

81 

81 

74.0 

KIN 

45 

41 

42 

40 

42 

47 

39 

41 

48 

45 

41 

43 

45 

46 

48 

42 

40 

44 

47 

51 

54 

57 

60 

63 

54 

55 

59 

57 

48 

SO 

47.8 

lURTIN  DAM 

EVAP 

.16 

.16 

.09 

.18 

.12 

.07 

.24 

.13 

.10 

.21 

.23 

.21 

.15 

.15 

.20 

.10 

.19 

.24 

.14 

.24 

.22 

.24 

.15 

.17 

.20 

.10 

.22 

.17 

.37 

.13 

5.28 

WIND 

44 

20 

40 

70 

30 

90 

70 

50 

50 

80 

75 

69 

82 

32 

36 

50 

60 

56 

38 

42 

43 

37 

32 

48 

60 

40 

SO 

30 

104 

26 

1SS4 

See  Reference  Rotes  Follovlnc  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAUA 
APRIL  1961 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data",     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mouutainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
APRIL  1961 
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in  mountalDous  areas.  piiaiion  uata  .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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STATION  INDEX 

ALABA04A 
APR  II.  1961 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAHON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  : 

U 

P 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

g 

SPECIAL  1 

b 

j  EVAP. 

1  SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NMW 

000  e 

HENRY 

91  35 

65  15 

465 

7A 

C 

JOHN  S*  RICHBURG 

JORDAN  DAM 

4906 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ADO 1 SON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

07  11 

799 

c 

PALMER  GOOSEY 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

32  94 

09  24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHEft 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

7A 

TVA-53 

4603 

CHILTON 

86  91 

420 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO* 

0140 

1 

32  14 

07  25 

175 

OA 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR> 

4619 

JEFFERSON 

86  39 

636 

M)S.  MARY  K.  LEE 

ALflERTVILLC  2  5E 

014B 

MARSHALL 

12 

34  14 

06  10 

1140 

5A 

9A 

H 

JESSE  M>  CULP 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

85  46 

509 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALEXANDER  CITY  ft  Ht 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

05  52 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFOHD 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

32  39 

160 

PROF.  £.   J.  MURPHEY 

ALlceviLLE 

0170 

PICKENS 

13 

33  07 

08  07 

140 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

LOCKHART 

4022 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

eA 

BA 

H.  C.  YOUNG 

ANDALUSIA  1  NW 

COV I NCTON 

8A 

OA 

JAMES  P.  GILL  IS 

BARBOUR  5 

85  99 

6A 

ANN15T0N  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

05  51 

599 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

4976 

MADISON  12 

86  45 

573 

9A 

9A 

H 

HARRY  R.   TAYLOR.  JR * 

03)0 

2 

34  04 

B7  13 

500 

TA 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

4996 

JEFFERSON  3 

06  51 

694 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASMLANO 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  91 

1060 

5P 

6P 

C  M 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

MAGNOLIA 

MARENGO 

32  06 

07  39 

165 

C 

OR.   T.  H.  GAILLARD 

ASHVILLE  4  N 

ST.  CLAIR 

7 

39  51 

06  20 

590 

JOHN  T.  SWINOALL 

MARION   1  N 

5100 

32  30 

07  18 

210 

7A 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

7A 

TVA-52 

DALLAS 

6A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  40 

06  59 

720 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

5121 

87  13 

200 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.    1 NST » 

ATHOSe  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

900 

4P 

ATMORE   STATE  fAHM 

5140 

ELMORE 

85  55 

335 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

AUBURN  3  SH 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  91 

730 

OA 

8A 

MRS.  MARTHA    1.  MOORE 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

1 1 

32  15 

190 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  ARS  10 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

C 

AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

MELVIN 

CHOCTAW 

31  56 

08  27 

390 

ERNEST  H.  LAND 

AUTAUCAVILLE 

AUTAUGA 

J.  6.  NEIGHBORS 

5382 

BIBB 

07  20 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

BANKHEAO  LOCK  AND  OAH 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5397 

BULLOCK 

05  32 

490 

c 

BAf  NINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

5417 

67  22 

70 

9A 

FRED  HENDERSON 

&ELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

810 

7A 

TVA-4  3 

MILSTEAD 

MACON 

1 1 

32  27 

206 

9A 

C.  0.  HAMMONDi  JR. 

8ELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

»P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

HINTER  3  NW 

DALLAS 

32  06 

67  03 

370 

HENRY  J.  YATES 

BERftr 

FAYETTE 

^  ** 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

5454 

DALLAS 

67  03 

BESSEMER  4  SW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

539 

6P 

6A 

H 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

5465 

CHILTON 

06  27 

990 

ALABAMA  POWER  CO. 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

34  59 

86  30 

875 

7A 

TVA-757 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5470 

68  15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

C 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

MOBILE 

MOBILE 

30  41 

OA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BILLINGSLET  1  SE 

0823 

AUTAUCA 

1 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

MONTE  SANO 

34  45 

TA 

TVA-530 

BINGHAM  MOUNTAIN 

5537 

SHELBY 

06  52 

462 

7A 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

06  45 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5550 

MONTGOMERY 

06  24 

195 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0054 

COLBERT 

12 

34  39 

08  07 

470 

7A 

LAWRENCE 

j2 

87  IT 

660 

8A 

C 

BOAZ 

MARSHALL 

2 

34  13 

06  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

34  29 

JOHN  M.  KELLY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  95 

06  16 

274 

8A 

6A 

R.  E.  HENDERSON 

* 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

34  45 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BREWTON  3  SSE 

6P 

MRS.  Clara  t.  peavy 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5765 

MONROE 

67  16 

102 

7A 

S.  B.  HELTON 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

12 

34  56 

05  45 

660 

5P 

9P 

H 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

9842 

65  54 

c 

REV.  B*  F*  GRISWOLD 

BROOKHOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

2 

39  16 

07  17 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEWBURG  Z  NE 

5847 

FRANKLIN 

12 

67  34 

625 

7A 

BRUNDID6E 

117S 

PIKE 

5 

31  43 

05  49 

495 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  MARKET 

MADISON 

12 

34  54 

TVA-624 

CALERA  2  SH 

1280 

SHELBY 

7 

33  05 

06  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

MAD  1  SON 

34  54 

66  26 

715 

6P 

6P 

** 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

CAMDEN  3  NNW 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

5875 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

CAMPBELL 

1315 

13 

31  55 

07  59 

99 

C 

JOE  PICKENS 

6121 

BLOUNT 

86  29 

660 

TA 

7A 

M 

LONNIE  R.  NORRIS 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

05  41 

660 

6A 

6A 

ALABAMA  POLV.  INST. 

6129 

LEE 

11 

85  29 

740 

OA 

RADIO  STATION  WJHO 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

67  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

ORRVlLLE 

DALLAS 

32  10 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

700 

7A 

TvA-66 

OZARK  6  NNW 

DALE 

31  32 

460 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

CENTRE  S  SW 

CHEROKEE 

7A 

DON  R.  WATSON 

6226 

JACKSON 

12 

86  20 

639 

7A 

c 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

67  08 

230 

7A 

H 

W.  D.  HOLLIFIELD 

6246 

86  41 

796 

7A 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  20 

66  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

ST  CLAIB 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUWN 

CHILOEBSBURG 

1615 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERRYVlLLE 

PERRY 

32  36 

8A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CH1LDERS6URG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

66  20 

410 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

PETERHAN 

31  35 

MRS.  MINIA  EDOINS 

16B5 

I 

31  OS 

6P 

6P 

J] 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

6398 

RUSSELL 

85  01 

570 

OA 

8A 

0.  R.  MC  LEMORE 

CLAIBORNE 

1690 

1 

31  32 

07  31 

169 

7A 

6414 

PICKENS 

19 

86  16 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

CLANTON 

1694 

32  51 

86  36 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLINC 

WiLCOX 

no 

7A 

»«S.  OELLA  L.  OAKLEY 

CLAYTON 

BARBOUR 

MRS.  CAROLYN  ft.  WATSON 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CODEN 

11" 

MOBILE 

' 

30  23 

86  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  CMRISTEHSEN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

32  37 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

6A 

PLEASANT  GROvE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

85  55 

693 

7A 

1819 

12 

34  44 

S7  50 

470 

7A 

C 

6640 

86  26 

290 

6P 

6P 

M 

COLLINSV ILLE 

1849 

7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

MONTGOMERY 

160 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

118 

HENRY  KlLLINGSWORTH 

PUSHMATAHA 

13 

32  12 

OA 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

67  11 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

RAINSVlLLE 

DE  KALB 

12 

34  30 

1320 

7A 

TvA-74* 

7A 

HUGH  S.  KITE 

6805 

FRANKLIN 

12 

66  06 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

2079 

13 

32  26 

80  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

06  96 

573 

MID 

MID 

H 

2119 

11 

32  49 

65  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

PICKENS 

13 

88  01 

230 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

OADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

C 

M.  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

TA 

RUSSELL  F INLAY 

DANCT  4,  N 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

66  17 

207 

6P 

J.   T.  HC  DANIEL 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

6988 

BALDWIN 

7A 

TA 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

2100 

13 

32  21 

87  99 

220 

TA 

H 

JAMES  H.  CREWS 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

86  13 

650 

6A 

6A 

H 

KNOX  MC  EwEN 

2207 

12 

34  35 

86  56 

580 

OA 

OA 

ROSS  A.  HAWKINS 

RANDOLPH 

85  16 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

570 

7A 

TvA-63-e 

RUSSELLVILLE 

34  30 

87  44 

7A 

TVA-725 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  50 

588 

6A 

TVA-411 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

34  31 

67  44 

7A 

RADIO  S7ATI0N  WWWR 

2235 

MRS.  VERNA  Bt  LANDERS 

7157 

CULLMAN 

602 

7A 

TA 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

07  50 

100 

8A 

OA 

8A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7207 

DE  KALB 

12 

85  56 

1199 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.    1 NST . 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

05  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

7282 

66  56 

TA 

DOTHAN  «  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

05  24 

300 

C 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SCOTTSBORO 

34  41 

86  03 

7A 

TA 

RADIO  STATION  wCRI 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

2 

34  10 

07  24 

600 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTTSflORO  SUBSTA 

7310 

34  41 

86  01 

TVA-76-A 

2577 

HERBERT  S.  WHATLEY 

RUSSELL 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

2600 

LIMESTONE 

34  53 

86  55 

766 

7A 

7366 

DALLAS 

07  00 

147 

9P 

TA 

H 

JOHN  0.  Rhodes 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

07  48 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

7460 

67  12 

7A 

ENTERPRISE 

2670 

COfFEE 

5 

31  19 

85  51 

300 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

SLOCOHB 

GENEVA 

31  07 

65  36 

6A 

CITY  of  SLOCOHB 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

* 

31  53 

85  07 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SNOW  HILL 

7620 

32  00 

67  01 

MRS.  EVA  R.  RAY 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

7A 

MRS.  WONNIE  R.  ASHCRAFT 

DE  KALB 

12 

1120 

7A 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

7963 

PERRY 

67  11 

149 

TA 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

1 FAIRHOPE 

2013 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

5P 

9P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT,  JR. 

7966 

66  13 

7A 

TVA-385 

; FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

STLACAUGA  4  NE 

99  12 

66  12 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

1 FALKVILLE 

2840! MORGAN 

12 

34  22 

86  95 

620 

7A 

7A 

MRS.  HINNIE  LEE  CROW 

SYLVAN lA 

8012 

94  34 

65  49 

TVA-386 

FALLS  CITY  BLK  POHO  IWB 

2646 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

*969 

6P 

6P 

CD.  WEAVER 

2867 

MADISON 

12 

34  34 

86  34 

572 

7A 

TVA-576 

6178 

CLARKE 

13 

67  44 

405 

H 

LEROY  GATES 

2903 

FAYETTE 

13 

33  41 

07  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

8204 

66  44 

200 

C 

ALABAMA  POLY.  INST. 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

05  41 

1400 

7A 

TVA-307 

ThORSBY  EXP  STATION 

6209 

32  59 

66  42 

660 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

1  FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

07  41 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

thurlow  dam 

32  92 

65  5- 

260 

ALABAMA  POWER  CO. 

[FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

480 

RALPH  MC  GOuGH 

8259 

MADISON 

12 

7A 

TVA-506 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

66  01 

10 

8P 

6P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

8285 

JEFFERSON 

2 

06  44 

470 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

3043 

DE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

6A 

C 

CARL  PARKER 

8323 

65  99 

500 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  OILLARD 

I  FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCA LOOS A 

39  14 

67  97 

170 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

?3  13 

07  35 

152 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEE  2 

MACON 

11 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

8438 

BULLOCK 

65  40 

470 

8A 

OA 

H 

LIVINGSTON  PAULK 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

C 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

87  31 

265 

JEPTHA  S.  BRANYON 

GARTH 

JACKSON 

12 

34  44 

86  16 

650 

TvA-762 

VALLEY  HEAD 

34  34 

85  37 

1040 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

VERNON 

8517 

33  45 

86  08 

180 

7A 

7A 

C  H 

JOHN  B.  GUIN 

3271 

BUTLER 

7A 

HALLIE  R.  PRIDE 

RANDOLPH 

11 

99  08 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3308 

CHOCTAW 

13 

31  53 

00  20 

121 

6P 

H 

8637 

ESCAMBIA 

87  12 

205 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

67  19 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8648 

ETOWAM 

86  19 

850 

7A 

MS. FLORENCE  PARKER 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

06  17 

280 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

32  47 

87  50 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSBORO 

3511 

MALE 

2 

32  42 

87  96 

220 

6P 

6P 

N.  HAHNER  COBBS 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

465 

MISS  CLENDA  GOSDIN 

1 GAEENV ILLE 

3519 

BUTLER 

5P 

OA 

u 

CECILE   T.  LEWIS 

8809 

BIBB 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

1 GAEENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

t 

31  50 

66  30 

420 

C 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

8859 

ELMORE 

32  32 

86  13 

195 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

I  GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  IT 

67  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

6867 

CLARKE 

13 

87  43 

170 

9P 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

4P 

4t 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

WHEELER  DAM 

0875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

9A 

TVA-92 

CUNTERSVILLE  EVAP. 

3570 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

605 

SA 

OA 

TVA-765 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

JACKSON 

12 

34  53 

65  49 

629 

TVA-704-A 

GUNTERSVILLE  DAM 

MARSHALL 

34  26 

66  24 

611 

5A 

TVA-70 

WILSON  DAM 

0980 

COLBERT 

12 

67  37 

9A 

TVA-4T1 

1 HALEYV ILLE 

3620 

WINSTON 

34  14 

6A 

JOHN  L.  SLATTON 

WINFIELD  2  SW 

8990 

FAYETTE 

19 

7A 

W.  W.  COTNEY 

1  HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

67  59 

540 

7A 

REX  COOPER 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  34 

65  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

92  48 

87  11 

600 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

YOUNGS  STORE 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

37  93 

790 

7A 

TVA-62t 

HAYNEVILLE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

190 

7. 

7A 

STEWART  M.  CHAMPION  JR. 

hcadlano 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

ALABAMA  POLY.  INST. 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

•  5  96 

050 

9P 

CITY  OF  HEFlIN 

3016 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HICHTOHEft 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

OA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

309^ 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

045 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

61) 

9A 

TvA-65 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

34  41 

86  35 

605 

HID 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HUSTLEVILLE 

4085 

PURSHALL 

12 

34  19 

86  10 

995 

7A 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

86  07 

1615 

7A 

TVA-70 

IDEA 

4115 

DE  KALB 

12 

34  4] 

65  41 

1540 

TA 

TVA-745 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SM 

4209 

CALHOUN 

7 

33  40 

05  46 

690 

7A 

c 

WS.  ELLA  M.  AVERS 

JASPER  *  N 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

07  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Infornatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS'F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparert  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin^ 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   month ly  prccipi  tat  ion  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication, 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•     Amount  included  in  following  m>?asureinent ,   time  distribution  unknown. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  havp  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  mzTy  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D,  C,   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  20th  at  Geneva 
Lowest  Temperature:     32°  on  the  3rd  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     7.56  inches  at  Seale 
Least  Total  Precipitation:     0,61   inch  at  Centreville 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.45  inches  on  the  23rd  at  Decatur  4 
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0 

4.30 

1  .30 

24 

.0 

Q 

5 

4 

1 

OZARK  6  NNW 

82.0 

56.3 

69.2 

6.0 

92 

20 

44 

28 

39 

^ 

. 

3.26 

-  .99 

1.14 

24 

.  0 

0 

7 

3 

1 

PHENIX  v:iTY  2  NNW 

79.7 

57.9 

6S.8 

88 

20 

44 

27 

33 

0 

0 

0 

0 

4.88 

1.55 

2 

.  0 

0 

7 

3 

2 

PUSHMATAHA 

82.2 

55.5 

68.9 

2.9 

89 

19+ 

40 

28 

46 

0 

0 

0 

0 

3.08 

.09 

1  .60 

2  1 

.0 

4 

2 

1 

82.2 

34.7 

66.5 

89 

19 

42 

3 

25 

0 

0 

0 

0 

7.56 

2.73 

1 

.0 

0 

8 

4 

3 

81.2 

57.0 

69.1 

3.7 

90 

20+ 

42 

2  7 

43 

2 

0 

0 

0 

1  .97 

-  2.45 

.83 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

TROY 

81.8 

59.2 

70.5 

- 

2.8 

90 

31  + 

45 

27 

21 

4 

0 

0 

0 

3.44 

-  .76 

1.10 

25 

.0 

0 

5 

4 

1 

WHATtEY 

83.5 

56.2 

69.4 

91 

31  + 

40 

28 

23 

3 

0 

0 

0 

3.00 

1.04 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

D 1 V 1 S ION 

69.9 

.6 

3 

.4 

* 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

82.6 

61.3 

72.1 

91 

19+ 

46 

27 

15 

4 

0 

0 

0 

5.98 

2.35 

9 

.0 

0 

CITRONELLE 

83.5 

60.6 

72.0 

2.2 

89 

31  + 

46 

27 

13 

0 

0 

0 

0 

4.01 

-  1.20 

2.03 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

CO  DEN 

82.8 

61.7 

72.3 

90 

31 

48 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

5.27 

2.45 

26 

.0 

0 

7 

3 

FAIRHOPE 

82. B 

61.9 

72.4 

1.8 

90 

19 

49 

28+ 

7 

1 

0 

0 

0 

4.92 

-  .09 

1.61 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

FORT  MORGAN 

79.5 

68.1 

73.8 

86 

31  + 

54 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

3.40 

2.10 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

83.4 

61.2 

72.3 

1  .  1 

92 

19 

49 

27+ 

7 

3 

0 

0 

0 

4.62 

-  .02 

1.45 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE 

81.2 

64.4 

72.8 

90 

31  + 

60 

27 

9 

2 

0 

0 

0 

6.31 

1.55 

9 

.0 

0 

7 

5 

3 

ROBERTSOALE   1  E 

M 

0 

0 

0 

1.73 

25 

.0 

0 

DIVISION 

72.5 

1.8 

5.07 

.08 

.0 

Precipiration 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StaboD 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

! 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

3 

•  ti 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon  ^ 
CST 

6:00  p  1 
CST  j 

Trace 

.01-09 

•* 

I' 
o 

66-09 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

13 

8.4 

45 

S 

8 

79 

84 

53 

53 

0 

2 

7 

 1 

0 

0 

0 

9 

67 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNlf 

15 

7.1 

28++ 

WSW 

8 

80 

84 

51 

52 

2 

3 

2 

13 

6.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

11 

9.6 

32++ 

NW 

26 

86 

87 

55 

65 

2 

1 

S 

1 

: 

11 

5.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ssw 

8 

4.5 

32 

^™ 

9 

86 

91 

59 

64 

2 

3 

2 

2 

: 

0 

9 

66 

5.9 

See  Reference  Notes  rollowirg  Siaiton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MAY  1961 


Stdtion 

1  Total 

Day  of  Month 

1   1  2  {  3 

.  1  5  1  6 

7  1 

^  1 

1 

ID 

, ,  1 

l£ 

13  1 

14  1  15 

ic    I  in 

lb     1  / 

10  ' 
IB  1 

19  1 

20  1 

91 

23  1 

25  1 

oe  1 
«0  { 

„  1  no 

fin 

01 

lEVlLLE    1  NNW 

*.eo 

.46 

.61 

.60 

.06 

•  IS 

•63 

.99 

•  79 

.721 

31S0N  CENTRAL  TOWER 

3>*2 

•  60 

.Oi 

•  97 

.50 

•  60 

JERTA 

2.01 

.56 

.91 

T 

■  11 

T 

T 

.05 

.27 

.11 

»£RTVILLE  2  &E 

.38 

.65 

.15 

1.75 

.  34 

.23 

.16 

1.12 

.06 

EXANDER  CITr  6  NE 

3.59' 

•  65 

.53 

.61 

.98 

•  02 

.96 

.43 

.01 

ICEVILLE 

•  87 

T 

.66 

.21 

lAL  US  1 A    1  NH 

3*50 

1.03 

1.31 

.08 

■tISTON  FAA  AIRPORT 

2.99 

•  40 

.56 

.15 

.25 

•  16 

.13 

.25 

.08 

.01 

1.EY  3  S 

3.2% 

.38 

.93 

1  *0 

,15 

.38 

■IVlLLE   «  W 

2.»1 

.  38 

.it 

.07 

.32 

.85 

,31 

■«NS 

4.20 

.54 

.06 

.60 

.37 

.18 

.98 

.63 

.06 

.25 

.35 

.09 

.02 

.17 

.05 

1 .00 

nCttt  STATE  FARM 

2.39 

.15 

.02 

.05 

.■5 

■  06 

.32 

T 

.92 

.02 

lURN  3  SW 

4.47 

l.U 

.33 

.11 

•  21 

T 

.42 

1.61 

TAUGAVI LLE 

3.23 

.42 

.05 

.53 

•  22 

.25 

1.53 

.23 

NKMEAO  LOCK.  AND  OAH 

.20 

.87 

.17 

.57 

.05 

.07 

M 1  NE  T  T  E 

5*96 

2  00 

.02 

lWEEN 

3.09 

.20 

.13 

.66 

,03 

95 

.22 

.14 

.58 

I.LE  HINA  2  N 

4.66 

.47 

1.18 

.26 

■  34 

1.58 

.14 

.01 

.72 

S6EMER  *  SW 

2.20 

.56 

.95 

.03 

,10 

T 

T 

.02 

T 

.11 

.16 

.20 

.07 

THLEMEH 

.79 

.02 

69 

* 

.69 

.22 

1.66 

,64 

.02 

L I ngsle  y  1  SE 

I'iS 

'48 

.07 

44 

.06 

IOMAM  MOUNTAIN 

4.90 

.50 

• 

.70 

1.04 

.55 

.59 

.07 

MINGHAN  we  AP  R 

2.49> 

.43 

.12 

.60 

.18 

.39 

.46 

.35 

.05 

.05 

SHOP 

1.20 

.37 

.06 

,62 

.15 

.11 

hZ 

.52 

.05 

•  93 

.32 

,02 

.80 

.2C 

1,70 

.28 

'90 

;WTON  3 

2.75 

.59 

.75 

.83 

,22 

.40 

IDOEPORT   2  W 

6.00 

.28 

.78 

.32 

•  03 

1  94 

.74 

1,53 

.13 

.08 

.57 

DOKWOOO 

2*05 

.09 

.29 

.95 

.10 

.01 

.55 

■  lOl 

JNOIDOE 

3  a*? 

.89 

.62 

.05 

.80 

.46 

T 

.67 

Ia04 

.32 

MDEN   3  NNH 

1.97 

.63 

.81 

.02 

.03 

.08 

T 

.01 

.33 

.06 

1 

w>  HILL  2  m 

2.06 

.79 

.34 

.20 

.12 

.07 

.02 

,27 

.22 

.03 

rdon  hill 

1*90 

•  38 

•  66 

•  12 

.64 

.11 

.21 

NTER  CAOVE 

J»59 

•  48 

.66 

I 

.12 

.13 

.68 

.11 

.99 

,10 

T 

1.35 

.03 

3.96 

•  37 

.27 

•  13 

.29 

.06 

NTREVILLE 

•  61 

.20 

.25 

lo2 

.03 

.01 

•07, 

ATOM 

2.26 

T 

.59 

.06 

T 

.67 

.29 

ILOERSBURG 

3*01 

■  26 

.65 

.15 

•  10 

.26 

.15 

.14 

1.18 

.10 

1 

ILOERSBURG  HTR  PLANT 

J.17 

•  26 

•  02 

.55 

.23 

.34 

.02 

.22 

1.43 

.10 

'RONELLE 

6.01 

•  17 

•  10 

.47 

.46 

A 1  BORNE 

i.as 

•06 

.89 

T 

.04 

.51 

.11 

T 

.18 

.06 

ANTON 

2.12 

.29 

.60 

.10 

.33 

.52 

.52 

AYTON 

5.17 

1.90 

.30 

.30 

T 

T 

1.30 

.40 

.72 

.65 

T 

T 

0£J* 

6. 21 

la09 

•  23 

1.66 

.25 

.07 

.25 

.02 

.07 

.22 

2.45 

FFEE   SPRINGS  2  NW 

4.92 

•  51 

.76 

.65 

.96 

.95 

LBERT   STEAM  PLANT 

4.11 

.02 

1.62 

.50 

1.74 

.40 

.03 

LLINSVILLE 

3.61 

.23 

.69 

.07 

.25 

02 

.45 

.39 

1.20 

•  04 

T 

.27 

.02 

LUMBIA  1  E 

5.21 

T 

.79 

.65 

.96 

7 

•  03 

.85 

1.05 

.40 

.60 

RDOVA 

2a6C 

.98 

T 

•  OS 

.18 

•  39 

■  IC 

T 

.20 

T 

TTONTON 

1*73 

&A 

3.4< 

.19 

.86 

•  17 

.22 

1.99 

.07 

OeviLLE 

1.83 

.39 

.32 

.28 

.19 

.13 

.03 

.26 

•  10 

.17 

MCT  *  N 

.60 

• 

.28 

NVILLE 

9.*< 

•  39 

.96 

•  38 

.58 

•  23 

.93 

• 

• 

• 

.75 

2.08 

.19 

CATUR 

6.36 

.80 

1.29 

.02 

•  07 

*  1  « 

•  06 

,03 

2.39 

.03 

.01 

.42 

.07 

T 

CATuR  « 

6.32 

.50 

1.01 

.02 

•  16 

39 

.12 

.04 

3.45 

.03 

.04 

.42 

.09 

CATUR  SUBSTATION 

6.13 

•  41 

.21 

.05 

1.27 

•  17 

.70 

.01 

,03 

2.7} 

.02 

.09 

.37 

.07 

lta 

4.06 

.41 

.66 

.37 

.20 

2,05 

.24 

.12 

.03 

40P0L 1 S  LOCK  AHO  0AM 

I  .09 

•  04 

■  04 

.10 

.08 

THAN  FAA  AIRPORT 

3.06 

.34 

1.30 

.01 

T 

.77 

.16 

.46 

UdLE  SPRINGS 

3.69 

.28 

.23 

.65 

.63 

.01 

64 

* 

.29 

.46 

.70 

OA 

2.51 

.35 

.56 

T 

T 

.53 

.44 

.35 

.30 

KMOHT 

5.65 

.44 

1.00 

.14 

•  75 

•  49 

1.62 

.10 

1.05 

.06 

•  70 

FERPRISE 

4.36 

.80 

•  08 

1.61 

.04 

•  90 

.63 

.25 

.05 

FAULA 

7.00 

T 

.99 

.26 

.66 

.40 

.02 

2.00 

.46 

,80 

1.41 

ERGREEN 

1.9* 

.67 

.76 

.03 

T 

.06 

.20 

.24 

eRGREEN  FAA  AIRPORT 

1.92 

.42 

.35 

.65 

T 

T 

T 

.19 

.12 

,17 

4.92 

.95 

•  12 

.19 

.CO  OPEN  POND  TOWER 

3.61 

.10 

1.19 

1.63 

.45 

.35 

.13 

LKVILLE 

9.02 

.49 

.72 

.06 

.06 

.53 

.06 

.85 

.75 

.05 

LLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

3.38 

•  80 

.Oi 

.60 

1,32 

.16 

.25 

.16 

RLEY 

4.90 

.86 

.12 

*Tn 

.27 

1  .35 

.03 

.61 

.05 

2.83> 

.36 

,01 

.11 

AT  ROCK 

3.891 

.09 

.61 

.06 

,49 

.03 

.  55 

.09 

.70 

.45 

.01 

ODENCE 

3.76j 

2.20 

1.35 

.21 

<IT  DEPOSIT 

2.9^ 

.63 

.60 

.06 

•  05 

.64 

.02 

.52 

.04 

RT  MORGAN 

3.*oi 

.29 

2.10 

.40 

.65 

BT  PAYNE 

3.04. 

•  22 

1 

.13 

,13 

■  76 

•  46 

.60 

T 

T 

ISCO  CITY 

2.31^ 

.18 

.73 

•  03 

.04 

,1  3 

.03 

.86 

.38 

i>SOEN 

3.61 

,34 

1.22 

.10 

.01 

.03 

.21 

1.18 

.17 

.21 

.14 

ASOEN  GAS  PLANT 

3.31 

•  32 

1.26 

.05 

.05 

.23 

.94 

.19 

.24 

.05 

INESVILLE 

.80 

.21 

.22 

T 

'it 

T 

,20 

.07 

ROEN  CITY 

4.18 

.  32 

,15 

JITH 

5,79 

.49 

.6: 

.11 

1. 

1.10 

.37 

.60 

.50 

.05 

NEVA 

2.64 

.55 

.73 

.55 

.24  .44 

.10 

.23 

ORGIANNA 

2.50 

.90 

.70 

• 

• 

.90 

LBERTOWN 

3.99  .09 

.OS 

.62 

■  21 

1.43 

T 

1.67 

.09 

3.36 

1.91 

•  OB 

.49 

.11 

.35 

.09 

£EN  BAY 

2.44 

1.08 

.88 

.03 

.01 

.01 

.02 

.16 

.04 

.19 

EENSBORO 

1.42 

.26 

.36 

06 

.62 

,10 

EENVILLE 

2,57 

,33 

.71 

.12 

.06 

-09 

T 

.49 

,71 

.08 

LF    SHORES  POST  OFFICE 
NTERS V I  LLC 

4. 74 

.60  T 

1.82 

T 

T 

.06 

.05 

1.61 

.60  T 

5. IT  ,33 

.03 

1.27 

1.05 

NTERSVILLE  EVAP 

4.67 

,41 

.66 

.06 

T 

.11 

1.47 

.05 

.65 

•  05 

MTERSVILLE  DAM 

5.95 

.40 

.70 

.10 

.05 

.05 

T 

.90 

.65 

2.20 

.10 

T 

.60 

HILTON 

5.13  .31 

.18 

.60 

1.02 

T 

T 

1.01 

.02 

,35 

.03 

1.37 

.04 

YNCVlLLE 

.96 

.06 

.46 

4.10 

.35 

.31 

1.55 

.05 

.04 

•  22 

.39 

.57 

.27 

FLIN 

4.54 

.52 

.67 

.82 

.67 

1  .00 

.79 

.07 

IGHLANO  HOME 

2.99 

.93 

.55 

.03 

.78 

.50 

.20 

GHTOWER 

4.20 

.26 

.65 

.76 

.16 

.47 

1  .96 

.11 

.08 

,03 

>ITSVILL£  SUBSTA 

5.45 

.60 

1.22 

.01 

.07 

1.00 

.05 

.78 

.72 

.02 

.73 

,25 

MTSVlLLt   MB  AP 
5TLEVILLE 

4.68  .56 

t 

.73 

.11 

T 

.06 

1.02 

.50 

.03 

1.14 

.04 

.04 

.45 

5.71 

.35 

.68 

.09 

T 

1.09 

.64 

.50 

1  .88 

.07 

,48 

.19 

TOP 

5,75 

.50 

.75 

.15 

2.10 

.7i 

.80 

.70 

2.91 

.30 

.56' 

.12 

.47 

.  36 

.72 

,16 

.22 

>  llE   2  SW 

2.87 

.39 

.69 

.16 

I 

.24 

1  .40 

.17  T 

T 

T 

3.2 

*  .56 

1  .09 

.17 

.95 

,01 

T 

.41 

.05 

2.41 

.72 

.68 

.07 

.25 

,19 

.42 

.08 

3.13  .81 

.23 

.53 

.10 

.56 

.25 

.47 

.18 

1.98 

.54 

.63 

.10 

.21 

.06 

.19 

,40 

,05 
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Station 

lo 

Day  of  Month 

O 
(- 

 r 

1 

 L 

1 

2  3 
1 

4 

 1  

5  6 

 1  

1  [— 

7 

^  1_ 

 [— 

8 

 1— 

9 

 r 

10 

 L 

 r 

11 

12 

13 

14  15 

I  1 

16  17 

1  1  L 

18 

1 

19 

20 

21 

no  I 

22 

 L 

1 

23 

24 

1 

25 

 L 

 r 

26 

 L 

27 

3.37i 

.47 

— 52 

— 06 

— rz 
' 

■  01 

 63 

— 54 

•  04 

•  02 

lIIsburg 

4.02: 

.24 

I77 

!l7 

•  61 

.30 

•  27 

•  04 

•  57 

•  05 

LIVINGSTON 

1.79 

.12 

•  29 

■05  .08 

•  36 

•  71 

■  18 

■  05 

•  06 

LOU 1 5V I LLE 

4»,87 

.47 

•  06 

■  05 

•  05 

•  82 

1.21 

•  13 

1.21 

HADl SON 

.38 

1.32 

.31 

•  72 

.21 

.80 

MAG£LLA 

2.66 

.52 

•  96 

.06 

■  05 

.32 

•  29 

•  22 

■  22 

■  02 

MARION  1  N 

.96 

.02 

■  42 

■  06 

.04 

■  04 

■  28 

•  10 

J  *tt 

.22 

T 

•  05 

.02 

.05 

•  72 

•  14 

•  09 

■08 

■  31 

•  14 

MARTIN  DAM 

3  50 

68 

48 

27 

59 

1  41 

•  07 

MATHEWS  1  S5W 

1.78 

.82 

•  35 

T 

.28 

•  19 

T 

•  IS 

MELVtN 

1.84. 

•  51 

•  26 

.21 

•  42 

•  30 

.07 

■  07 

•  02 

MILLERS  FERRY 

4. 47 

.21  T 

•  73 

■02 

•  17 

•  13 

.03 

3*11 

■  07 

milsteao 

2  99 

1  33 

38 

04 

06 

.68 

•  17 

•  33 

MINTER   3  NW 

1  .40 

.46 

.55 

.05 

.04 

.29 

•  05 

MITCHELL  DAM 

2.32 

.63 

.32 

.09 

■  30 

•  27 

.63 

.08 

T  .34 

1^01 

.63 

MOBILE 

6.  j1 

.25 

.55 

T 

.15 

1  •38 

.90 

.98 

1^10 

MONTE  SANO 

6  71 

61 

03 

95 

' 

1.12 

1.16 

•  03 

•  03 

.06 

MONTEVALLO 

.96 

.30 

.28 

.11 

T 

^Io2 

■  25 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

i.ao 

.73 

.01 

.21 

T 

.05 

T 

.15 

.60 

•  05 

*f  ? 

.35 

•  03 

'  Ib 

■  15 

.60 

•  21 

■  01 

a'*5 

.66 

' 

HUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

3  72 

16 

05 

02 

03 

T  .52 

.02 

.05 

NATCHEZ 

4.30 

.86 

.85 

.03 

.09 

T 

'•19 

1.30 

.76 

■  22 

NEH8URG  2  NE 

3.94 

• 

.39 

.09 

.64 

.79 

.0* 

■  98 

• 

UOl 

.60 

.04 

.37 

•  65 

.15 

■  05 

NEW  MARKET  Z 

*  on 

.44 

NEMTON 

3  66 

40 

57 

32 

02 

.03 

85 

ONEONTA 

4.94 

.45 

.53 

.05 

■  58 

.16 

•  39 

.12 

•  19 

.42 

!o5 

OPELIKA 

2.61 

.80 

.17 

.26 

.16 

.40 

.02 

•  02 

.72 

.06 

^  'It 

'^r 

'n? 

'I' 

a' 3t 

T 

PAINT  ROCK  2  N 

b   1 1 

43 

61 

10 

1.91 

•  79 

.21 

10 

PALHEROALE  2  W 

2.42 

.48 

.50 

.10 

.42 

•  15 

.05 

.60 

.12 

PELL  CITY   I  NNE 

3.27 

.43 

•  59 

-07 

.09 

•  40 

.56 

•  17 

.92 

■  04 

T 

PMENIX  CITY  2  HHM 

4,88 

1  .55 

•  23 

■  05 

•  26 

.38 

.04 

•  35 

1  .45 

•  55 

P  KKENSVI  LLE 

84 

07 

48 

T 

.05 

PINE  HILL 

1 

.80 

• 

• 

•  32 

PINE  LEVEL 

1.49 

.86 

•  41 

.22 

pi"f aI ant' ro^uF  ^r^n<->i 

^'^^ 

.  75 

's^ 

'?n 

■  33 

T 

1.60 

l^SO 

•  ao 

PRATTVILLE 

1  90 

.44 

.04 

.13 

■  45 

PRIMROSE  FARM 

2.32 

.97 

•  34 

.06 

■  33 

.26 

.36 

PUSHMATAHA 

3. OS 

.04 

■  46 

■  79 

1.60 

.11 

.08 

I'ln 

.05 

•  06 

.01 

•  22 

•  24 

.« 

.03 

.74 

.06 

■  19 

.18 

*Ofl 

.90 

REDSTONE  "RSENAL 

4  78 

41 

84 
* 

10 

1^5i 

•  35 

I^IO 

■  04 

REFORM 

1.70 

.15 

.05 

.09 

•  06 

•  02 

.18 

.09 

.06 

RIVER  FALLS 

4.61 

1.30 

.82 

•  06 

•  05 

T 

T 

T 

.91 

1.42 

■  09 

ROBERTSOALE   1  E 

ROCKFORD 

00 

■  0 

•  10 

.20 

•  60 

ROCK  MILLS 

3.63 

44 

47 

33 

03 

44 

38 

•oa 

43 

36 

67 

RUSSELLVlLLE 

3.49 

.13 

.13 

■  73 

•  17 

I^IS 

.01 

•  2S 

.37 

•  45 

.04 

RUSSELLVlLLE  2 

4.25 

.20 

.20 

.33 

.72 

■  16 

1.25 

.26 

•  32 

•  81 

SAINT  BERNARD 

4.  76 

.65 

■  80 

•  01 

1.33 

.01 

•  53 

.10 

•  27 

•  04 

SANO  MT   STATE  FARM  A  U 

1.40 

■  32 

*5i 

SAYRE 

3  47 

26 

92 

04 

02 

.02 

•  08 

SCOTTSBORO 

3.90 

.43 

.64 

.05 

.10 

• 

.76 

•  96 

.17 

.44 

•05 

.02 

.28 

SCOTTSBOfiO  SU8STA 

3.67 

.38 

.69 

.06 

T 

T 

.53 

.08 

.23 

•  44 

T 

.29 

.OS 

I* 

2.73 

.30 

•  41 

•  36 

.02 

.12 

.26 

.70 

1  .55 

SELHA 

2.  50 

.18 

•  74 

•  02 

•  05 

1  .36 

•  15 

.32 

Z.13 

.24 

1*02 

SLOCOMB 

4.24 

.48 

.25 

.54 

•  73 

T 

T 

•  63 

■  86 

.27 

•  46 

SNOW  HILL 

2.00 

1.10 

•  60 

.30 

'I^ 

• 

.58 

1.15 

•  23 

.17 

3.26 

'no 
.88 

.55 

•  01 

■  22 

1  ^60 

SWAIM 

5  32 

56 

05 

09 

1.02 

45 

SYLACAUGA  t*  HE 

2.77 

.21 

.01 

T 

.89 

.35 

1.10 

T 

.06 

.07 

■  06 

SYLVAN I A 

2.58 

.24 

.50 

.08 

.06 

.40 

.32 

.61 

■  02 

.29 

.06 

f 'o7 

.22 

*Ii 

.26 

.02 

.42 

.40 

.42 

.10 

.08 

THOMASVI LLE 

.04 

T 

.35 

THORSBY  EXP  STAT  ION 

1  36 

26 

31 

.50 

■  14 

■  15 

THURLOW  DAM 

3.10 

.92 

.66 

.01 

.07 

.19 

.53 

•  52 

■  20 

TONEY 

4.36 

.59 

.59 

.05 

.57 

.60 

.28 

.00 

.02 

■  60 

.06 

TRAFFORD 

1.04 

'n? 

•  21 

.48 

.52 

•  06 

3*44 

'hi 

.02 

' 

.53 

T 

.20 

T 

■  07 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

1.18 

.09 

.73 

.04 

.02 

.25 

.05 

TUSKEGEE  2 

3. 36 

1.54 

.02 

.26 

.30 

.68 

.38 

.20 

UNIONTnuN  "^^^    ^  ^ 

f 

•  9C 

.48 

T 

.17 

.40 

1.13 

.05 

•  05 

.35 

T 

.12 

.T 

.04 

.25 

.27 

VALLEY  HEAD 

2  96 

J, 

23 

56 

.  8 

.30 

.  16 

.34  T 

.26 

•  IS 

.63 

T 

.03 

.03 

.16 

VERNON 

2.09 

.54 

.17 

.09 

.19 

.45 

.  34 

.11 

.13 

.07 

WADLEY 

3.80 

.56 

.53 

.03 

.47 

.16 

.17 

.  36 

.23 

,29 

WALLACE  2  £ 

.10 

T 

.20 

.  35 

WARR lOR  LOCK  AND  DAM 

*  '97 

"?D 

.09 

.05 

■  35 

•  05 

WALNUT  GROVE 

5  26 

35 

.50 

.55 

.25 

1  .90 

WATERLOO 

2.79 

.31 

.26 

.53 

.02 

.82 

•  31 

•  03 

.51 

WEST  BLOCTON 

1.30 

.60 

■  60 

.10 

WETUMPKA    1  W 

2.39 

1.16 

.37 

.14 

.10 

T 

.28 

.27 

.07 

whatlev 

3.00 

.20 

.57 

.10 

.  73 

.28 

1  .04 

.08 

WHEELER  0AM 

4.35 

.30 

.03 

.20 

.02 

.45 

.10 

.10 

.37 

T 

,70 

.06 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

4.66 

.30 

.77 

.10 

.25 

.30 

.53 

.66 

.10 

.43 

,20 

UIlSON  DAM 

3.25 

.21 

.00 

T 

.30 

T 

.02 

.50 

.12 

.10 

WINFIELD  2  SW 

2.90 

.76 

.12 

.55 

.12 

.64 

.06 

.11 

.25 

,07 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.99 

1.18 

.07 

.36 

.08 

.20 

.55 

.21 

.34 

YOUNGS  STORE 

2.76 

.35 

.12 

.35 

.82 

.05 

.47 

.10 

,50 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1961 


SlaUoa 

Da;  Of  Month 

rage 

o 

2 

3 

5 

g 

1 

Q 

g 

10 

u 

12 

13 

]4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2fl 
28 

29 

30 

31 

> 
< 

LBERTVILLE  2  SE 

MAX 

78 

65 

66 

79 

76 

84 

82 

80 

64 

64 

72 

73 

80 

82 

62 

72 

83 

76 

60 

81 

79 

73 

77 

77 

64 

72 

78 

66 

75.9 

MIN 

57 

45 

*' 

48 

55 

62 

63 

51 

49 

52 

65 

66 

59 

62 

62 

60 

62 

54 

46 

58 

60 

39 

43 

48 

52 

53*6 

LEXANDtR   C1I»    6  NE 

MAX 

77 

73 

77 

83 

87 

85 

86 

84 

79 

69 

65 

76 

86 

87 

85 

82 

86 

86 

84 

65 

87 

86 

82 

61 

78 

73 

70 

78 

85 

86 

89 

81.2 

MIN 

*' 

50 

36 

42 

50 

62 

64 

60 

50 

49 

56 

61 

52 

62 

50 

60 

58 

61 

40 

42 

49 

47 

52.0 

LKEVILLE 

MAX 

92 

70 

68 

70 

75 

82 

84 

88 

62 

70 

70 

74 

76 

79 

87 

88 

79 

81 

86 

84 

88 

86 

82 

85 

69 

79 

70 

60 

85 

66 

68 

80.4 

MIN 

56 

46 

60 

61 

62 

46 

47 

49 

58 

60 

61 

63 

5  \ 

50 

53 

60 

62 

40 

58 

59 

55.5 

NOALUSIA    1  NH 

MAX 

80 

81 

73 

76 

82 

90 

90 

87 

66 

70 

69 

69 

60 

65 

86 

80 

84 

87 

91 

91 

66 

83 

88 

86 

63 

82 

77 

71 

81 

65 

68 

82.2 

MIN 

54 

46 

49 

54 

62 

61 

62 

6 1 

49 

49 

56 

5 1 

65 

48 

53 

59 

59 

64 

45 

41 

" 

60 

55.8 

NNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

70 

76 

82 

87 

84 

86 

84 

73 

69 

68 

74 

63 

67 

84 

78 

67 

84 

82 

64 

84 

81 

74 

79 

77 

70 

68 

80 

81 

64 

88 

79.3 

MIN 

43 

45 

62 

59 

61 

56 

55 

57 

64 

60 

49 

41 

42 

48 

53.6 

IMENS  2 

MAX 

78 

72 

65 

70 

77 

85 

85 

85 

83 

64 

65 

74 

76 

61 

83 

80 

72 

82 

80 

79 

80 

82 

75 

73 

76 

80 

68 

66 

75 

80 

83 

76.5 

MIN 

56 

41 

61 

61 

60 

64 

49 

49 

63 

63 

60 

36 

38 

47 

49 

48 

52.0 

TMORE    STATE  FARM 

MAX 

79 

75 

79 

86 

87 

89 

87 

86 

80 

69 

67 

79 

84 

89 

84 

86 

88 

91 

92 

90 

89 

88 

89 

82 

83 

62 

71 

80 

86 

69 

92 

83.8 

MIN 

66 

67 

67 

48 

53 

54 

63 

66 

58 

53 

57 

66 

59.0 

UBURN  3  Sw 

MAX 

SO 

78 

74 

80 

83 

85 

84 

84 

84 

72 

72 

63 

78 

83 

87 

86 

60 

64 

87 

86 

86 

88 

87 

79 

81 

82 

72 

72 

78 

63 

88 

80.9 

MIN 

" 

47 

56 

64 

61 

60 

54 

53 

54 

63 

62 

60 

43 

46 

54.8 

AWnEAD  LOCK  AND  OAH 

MAX 

81 

70 

70 

73 

80 

86 

84 

86 

83 

66 

68 

70 

77 

62 

65 

85 

77 

83 

85 

63 

83 

87 

80 

75 

60 

83 

70 

67 

77 

84 

86 

78.9 

MIN 

59 

48 

38 

47 

62 

63 

66 

54 

56 

56 

56 

61 

63 

43 

41 

46 

54.0 

AT  MINETTE 

MAX 

77 

76 

80 

86 

85 

90 

86 

83 

75 

70 

71 

79 

82 

66 

60 

64 

88 

91 

91 

86 

88 

86 

87 

82 

63 

76 

72 

76 

85 

87 

90 

82.6 

MIN 

59 

59 

54 

56 

60 

70 

67 

66 

57 

48 

66 

60 

62 

67 

68 

70 

66 

66 

65 

46 

50 

65 

63 

61.5 

ELLE   HINA   2  N 

MAX 

68 

67 

87 

84 

80 

65 

76 

76 

84 

85 

62 

75 

83 

83 

82 

83 

84 

77 

72 

77 

62 

79 

66 

77 

82 

85 

87 

78.8 

MIN 

43 

66 

66 

56 

56 

64 

50 

59 

53.5 

ESSEHER  k  SW 

MAX 

7» 

68 

73 

81 

86 

84 

65 

83 

77 

67 

69 

77 

82 

66 

85 

77 

85 

85 

83 

83 

67 

64 

75 

81 

61 

71 

67 

79 

84 

67 

89 

79.8 

MIN 

48 

38 

46 

61 

64 

63 

66 

58 

50 

64 

55 

58 

66 

70 

54.6 

IRHINOHAH  klB  AP 

MAX 

68 

70 

74 

60 

86 

83 

85 

82 

69 

67 

69 

75 

61 

85 

67 

77 

84 

84 

83 

83 

67 

64 

74 

80 

82 

72 

69 

78 

66 

68 

90 

79.4 

MIN 

45 

41 

50 

58 

65 

65 

66 

55 

50 

54 

59 

56 

64 

53 

51 

56 

63 

RANTLEr 

MAX 

81 

82 

76 

77 

85 

89 

88 

86 

86 

70 

70 

67 

78 

83 

89 

86 

84 

86 

91 

92 

90 

86 

69 

90 

83 

81 

71 

71 

80 

86 

89 

82.6 

MIN 

52 

57 

46 

45 

52 

58 

68 

63 

62 

60 

55 

55 

62 

55 

63 

^3 

^7 

52 

58 

REWTON  3  SSE 

MAX 

83 

75 

80 

86 

90 

90 

88 

86 

78 

70 

67 

83 

86 

91 

84 

87 

87 

91 

93 

90 

90 

90 

93 

84 

87 

79 

71 

83 

87 

89 

91 

85.0 

MIN 

56 

51 

47 

47 

51 

63 

64 

63 

60 

60 

60 

65 

50 

56 

64 

54 

56.6 

RIOOEPORT  2  W 

MAX 

71 

70 

76 

78 

74 

81 

85 

86 

81 

67 

75 

74 

83 

85 

85 

75 

83 

81 

82 

84 

82 

76 

77 

79 

78 

73 

70 

76 

63 

66 

68 

78.8 

MIN 

5* 

46 

35 

46 

47 

49 

63 

65 

60 

61 

64 

49 

51 

54 

62 

56 

46 

51.2 

ALERA  2  SH 

MAX 

76 

70 

74 

83 

86 

84 

86 

85 

78 

67 

63 

77 

81 

87 

86 

60 

85 

88 

86 

86 

90 

89 

79 

82 

60 

71 

70 

78 

87 

88 

90 

81.1 

MIN 

5  7 

49 

36 

44 

51 

60 

59 

66 

58 

61 

64 

54 

52 

54 

66 

60 

41 

50 

52.8 

AHOEN   3  NNW 

MAX 

SO 

75 

79 

85 

90 

89 

90 

88 

80 

70 

66 

62 

86 

89 

91 

63 

88 

90 

90 

86 

86 

89 

81 

77 

63 

73 

71 

80 

86 

89 

91 

83.3 

MIN 

43 

65 

65 

59 

56 

62 

70 

54 

60 

54 

63 

60 

65 

66 

61 

63 

62 

43 

42 

AMP  MILL   2  NK 

MAX 

79 

72 

72 

77 

83 

86 

86 

85 

83 

76 

67 

66 

78 

86 

90 

86 

61 

87 

86 

66 

85 

87 

86 

77 

86 

78 

71 

72 

80 

66 

87 

60.8 

MIN 

46 

*' 

38 

43 

56 

58 

59 

46 

55 

60 

64 

52 

45 

48 

56 

52 

66 

50 

39 

ENTRE   S  SH 

MAX 

80 

69 

70 

75 

80 

85 

82 

67 

84 

67 

69 

72 

75 

83 

85 

85 

77 

86 

79 

63 

86 

85 

76 

73 

79 

73 

66 

68 

77 

62 

65 

78.3 

MIN 

49 

** 

" 

56 

61 

59 

56 

^' 

63 

55 

48 

51 

58 

69 

60 

63 

66 

47 

56 

61 

41 

4  1 

47 

53 

49 

53.2 

EHTREVILLE 

MAX 

8* 

75 

74 

79 

85 

89 

87 

68 

86 

76 

72 

67 

80 

86 

87 

88 

83 

88 

90 

89 

86 

91 

87 

63 

63 

87 

79 

78 

82 

90 

91 

63.6 

MIN 

** 

38 

46 

50 

58 

60 

66 

60 

50 

55 

50 

61 

60 

48 

52 

60 

69 

60 

38 

HATOH 

MAX 

80 

77 

80 

86 

88 

88 

88 

65 

77 

72 

75 

82 

86 

91 

84 

85 

86 

91 

91 

69 

86 

89 

88 

84 

86 

74 

74 

82 

87 

89 

91 

84.3 

MIN 

56 

56 

44 

47 

64 

68 

65 

44 

60 

57 

49 

61 

69 

HILOERSBURG  »TR  PLANT 

MAX 

77 

70 

74 

80 

87 

86 

87 

86 

81 

69 

69 

77 

83 

87 

86 

85 

66 

66 

84 

84 

87 

86 

63 

60 

78 

73 

66 

76 

84 

87 

88 

61.1 

MIN 

59 

50 

38 

45 

52 

62 

61 

66 

60 

53 

56 

54 

56 

55 

70 

60 

61 

60 

61 

50 

54.4 

ITRONELLE 

MAX 

77 

74 

eo 

86 

86 

86 

87 

85 

76 

72 

75 

61 

86 

89 

85 

89 

67 

89 

89 

87 

87 

66 

69 

82 

86 

77 

71 

61 

66 

86 

89 

83.5 

MIN 

60 

58 

61 

58 

68 

66 

68 

47 

56 

58 

65 

60 

LANTON 

MAX 

80 

73 

71 

75 

81 

86 

85 

86 

86 

70 

68 

61 

76 

82 

87 

64 

79 

84 

87 

86 

86 

88 

85 

79 

80 

79 

69 

68 

77 

65 

66 

79.5 

MIN 

50 

38 

45 

50 

60 

60 

64 

68 

50 

55 

52 

53 

64 

38 

LATTON 

MAX 

82 

81 

84 

88 

84 

87 

86 

81 

69 

66 

79 

83 

82 

87 

84 

94 

67 

90 

86 

86 

89 

80 

80 

78 

74 

70 

72 

84 

67 

69 

82.4 

MIN 

50 

51 

49 

57 

56 

63 

63 

60 

48 

64 

46 

66 

55 

62 

61 

ODEN 

MAX 

80 

73 

79 

82 

81 

83 

83 

62 

78 

77 

76 

79 

81 

84 

80 

87 

83 

69 

89 

87 

87 

85 

86 

84 

65 

84 

77 

80 

84 

89 

90 

82.8 

MIN 

65 

60 

55 

58 

72 

69 

72 

60 

48 

50 

64 

62 

71 

69 

kTTON 

MAX 

83 

77 

73 

72 

83 

90 

88 

87 

81 

71 

70 

73 

81 

85 

86 

82 

81 

82 

69 

89 

85 

88 

87 

62 

76 

86 

70 

70 

80 

81 

90 

81.3 

MIN 

59 

54 

45 

51 

56 

65 

65 

65 

58 

48 

53 

56 

68 

62 

70 

iCATUR 

MAX 

82 

70 

65 

71 

76 

85 

80 

66 

82 

64 

66 

75 

76 

82 

84 

62 

73 

82 

79 

79 

82 

84 

76 

72 

75 

81 

63 

75 

81 

83 

76.6 

MIN 

60 

47 

42 

52 

53 

62 

65 

67 

67 

62 

63 

56 

67 

67 

64 

« 

;HOPOL1S  LOCK   ANO  DAM 

MAX 

84 

77 

72 

76 

82 

88 

88 

88 

85 

70 

69 

68 

81 

63 

88 

84 

79 

84 

89 

88 

83 

88 

88 

80 

73 

83 

72 

70 

78 

85 

86 

81.0 

MIN 

62 

57 

44 

52 

57 

64 

66 

60 

49 

49 

54 

56 

67 

64 

)Than  faa  airport 

MAX 

79 

76 

79 

86 

91 

86 

86 

86 

72 

66 

67 

78 

62 

67 

87 

86 

88 

86 

93 

90 

87 

90 

84 

78 

82 

77 

71 

77 

84 

87 

92 

82.8 

MIN 

6* 

59 

52 

53 

59 

65 

64 

64 

57 

52 

65 

60 

56 

59 

68 

60 

67 

67 

66 

49 

63 

60.4 

lUBLE  SPRIN&S 

MAX 

83 

70 

67 

74 

78 

86 

79 

84 

80 

65 

66 

76 

75 

81 

83 

82 

77 

63 

62 

62 

83 

64 

62 

70 

79 

84 

66 

67 

77 

82 

66 

77.7 

MIN 

55 

42 

39 

48 

52 

60 

62 

65 

64 

48 

61 

54 

55 

56 

63 

39 

ITEflPRlSE 

MAX 

82 

75 

78 

85 

90 

88 

88 

68 

79 

68 

67 

79 

82 

87 

84 

86 

86 

90 

91 

89 

83 

68 

87 

61 

76 

71 

77 

85 

67 

90 

82.9 

MIN 

52 

58 

52 

55 

58 

63 

61 

62 

62 

61 

66 

58 

57 

61 

67 

62 

69.6 

f  AULA 

MAX 

80 

81 

75 

78 

85 

89 

90 

87 

66 

69 

73 

60 

77 

86 

68 

66 

84 

87 

91 

89 

81 

60 

78 

73 

77 

76 

85 

88 

81.5 

MIN 

51 

56 

47 

47 

55 

62 

63 

64 

62 

50 

55 

57 

57 

58 

59 

ER&REtN 

MAX 

83 

80 

76 

80 

87 

91 

89 

90 

89 

72 

70 

64 

82 

92 

91 

64 

85 

90 

92 

94 

87 

82 

90 

66 

64 

86 

74 

73 

63 

86 

90 

83.9 

MIN 

50 

58 

49 

49 

56 

58 

65 

66 

69 

49 

54 

55 

66 

60 

65 

56 

62 

56 

63 

62 

62 

64 

68 

64 

69 

65 

46 

46 

54 

67 

66 

56.1 

ERGREEN   FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

73 

77 

85 

87 

86 

87 

86 

71 

69 

64 

78 

83 

86 

82 

64 

88 

90 

91 

87 

61 

67 

86 

83 

66 

74 

71 

81 

86 

87 

91 

82.2 

MIN 

55 

57 

48 

48 

53 

67 

66 

64 

54 

50 

55 

53 

62 

69 

65 

54 

50 

54 

61 

62 

63 

62 

69 

63 

66 

54 

46 

42 

52 

55 

57 

56.6 

IRHOPE 

MAX 

81 

72 

79 

82 

85 

85 

65 

85 

78 

74 

75 

80 

62 

86 

78 

66 

85 

69 

90 

86 

68 

66 

87 

84 

84 

80 

74 

79 

63 

87 

89 

82.8 

MIN 

62 

60 

54 

55 

56 

70 

65 

70 

59 

60 

65 

63 

57 

68 

67 

63 

58 

62 

65 

67 

69 

74 

70 

66 

66 

66 

49 

49 

66 

64 

61.9 

H^ILLE 

MAX 

81 

68 

66 

73 

77 

65 

60 

84 

60 

65 

65 

76 

62 

82 

84 

82 

74 

81 

79 

79 

82 

84 

60 

77 

75 

80 

68 

63 

75 

81 

85 

77.2 

MIN 

5* 

44 

36 

41 

57 

63 

64 

66 

56 

51 

51 

56 

58 

58 

66 

53 

48 

57 

59 

57 

58 

63 

57 

44 

50 

60 

40 

39 

43 

44 

47 

52.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

q 

1 

Station 

i 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 

7* 

71 

76 

81 

87 

86 

86 

81 

66 

69 

74 

79 

84 

87 

86 

80 

85 

67 

86 

84 

86 

86 

81 

60 

86 

78 

70 

78 

85 

89 

89 

ai 

MIN 

59 

47 

40 

51 

54 

63 

62 

68 

55 

48 

48 

56 

68 

68 

67 

62 

62 

56 

61 

60 

61 

62 

60 

49 

60 

63 

42 

54 

46 

64 

51 

bi 

FLORENCE 

MAX 

69 

68 

71 

75 

87 

84 

83 

82 

79 

67 

75 

76 

82 

87 

79 

76 

81 

71 

78 

72 

65 

76 

94 

85 

86 

71 

HIN 

60 

37 

38 

48 

53 

61 

65 

67 

49 

46 

50 

49 

66 

57 

69 

50 

49 

50 

56 

56 

67 

62 

61 

50 

41 

66 

39 

37 

42 

65 

41 

51 

FORT  MORGAN 

MAX 

78 

71 

78 

78 

79 

80 

80 

61 

75 

72 

74 

76 

79 

79 

78 

76 

81 

72 

76 

85 

86 

1\ 

MIN 

64 

63 

62 

63 

67 

72 

71 

72 

63 

57 

60 

67 

67 

72 

72 

'1 

72 

71 

76 

75 

74 

76 

69 

75 

67 

54 

61 

65 

70 

73 

61 

FRISCO  CITY 

MAX 

82 

78 

76 

78 

85 

87 

97 

88 

86 

70 

69 

66 

80 

86 

69 

83 

85 

83 

81 

73 

70 

80 

84 

88 

MIN 

56 

56 

50 

52 

58 

65 

65 

68 

57 

48 

49 

53 

56 

64 

67 

55 

53 

56 

66 

63 

64 

66 

68 

62 

66 

64 

43 

47 

54 

59 

62 

&C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

76 

68 

73 

77 

85 

81 

85 

82 

79 

68 

70 

74 

82 

86 

86 

80 

85 

81 

82 

75 

69 

66 

76 

81 

80 

85 

66 

71 

MIN 

52 

49 

35 

48 

54 

59 

59 

63 

69 

50 

64 

57 

56 

64 

66 

51 

47 

54 

61 

69 

60 

56 

57 

44 

S9 

40 

39 

45 

46 

52 

48 

GAINESVILLE 

MAX 

83 

75 

70 

75 

81 

88 

87 

86 

83 

69 

69 

70 

82 

86 

86 

87 

78 

87 

86 

86 

67 

80 

78 

81 

73 

69 

79 

86 

90 

61 

MIN 

56 

54 

44 

52 

54 

60 

68 

68 

57 

48 

52 

65 

66 

61 

70 

54 

53 

56 

66 

60 

65 

66 

67 

57 

61 

64 

44 

43 

49 

66 

58 

51 

GENEVA 

MAX 

84 

76 

77 

81 

88 

91 

90 

89 

87 

71 

69 

69 

80 

85 

90 

86 

89 

96 

91 

90 

92 

63 

76 

77 

75 

82 

87 

90 

64 

MIN 

52 

56 

50 

50 

56 

62 

60 

65 

62 

52 

64 

69 

54 

58 

66 

62 

54 

58 

63 

64 

64 

66 

69 

66 

66 

67 

47 

46 

52 

57 

59 

5< 

GILBERTOWN 

MAX 

78 

75 

78 

86 

90 

90 

88 

87 

78 

71 

76 

83 

65 

91 

88 

86 

88 

91 

89 

87 

88 

86 

76 

UO 

76 

72 

80 

88 

89 

91 

64 

MIN 

55 

56 

41 

45 

50 

66 

67 

67 

57 

47 

48 

52 

62 

59 

69 

61 

48 

62 

60 

69 

67 

63 

66 

62 

46 

64 

44 

39 

47 

52 

55 

5! 

GREENSBORO 

MAX 

78 

73 

79 

83 

87 

87 

87 

85 

75 

72 

65 

78 

84 

88 

86 

81 

67 

87 

89 

86 

81 

76 

63 

71 

72 

80 

86 

90 

91 

8S 

MIN 

58 

53 

44 

53 

57 

64 

66 

66 

57 

51 

54 

53 

58 

61 

70 

50 

62 

57 

66 

62 

65 

66 

63 

59 

62 

60 

41 

46 

53 

58 

69 

51 

GREENV I LLE 

MAX 

80 

73 

78 

87 

90 

86 

87 

87 

75 

66 

64 

80 

84 

89 

84 

84 

87 

73 

71 

82 

86 

89 

92 

8. 

MIN 

55 

56 

50 

53 

57 

54 

63 

66 

61 

51 

64 

55 

55 

61 

67 

58 

55 

61 

63 

63 

67 

65 

68 

60 

64 

64 

46 

47 

54 

61 

60 

5( 

GUNTERSV ILLE 

MAX 

79 

67 

74 

77 

84 

87 

83 

80 

73 

64 

74 

74 

76 

62 

83 

80 

82 

81 

83 

78 

72 

76 

91 

86 

88 

7( 

MIN 

57 

44 

39 

45 

54 

61 

63 

50 

41 

48 

38 

39 

50 

66 

48 

61 

56 

62 

60 

59 

66 

57 

46 

56 

56 

42 

42 

49 

54 

61 

5C 

HAMI LTON 

MAX 

81 

71 

68 

72 

81 

85 

78 

63 

79 

63 

66 

73 

77 

83 

79 

76 

67 

65 

74 

83 

85 

7 

MIN 

55 

43 

39 

51 

54 

64 

61 

66 

63 

47 

47 

51 

66 

58 

53 

55 

58 

57 

65 

62 

66 

49 

65 

60 

37 

38 

45 

47 

49 

5S 

HAYNEV I LLE 

MAX 

80 

80 

74 

76 

79 

83 

87 

86 

86 

71 

69 

62 

70 

75 

87 

84 

81 

87 

87 

89 

66 

87 

77 

80 

81 

87 

8] 

MIN 

49 

55 

46 

SO 

56 

61 

60 

61 

60 

51 

50 

65 

56 

57 

67 

56 

52 

57 

63 

62 

63 

63 

62 

64 

63 

63 

49 

43 

58 

67 

60 

5< 

HEADLAND 

MAX 

80 

78 

77 

82 

85 

90 

87 

88 

81 

69 

71 

67 

78 

83 

87 

87 

86 

92 

89 

86 

78 

81 

76 

78 

76 

85 

86 

8! 

MIN 

60 

59 

50 

52 

60 

62 

63 

62 

60 

60 

54 

56 

56 

56 

66 

61 

53 

63 

63 

62 

65 

66 

68 

64 

66 

66 

46 

49 

55 

60 

62 

5; 

HEFL IN 

MAX 

71 

72 

84 

81 

75 

85 

85 

84 

82 

70 

67 

73 

80 

86 

84 

82 

86 

65 

89 

90 

84 

82 

88 

81 

77 

73 

66 

77 

81 

85 

87 

SC 

MIN 

47 

46 

43 

40 

52 

56 

67 

55 

59 

51 

52 

64 

52 

62 

68 

48 

44 

52 

57 

67 

68 

56 

67 

41 

52 

68 

39 

34 

40 

47 

44 

5C 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

81 

80 

71 

73 

82 

87 

86 

86 

89 

69 

67 

60 

79 

83 

86 

82 

80 

64 

90 

87 

83 

85 

87 

80 

77 

76 

71 

67 

78 

83 

66 

75 

MIN 

54 

54 

50 

52 

51 

60 

63 

64 

61 

50 

53 

56 

50 

66 

64 

58 

65 

57 

64 

64 

65 

65 

67 

62 

63 

64 

44 

47 

52 

59 

65 

51 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

68 

65 

71 

80 

86 

83 

88 

86 

63 

66 

79 

77 

86 

87 

84 

73 

64 

61 

82 

80 

72 

79 

61 

68 

65 

78 

81 

84 

67 

7f 

MIN 

53 

45 

39 

53 

56 

62 

66 

60 

53 

51 

54 

55 

67 

58 

59 

65 

51 

69 

61 

58 

60 

59 

54 

48 

56 

46 

41 

43 

51 

57 

51 

52 

87 

84 

74 

74 

74 

77 

64 

85 

86 

77 

84 

82 

83 

86 

71 

67 

78 

86 

86 

87 

7S 

MIN 

54 

46 

35 

46 

47 

56 

60 

64 

55 

50 

61 

55 

61 

51 

63 

50 

48 

52 

60 

56 

56 

59 

57 

42 

56 

58 

36 

35 

42 

50 

46 

5J 

LAFAYETTE 

78 

71 

75 

79 

85 

83 

84 

82 

76 

71 

64 

72 

80 

85 

83 

eu 

83 

66 

82 

85 

66 

7' 

MIN 

56 

50 

43 

50 

54 

62 

61 

62 

60 

49 

55 

56 

63 

58 

63 

66 

50 

60 

63 

61 

64 

61 

60 

50 

63 

60 

41 

43 

50 

58 

63 

5! 

L I  V INGSTON 

MAX 

79 

71 

77 

82 

87 

87 

86 

84 

75 

70 

72 

82 

83 

88 

88 

80 

85 

81 

86 

70 

90 

90 

83 

MIN 

60 

55 

43 

51 

56 

66 

66 

69 

56 

47 

50 

64 

67 

62 

69 

62 

53 

66 

66 

62 

65 

64 

67 

59 

60 

59 

43 

42 

50 

65 

58 

51 

LOCItHART 

MAX 

82 

80 

75 

79 

86 

87 

86 

85 

65 

70 

69 

69 

80 

86 

88 

86 

66 

93 

86 

68 

90 

84 

84 

80 

72 

82 

87 

86 

b; 

MIN 

62 

58 

51 

53 

57 

66 

61 

67 

62 

50 

53 

69 

56 

61 

68 

60 

66 

68 

62 

66 

66 

66 

69 

66 

65 

66 

46 

47 

64 

57 

61 

5f 

MAO  I  SON 

MAX 

82 

68 

65 

71 

77 

85 

79 

84 

82 

64 

65 

77 

76 

62 

83 

83 

72 

61 

78 

79 

82 

83 

78 

72 

76 

61 

64 

66 

76 

81 

83 

7* 

MIN 

58 

44 

39 

52 

54 

60 

59 

66 

55 

60 

64 

64 

57 

58 

64 

51 

50 

59 

60 

67 

58 

64 

66 

46 

66 

66 

40 

41 

49 

56 

50 

54 

UADIAM      IIIMrTIOhl     1  MC 
nAn  Win    J\JT\\.  \  \\Jn    £,  He 

86 

85 

87 

86 

77 

68 

63 

77 

81 

66 

84 

80 

83 

83 

86 

86 

81 

75 

82 

70 

69 

72 

84 

67 

66 

81 

MIN 

56 

54 

45 

52 

56 

64 

62 

65 

59 

50 

54 

54 

68 

60 

69 

57 

62 

66 

64 

63 

65 

65 

65 

62 

63 

62 

43 

44 

51 

57 

57 

51 

MART  I N  DAM 

MAX 

77 

71 

75 

82 

86 

85 

86 

65 

77 

66 

64 

75 

82 

86 

86 

82 

85 

84 

85 

87 

81 

80 

72 

70 

77 

83 

66 

86 

8C 

MIN 

53 

55 

50 

50 

54 

61 

58 

55 

52 

54 

47 

56 

53 

55 

65 

55 

58 

56 

60 

62 

64 

60 

63 

59 

62 

63 

50 

46 

48 

55 

56 

5C 

M INTER   3  NW 

MAX 

80 

78 

77 

78 

83 

87 

87 

87 

87 

70 

68 

67 

80 

83 

88 

86 

80 

67 

86 

87 

81 

82 

60 

70 

61 

84 

89 

8: 

MIN 

52 

55 

46 

51 

51 

60 

62 

64 

58 

50 

53 

54 

56 

56 

61 

54 

66 

56 

65 

62 

66 

66 

64 

64 

64 

42 

44 

50 

55 

68 

5( 

MOB  I LE   WB  A IRPORT 

MAX 

81 

72 

80 

83 

62 

85 

86 

84 

75 

75 

77 

79 

82 

87 

79 

86 

87 

92 

89 

89 

87 

89 

84 

84 

62 

74 

79 

86 

89 

90 

83 

MIN 

63 

59 

54 

56 

62 

71 

67 

65 

53 

49 

52 

60 

58 

68 

67 

62 

60 

63 

68 

69 

69 

67 

66 

64 

68 

66 

49 

50 

57 

61 

63 

62 

MOB 1 LC 

78 

78 

73 

81 

63 

79 

8  1 

79 

60 

73 

72 

77 

76 

78 

82 

79 

86 

87 

84 

86 

83 

81 

78 

71 

79 

86 

90 

81 

MIN 

68 

60 

56 

59 

66 

70 

70 

72 

60 

51 

56 

63 

66 

71 

71 

65 

62 

65 

70 

69 

71 

71 

72 

66 

66 

66 

50 

51 

61 

66 

67 

64 

MONTGOMERY  WB  AP 

76 

80 

86 

85 

86 

86 

72 

70 

61 

78 

82 

86 

86 

81 

83 

64 

88 

80 

76 

80 

73 

70 

78 

63 

66 

89 

80 

MIN 

54 

54 

47 

51 

55 

61 

59 

61 

55 

53 

67 

54 

66 

59 

64 

66 

53 

57 

63 

62 

67 

62 

66 

64 

63 

62 

44 

43 

61 

68 

67 

56 

MOULTON  2 

74 

73 

78 

85 

80 

85 

81 

75 

68 

78 

75 

82 

86 

80 

76 

84 

65 

61 

83 

86 

76 

74 

78 

85 

75 

67 

77 

83 

65 

86 

79 

HIN 

59 

39 

49 

51 

65 

65 

67 

55 

51 

52 

54 

67 

59 

64 

52 

49 

59 

58 

66 

67 

60 

57 

44 

47 

66 

39 

39 

48 

50 

48 

53 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

72 

66 

71 

76 

87 

77 

86 

82 

64 

67 

74 

74 

82 

83 

79 

73 

81 

80 

81 

64 

76 

71 

74 

82 

69 

66 

75 

81 

85 

86 

71 

MIN 

52 

41 

37 

51 

50 

63 

66 

60 

53 

51 

50 

53 

56 

56 

53 

52 

60 

60 

69 

56 

55 

58 

54 

46 

66 

46 

39 

39 

48 

55 

46 

51 

NATCHEZ 

MAX 

80 

75 

77 

84 

86 

88 

87 

87 

78 

71 

64 

79 

84 

89 

64 

84 

87 

87 

84 

87 

87 

82 

79 

73 

71 

80 

86 

89 

90 

82 

MIN 

52 

55 

42 

45 

51 

65 

65 

65 

58 

47 

53 

56 

52 

57 

69 

52 

46 

50 

69 

68 

61 

62 

62 

61 

62 

63 

41 

38 

47 

63 

64 

5* 

NEW  MARK.ET  2 

79 

65 

70 

78 

84 

78 

86 

83 

72 

64 

77 

76 

81 

84 

83 

73 

81 

77 

60 

81 

78 

72 

77 

78 

71 

63 

75 

81 

81 

85 

71 

MIN 

56 

39 

40 

47 

46 

60 

66 

65 

64 

48 

61 

49 

60 

53 

62 

46 

45 

56 

56 

56 

53 

66 

54 

40 

49 

60 

37 

36 

46 

51 

44 

50 

ONEONT A 

67 

72 

77 

85 

82 

84 

81 

67 

66 

72 

79 

81 

83 

83 

74 

83 

83 

79 

72 

78 

76 

67 

66 

76 

61 

86 

77 

MIN 

55 

44 

35 

43 

52 

63 

60 

65 

57 

48 

53 

54 

52 

60 

67 

46 

65 

60 

59 

59 

60 

56 

43 

58 

60 

39 

40 

45 

53 

47 

53 

OPELIKA 

72 

74 

64 

77 

83 

87 

83 

82 

HIN 

47 

50 

39 

41 

47 

54 

55 

58 

58 

46 

48 

53 

49 

50 

58 

60 

46 

49 

55 

64 

68 

56 

59 

62 

57 

38 

41 

36 

41 

43 

47 

49 

OZARK   6  NNW 

87 

86 

68 

68 

63 

75 

62 

88 

85 

84 

88 

92 

91 

85 

90 

89 

80 

60 

73 

72 

79 

84 

88 

62 

MIN 

47 

56 

47 

46 

50 

56 

60 

63 

61 

49 

52 

56 

65 

56 

64 

59 

53 

57 

63 

61 

65 

63 

67 

62 

63 

65 

45 

44 

48 

53 

58 

S6 

PELL   CITY    1  NNE 

82 

66 

73 

79 

87 

85 

65 

85 

67 

66 

66 

75 

83 

86 

86 

76 

86 

86 

83 

86 

82 

72 

76 

SO 

70 

66 

77 

83 

84 

78 

MIN 

51 

47 

37 

45 

48 

60 

57 

64 

59 

50 

54 

54 

52 

53 

64 

56 

47 

64 

65 

60 

60 

67 

44 

54 

60 

41 

38 

44 

52 

46 

52 

PHENU  CITY   2  NNU 

MAX 

79 

78 

73 

76 

82 

86 

85 

85 

85 

68 

71 

62 

76 

82 

65 

83 

61 

86 

66 

86 

87 

67 

86 

76 

80 

75 

72 

70 

77 

82 

85 

79 

MIN 

54 

55 

48 

51 

59 

65 

65 

64 

60 

50 

56 

56 

57 

60 

63 

58 

56 

63 

64 

61 

66 

64 

63 

56 

60 

63 

44 

46 

52 

60 

59 

57 

PRATTVILLE 

MAX 

79 

75 

79 

83 

90 

88 

89 

88 

73 

71 

65 

79 

84 

89 

88 

84 

86 

90 

90 

88 

89 

89 

83 

60 

83 

73 

71 

80 

85 

90 

91 

83 

MIN 

54 

54 

46 

50 

54 

62 

61 

62 

61 

52 

55 

57 

67 

56 

69 

55 

61 

56 

62 

64 

66 

62 

64 

62 

63 

63 

45 

44 

49 

55 

55 

57 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


DtyOi  Month 


suuon 

I 

2 

3 



4 

1  ' 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 



27 

1  ] 

28 



29 



30 

31 

Aver 

PUSHMATAHA 

MAX 

83 

83 

72 

77 

82 

69 

67 

88 

67 

70 

70 

73 

84 

64 

89 

86 

80 

86 

89 

87 

86 

66 

62.2 

HIN 

S3 

56 

41 

43 

52 

64 

67 

67 

50 

46 

48 

60 

53 

62 

67 

62 

49 

55 

64 

62 

63 

66 

66 

61 

62 

61 

42 

40 

51 

54 

56 

65.5 

RED  BAY 

MAX 

83 

71 

68 

76 

72 

86 

76 

63 

81 

60 

66 

74 

76 

81 

84 

78 

75 

62 

83 

80 

80 

84 

78 

69 

77 

83 

63 

65 

7^ 

83 

85 

76.7 

MIN 

55 

«<• 

41 

54 

46 

61 

63 

67 

55 

48 

60 

60 

57 

61 

64 

53 

57 

64 

66 

57 

68 

64 

52 

42 

53 

61 

39 

-I 

51 

56 

55 

63.8 

ReO&TONE  ARSENAL 

MAX 

66 

65 

72 

77 

84 

60 

S3 

82 

63 

66 

76 

75 

81 

62 

61 

72 

82 

78 

79 

82 

83 

78 

72 

77 

80 

67 

64 

74 

80 

83 

86 

76.5 

MIN 

51 

kl 

36 

48 

50 

62 

66 

62 

51 

50 

53 

52 

65 

55 

56 

49 

48 

66 

58 

65 

57 

57 

47 

43 

53 

44 

37 

36 

47 

52 

48 

50.9 

ROBERTSOALE  1  £ 

MAX 

SO 

73 

61 

84 

61 

84 

61 

74 

79 

85 

MIN 

59 

60 

53 

55 

56 

65 

66 

66 

46 

47 

55 

60 

60 

ROCKFORD 

MAX 

61 

80 

75 

76 

77 

86 

84 

86 

64 

75 

70 

70 

76 

83 

66 

61 

64 

65 

66 

87 

86 

86 

85 

60 

82 

83 

78 

78 

79 

78 

85 

60.9 

MIN 

»7 

48 

39 

44 

46 

49 

55 

62 

61 

61 

54 

60 

52 

62 

61 

57 

46 

54 

54 

55 

61 

57 

57 

52 

57 

56 

40 

41 

45 

47 

50 

51.7 

ROCK  MILLS 

MAX 

7B 

76 

81 

81 

65 

83 

84 

84 

82 

70 

63 

74 

63 

67 

64 

86 

86 

86 

66 

87 

87 

86 

81 

83 

60 

72 

79 

65 

61.5 

MIN 

*9 

50 

38 

43 

49 

59 

58 

58 

60 

61 

55 

55 

51 

54 

58 

52 

48 

55 

57 

60 

58 

58 

59 

46 

56 

60 

41 

37 

44 

51 

48 

52.3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

80 

70 

66 

71 

72 

84 

77 

62 

80 

62 

66 

75 

75 

61 

62 

79 

74 

62 

63 

76 

60 

63 

75,6 

MIN 

52 

ui 

35 

43 

49 

56 

65 

67 

55 

60 

61 

52 

62 

52 

54 

53 

49 

54 

55 

52 

52 

56 

57 

40 

52 

62 

38 

34 

43 

51 

43 

50.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

62 

66 

64 

70 

77 

86 

61 

64 

82 

63 

64 

78 

75 

62 

84 

64 

75 

82 

76 

77 

63 

81 

61 

69 

76 

63 

64 

82 

76.7 

HIN 

53 

<>6 

39 

49 

51 

64 

63 

66 

66 

60 

52 

63 

64 

54 

63 

55 

50 

56 

60 

58 

60 

62 

55 

45 

53 

62 

40 

40 

47 

56 

51 

53.6 

SAND  MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 

73 

65 

71 

77 

82 

78 

83 

80 

74 

63 

73 

72 

79 

61 

61 

77 

62 

77 

77 

60 

60 

78 

70 

76 

74 

67 

75.7 

HIN 

56 

*3 

39 

49 

56 

56 

62 

63 

55 

46 

64 

55 

66 

57 

63 

53 

47 

56 

59 

57 

57 

54 

54 

45 

58 

54 

37 

41 

50 

54 

49 

62.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

80 

66 

66 

73 

79 

82 

60 

84 

62 

63 

65 

76 

74 

84 

64 

63 

72 

83 

77 

80 

83 

61 

73 

77 

76 

66 

67 

76.2 

HIN 

48 

AS 

36 

45 

50 

62 

62 

64 

60 

51 

52 

53 

60 

50 

60 

47 

48 

56 

67 

59 

61 

51 

44 

53 

61 

41 

39 

40 

46 

48 

51.4 

SEALE 

MAX 

80 

75 

62 

82 

87 

67 

88 

87 

62 

74 

65 

77 

63 

67 

64 

83 

85 

87 

69 

87 

88 

66 

83 

82 

77 

82.2 

MIN 

52 

52 

42 

45 

53 

64 

60 

57 

60 

47 

55 

56 

62 

55 

59 

57 

5U 

58 

60 

57 

63 

56 

63 

57 

64 

62 

44 

44 

47 

51 

53 

64.7 

SELMA 

MAX 

78 

76 

78 

81 

87 

88 

88 

89 

82 

71 

65 

80 

64 

89 

87 

66 

84 

89 

90 

86 

89 

90 

85 

81 

82 

70 

7  6 

82.9 

MIN 

58 

55 

45 

53 

57 

65 

64 

65 

60 

61 

66 

55 

68 

60 

70 

67 

54 

57 

64 

65 

67 

66 

67 

63 

65 

63 

43 

46 

52 

56 

58 

58.6 

STLACAUGA   A  NE 

MAX 

76 

71 

74 

S3 

86 

84 

85 

64 

77 

67 

67 

76 

83 

86 

84 

62 

85 

86 

83 

84 

86 

64 

76 

61 

76 

72 

69 

77 

64 

66 

88 

60.0 

MIN 

55 

49 

37 

44 

54 

66 

57 

62 

68 

61 

55 

54 

66 

56 

67 

49 

47 

54 

59 

56 

62 

59 

61 

48 

59 

58 

44 

39 

45 

62 

49 

63.6 

TALLADE&A 

MAX 

73 

69 

73 

79 

87 

85 

86 

85 

72 

66 

68 

75 

82 

86 

84 

77 

84 

87 

61 

83 

85 

84 

73 

78 

76 

71 

66 

77 

62 

84 

87 

76.9 

MIN 

51 

45 

37 

44 

51 

64 

58 

61 

69 

52 

54 

52 

63 

66 

64 

46 

66 

61 

60 

61 

59 

59 

46 

56 

56 

42 

39 

46 

51 

46 

53.0 

THOMASVILLE 

MAX 

75 

76 

73 

77 

83 

90 

89 

88 

86 

70 

69 

69 

80 

86 

88 

86 

62 

86 

89 

90 

85 

83 

67 

82 

76 

83 

70 

69 

79 

b  1 

69 

61.2 

MIN 

50 

55 

46 

51 

56 

66 

63 

65 

66 

46 

60 

51 

56 

63 

68 

53 

62 

54 

64 

61 

64 

65 

67 

66 

63 

63 

42 

43 

52 

56 

59 

57.0 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 

72 

71 

75 

81 

85 

84 

85 

85 

76 

67 

62 

75 

60 

86 

86 

78 

83 

85 

84 

64 

87 

86 

79 

80 

78 

70 

68 

76 

66 

66 

90 

79.5 

MIN 

56 

51 

45 

53 

56 

63 

66 

65 

69 

51 

54 

55 

57 

58 

68 

58 

50 

57 

64 

60 

65 

62 

59 

55 

61 

55 

41 

45 

50 

60 

56 

56.6 

TROT 

MAX 

80 

72 

76 

84 

90 

86 

85 

65 

77 

68 

63 

79 

63 

87 

83 

82 

69 

90 

90 

87 

86 

89 

65 

79 

76 

74 

70 

79 

85 

67 

90 

81.8 

MIN 

59 

55 

50 

53 

59 

63 

63 

64 

60 

61 

54 

56 

57 

62 

65 

58 

55 

65 

63 

62 

65 

64 

65 

62 

64 

64 

45 

51 

56 

61 

66 

59.2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

HAX 

72 

70 

76 

80 

86 

85 

86 

84 

70 

70 

68 

76 

82 

85 

66 

79 

66 

87 

67 

85 

89 

86 

80 

81 

84 

71 

70 

79 

66 

69 

90 

60.8 

HIN 

60 

51 

41 

50 

54 

64 

66 

63 

55 

52 

54 

57 

58 

58 

56 

63 

55 

57 

66 

63 

67 

66 

59 

55 

65 

61 

44 

42 

50 

56 

64 

56.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

81 

73 

70 

76 

63 

66 

75 

86 

64 

69 

63 

69 

80 

83 

66 

67 

79 

86 

87 

85 

63 

68 

86 

77 

61 

62 

70 

69 

79 

66 

88 

79.9 

MIN 

51 

50 

40 

41 

53 

54 

64 

66 

66 

50 

51 

53 

55 

56 

63 

51 

51 

52 

61 

59 

60 

62 

60 

53 

56 

62 

41 

39 

48 

54 

52 

63.7 

TUSKEGEE  2 

MAX 

79 

74 

78 

83 

68 

67 

87 

86 

79 

70 

66 

76 

84 

89 

66 

63 

86 

91 

90 

86 

90 

89 

77 

60 

77 

71 

69 

79 

85 

88 

92 

82.1 

MIN 

57 

54 

47 

54 

58 

65 

63 

64 

61 

62 

65 

57 

66 

59 

62 

58 

54 

64 

64 

64 

65 

64 

64 

58 

65 

64 

44 

47 

53 

57 

58 

58.4 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

79 

79 

71 

74 

79 

66 

65 

86 

86 

62 

86 

84 

81 

83 

84 

87 

86 

64 

79 

80 

79 

74 

70 

75 

63 

66 

81.0 

MIN 

50 

55 

46 

48 

55 

60 

60 

61 

60 

58 

56 

60 

56 

68 

60 

60 

60 

72 

59 

60 

63 

47 

46 

50 

51 

61 

56.7 

VALLEY  HEAD 

78 

66 

67 

74 

76 

76 

78 

84 

60 

63 

66 

72 

73 

62 

66 

63 

72 

82 

76 

80 

83 

80 

74 

72 

76 

67 

66 

66 

75 

80 

82 

75.4 

MIN 

52 

40 

32 

40 

56 

54 

56 

64 

57 

60 

47 

52 

52 

52 

60 

46 

43 

52 

68 

53 

64 

58 

52 

39 

50 

56 

34 

34 

41 

48 

45 

49.4 

VERNON 

MAX 

S3 

74 

71 

77 

60 

67 

61 

86 

81 

70 

68 

75 

80 

83 

85 

65 

80 

86 

87 

86 

86 

69 

84 

74 

81 

87 

68 

71 

78 

66 

90 

60.5 

MIN 

59 

44 

39 

48 

53 

64 

66 

68 

57 

46 

47 

50 

55 

57 

66 

49 

50 

66 

67 

56 

58 

60 

60 

46 

59 

63 

39 

36 

46 

53 

50 

53.5 

WATERLOO 

MAX 

80 

82 

75 

74 

76 

80 

85 

86 

62 

66 

69 

75 

76 

82 

66 

74 

79 

81 

82 

84 

79 

61 

83 

73 

75 

83 

65 

74 

75 

73 

85 

78.1 

MIN 

*1 

39 

36 

60 

50 

57 

60 

70 

54 

46 

45 

67 

56 

56 

64 

46 

48 

69 

65 

54 

53 

65 

55 

41 

52 

65 

37 

35 

45 

40 

44 

50.1 

WHATLEr 

MAX 

76 

77 

78 

85 

B9 

89 

89 

87 

76 

71 

70 

61 

85 

88 

86 

84 

67 

91 

91 

69 

84 

88 

86 

82 

85 

76 

71 

60 

85 

89 

91 

83.5 

MIN 

5* 

55 

43 

46 

50 

64 

65 

66 

56 

47 

60 

48 

50 

67 

70 

52 

46 

49 

60 

59 

61 

60 

65 

61 

64 

62 

43 

40 

47 

52 

65 

55.2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEHOPOLIS  LOCK  li  DAy 

EVAP 

.25 

.16 

.09 

.18 

.13 

.30 

.25 

.30 

.18 

.25 

.22 

.08 

.72 

.26 

.21 

.20 

.37 

.11 

.31 

.14 

.39 

.11 

.09 

.13 

.20 

.20 

.31 

.41 

B6.77 

WIND 

48 

100 

40 

40 

32 

69 

77 

81 

107 

122 

94 

40 

26 

50 

44 

70 

51 

21 

27 

39 

24 

25 

47 

75 

26 

37 

59 

48 

19 

21 

20 

1579 

FAIRHOPE 

EVAP 

.17 

.04 

.16 

.24 

.16 

.24 

.23 

.18 

.20 

.25 

.19 

.18 

.22 

.17 

.09 

.22 

.24 

.26 

.26 

.17 

.41 

.25 

.10 

.05 

.09 

.21 

.23 

.20 

.27 

.25 

B6.13 

WIND 

30 

22 

26 

14 

23 

41 

34 

36 

58 

73 

43 

35 

21 

21 

29 

47 

34 

33 

34 

32 

104 

83 

13 

12 

19 

25 

60 

25 

28 

40 

20 

1115 

CUNTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.24 

.06 

.22 

.20 

.19 

.24 

.14 

.31 

.26 

.15 

.12 

.14 

.17 

.20 

.27 

.29 

.26 

.19 

.14 

.28 

.23 

.23 

.27 

.13 

.19 

.15 

.14 

.18 

.23 

.22 

.28 

6.32 

WIND 
HAX 

85 

64 

80 

84 

84 

87 

81 

88 

85 

76 

69 

83 

88 

94 

93 

90 

72 

94 

83 

96 

95 

95 

90 

79 

90 

85 

73 

84 

87 

89 

94 

85.1 

KIN 

51 

52 

51 

54 

57 

61 

62 

66 

62 

54 

56 

58 

63 

66 

69 

61 

59 

61 

69 

67 

69 

69 

62 

58 

60 

65 

47 

50 

57 

63 

62 

60.0 

MARTIN  DAU 

EVAP 

.18 

.11 

.25 

.23 

.22 

.15 

.19 

.18 

.16 

.23 

.01 

.08 

.15 

.16 

.19 

.27 

.21 

.19 

.23 

.23 

.26 

.19 

.24 

.10 

.04 

.30 

.22 

.22 

.32 

.17 

85.87 

WIND 

30 

90 

77 

46 

31 

26 

39 

50 

57 

174 

47 

IS 

13 

15 

35 

35 

60 

50 

40 

60 

30 

20 

65 

47 

22 

56 

146 

25 

14 

31 

29 

1475 

See  Reference  Notes  Following  Station  lodez 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
HAY  1961 


BurnsvilXe  Substa,   Miss,  Q 


V 


A. 
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„,        „    ^        -Ison  DamX^        D  Athens  '  Ne*  Market  2  Widows  Creek  Si 

norence-O    o   -\,J^„,,r„  „.„    jq  |  «o,„o  Sano  OHy.op 

Colbert  "'-ni  ■  >l      'sl^  HuntsvUle       n  /  OBmgham 
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>\  ^  HuitsvUle       n  .        iOBinghamJuJ      "l  f^ct 

I          L/^      Muscl^hoals  FA*  a\   BelJe  Mlna  2  N-O       |-0-  jOP»l"t  /,9 

Ml'.   /?i,^NORTH^N  \  pDec^rJ:f-^„®r"'"vJc\.\^^ottshoro4L" 

/  Xoeeatnr  .-8t)_  J  ^..^^P-  V  |  \  I  /O 

Ne.burg2NE|        |  I  vH'L^*'  '"^  „ 

»Miiilton            VALLEY  IN^^  RainsAlleO 

loulton  2 -O-  I       ■         1      v«L_i_i_  1  Guntersvllle  Dam         '  \ 

I      Dinvllle  I            ^  South  HBl 

Hedges  f^ddlson  Cen,r°al  \    |  °  F.lkvlUe     t^"'"  V""  A  °l  I  I^" 

»        •  I  O  I  rtOuntersvlUelEvap  r* 

  Guntersvllle  -O-^       n   I        'J  ^ 

 ^    HustlevUle   '        ijl"  *"  I       "o""  " 

AlbertvUle  2  SE-O       I        fF"     ^  ^ 
saint  Bernard         /      \  J_    /  S,'"" 

o     y      \  ^"'y^—g     )  oLe 
PPALAGWIAN  y 

Garden  City  Walnu^  Groj^^ 

Gadsden  Gas  Plant  \ 


ALABAMA 


Lkrayette,  Ga. 


STATUTE  MrLES 

20  30 


9UTH  UERIUIAN  TIUE  ZONE 


Addl! 

j  "O-  Double  Spf 

City  Blk  Pond  Twr 

i  o  o 


'Gadsden 


UPPER 

Fayette 


.  Traf ford 


f        Ashvllle  4  W 


 ._  Gorg, 


Sayn 


Imerdale  2  W  | 

Birmingham  WB  AP  | 

Leeds  1 


Pell  City  2  ENE 


O  Magel 


Jacksonville 


(\./iA3TERN 


'i-jT  I  Talladega    VT  ,-'R,\Ti  


hUdersburg  wtr  PI  .1 
hUdersburgOO-  f  ' 

r'      Sylacauga  4  NE  ' 

S  !  ._ 


Meridian  WB  AP ,  Hi 


GEORGIA 

AN  TIUE  ZONE 


)MOPjT 

Rock  H 


Alexander  City  6  NE 


1' 


Pushmataha     Whitfield  Lock  3  ^Aibeita 
j  Magnolia  j 

?  Penn.ngtS  Lock  2  •  .— ~  Ml  Hers  Fe  r 


PRAIRIE 


I      LaF^ette         .  | 
OadevlUe  2   Camp  BlU  2  «W  <>  lest  Point. 

_^  oa!?vu;^|  PLATEAU_  " 

Martin  Dam         J  * 


V  Thurlo*  Dam 

^••>.-^^^ead  ^ 

^  -Mllstead  Tusitegee 


i  Phcnijt  City 
2 


MintcT  4  NW 


Q  Pennington  L 

Crandall  Vl  N.    Missl  I 

 f  


— miiers  Ferry  ^    i  i 

j  O  -g-J.n.e'r  3 


Shubuta,  Miss.  • 


p  Melvin  (I^Campbell  p^ne  Hill 


-o- 

-  Camden  3  NNW  q- 


p  ^  Ga 


 3 


Thonasvllle 


r  Natchi 


Jackson  Lock  l 


'^T'  [COASTAL 

Peterman  / 


Fort  Deposit]         O-  \  f 

Highland  Home  ' 
I  I 


Leakesvlll. 


g   j  Elba 

2'*     River  Falls  2  NE  ^ 
(ffiver'Fallstf 

o-  I 

Andalusia  1  NW 

Green  Bay 

O     •  \75 

Falco  Open  Pond  Twr  Coffi 

i  O 


Blackman  4  WNW,  Fla.,# 


Lockhart 

-  ^ 


l_ 


Fort  Gaines,  Ga. 


Graceitlle,  Fli 


Pascagoula  Jr  HS ,  H 


Hilton  Exp.   Sta, ,  Fla 


Ola  PAA  AP,  Fla 


STATION  LEGEND 


O 

Blakely,  Ga. 


Chipley  3  E,  Fla 

-o- 


O  •     O    Prtcipitation  only 
<S>  Pracipitotlon,  storogv 

O  ♦    -O-   PrtcifUtotion  and  Tvmptroturw 
-<[>-  Precipitation,  Ttmparotur*  and  Ewaporatioi 

Typs  of  ffOfft:      O  Non-rgeording; 
•  Recording ,       *    Botit  types. 

Ooubit  cirtio  combinations  indicate  the  availabilily  of 
more  detailed  meteorological  data 


USCOm-WB-ABhevllle,  N.   C.  12/60 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MAY  1961 


CorlDth,  Hiss. 


Young"  "store 


Chattanooga  WB  AP,  Tcnn. 


STATUTE  MILES 

M  30 


I      -  Pleasant  Oro.e  Sch—  

3or„..ul.  su,.,.,  ,,ss.O             I      V\                                     „     S-oe-W  sprint.  O  •                  ^             O  ^-a^l'T""'                   \  AT  «^ 

/        iVrlorcnceo    o""-2^::.t-"    ,^     P  A.jens  u^.^  „     -L.  Crsef  St.  PI AT  ARAN/TA 

Colbert  Steamlpiant        y                   -"-OWhccler  Da.   JQ  |                     a„nt<-SDn„          OHytop                         '/'l'  -^H.  Ll  iA D /A.  iV I  A 

/         11      •              @         /                                        =  "riJ.'sV.'«  O^Cart/f""'^"       I     ""«-»/\  ^ 

rishomlngo  1  K,  »Us    'Bishop   IIUK  I  HERN  D.-c'atur     "»<"=<>■>      *2'«>"its,iye  TO  AP     /-0<\  /  Ider      I  ^ 

•  (      Y   /  I        U^R«<lstone  Arsenal  ■^Scottsboro   Scottsboro  Substa  \ 

8.1.on.,  ,iss./  ro''^"""iJ.''"*A'"""  ^  """"i"''  'PBecatJ  s„';«a^9     ,  T'        1  /O  ^\ 

°pr.*.-.4„r  VALLEY  ;!s>f  ^  sJrr-  ••■■7! 

Hoogesl  <daison  Centril  rwr    |°Falkvlll«  Center  Grove      "  ;     Qi  lortPavic 

 l-a—V  ^.J  _LJ   -O  °J  ,^<>Ou„.er^vlll'e  ^ap  J 

-O-  !  I  Valeyvuie  ^ 

fulton  3  w,   Kiss     .Beiar  2  SE  \      S*"  Addison 

/•    la^to.       \i  o  y 

APPALAGWIAN  V 

nr,rH,T  City  »alnu^ Orov 

T 


•Infield  2  SW  ; 
!  Q  


 Cunter«vllle'-0-'^""~Q"|" 

.,,        S    Hustlevlll  ■ 
AlbertvlUe  2  SEO 
Saint  Bernard        /     \  I  ^ 


Brooksville  Exp.  Sia 


-  /• 

I 

/ 

olumbus,   Uiss.  I 

t  Re  fa 

1 

iPickensville 

'l    A.leevuie'       T.ica.oos.'^erDa.  J^^       L       GALLEY         (f  ^''"^ 

 p^^.^    ^  -o\°r.if^—  


H|°       Pala,erd.°e2,j  ^(Ef^STE 
Gorgasr       I  Blrmlnghaiii  WB  AP       S       ^^^^  ^^^^  ^  ™E   \  Annisloii  FAA  A 

r 


1/ 


I  PLAINS 

Tosonloosa  KAA  AP  »"■"""■■■■(».        /-^  ChUdersborg    wtr  PI  J  I  - 

ca,oo.."^er„a.         ^  J  1  VALLEY  Ashland       ,          _  „..,„j.r""" 


/  ^ 


69° 


ell  2  IfN*  Ml 

-o- 


® 


/ 

f 


vlngsto 


I  .  ^.  Rock  Ml 

Wadley 

O  ^  * 


Alexander  City  6  NE 


'w  Lay  Dam 
Thorsby  1   s«  Rockford 
•O-^orsby  Ext.  Sta  O 


1 


La  Grange,  Ga. 


'I 

LaFayette  I  I 

"'*^'?2   Camp  Hill  2^NW  \>  West  Point 

^iiifl  PLATEAU_^  I 


Dayt  ^ 
I  Lock  3  ^  Abei  ta 

I  ov 


Marlon  Junction  Seln 
OrrviUc 


/--itS-DeBopolia  Lock  tt  Dam 
1  1  ^"arion 

(1'      ■^"'on.o.np  I 
,  ""^ 

f  Pushmataha  "hitfield 

I     "  )  Magnolia    j      °\PRAIRIE  | 

<J  fOhhlngfon  Lock  2  •  J— ♦  "lUers  Ferry 

■dan  ,2  ».  -ssj   ^  I  J  o  -^Ji„ 


O  Pr 


Fa: 


*^\@  Mathews  1  SSW— ^"A 

Montgomery  »B  AP            Ql  V 

O              I  I 
Haynevllle 


Union  Springs  5  S  ■  \  Li" 

I  Pine  Le^el  O-  Mid.ay    |  ^-  \ 

"l  ...  I  I  J       Cla.ton  _   .  / 


available  in  the  publication  "Houriy  Precipitation  Data"  ''caut ion^advlLST "'S'"* ""^  -bstations  will  be 

In  mountainous  areas.  recipitatlon  Data  .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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STATION  INDEX 

Alabama 

HAY  1961 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

■   tEXNO.  1 

COUNTY 

!  DRAINAGE  |  | 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

p. 

3 

SPECIAL 

TEMP.  1 

PRECIP. 

< 

ti 

AMEVILLE  1  NNW 

HENRY 

7A 

JOHN  S*  RICH8URG 

JORDAN  DAM 

4  308 

chahsIrs 

32  37 

86  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

0063 

2 

34  1> 

87  11 

799 

c 

PALMER  GOOSEY 

LAFAYETTE 

4502 

4 

32  5* 

85  24 

6P 

6P 

M 

CLARENCE  H.  FINChER 

A^ISOM  CENTRAL  TOWER 

00  Tl 

LAWRENCE 

2 

34  29 

87  19 

996 

TA 

TVA-53 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

86  31 

420 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

SA 

SIDNEY  J.  HAROY(  SR. 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

7A 

MRS.   MARY   K.  LEE 

ALBERTVILLE  2  SZ 

MARSHALL 

JESSE  M.  CULP 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALEKANDER  CiTr  6  NE 

TALLAPOOSA 

5P 

9P 

DOUGLAS  M*  SANFORD 

LIVINGSTON 

4790 

SUMTER 

13 

32  39 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF     £     J  MURPHEY 

01 7S 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

H 

MRS.  CHERRf  J>  HERNDON 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

SA 

SA 

H 

H.    C.  YOUNG 

ANDALUSIA  1  NW 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

flA 

JAMES  P.  GILLIS 

LOUISVILLE 

4884 

BARSOUR 

5 

31  48 

85  33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARO 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MAO I  SON 

MADISON 

MARRY  R.    TAYLOR.  JR. 

ARLCT  >  5 

MRS.  DORA  a,  DAVIS 

MAGELLA 

JEFFERSON 

694 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASHLAND 

CLAY 

6P 

6P 

HENRY  L.   MC  QUEEN 

MAGNOL I  A 

PERRY^ 

32  08 

87  39 

189 

C 

OR.   T.  H,  GAILLARD 

0S7T 

7 

33  91 

66  20 

990 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

MARION   1  N 

5108 

2 

32  38 

87  IS 

210 

TA 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

0390 

12 

34  46 

86  59 

709 

TVA-62 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

athore  state  farm 

ATHORE  STATE  FARM 

MARTIN  DAM 

9140 

ELMORE 

32  40 

85  59 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

AUBURN  3  SW 

LEE 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA   1 .  MOORE 

MATHEWS  I  ssw 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

86  01 

190 

?A 

AUBURN  ARS  10 

0*27 

11 

32  36 

a»  29 

700 

C 

AGRla  RESEARCH  SERVICE 

MELVIN 

9354 

CHOCTAW 

13 

31  96 

88  27 

390 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

0440 

1 

32  26 

86  39 

200 

J*  B.  NEIGHBORS 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

9382 

eiBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

8ANKHEA0  LOCK  AND  DAH 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDWAY 

BULLOCK 

MRS.   SARA  0.  HALL 

CROVER  w.  WOODWARD 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

32  06 

5A 

FRED  HENDERSON 

BELGREEN 

FRANKLIN 

7A 

5439 

11 

32  27 

89  94 

206 

9A 

L IMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MINTER  3  NW 

5449 

DALLAS 

1 

32  06 

87  03 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

07i.a 

2 

39  40 

87  36 

452 

C 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MINTEft  4  NW 

DALLAS 

1 

32  07 

87  03 

c 

T.   E.  LIDE 

BESSEMER  ^  SW 

JEFFERSON 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

BETHLEHEM 

MADISON 

TVA-757 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8EXAR  2  SE 

MARION 

88  07 

570 

C 

OSCAR  H.  LOCKRIOGE 

9 

30  41 

8S  03 

8A 

8A 

TVA-510^* 

BILLtNCSLEV  1  SE 

0823 

1 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTE  SANO 

9929 

MADISON 

'3 

33  ''^ 

86  31 

1600 

7A 

B I NGHAM  MOUN  T A 1 N 

0S26 

12 

34  4  6 

86  17 

1640 

7A 

TVA-762-C 

MONTEVALLO 

SHELBY 

M.   P.  JETER.  JR. 

BIRMINGHAN  MB  AP 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  le 

86  24 

195 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TvA-42 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

660 

SA 

c 

IVA-381 

MARSHALL 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

5635 

12 

34  29 

87  18 

649 

6P 

BBANTLET 

1069 

6 

31  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

R*  E.  HENDERSON 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

HID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BREWTON  3  SSE 

lOO'i 

ESCAMBIA 

* 

31  04 

87  03 

89 

MRS*  CLARA  T.  PEAVY 

NATCHEZ 

5TB5 

MONROE 

1 

87  16 

182 

9P 

7A 

S.  B.  HELTON 

BRIDGEPORT  2  W 

HISS  M.   LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5642 

COFFEE 

5 

31  25 

89  54 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLO 

8 ROOK WOOD 

TUSCALOOSA 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

NEW8URG  2  NE 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  34 

7A 

TVA-644 

BRUNOIDCE 

PIKE 

85  49 

499 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  MARKET 

9862 

MAO I  SON 

34  5* 

86  26 

760 

7A 

CALERA  2  SM 

12SB 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

719 

6P 

6P 

H 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

1300 

1 

32  02 

87  19 

no 

ALABAMA  POLY.  INST. 

5879 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

CLARKE 

JOE  PICKENS 

ONE ON T A 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

880 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

TALLAPOOSA 

ALABAMA  POLY.  INST. 

OPELIKA 

6129 

LEE 

32  38 

89  23 

740 

8A 

BA 

RADIO  STATION  WJHO 

CARBON  HILL 

WALKER 

7A 

FLOYD  J*  GARRISON 

ORRVILLE 

6161 

1 

32  18 

87  14 

200 

6t 

CENTER  GROVE 

1492 

12 

34  23 

86  38 

780 

7A 

TVA-66 

02 ARK  6  NNW 

6218 

DALE 

9 

31  32 

89  41 

460 

6A 

H 

JACOB  0.  BARNES 

CENTRE  b  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

7A 

DON  R.  WATSON 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

C 

TVA-69 

CENTREVILLE 

Biae 

W*  0*  HOLLIFIELD 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

33  44 

B6  41 

798 

7/ 

GEORGE  T.  POSEY 

CHAS.  C.  SMITH 

PELL  CITY  I  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86  16 

995 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CH1LDERS8URG 

TALLADEGA 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERHYVILLE 

6362 

3 

32  36 

87  09 

900 

8A 

CHIL0ERS8URG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

1  PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

C 

MRS.  MINTA  EOOINS 

CITRONELLE 

1665 

9 

31  05 

88  14 

•* 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

BA 

8A 

D.   R.  MC  LEMORE 

CLA 1  BORNE 

MONROE 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

1  PICKENSVILLE 

641* 

PICKENS 

13 

33  11 

88  16 

16! 

7A 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

MARION  H.  EASTERLING 

,  PINE  HILL 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.  OELLA  L.  OAKLET 

CLAYTON 

1725 

SARSOUR 

5 

31  54 

89  28 

619 

5P 

5P 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

PINE  LEVEL 

646B 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

906 

7A 

HRS.  ENA  C*  PAUL 

IB03 

30  2  3 

88  13 

12 

9P 

9P 

H 

AGNES  C.  ChRISTENSEN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

1 

32  3] 

86  94 

230 

7A 

THOHAS  E*  FISCHER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

laoT 

GENEVA 

5 

31  11 

89  56 

250 

HENRY  F.  KELLEY 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

nil 

JACKSON 

12 

7A 

TVA-699 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

J. 

TVA-462 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLL I NSV I LLC 

DE  KALS 

B.  W.  APPLETON 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOHERY 

1 

32  IS 

86  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

31  IT 

85  06 

«8 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

PUSHMATAHA 

6719 

13 

32  12 

BS  21 

260 

BA 

8A 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  GRESHAH 

RAIN5VILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

89  52 

1320 

7A 

TVA-746 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

HUGH  St  KITE 

RED  BAY 

FRANKLIN 

MRS  AUTIE  KIL6URN 

CUBA 

SUMTER 

13 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

REDSTONE  ARSENAL 

683: 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

97; 

HIE 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

OADEVILLE 

TALLAPOOSA 

32  49 

89  45 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observation , 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Ra  in  Gage  Station .     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec  la 1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hour ly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  prec  tpi  tat  ion   totals  may  be   found   in   the  annual   issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table,  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  m-^asurement ,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  Tliis  entry  in  time  of  observat ion  column   in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
HATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


JUNE  1961 
Volume  67    No.  6 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  12th  at  Geneva 
Lowest  Temperature:     47°  on  the  1st  at  Oneonta 

Greatest  Total  Precipitation:  14.48  inches  at  Melvin 
Least  Total  Precipitation:  2,84  inches  at  Wilson  Dam 
Greatest  One-Day  Precipitation:     6.93  inches  on  the  20th  at  Fairhope 
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18 

0 

4 

0 

0 

0 

8.83 

4.55 

20 

.0 

0 

9 

5 

3 

ROBERTSDALE  1  E 

86. 3M 

65.9 

76. IM 

92 

11  + 

60 

6  + 

0 

6 

0 

0 

0 

14.07 

3.81 

25 

.0 

0 

9 

6 

5 

0  I V  I  S 1  ON 

77.2 

3.0 

11.47 

5.77 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

q! 
c 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

■0  (J 

6:00  a 
CST  j 

Noon  i 
CST  I 

6:00  p 
CST 

Trace 

j 

01-09 

10-49 

66-OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

< 

> 

0 

0 
ft 

c 
a 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SW 

9 

7.1 

27 

SW 

24 

84 

86 

60 

61 

7 

4 

5 

3 

1 

0 

20 

56 

6 

9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

11 

i.7 

21++ 

NNW 

15 

87 

89 

56 

63 

3 

5 

6 

1 

1 

0 

16 

6 

6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

7.9 

28++ 

SSW 

20 

89 

92 

63 

69 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

16 

7 

1 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

SW 

13 

6.7 

24 

SW 

14 

92 

94 

64 

70 

5 

6 

5 

0 

1 

1 

18 

51 

6 

9 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
-  82  - 


DAILY  PRECIPITATION 


;ville  1  nnh 
:rt* 

rtville  2  se 

AtlDER  CITY  6  HE 

:Evri.LE 


.UGAVILLE 

HEAD  LOCK  AND  DAM 

MINETTE 

•KEEN 

E  HINA  2  1 
>ENER  *  SH 

ILEHEH 

INCSLEY  1  SE 
MAM  MOUNTAIN 
IINGHAH  WB  AP 


iTLEY 

TON   3  SSE 
CEPOAT   2  If 
«MOOD 


CN   3  NNW 

HILL  2  NH 
ON  HILL 

ER  OROVE 
RE  »  SH 
REVILLE 
ON 

DERSBURG 

DERSBURO  WTR  PLANT 

ONELLE 

BORNE 

TON 

TON 


EE  SPRINGS  2  Nw 
ERT  STEAM  PLANT 
INSVILLE 
MB  I A   1  E 


ruR 

TUR  * 

TUB  SUBSTATION 


POLIS  LOCK  AND  OAH 
AN  FAA  AIRPORT 
LC  SPRINGS 


RPRISE 

ULA 

GREEN 

GREEN  FAA  AIRPORT 
MOPE 

0  OPEN  POND  TOWER 
VILLE 

S  CITY  BLK  POND  TWR 

EY 
iTTE 

ROCK 

DEPOSIT 

MORGAN 

PAYNE 
:0  CITY 
)EN 

}EN  GAS  PLANT 
iSVILLE 

■N  CITY 


BAY 

iseoRo 

VILLE 

SHORES  POST  OFFICE 

RSVILLE  EVAP 

RSVILLE  DAM 

VILLE 

TON 

;VILLE 


AND 


VILLE  SUBSTA 
'ILLE  HB  AP 
VILLE 


nVlLLE 
'  4  N 
I  OAH 
■TTC 


Total 

Day  of  Month 

1  1  2  7  3 

4  1  5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

u 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1 

23 

24 

25 

26  { 

27 

A.B9 

T 

•  27 

•  0* 

•12  2,91 

1.00 

.99 

10.97 

•  12 

.26 

•  93 

•  33 

.37 

.13 

.18 

•  78 

1.47 

*«39 

.23 

•  4B 

*na 

.94  ,04 

.28 

.97 

4.99 

• 

*11 

•02 

I 

• 

,0 

*47 

'01 

* 

1,20 

,10 

'  87 

9. 47 

.42 

.26 

•  08 

.29 

.45 

.93  1.25 

.27 

1.16 

.36 

8.41 

^*fto 

•  04 

•  38 

1.12  3.06 

.28 

1  ,07 

.  63 

4.99 

.44 

.01 

■  2G 

•** 

.13 

,  32 

•  59 

•  09 

•46  ^37 

:.. 

.06 

•  09 

.15 

1,44 

4.97 

•  78 

*oi 

•  06 

,22  2,02 

,66 

S.97 

18 

'22 

•0 

28 

*41 

,0 

• 

10 

.58 

,20 

1.60 

5.»4 

.22 

.32 

.10 

•  42 

.67 

.2^ 

•  30 

T 

1.33 

.22 

1,20 

.47 

6.47 

* 

77 

* 

.21  1.99 

,14 

6.72 

**o 

'it 

2*4* 

.38  1.75 

10*8) 

•  63 

* 

• 

•  48 

4.75  .03 

.10 

•  39 

6.71 

' 

ft« 

'  15 

*05 

*02 

,08  3,49 

.22 

*  16 

*03 

•  93 

6.93 

,02 

,41 

•  09 

,22  3,39 

1,18 

.27 

.62 

•  81 

5*19 

•27 

•  07 

* 

■19  1.03 

1 , 10 

.  37 

•  90 

10.14 

*36 

1.10 

'a* 

6.20 

1.12 

.11 

.90 

9.07 

'** 

•  02 

'« 

■  60  U70 

.02 

.14 

9.97 

*30 

09 

'oi 

1  73 

*20 

04 

09 

1^98  .26 

6.39 

J 

1.37 

T 

•  12 

.29 

T 

•  14 

•  03 

•  08 

.12 

,01 

T 

,08  .88 

.03 

.98 

.30 

1.03 

.93 

8.89 

,11 

2.  1 

.21 

.09 

1^01 

•  91 

•  71 

2.26 

.99 

,21 

9.03 

,56 

,03 

■  03 

,29  1,99 

.17 

■  32 

1  •  75 

7,00 

1.40 

ft 

•39  1.90 

4.89 

02 

1  12 
* 

'io 

* 

*03 

^ 

34 

■72  •Ol 

43 

* 

.22 

*94 

4.86 

.11 

1.03 

•  36 

.61 

•  26 

.92 

.62 

•33  ^86 

.14 

4.67 

.33 

,04 

,  39 

•  34 

* 

•  14 

• 

.0. 

•  03 

.03  .93 

32 

* 

* 

* 

».8fr 

.66 

.76  2.68 

.02 

9.80 

82 

*90 

1*61 

1*09 
* 

1.47  1^84 

1  *5& 
* 

24 

*46 

9.39 

♦4  09 

40 

• 

90 

09 

09 

04 

*26 
* 

*05 

*83 

*03 

12 

1,21  ,27 

93 

'29 

3.89 

.10 

.11 

.10 

.21 

,13 

,02 

,34  1.00 

.10 

.90 

•  64 

9.27 

94 

.49  2.48 

79 

* 

8.97^ 

•  11 

,23 

40 

16 

* 

.96 

2.51 

•  * 

8.62 

- 

• 

1  29 

1  *66 

07 

04 

1.67  1.03 

1.05 

.02 

3.67 

*06 

*76 

"03 

•  06  U75 

,05 

*24 
* 

6.90 

.12 

.09 

•  06 

1.63 

.79 

,10 

.24 

•21  2,40 

• 

.86 

3.31 

•  02 

.14 

.13  1,84 

9.32 

T 

T  .10 

*nT 

•  12 

,20 

'1  1 

•  0 

*na 

1.35  ,09 

1.97 

I 

9.49 

*i  n 
.10 

•  20 

•  03 

*fti 
•  03 

*  * 

.22  .76 

.02 

'** 

1 .22 

7.89 

01 

.33 

1  08 

*  39 

• 

T 

12 

** 

* 

2.56 

,  6 

*92 

*B2 

8.68 

,09 

1.01 

1.10 

•  10 

,89 

•  09 

1,70 

IlO 

•  76 

I35 

l05 

1.10 

1.44 

8.97 

,01 

.49 

.21 

•09 

.  82 

2  .05 

* 

* 

•66  •24 

2.33 

* 

9.40 

.17 

•  14 

.20 

5.27 

**■ 

•  58 

8*10 

.99 

1 

*  1  i 

.18 

•  81 

1.97  .99 

6.94 

12 

* 

.15 

32 

*10 

*15 

*15 

1*10 

•33  .92 

50 

*15 

I  32 

6.73 

T 

.20 

.30 

T 

T 

•  40 

2.87  .73 

.60 

1.50 

.13 

13.70 

•  18 

.13 

•  70 

■ 

2.69 

6.85  .08 

• 

9.13 

.89 

.60  3.52 

2.10 

.  62 

4.64 

* 

•  13 

1 .  30 

5n 

.43  .67 

9.26 

36 

* 

*03 

09 

"51 

*21 

.12  1.25 

.02 

1  '09 

39 

9.73 

.37 

.02 

.97 

.01 

.02 

T 

.10  2.54 

.9B 

.34 

.22 

2.87 

•  10 

.09 

.17 

•  17 

* 

.10  .97 

■  * 

3.84 

T  2.24 

.26 

*i  a 

10.29 

2.9 

•  08 

.16 

.39 

•  08 

1.38  .58 

9-90 

62 

'42 

.60 

.08  2.03 

.40 

.34 

20 

'99 

6.63 

,62 

.32 

•  16 

.99 

.23  1.64 

.55 

.06 

.38 

U93 

■  57 

3.89 

•  93 

•  36 

.10  1.88 

B.68 

■  OB 

.29 

■  55 

.35 

•  16 

1.01  2.10 

.  16 

1  .52 

1.65 

.  10 

9.19 

.06 

•  08 

•  02 

.08  1.92 

T 

.09 

3.89 

48 

*29 

*63 

*09 

*  16 

*03 

.09  1.61 

'21 

4.81 

1 06 

.02 

1.19 

•  36 

.09 

T 

.69 

.05 

,25 

I 

.01 

.19  1.76 

.20 

9.46 

.83 

.23 

.21 

■  61 

•  09 

.12 

'^n 

1.50 

.12 

*^^ 

1  *tl 

4.80 

*ft7 

•  02 

,30 

.60  1.14 

.48 

*** 

9.91 

T 

.01 

T 

.16 

2.82  .25 

.09 

9.22 

* 

* 

• 

• 

* 

06 

* 

11 

.45  2.57 

'05 

'50 

6.00 

T 

!o5 

.48 

.10 

T 

.54  3.67 

T 

,74 

.12 

.30 

9.90 

.13 

•  19 

.30 

•  21 

1-20 

.63 

'if 

.29 

• 

.25  1.78 

.15 

2.91 

.10 

* 

.70  .65 

*fl5 

6.73 

0 

2.25  ,32 

1 

00 

29 

3.39 

,05  1.85 

.04 

10.21 

.68 

.06 

.26 

i.ie 

.14 

.93 

1.29  1.42 

T 

3.15 

,11 

.35 

1.02 

12  00 

•  14 

14 

* 

* 

82 

* 

2.34 

43 

1  .4 

95 

14.10 

,05 

6.93  .27 

8.77 

• 

* 

* 

4.88  .61 

'44 

19 

3.93 

09 

55 

•  ^  ^ 

.0 

*oi 

05 

1.56  .46 

49 

'33 

9.79 

.11 

•  03 

.15 

.16 

1.0* 

.65 

Il7 

.06 

.10  2.83 

.30 

.13 

9.01 

.06 

*  »t 

"io 

05 

* 

.12  2.10 

03 

•  70 

9.40 

*ii 

• 

•  08 

•  1  8 

,0 

.13  2.19 

4.74 

.09 

.41 

.  35 

'at 
.07 

•  72 

•  83 

.01 

.02  1.26 

*  J 

*aO 

8.44 

.15 

U92 

* 

'02 
* 

.42  2.04 

.06 

'  60 
* 

01 

1  *39 

85 

8.49 

.30 

1.50 

5. 8 J  .55 

.30 

6.39 

•02 

.82 

.96 

,09 

,49 

.20 

* 

.07  1.41 

03 

59 

* 

12 

* 

9.77 

.03 

•  07 

■  1  3 

•  16 

.49 

« 16 

1  ,46 

1.56  1.80 

T 

.12 

9.01 

.79 

.06 

•  94 

.06 

1  .49 

,18 

.61 

.02 

.05  1.31 

1.16 

1  7Q 

■ 

7,99 

.91 

.08 

.79 

.21 

.21 

.52 

'09 

'02 

.09  1.32 

91 

137 

7,90 

T 

.84 

•  02 

.18 

.16 

.21 

.38 

.13 

.03 

.05 

1.25  .45 

T 

.10 

3.20 

.90 

6.79 

.46 

.41 

.18 

T  1.33 

79 

20 
*  - 

14 

* 

7.31 

.18  1.51 

6.77 

.59  4.2v' 

7.20 

.60 

10 

*40 

*B0 

10 

*io 

1.10  1.70 

1  *20 

30 

*«0 

8.09 

•  51 

.19 

■  05 

.10 

«0B 

.11 

.19 

2.10 

l.B)  .83 

1.37 

,10 

.69 

3,74 

■  11 

•05 

.26 

.06 

39 

.09  1.25 

55 

20 

48 

8.89 

•  02 

.02 

*70 

• 

■.•^6  5.16 

9.90 

•  0 

07 

'l9 

1.11  .16 

I4O 

.16 

ll69 

9.39 

08 

'28 

*  54 

'02 

.65  1.85 

.04 

'  34 

.01 

*oe 

91 

3.94 

.34 

.03 

.05 

I  .50 

,26 

.60 

.61  .10 

.C4 

.17 

.22 

9.78 

.40 

* 

.01 

•  06 

*  \n 

05 

.01 

.06  .60 

T 

20 

* 

24 

02 

9.96 

•  16 

•  30 

'on 
.90 

.10  1.59 

.10 

■ 

6.68 

*  1  t 

*  a 

.62  1.49 

*  91 

3.86 

•  05 

.20 

•  02 

.03 

,49 

'  * 

.47  1.37 

.02 

5.70 

.49 

2.18  .15 

1.65 

.37 

.70 

9.02 

•  1 3 

,06 

.81 

.02 

,37  2.92 

.50 

.  56 

9.21 

.60 

.46 

.23 

■  10 

.15 

,67 

.47 

.70  3.4U 

.21 

.20 

7.96 

.10 

2,60 

■  15 

.29 

•  10 

1.00  2,14 

'  t 

3.64 

,10 

,09 

•  25 

.03 

.12 

.02 

■  10 

■  38 

.33 

.09 

,12  .80 

.24 

.05 

.23 

*  32 

.45 

4.78 

,97  2.00 

.31 

4.69 

T 

.61 

■  10 

.49 

.54 

.08 

■  05 

.50 

.03 

.02 

,kJ7  1.99 

T 

.16 

.05 

4.46 

T 

,46 

■  74 

T 

.16 

•  18 

.16 

.06 

.06 

.40 

.06 

.01 

1.96  ,02 

T 

■  19 

9.22 

.66 

.11 

.92 

.18 

,10 

.57 

.32 

.04 

.09 

.11  1,10 

.10 

1.17 

■  15 

7.39 

1.30 

.93 

.45 

•  39 

1.10 

.09 

2,66 

.35 

.40 

7.99 

.33 

.96 

.19 

•  21 

1.93 

1.28 

.12 

.06 

T 

.06  1.82 

.02 

.59 

.75 

.05 

4,37 

.21 

.46 

T 

.20 

T 

T 

1.27 

.03  .75 

.09 

.06 

,09 

.93 

.  74 

6.99 

.40 

.07 

.'36 

1,31 

.63 

.46 

.02 

1.70  .45 

.77 

9,93 

.09 

.02 

.37 

.04 

.21 

.03 

.01 

,11  2.62 

.03 

.25 

.U3 

1.24 

.52 

3,87 

.24 

.17 

.23 

.19 

.19 

.09 

.14 

1.20  .67 

.21 

.44 

.  14 

11,40 

.40 

.06 

.01 

.49 

,13 

2,10 

2.35 

.11 

.09  .83 

1.72 

.19 

1.60 

1.36 

28     29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Conbnued  ,  


Station 

Day  of  Month 

0  1 

18 

23 

t-  12 

1  3      4  1  5  I 

6 

7  1 

e 

9 

10  I 

11  1 

12 

13 

14  1 

IS 

16  1 

17 

19 

20  21 

22 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29  I  30 

LEEDS 

S.21 

•  01 

.08 

2«43 

.68 

T 

•  60 

T 

T 

.06 

.01 

T 

.05  .65 

.19 

.01 

.87 

.61 

LEESBURG 

5,80 

•  02 

•  01 

.3S 

•  10 

.20 

.37 

.19 

•  14 

.03 

.09  1.62 

1.40 

1.02 

•  34 

LIVINC5T0N 

6.87 

.09 

•  14 

.01 

1.07 

.34 

.19 

.05 

.20 

1.25  .15 

.99 

.42 

2.32 

.05 

LOCKHART 

12.59 

T 

•  03 

.23 

1.47 

1.39 

.65 

U12  6^11 

.04 

.02 

.33 

.06 

.39 

•  69 

t 

LOUISVILLE 

4*96 

T 

.03 

T 

•10  2^40 

1.40 

.15 

•  68 

MADISON 

.30 

•  54 

.07 

.01 

1^31 

.08 

1.40 

.14 

.01 

.01 

•46  1.67 

.01 

.15 

•  01 

.01 

HAGELLA 

6.46 

1.26 

.10 

.67 

•  17 

.60 

.36 

.09  .79 

.67 

.09 

.76 

•  72 

MARION   1  N 

3.91 

.15 

.05 

.66 

.03 

.56  .70 

.02 

.34 

N40 

MARION  JUNCTION 

11.2^ 

.03 

T 

T 

.04 

.45 

1.67 

.02 

.06 

.40  9.99 

.90 

.33 

1^80 

MARION  JUNCTION  2  NE 

10.55 

.Oi 

•  03 

.09 

1.06 

.52 

.30 

.04 

.01 

.09 

1.27  3.68 

T 

1.02 

.03 

2.36 

.02 

MAR  TIN  DAM 

*  28 

•  06 

.13 

.25 

•  20 

T 

1^98  ^77 

.25 

.11 

.90 

•  03 

MATHEWS  1  S5W 

5.10 

T 

T 

T 

•  50 

.10 

.03 

•29  2^63 

•  to 

.40 

T 

.22 

•  63 

MELVIN 

14.48 

•  14 

.68 

.04 

.73 

.09 

.07 

•  46 

1.94 

2^14  9^07 

1.32 

1.60 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

4.13 

.08 

•  79 

.03  1.24 

.25 

•  09 

•  45 

1^24 

MILLERS  FERRY 

10  .45 

.03 

i.oa 

.09 

1.29 

.01 

•  13 

.02 

.67  4.14 

T 

.63 

•  14 

•  76 

1.14 

T 

.32 

milsteao 

3.051 

HINTER   3  NW 

e.36, 

« 

• 

1.66 

,62  2,32 

1.61 

.08 

1^00 

1^03 

.04 

MITCHELL  0AM 

6.50l 

.75 

•  17 

.02 

.29 

1.16 

.08  1.94 

.74 

•  33 

1.42 

MOBILE  WB  AIRPORT 

13.07 

.04 

•  03 

2.15 

T 

.40 

.09 

1.13 

T 

.10 

.91 

1.48 

6.08  T 

.12 

T 

.54 

MOBILE 

9.83 

.20 

T 

T 

•  12 

.65 

.68 

4.59  .10 

1.29 

1.10 

.18 

MONTE  SANO 

10  39 

3.20 

■  23 

.43 

.  .04 

1.59 

.02 

.10 

1.61 

.11 

.06  2.74 

.24 

MONTEVALLO 

9.21 

T 

.40 

.37 

T 

.24 

T 

T 

.67 

.57 

.02 

1.35 

T 

T 

.03  .70 

T 

1.95 

.25 

1.34 

1.12 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

5.10 

.03 

T 

I 

.03 

.14 

•  14 

.01 

T 

T 

.04 

2.67  T 

1.16 

.01 

.26 

.43 

.03 

.19 

MOULT ON 

3.48 

.27 

.76 

.26 

.30 

•  06 

•  15 

.40  1.10 

.16 

MOULTON  2 

3.13 

T  .22 

.56 

.32 

T 

.10 

T 

•  09 

I 

•  12 

T 

.02 

1.91  T 

.17 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

T 

.89 

.»6 

.04 

T 

1.02 

.09 

.03 

I 

1.41 

T 

.12 

NATCHEZ 

9.26 

.50 

.10 

.23 

•  23 

1.58 

.14 

.25 

1.36  1.57 

.30 

.36 

.29 

2.36 

NEWBURG  2  NE 

6.30 

2.89 

.96 

.04 

•  32 

•  2.17 

NEW  MARKET 

6.52 

.03 

3.99 

.it 

.22 

.35 

.04 

.76  .20 

.14 

.16  1.64 

.21 

.20 

NEW  MARKET  2 

T 

2.69 

1.61 

.42 

.03 

.07 

T 

.60 

1.15 

.15 

.07 

1.22  .70 

.43 

.25 

T 

NEWTON 

5  12 

.28 

.05 

.18 

T 

.38  3.24 

.24 

.53 

.16 

.07 

oneonta 

6*60 

.09 

.05 

3.45 

T 

.06 

.44 

.55 

.41 

1.47 

.28 

OPELIKA 

4.09 

.05 

.36 

.02 

.03 

.09  1.99 

.93 

.07 

.01 

.11 

.33 

ORRV ILLE 

10*10 

.19 

.21 

1.42 

2.91  4.09 

.30 

.65 

.27 

OZARK  6  NNW 

6.40 

.48 

.74 

.04 

.09 

.5, 

.05 

.03 

.17  2.68 

.04 

.56 

.12 

.03 

•  76 

Pa I  NT  ROCK  Z  N 

9.65 

.01 

2.02 

1.05 

.20 

•  21 

4.10 

.13  1.48 

.03 

.42 

PALMERDALE  2  W 

2.97 

.32 

.25 

•  35 

.20 

.75 

.10 

1.00 

PELL  CITY  1  NNE 

5.47 

.10 

.22 

•  85 

.14 

.40 

.05 

•07  1^41 

.05 

.03 

.40 

.78 

•  97 

PERRYVI LLE 

7.14] 

T 

•  05 

•  02 

T 

.05 

•  07 

1.34 

.03 

.03 

T 

.44  1.54 

T 

T 

1.17 

.72 

1^68 

T  I 

PHENIX  city  2  NNW 

4  .431 

.73 

.03 

.09  2.30 

.12 

.05 

.04 

.94 

.131 

PICKENSVILLC 

5  90 

.19 

,li 

T 

1^60 

T 

T 

•  50 

r 

.02 

.85  1.43 

.25 

T 

.52 

•  39 

PINE  HILL 

9.91 

T 

2.20 

1.60 

• 

• 

• 

1.86  2.10 

• 

1.10 

• 

U05 

PINE  LEVEL 

6.05! 

.62 

.10 

.17  2.97 

.12 

.07 

.08 

.76 

•  68 

.48 

PLANTERVILLE  2  SSE 

3.64. 

•  26 

T 

•  93 

T 

1.30  •95 

.20 

.40 

I 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

5.10 

;  .20 

.32 

.iO 

.10 

.30 

•  13 

.33 

.19 

•  55 

7 

T  2^02 

I 

•  35 

T 

•  15 

prattvi LLE 

1 

.06 

•  06 

.34 

•  09 

.02 

.06 

2^36  ^65 

•  35 

.35 

.75 

PRIMROSE  FARM 

4.60 

.03 

I 

.02 

•  28 

.05 

1.49  .74 

1^11 

.26 

.41 

•  21 

T 

PUSHMATAHA 

7,25 

.36 

.07 

•  01 

.12 

7 

.44 

1.47  1.51 

.25 

2.93 

•  39 

,10 

RAINSVILLE 

6.75 

.57 

.03 

.09 

.09 

2^15 

•  02 

.05 

•  17 

.01 

.04 

.16  1.46 

•  01 

•  90 

1.39 

.09 

RED  BAY 

4.07 

.47 

.45 

.90 

.20 

.65  1.40 

REDSTONE  ARSENAL 

6  22 

.23 

1.48 

.86 

•  03 

T 

1.10 

.08 

.07  .03 

T 

.05 

2.00  .02 

•  04 

.21 

REFORM 

5*42 

.25 

.09 

.64 

.05 

•  21 

.02 

.60 

.02 

.17 

.62  1.39 

T 

T 

.34 

.91 

.31 

RIVER  FALLS 

9.94 

.05 

1.10 

T 

T 

T 

T 

.251  1.55 

T 

.34 

1.90  2.66 

.04 

•  60 

l.«0 

.45 

ROBERTSDALE  1  E 

14.07 

.03 

.16 

1.30 

1.591  .18 

.32 

3.13  3.03 

3^61 

.52 

ROCKFORO 

5.10 

1.20 

2^00 

.50 

1.40 

ROCK  MILLS 

5  25 

.08 

1.01 

.031  .16 

.23 

.01 

.76 

.06 

.09  1.94 

.09 

.03 

.03 

.73 

RUSSELLVILLE 

5.06 

1.18 

.29 

.17 

.12 

.85 

.26  2.02 

.17 

RUSSELLVILLE  2 

5.14 

T 

1.18 

.30 

.32 

.16 

.73 

.27  2.06< 

.12 

SAND  MT   state  FARM  A  U 

6.94 

.79  .09 

.20 

.35 

.02 

.85 

.05 

.07 

.08 

1.28  .46. 

•  05 

.01 

2.64 

SAYRE 

3.48| 

.05 

•  98 

.09 

.46 

.29 

.16  .69 

.01 

.42 

.33 

SCOtTSBORO 

5  92 

.52 

.S4 

.10 

.45 

.05 

1.00 

.11 

.23  2.03 

1  .03 

•  10 

•  76 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5.16 

.44 

•  50 

.12 

.01 

.30 

T 

1.00 

.13 

.03 

.33  1.52 

•  06 

•  70 

SEALE 

4.681 

.53 

.06 

1.95  ^44 

•  10 

•47 

.15 

.90  .08 

SELMA 

7.75' 

T 

T 

.29 

1.06 

.91 

.03 

.05 

•36  2.91 

.01 

T 

•  21 

•  96 

.97 

T 

SHOEMAKER  SPRINGS 

5.43 

•  40 

.75 

.09 

.30 

1.45 

.40  1.89 

•  19 

SLOCOMB 

6*  B8 

1.34 

.30 

T 

T 

.55 

3.43  .06 

.16 

•  94 

T 

.10 

SNOW  HILL 

1 1  »0h 

T 

T 

1.50 

1.20 

1.26 

.38 

1.27  1.70 

1.80 

.21 

.96 

.69 

.03  .02 

SOUTH  HILL 

7,87 

.68 

.15 

.86 

.28 

.42 

.36 

.32 

.23 

.75  .98 

.42 

1.96 

SUTTLE 

10.87 

.17 

.28 

3.40 

.06 

.32  2.90 

1.10 

.44 

2.20 

SWA  IM 

7.  l<i 

.25 

.66 

.71 

1.31 

.25 

.06 

1.93 

.99 

.24 

.31 

SYLACAUGA  NE 

10  n 

.83 

.01 

T 

1.54 

.  74 

.10 

.06 

2.04 

.14 

.70  .61 

.24 

.44 

.42 

2.24 

SYLVAN  I  A 

13.21 

.49 

.35 

.29 

6.90 

.19 

.10 

.86 

.15 

.04 

.14  1.53 

.24 

1.93 

TALLADEGA 

5.03 

1.68 

.09 

.15 

.34 

.30 

.08 

T 

.48  .31 

.26 

T 

.09 

1.29 

thomasville 

7.13 

T 

.41 

.02 

.26 

.36 

.02 

.30 

.43 

1.44  .86 

1.53 

.33 

1.17 

thorsby  EXP  station 

9. 34 

.17 

.03 

.03 

.01 

.48 

.13 

.27 

2.17 

.14 

.94  .57 

l.OI 

.74 

.15 

2.60 

tmurlow  Dam 

3  60 

.02 

.14 

.19 

.05  1.91 

.20 

.25 

.09 

.66 

.09 

TONEY 

6.36 

.02 

.46 

.08 

.03 

.35 

1.55 

.  64 

.81 

.02 

.21  1.93 

,18 

.08 

traffobd 

'..24 

.17 

.05 

.07 

.59 

.10  .8C 

,45 

.07 

1.28 

.60 

6.86 

.04 

.04 

.07 

.19 

.06 

.50  3.23  .'>9 

1,23 

1.35 

.06 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPC'T 

T 

.04 

.12 

.05 

.20 

.15 

T 

T 

T 

.06 

.96  .02 

T 

,67 

1.21 

.90 

,01 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

4  92 

.39 

,45 

.07 

.36 

.03 

.09  1.03 

,02 

,46 

1.07 

.99 

TUSKEGEE  2 

3.98 

.  10 

.18 

.03 

,03 

1.75  .99 

.42 

.  12 

,24  ,12 

UNION  SPRINGS  5  S 

6.82 

2.04 

.14 

T 

T 

-18  2.34  .30 

,92 

T 

,90 

UN  I  ON TOWN 

5.22 

1 

1.27 

T 

.18 

.60  1.42 

,24  T 

,85 

,66 

VALLEY  HEAD 

7.9ft 

.02 

T 

.08 

3.08 

.02 

.41 

.08 

T 

.76 

.26 

,02 

T 

T 

.04  1.18  .02 

T 

.67  I 

1,34 

,06 

T 

VERNON 

.78 

.56 

.80 

2.11 

.08 

.05 

.10 

.20 

.20 

.35  2.35 

.23 

WAOLEY 

4198 

.05 

.02 

.08 

.08 

.09 

.06 

1,17 

,04 

.03  1.8f 

.16 

.03 

.39 

.90 

WALLACE  2  E 

9.64 

.18 

.10 

.30 

1.73 

1.00 

T 

T 

.30 

•  3.13 

1.50 

,15 

.10 

1.15  1 

WALNUT  GROVE 

8.00 

.50 

.50 

.80 

.82 

• 

•  2.4t 

1.60 

.95 

.45 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

5  .  50 

.12 

.06  .06 

.03 

.03 

.70  1.00 

,29 

1.26 

1.93 

WATERLOO 

4  22 

.10 

1.88 

.30 

.19 

.52 

,01 

.85     .28  .03 

.01 

.05 

WEST  BLOCTON 

5.30 

.1.0 

.20 

.30 

.10 

,45 

.10  1.00 

1.20 

.30 

1.25 

WETUMPKA   1  W 

7,06 

.10 

T 

T 

.81 

,20 

,02 

.01 

.21  2.6 

T 

.26 

,02 

1.89 

,84 

,09 

WHATLEY 

7.51 

.01 

.05 

.80 

.57 

,39 

.1! 

1.02 

1.60  1.36 

,49 

.68 

,39 

WHEELER  0AM 

6.75 

.01 

.01 

1.80 

1 .26 

1.8' 

.05 

.07 

.05 

.15  1.50 

T 

WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 

4.82 

,A 

.50 

.50 

.20 

T 

T 

.58 

,10 

T 

T 

1.00  T 

1,05 

.28 

T 

WILSON  DAM 

2.8<. 

.48 

.17 

.14 

.30  I 

.20 

T 

.20  1.35 

T 

WINFIELD  2  SW 

2.90 

.09 

.21 

.30 

.18 

.05 

.23  1.62 

.22 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.63 

.15 

,38 

,02 

.05  1.83  .07 

,31 

.14 

,54 

YOUNGS  STORE 

3.77 

.80 

.63  .49 

.50 

.40  .85 

.10 

S**  itteitncf  noic*  lolloping  St*tioii  Ii.di>« 
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IBBEVILLE    1  NNH 
IL8ERTA 

IL8ERTV1LLE  2  SE 
ILEXANDER   CITY   6  NE 
ILICEVILLE 

iNOALUSIA  1  HM 
NNISTON  FAA  AIRPORT 
RLEY  3  S 
SHLANO 
SHVILLE   »  W 

TMENS  2 

TMORE   STATE  FARM 
UBURN   3  $W 
UTAUSAVILLE    3  N 
ANXHEAO   LOCK   AND  DAM 

AY  MINETTE 
ELLE  MINA  2  H 
ESSEMER   »  SW 
tLLINGSLEY   1  SE 
IRMINSHAM  MB  AP 

3A2 

SANTLEY 
»EWION    3  SSE 
MD6EP0RT  2  H 
iOOKHOOO 

(UNOIOOE 
ILERA  2  SW 
MDEN    3  NNN 
IMP  HILL   2  NW 
IRBON  HILL 

NTRE  i  SU 
NTREVILLE 
lATOM 

ILOERSBURG 

ILOERSBURG  WTR  PLANT 

TRONELLE 
A I  BORNE 
ANTON 
AY  TON 
DEN 

=FEE   SPRINGS   2  NW 

IINSVILLE 

UMBIA   1  E 
lOOVA 
'TONTON 

lA 

lEVILLE 
ICY   4  N 
'TON 
ATUR 

TA 

lOPOLlS   LOCK   AND  DAM 
HAN   FAA  AIRPORT 
BLE  SPRINGS 


00 

"ERPRISE 
AULA 
ROREEN 

RCREEN   FAA  AIRPORT 
TfHOPE 

fO  OPEN  POND  TOWER 
[HVILLE 

ILS  CITY  BLK  POND  TWR 
IpTTE 

lENCE 

DEPOSIT 

MORGAN 

PAYNE 

CO  CITY 

(DEN 

OEN  GAS  PLANT 

lESVILLE 

EN  CITY 

VA 

GIANNA 
ERTOWN 
AS 

N  BAY 

INSBORO 

^VILLE 

SHORES  POST  OFFICE 
JERSVlLLE 
fRSVILLE  EVAP 
YVILLE 

.TON 

ISBURG  CAHABA  TOWER 
VILLE 
„AND 
f" 

AND  HOME 
fOWER 

S 

^VILLE   WB  AP 
fOH  LOCrC  1 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seaaonof  i960  -  1961 


July 


August 


September 


October 


November 


Decern  bei 


January 


February 


March 


2.0 
T 


April 


May 


See  Refereoce  Notes  Followlnc  Station  lodex 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


CONTINUED  Seasonof  1960  -  1961  ALABA 


Station 

July 

August 

Scptembor 

October 

April 

Total 

JACKSONVILLE   2  SW 
JASPER 
JASPER   4  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

2.0 

2.0 

0 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEES9UR6 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

T 

I 

T 

0 
T 

0 
0 

LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 
MARION    1  N 
MARION  JUNCTION 

T 

T 

T 

0 
T 

0 
0 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS    1  SSW 
MELVIN 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

T 

0 
0 

0 
T 

MILLERS  FERRY 
M1L5TEA0 
MINTER    3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 

T 

T 

0 
0 

0 
T 

MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

T 

T 
X 

T 
T 

T 

0 
T 

I 
T 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

T 

T 

T 

0 

I 
0 

ORRVILLE 
OZARK   6  NNW 
PALMERDALE   2  W 
PELL   CITY    1  NNE 
PENNINGTON   LOCK  2 

- 

- 

- 

T 

.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 
.6 

PERRYVl LL£ 
PHENIX   CITY   2  NNW 
P I CK  ENSV 1 LLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

0 
0 

0 
0 

PLANTERVILLE   2  SSE 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
T 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORD 

T 

T 

OOOO  -H 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT    STATE   FARM  A  U 

SAYRE 

T 

1.0 

T 

0 

1.0 

T 

SCOTTSBORO 
SEALE 
SELMA 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 

T 

T 

T 

0 
0 

SUTTLE 

SYLACAUGA   4  NE 
TALLADEGA 
TH0MA5VI LLF 
THORSBY   EXP  STATION 

T 

T 
T 

T 

0 
T 
T 
T 

0 

THURLOW  DAM 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA    FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

0 
0 
0 

0 
0 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 
UNI ONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 

• 

T 

0 
0 
0 
T 

.  7 

WAOLEY 
WALLACE    2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR   LOCK   AND  DAM 
WATERLOO 

0 
0 

0 
.S 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WHITFIELD   LOCK  3 
WINFIELD   2  SW 

T 

0 
0 
0 

T 

YATES  HYDRO  Plant  | 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1961 


Day  Of  Montli 

a 
•a 

Station 

« 

3 

■ 

8 

in 

12 

13 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

1 

24 

25 

26 

27 

26 

i 

29 

1 

30 

1 

< 

.8ERTVILLE  2  SE 

MAX 

85 

86 

85 

86 

87 

86 

87 

85 

86 

86 

86 

86 

88 

86 

85 

65 

77 

67 

77 

78 

81 

81 

71 

79 

82 

81 

9 

MIN 

52 

54 

60 

64 

64 

62 

61 

67 

67 

64 

64 

64 

67 

68 

59 

55 

64 

55 

58 

59 

59 

59 

59 

55 

57 

57 

60 

2 

.EXANOER  cirr  6  NE 

MAX 

90 

69 

90 

92 

89 

87 

90 

88 

86 

91 

88 

90 

90 

91 

82 

80 

66 

80 

79 

74 

79 

84 

87 

86 

81 

77 

82 

87 

88 

89 

65 

1 

MIN 

52 

54 

53 

58 

61 

65 

58 

60 

64 

67 

64 

62 

64 

64 

66 

59 

57 

56 

63 

66 

57 

64 

58 

64 

64 

62 

6  3 

62 

60 

60 

1 

.ICEVILLE 

MAX 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

91 

92 

93 

91 

87 

76 

71 

73 

78 

83 

88 

85 

86 

74 

78 

84 

86 

86 

4 

MIN 

66 

69 

67 

69 

68 

62 

64 

69 

70 

74 

67 

68 

69 

66 

68 

62 

68 

69 

61 

64 

67 

66 

54 

5  9 

60 

62 

64 

1 

lOALUSlA   1  NH 

MAX 

91 

89 

91 

90 

92 

93 

95 

95 

92 

92 

90 

93 

91 

94 

90 

85 

78 

70 

72 

76 

78 

76 

81 

89 

83 

86 

82 

80 

85 

91 

86 

3 

MIN 

62 

58 

59 

62 

60 

59 

63 

64 

64 

63 

66 

64 

66 

69 

66 

60 

60 

61 

62 

64 

59 

66 

64 

65 

65 

66 

59 

60 

64 

62 

5 

INISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

88 

90 

91 

90 

84 

90 

87 

88 

90 

89 

89 

90 

88 

82 

69 

66 

81 

80 

72 

72 

82 

83 

86 

82 

68 

83 

85 

90 

92 

83 

9 

MIN 

56 

57 

58 

62 

68 

65 

62 

65 

69 

70 

68 

65 

65 

67 

69 

57 

58 

58 

57 

65 

66 

59 

55 

60 

66 

63 

56 

56 

64 

64 

62 

3 

>HLANI> 

MAX 

88 

88 

88 

93 

91 

85 

88 

87 

88 

88 

89 

88 

88 

88 

80 

77 

64 

80 

74 

75 

82 

84 

85 

86 

75 

85 

90 

90 

84 

4 

MIN 

58 

62 

65 

64 

68 

62 

65 

66 

64 

63 

64 

65 

66 

57 

55 

55 

62 

65 

58 

56 

58 

64 

65 

55 

62 

61 

61 

0 

HENS  2 

MAX 

85 

86 

87 

85 

68 

89 

89 

85 

86 

87 

89 

85 

89 

87 

86 

77 

63 

69 

78 

81 

68 

78 

78 

83 

83 

84 

74 

82 

85 

88 

82 

5 

HIN 

55 

59 

58 

59 

59 

63 

62 

64 

68 

64 

65 

65 

67 

65 

63 

54 

55 

51 

52 

63 

61 

56 

58 

54 

58 

56 

54 

66 

57 

61 

59 

3 

HORE  STATE  FARM 

MAX 

90 

89 

90 

91 

94 

92 

90 

91 

89 

88 

92 

91 

90 

88 

86 

78 

74 

73 

73 

80 

81 

86 

89 

88 

86 

81 

82 

81 

92 

92 

86 

2 

MIN 

65 

64 

61 

67 

67 

63 

64 

65 

68 

70 

68 

70 

70 

66 

66 

66 

62 

61 

63 

66 

66 

63 

67 

67 

67 

68 

61 

61 

63 

65 

65 

3 

J8URN  3  SW 

MAX 

89 

Bi 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

96 

93 

91 

90 

83 

72 

64 

79 

77 

70 

80 

83 

86 

83 

78 

73 

82 

87 

88 

85 

1 

MIN 

56 

56 

58 

58 

60 

65 

61 

63 

62 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

66 

57 

67 

68 

62 

63 

59 

58 

63 

64 

67 

64 

68 

58 

63 

61 

7 

NKHEAO   LOCK   ANO  0AM 

MAX 

87 

88 

90 

90 

89 

92 

88 

89 

88 

90 

90 

90 

88 

92 

91 

67 

66 

66 

77 

79 

72 

77 

82 

83 

87 

80 

74 

82 

85 

87 

84 

2 

MIN 

56 

58 

63 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

69 

67 

66 

68 

68 

71 

60 

59 

60 

59 

65 

66 

58 

59 

62 

66 

63 

57 

6  7 

61 

64 

62 

9 

Y  MINEITE 

MAX 

87 

88 

89 

89 

88 

90 

89 

89 

90 

88 

89 

89 

86 

84 

87 

8U 

76 

76 

74 

80 

8U 

85 

68 

79 

85 

82 

84 

85 

88 

86 

85 

0 

MIN 

65 

63 

63 

69 

69 

65 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

64 

62 

63 

63 

67 

65 

64 

68 

68 

69 

67 

63 

65 

64 

66 

7 

LLE   MINA   2  N 

MAX 

90 

89 

90 

88 

89 

90 

85 

87 

86 

87 

91 

87 

87 

89 

85 

71 

68 

80 

80 

76 

77 

80 

84 

84 

86 

76 

84 

86 

89 

91 

84 

3 

MIN 

57 

61 

61 

67 

67 

64 

64 

65 

70 

67 

65 

66 

68 

69 

70 

65 

67 

63 

66 

66 

63 

66 

59 

66 

61 

62 

67 

56 

60 

63 

62 

0 

SSEHER   <■  SH 

MAX 

91 

91 

92 

93 

91 

90 

89 

88 

89 

90 

88 

87 

91 

91 

88 

84 

65 

79 

78 

71 

77 

84 

85 

87 

81 

71 

82 

85 

88 

89 

85 

2 

MIN 

56 

57 

62 

63 

68 

64 

63 

66 

70 

67 

68 

66 

69 

68 

71 

69 

58 

69 

65 

66 

64 

66 

68 

69 

65 

62 

55 

65 

61 

64 

62 

5 

RHINSHAH  KB  AP 

MAX 

92 

93 

92 

90 

94 

91 

91 

89 

91 

93 

91 

86 

93 

93 

91 

66 

68 

81 

80 

71 

77 

86 

84 

86 

80 

72 

84 

87 

89 

91 

85 

7 

MIN 

60 

62 

65 

67 

70 

66 

66 

^' 

69 

67 

66 

70 

74 

64 

59 

57 

62 

62 

65 

64 

60 

59 

66 

60 

55 

58 

65 

66 

64 

2 

AMTLEY 

MAX 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

94 

93 

93 

93 

90 

94 

93 

94 

90 

87 

78 

68 

74 

72 

77 

77 

83 

92 

86 

89 

62 

84 

86 

90 

87 

.0 

MIN 

56 

56 

56 

58 

61 

59 

56 

61 

64 

65 

66 

67 

65 

68 

68 

68 

60 

60 

62 

63 

64 

60 

65 

65 

66 

66 

67 

6  6 

60 

63 

62 

5 

EMTON  3  SSE 

MAX 

91 

93 

92 

94 

94 

96 

96 

93 

93 

94 

95 

96 

87 

89 

85 

83 

75 

72 

73 

77 

78 

89 

92 

87 

91 

83 

84 

87 

92 

92 

88 

1 

MIN 

61 

62 

56 

59 

63 

58 

63 

60 

64 

65 

64 

66 

64 

66 

68 

67 

62 

63 

64 

66 

68 

60 

63 

66 

66 

65 

68 

5  6 

59 

63 

63 

2 

IDOEPORT  2  » 

MAX 

89 

68 

90 

87 

90 

91 

87 

86 

86 

91 

90 

89 

88 

94 

86 

74 

74 

80 

84 

74 

73 

81 

81 

84 

78 

69 

76 

88 

89 

91 

84 

3 

MIN 

51 

56 

57 

65 

63 

64 

62 

63 

64 

64 

66 

65 

66 

63 

68 

65 

57 

53 

56 

60 

60 

56 

56 

57 

66 

60 

53 

54 

58 

61 

69 

6 

kLERA  2  SM 

MAX 

90 

91 

89 

92 

93 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

91 

89 

90 

89 

79 

66 

8U 

78 

70 

73 

84 

87 

84 

SO 

73 

82 

86 

89 

90 

85 

2 

MIN 

53 

58 

56 

60 

63 

65 

60 

66 

70 

68 

66 

63 

67 

66 

70 

61 

67 

55 

64 

62 

66 

66 

59 

66 

62 

54 

62 

63 

61 

* 

kMOEN   3  NftU 

MAX 

92 

91 

92 

97 

93 

93 

93 

92 

93 

90 

92 

93 

92 

91 

84 

76 

76 

70 

73 

80 

80 

87 

86 

93 

80 

76 

86 

87 

89 

88 

86 

8 

MIN 

61 

61 

62 

66 

67 

68 

64 

67 

70 

71 

68 

69 

68 

67 

70 

61 

60 

61 

61 

64 

66 

60 

64 

66 

64 

66 

62 

59 

63 

65 

64 

7 

kMP  HILL   2  NH 

MAX 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

93 

89 

93 

90 

91 

92 

89 

86 

74 

67 

70 

72 

76 

70 

72 

84 

87 

85 

82 

72 

82 

87 

87 

84 

2 

MIN 

53 

58 

60 

59 

63 

67 

59 

62 

65 

66 

62 

62 

62 

62 

67 

64 

56 

66 

61 

62 

59 

69 

63 

64 

64 

63 

6  5 

62 

56 

60 

.NTRE   i  &M 

MAX 

87 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

89 

92 

88 

90 

91 

88 

62 

71 

81 

83 

68 

75 

81 

83 

84 

86 

70 

82 

85 

66 

84 

3 

MIN 

5* 

59 

62 

67 

64 

61 

64 

66 

67 

65 

66 

64 

66 

70 

60 

57 

56 

64 

59 

68 

63 

61 

55 

59 

58 

63 

60 

.NTREVILLE 

MAX 

9* 

94 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

92 

96 

93 

94 

83 

71 

66 

80 

78 

72 

78 

86 

89 

89 

82 

72 

85 

89 

90 

87 

1 

MIN 

54 

57 

62 

72 

64 

67 

64 

63 

71 

69 

68 

66 

68 

67 

70 

62 

68 

60 

62 

66 

65 

58 

58 

62 

65 

66 

66 

66 

62 

64 

63 

* 

1AT0M 

MAX 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

93 

92 

95 

93 

89 

92 

90 

82 

89 

77 

71 

70 

77 

86 

84 

87 

91 

82 

82 

78 

85 

88 

88 

92 

86 

7 

HIN 

55 

57 

56 

68 

62 

64 

60 

63 

67 

69 

65 

68 

68 

70 

68 

63 

61 

61 

66 

66 

59 

66 

66 

64 

62 

62 

63 

41LDERSBUR0  WTR  PLANT 

MAX 

89 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

86 

89 

90 

89 

88 

90 

90 

89 

81 

65 

78 

80 

78 

74 

83 

86 

86 

80 

72 

82 

06 

87 

90 

85 

0 

MIN 

55 

57 

60 

63 

66 

66 

62 

66 

73 

71 

66 

66 

66 

64 

70 

61 

58 

59 

68 

65 

67 

57 

57 

61 

67 

62 

67 

56 

63 

62 

6 

TRONELLE 

MAX 

89 

88 

89 

91 

91 

92 

91 

92 

94 

88 

89 

89 

88 

84 

91 

78 

74 

72 

76 

84 

81 

87 

91 

82 

86 

82 

84 

86 

87 

92 

86 

3 

MIN 

65 

63 

64 

68 

69 

68 

69 

68 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

71 

66 

62 

62 

65 

67 

66 

64 

69 

68 

67 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

-ANION 

MAX 

89 

88 

88 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

89 

89 

89 

90 

81 

67 

66 

80 

76 

72 

76 

83 

86 

84 

80 

67 

82 

85 

86 

83 

8 

HIN 

55 

56 

58 

61 

63 

66 

59 

63 

68 

68 

69 

65 

67 

66 

70 

65 

69 

59 

60 

66 

66 

68 

58 

61 

64 

67 

60 

62 

63 

62 

.AYTON 

MAX 

90 

90 

90 

89 

91 

91 

92 

92 

90 

92 

93 

94 

93 

88 

86 

70 

71 

8U 

86 

89 

83 

75 

84 

86 

84 

00 

80 

86 

6 

MIN 

62 

64 

63 

62 

64 

65 

64 

66 

68 

64 

66 

66 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

62 

67 

60 

66 

62 

66 

67 

60 

67 

66 

65 

64 

}DEN 

MAX 

86 

85 

67 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

86 

90 

89 

86 

83 

78 

78 

83 

84 

87 

88 

84 

89 

86 

85 

88 

90 

90 

06 

7 

MIN 

61 

61 

64 

71 

68 

63 

72 

73 

75 

74 

68 

69 

72 

72 

75 

72 

64 

64 

67 

70 

66 

64 

68 

70 

*" 

61 

66 

68 

iYTON 

MAX 

90 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

94 

90 

92 

91 

92 

91 

84 

69 

70 

72 

70 

72 

78 

86 

88 

86 

82 

72 

84 

86 

89 

85 

4 

MIN 

62 

62 

63 

67 

68 

69 

65 

66 

71 

72 

69 

68 

68 

70 

71 

62 

61 

62 

63 

65 

65 

61 

66 

68 

66 

66 

59 

62 

66 

69 

65 

XATUR 

MAX 

86 

89 

88 

89 

89 

88 

88 

86 

87 

87 

89 

91 

88 

87 

90 

86 

63 

68 

79 

82 

68 

78 

81 

84 

84 

86 

76 

83 

06 

88 

83 

7 

MIN 

58 

65 

65 

65 

67 

65 

64 

65 

70 

68 

66 

67 

70 

70 

70 

66 

57 

56 

64 

63 

56 

61 

58 

58 

63 

66 

56 

60 

65 

62 

HOPOLIS   LOCK  ANO  0AM 

MAX 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

93 

90 

92 

90 

89 

92 

87 

69 

68 

72 

72 

75 

80 

86 

89 

87 

82 

82 

83 

85 

88 

86 

6 

MIN 

57 

61 

61 

63 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

63 

61 

6o 

62 

65 

65 

61 

61 

69 

63 

64 

59 

59 

60 

66 

64 

THAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

90 

92 

94 

94 

94 

93 

90 

93 

96 

97 

96 

90 

86 

86 

71 

74 

72 

73 

83 

87 

90 

85 

88 

89 

83 

86 

86 

89 

87 

5 

MIN 

65 

63 

66 

66 

69 

64 

65 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

66 

62 

6U 

66 

65 

67 

64 

67 

65 

68 

68 

64 

69 

70 

67 

UBLE  SPRINGS 

MAX 

87 

88 

88 

89 

90 

VO 

87 

85 

82 

87 

89 

87 

86 

89 

88 

85 

62 

66 

79 

79 

66 

77 

81 

82 

86 

85 

76 

03 

06 

88 

83 

0 

MIN 

54 

57 

59 

63 

63 

61 

63 

63 

67 

64 

62 

64 

66 

69 

68 

67 

66 

54 

61 

61 

56 

60 

61 

5  5 

66 

61 

60 

° 

TERPRISE 

MAX 

89 

90 

90 

91 

94 

93 

94 

93 

90 

94 

95 

91 

95 

85 

84 

73 

74 

76 

72 

80 

85 

89 

86 

89 

84 

83 

87 

87 

07 

86 

9 

MIN 

62 

64 

67 

59 

65 

67 

65 

69 

66 

69 

69 

67 

68 

71 

69 

61 

69 

63 

65 

69 

64 

66 

64 

67 

67 

67 

64 

67 

67 

66 

FAULA 

MAX 

90 

90 

91 

91 

94 

94 

94 

94 

96 

94 

96 

96 

96 

95 

92 

89 

86 

82 

81 

77 

72 

84 

87 

9v/ 

89 

93 

82 

88 

87 

86 

89 

1 

MIN 

62 

61 

64 

63 

64 

64 

64 

66 

69 

68 

67 

68 

69 

71 

69 

7U 

59 

68 

69 

64 

65 

63 

66 

67 

68 

68 

69 

65 

68 

66 

65 

EROREEN 

MAX 

92 

92 

93 

92 

93 

95 

95 

95 

92 

92 

93 

93 

90 

94 

87 

84 

75 

7u 

69 

71 

75 

77 

87 

89 

84 

83 

80 

04 

09 

90 

86 

6 

MIN 

61 

60 

61 

64 

66 

64 

63 

64 

67 

69 

68 

70 

68 

69 

71 

66 

63 

62 

62 

63 

66 

60 

67 

66 

65 

67 

67 

60 

63 

63 

64 

8 

ERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

88 

91 

94 

93 

92 

90 

89 

87 

94 

92 

89 

88 

81 

76 

70 

69 

71 

78 

78 

87 

92 

82 

82 

80 

81 

04 

89 

90 

85 

2 

MIN 

59 

56 

58 

63 

66 

63 

62 

62 

66 

69 

69 

70 

66 

69 

69 

65 

63 

62 

63 

66 

63 

69 

64 

66 

65 

68 

63 

69 

62 

66 

64 

1 

IRHOPE 

MAX 

88 

86 

86 

88 

88 

90 

89 

89 

90 

88 

89 

90 

86 

89 

90 

86 

87 

82 

79 

82 

83 

88 

88 

86 

88 

83 

83 

87 

89 

09 

86 

8 

MIN 

63 

63 

62 

73 

70 

68 

66 

68 

73 

69 

69 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

64 

67 

68 

68 

64 

71 

66 

69 

70 

68 

68 

66 

67 

68 

2 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 
■  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monib 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

 L 

30 

FALKVILLE 

MAX 

86 

66 

69 

87 

90 

90 

89 

85 

86 

67 

86 

90 

85 

89 

89 

85 

63 

66 

79 

60 

58 

78 

80 

83 

63 

66 

74 

64 

86 

66 

MIN 

it 

62 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

70 

66 

66 

66 

66 

70 

70 

56 

66 

50 

52 

56 

62 

57 

59 

58 

63 

62 

50 

54 

55 

51 

FAYETTE 

MAX 

90 

91 

92 

93 

91 

89 

87 

89 

91 

89 

66 

91 

MIN 

56 

60 

62 

69 

64 

60 

57 

65 

71 

69 

66 

67 

68 

63 

70 

58 

67 

60 

50 

64 

54 

55 

68 

57 

53 

54 

56 

60 

62 

66 

FORT  HOR&AN 

MAX 

83 

83 

64 

66 

86 

66 

85 

85 

MIN 

70 

69 

72 

76 

72 

72 

76 

76 

78 

78 

76 

77 

76 

78 

76 

73 

67 

69 

70 

70 

70 

72 

76 

66 

76 

75 

72 

74 

76 

75 

FRISCO  CITY 

MAX 

90 

MIN 

62 

63 

61 

66 

68 

66 

65 

66 

69 

71 

68 

70 

58 

69 

69 

54 

62 

61 

62 

62 

54 

62 

58 

66 

67 

67 

55 

61 

64 

56 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

89 

69 

89 

69 

90 

87 

87 

81 

86 

69 

90 

HIN 

53 

57 

59 

61 

67 

62 

62 

63 

66 

55 

63 

53 

55 

67 

70 

60 

57 

56 

53 

64 

65 

56 

55 

57 

52 

61 

53 

56 

65 

50 

GAINESVILLE 

MAX 

91 

90 

91 

93 

90 

90 

91 

92 

90 

92 

90 

90 

68 

87 

90 

86 

61 

73 

65 

86 

MIN 

59 

60 

62 

66 

64 

68 

66 

69 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

61 

61 

61 

58 

66 

50 

61 

51 

64 

57 

62 

68 

63 

63 

66 

GENEVA 

MAX 

9* 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

92 

96 

100 

97 

97 

93 

90 

MIN 

61 

60 

62 

62 

65 

59 

61 

65 

67 

58 

66 

70 

66 

70 

71 

69 

64 

52 

64 

64 

67 

62 

65 

56 

66 

66 

66 

61 

55 

66 

GILBERTOWN 

MAX 

91 

91 

92 

94 

92 

93 

91 

92 

96 

68 

91 

91 

87 

86 

86 

MIN 

55 

56 

54 

59 

63 

65 

61 

65 

69 

68 

55 

65 

67 

68 

70 

52 

61 

63 

64 

57 

56 

60 

61 

62 

64 

53 

67 

57 

66 

56 

GREENSBORO 

MAX 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

92 

90 

MIN 

62 

63 

64 

67 

67 

70 

66 

66 

72 

72 

70 

70 

72 

69 

73 

51 

60 

66 

64 

55 

55 

59 

63 

66 

66 

65 

66 

60 

66 

67 

GREENVl LLE 

MAX 

91 

91 

92 

94 

93 

MIN 

61 

63 

63 

64 

66 

66 

66 

65 

58 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

66 

60 

60 

53 

64 

59 

60 

56 

64 

56 

66 

65 

62 

67 

67 

HALEYV  ILLE 

MAX 

88 

89 

88 

89 

88 

85 

87 

MIN 

57 

61 

60 

64 

66 

64 

64 

65 

70 

65 

64 

66 

56 

70 

70 

57 

56 

53 

65 

56 

52 

66 

68 

58 

64 

52 

57 

65 

57 

52 

HAMILTON 

MAX 

87 

88 

87 

89 

86 

89 

66 

85 

87 

68 

89 

MIN 

56 

65 

59 

63 

63 

63 

61 

64 

70 

55 

53 

64 

67 

67 

66 

64 

66 

54 

53 

61 

61 

52 

57 

58 

60 

61 

54 

57 

67 

61 

HAYNEVILLE 

MAX 

96 

95 

94 

97 

95 

92 

78 

MIN 

65 

70 

68 

70 

62 

65 

64 

60 

61 

62 

61 

65 

68 

66 

63 

61 

63 

64 

HEADLAND 

MAX 

90 

89 

91 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

94 

92 

96 

95 

91 

85 

81 

73 

88 

69 

89 

85 

87 

MIN 

63 

63 

66 

65 

66 

63 

64 

67 

67 

58 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

59 

59 

50 

64 

65 

64 

55 

64 

66 

69 

68 

62 

67 

66 

HEFLiN 

MAX 

69 

92 

91 

65 

8 1 

76 

61 

63 

60 

80 

62 

8  5 

65 

82 

MIN 

50 

52 

52 

55 

64 

62 

60 

60 

70 

55 

64 

50 

59 

59 

67 

56 

56 

55 

50 

63 

65 

58 

63 

58 

65 

66 

54 

55 

60 

58 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

87 

89 

90 

91 

90 

92 

91 

90 

91 

92 

67 

62 

86 

65 

MIN 

62 

62 

61 

64 

66 

65 

64 

66 

67 

69 

70 

70 

56 

57 

69 

55 

68 

59 

60 

63 

64 

61 

52 

62 

65 

65 

66 

66 

53 

66 

HUNTSVILLE  W8  ap 

MAX 

92 

Mif; 

58 

64 

65 

68 

68 

65 

66 

67 

70 

69 

67 

57 

59 

70 

66 

56 

68 

53 

57 

65 

63 

58 

62 

56 

60 

50 

66 

67 

62 

65 

JASPER  1*  H 

MAX 

91 

MIN 

50 

53 

56 

61 

61 

62 

59 

60 

55 

54 

63 

66 

64 

57 

55 

59 

57 

57 

54 

64 

63 

63 

53 

57 

61 

61 

52 

53 

57 

50 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

62 

62 

62 

64 

64 

62 

63 

66 

69 

58 

66 

65 

61 

61 

50 

52 

66 

57 

59 

53 

67 

60 

62 

64 

61 

64 

63 

59 

63 

64 

LIVINGSTON 

MAX 

91 

90 

93 

92 

92 

93 

90 

91 

94 

90 

91 

91 

94 

92 

90 

82 

67 

62 

86 

90 

86 

79 

73 

86 

87 

90 

MIN 

58 

60 

65 

63 

65 

64 

63 

lockhart 

74 

76 

71 

85 

89 

84 

65 

89 

MIN 

64 

62 

64 

62 

64 

61 

65 

56 

67 

70 

66 

59 

67 

68 

70 

69 

62 

62 

62 

63 

66 

52 

66 

56 

66 

58 

55 

55 

55 

57 

MAD I  SON 

MAX 

86 

89 

87 

89 

67 

68 

90 

83 

86 

86 

87 

89 

86 

87 

87 

81 

56 

77 

79 

83 

85 

75 

84 

87 

MIN 

57 

59 

61 

66 

67 

64 

63 

63 

69 

56 

66 

66 

67 

57 

70 

66 

55 

63 

65 

59 

63 

55 

58 

64 

59 

52 

55 

56 

55 

63 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

90 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

93 

89 

92 

89 

87 

86 

82 

56 

70 

72 

77 

83 

67 

63 

78 

75 

62 

87 

88 

MIN 

60 

62 

62 

66 

67 

69 

65 

67 

70 

72 

69 

68 

70 

67 

71 

62 

59 

61 

63 

65 

65 

60 

55 

56 

55 

65 

60 

61 

67 

68 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

92 

90 

86 

78 

79 

80 

85 

66 

90 

MIN 

56 

58 

59 

60 

63 

68 

62 

64 

70 

57 

67 

68 

65 

57 

57 

62 

58 

69 

60 

54 

56 

51 

57 

62 

64 

67 

56 

59 

56 

56 

72 

75 

76 

85 

89 

80 

79 

73 

a  3 

90 

90 

MIN 

61 

61 

66 

66 

68 

64 

64 

69 

70 

60 

50 

52 

62 

64 

61 

64 

69 

65 

56 

63 

60 

61 

65 

MOB ILE  W6  AIRPORT 

82 

87 

88 

78 

86 

84 

85 

90 

HIN 

65 

62 

64 

68 

69 

65 

68 

69 

70 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

55 

64 

64 

68 

57 

57 

65 

72 

70 

70 

69 

67 

63 

54 

58 

MOBILE 

88 

84 

78 

75 

78 

82 

85 

?4 

90 

86 

85 

66 

83 

67 

90 

MIN 

68 

67 

70 

72 

73, 

72 

72 

74 

75 

75 

72 

73 

74 

74 

75 

69 

65 

64 

58 

59 

68 

66 

7^ 

72 

72 

69 

68 

65 

57 

71 

MONTGOMERY  WB  AP 

74 

57 

80 

72 

75 

78 

85 

90 

64 

81 

74 

85 

88 

87 

90 

MIN 

60 

61 

63 

66 

67 

69 

65 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

61 

51 

61 

53 

56 

54 

62 

55 

64 

58 

68 

65 

60 

70 

56 

MOULTON  2 

63 

66 

79 

62 

73 

79 

80 

84 

85 

85 

78 

86 

87 

90 

92 

MIN 

59 

62 

65 

66 

66 

64 

63 

65 

72 

68 

65 

57 

70 

70 

58 

56 

56 

53 

54 

65 

53 

66 

60 

58 

60 

62 

55 

55 

57 

52 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

88 

86 

62 

61 

66 

75 

80 

65 

74 

78 

8i 

82 

84 

79 

84 

85 

67 

90 

MIN 

56 

61 

61 

65 

63 

62 

61 

64 

67 

54 

65 

55 

56 

69 

56 

55 

54 

6b 

52 

61 

57 

51 

56 

53 

60 

60 

60 

56 

56 

61 

NATCHEZ 

72 

70 

70 

72 

79 

80 

87 

89 

62 

80 

77 

83 

8  7 

90 

92 

MIN 

56 

58 

57 

64 

64 

62 

59 

61 

55 

67 

57 

57 

65 

55 

68 

64 

61 

61 

63 

54 

67 

56 

63 

65 

62 

68 

65 

56 

60 

63 

68 

77 

67 

73 

77 

81 

62 

83 

78 

61 

8  5 

87 

91 

MIN 

52 

57 

67 

62 

64 

60 

61 

53 

58 

63 

64 

52 

64 

58 

62 

53 

55 

62 

52 

61 

60 

55 

55 

52 

66 

59 

53 

52 

55 

58 

ON EON T A 

MAX 

90 

83 

62 

70 

78 

80 

67 

75 

81 

8u 

85 

84 

70 

7  8 

85 

86 

MIN 

47 

52 

59 

59 

61* 

63 

59 

62 

67 

67 

64 

63 

65 

57 

70 

53 

56 

54 

52 

62 

63 

57 

54 

56 

51 

61 

50 

54 

69 

50 

90 

86 

8 1 

7 1 

79 

84 

86 

85 

8U 

86 

MIN 

49 

51 

53 

53 

54 

54 

53 

54 

59 

63 

62 

50 

62 

51 

62 

50 

53 

53 

51 

55 

59 

54 

53 

69 

61 

63 

51 

62 

66 

68 

OZARK  6  NNW 

MAX 

91 

90 

91 

91 

92 

93 

94 

69 

93 

95 

93 

93 

92 

86 

82 

6b 

77 

71 

72 

62 

86 

89 

85 

87 

85 

8  3 

67 

88 

MIN 

60 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

65 

57 

57 

58 

68 

67 

70 

66 

69 

59 

58 

60 

63 

64 

62 

64 

63 

64 

58 

68 

62 

52 

64 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

86 

89 

69 

90 

89 

93 

87 

90 

90 

86 

ae 

90 

62 

65 

79 

82 

73 

73 

80 

83 

85 

82 

68 

81 

84 

85 

MIN 

53 

55 

56 

59 

60 

62 

60 

62 

66 

66 

64 

59 

55 

55 

54 

62 

63 

56 

56 

59 

51 

62 

53 

53 

60 

50 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

68 

88 

89 

89 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

94 

92 

93 

90 

83 

84 

74 

79 

79 

70 

80 

83 

67 

85 

81 

79 

82 

86 

87 

MIN 

62 

65 

65 

64 

66 

66 

66 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

62 

58 

59 

61 

■63 

63 

63 

55 

65 

56 

67 

65 

64 

66 

57 

PRATTVILLE 

MAX 

91 

92 

92 

95 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

92 

96 

92 

93 

92 

62 

74 

8u 

72 

74 

87 

85 

88 

89 

76 

74 

85 

89 

90 

92 

MIN 

58 

60 

62 

63 

67 

70 

63 

64 

68 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

64 

60 

51 

52 

65 

68 

59 

65 

52 

65 

68 

55 

60 

68 

69 

See 


Reference  Notes 


Following  Station  Index 
88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued 


DarOi  Month 

1 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 
< 

PUSHMATAHA 

MAX 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

89 

90 

91 

90 

90 

— ^ 

— ^ 

70 

68 

73 

76 

62 

86 

87 

67 

83 

72 

86 

86 

68 

85. 

3 

MIN 

58 

62 

62 

66 

66 

69 

64 

70 

69 

70 

62 

68 

70 

68 

63 

61 

62 

62 

65 

66 

60 

63 

66 

66 

64 

66 

60 

60 

65 

64. 

5 

RED  BAY 

MAX 

87 

88 

69 

89 

90 

67 

88 

83 

86 

66 

88 

89 

85 

90 

69 

82 

63 

65 

78 

82 

76 

74 

80 

83 

63 

63 

76 

62 

64 

83. 

3 

MIN 

59 

65 

65 

67 

67 

65 

64 

65 

70 

67 

67 

67 

69 

66 

69 

56 

56 

55 

66 

62 

62 

66 

56 

60 

62 

62 

60 

61 

60 

64 

62. 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

86 

66 

87 

89 

86 

86 

84 

84 

65 

66 

90 

84 

85 

87 

64 

64 

66 

78 

61 

69 

76 

79 

61 

83 

65 

75 

83 

66 

66 

90 

82. 

6 

MIN 

54. 

59 

62 

64 

64 

56 

63 

63 

68 

66 

64 

65 

66 

69 

56 

55 

55 

53 

54 

64 

62 

68 

66 

55 

60 

56 

66 

55 

69 

62 

60. 

1 

ROSERTSDALE  1  E 

MAX 

87 

88 

90 

90 

86 

91 

89 

69 

92 

92 

91 

89 

66 

69 

87 

64 

80 

75 

79 

61 

80 

67 

67 

60 

86 

63 

85 

86 

86. 

3 

MIN 

61 

63 

60 

67 

65 

60 

64 

65 

67 

70 

66 

67 

70 

70 

69 

72 

64 

63 

66 

66 

67 

64 

67 

69 

63 

69 

68 

63 

64 

65 

65. 

9 

ROCHFORO 

MAX 

es 

89 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

61 

71 

66 

75 

71 

78 

61 

85 

87 

67 

66 

65 

76 

67 

85. 

3 

MIN 

53 

54 

55 

58 

62 

63 

57 

56 

57 

65 

65 

64 

65 

65 

64 

63 

53 

67 

65 

63 

60 

63 

65 

61 

54 

63 

64 

56. 

0 

ROCK  MILLS 

MAX 

89 

89 

90 

93 

89 

86 

90 

66 

88 

90 

91 

93 

91 

90 

69 

76 

66 

81 

61 

78 

79 

64 

66 

86 

66 

66 

86. 

2 

MIN 

53 

55 

55 

55 

61 

65 

60 

62 

63 

64 

64 

63 

65 

65 

69 

67 

56 

57 

53 

62 

64 

60 

55 

58 

66 

56 

69 

59. 

7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

86 

86 

86 

67 

88 

86 

68 

63 

85 

65 

62 

87 

84 

86 

86 

61 

63 

69 

78 

60 

68 

71 

80 

63 

62 

64 

79 

83 

66 

82. 

1 

MIN 

53 

57 

56 

60 

59 

56 

61 

62 

70 

63 

63 

64 

66 

69 

70 

66 

56 

61 

50 

56 

62 

52 

66 

54 

61 

62 

52 

53 

62 

57 

68. 

4 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

MAX 

86 

85 

66 

65 

86 

83 

84 

62 

65 

66 

87 

65 

87 

64 

64 

73 

66 

75 

79 

72 

72 

76 

77 

60 

62 

72 

60 

62 

86 

61. 

1 

MIN 

56 

62 

63 

64 

65 

63 

61 

66 

67 

65 

64 

63 

66 

67 

68 

66 

64 

61 

66 

61 

60 

67 

67 

66 

60 

66 

62 

67 

64 

62 

60. 

7 

SCOTTSBORO 

MAX 

86 

89 

69 

90 

69 

66 

83 

87 

86 

88 

69 

90 

66 

69 

68 

87 

64 

69 

79 

63 

67 

74 

79 

62 

63 

86 

73 

63 

86 

83 

4 

MIN 

52 

52 

58 

60 

61 

65 

63 

63 

66 

66 

66 

65 

67 

70 

70 

66 

56 

51 

63 

60 

64 

64 

66 

66 

69 

59 

63 

64 

59 

60 

59. 

9 

SEALE 

MAX 

89 

90 

90 

93 

94 

94 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

91 

66 

79 

65 

61 

60 

73 

82 

66 

89 

68 

62 

81 

86 

67 

65 

89 

87 

2 

MIN 

56 

58 

60 

59 

60 

61 

62 

66 

68 

66 

69 

65 

67 

67 

65 

60 

68 

58 

56 

62 

66 

69 

69 

65 

67 

66 

67 

62 

65 

65 

62 

8 

SELMA 

MAX 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

94 

93 

94 

90 

94 

94 

91 

89 

64 

80 

70 

78 

74 

74 

80 

68 

91 

86 

79 

77 

66 

66 

90 

87 

1 

MIN 

62 

63 

62 

69 

69 

72 

66 

67 

71 

73 

72 

70 

72 

70 

72 

64 

61 

62 

64 

66 

67 

62 

66 

66 

66 

66 

62 

61 

69 

69 

66 

7 

STLACAUCA  1.  NE 

MAX 

89 

86 

90 

91 

89 

68 

69 

87 

89 

69 

86 

90 

89 

89 

81 

60 

66 

79 

79 

73 

73 

63 

84 

86 

79 

69 

82 

66 

69 

90 

84 

1 

MIN 

5« 

57 

57 

62 

66 

66 

68 

63 

68 

70 

65 

64 

65 

65 

69 

61 

59 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

68 

66 

63 

59 

56 

64 

62 

62 

4 

TALLADEGA 

MAX 

89 

90 

89 

92 

92 

86 

69 

67 

67 

69 

87 

90 

90 

91 

82 

77 

65 

60 

82 

73 

72 

82 

66 

65 

81 

69 

81 

84 

66 

64 

0 

MIN 

5A 

56 

57 

61 

66 

65 

59 

63 

66 

70 

66 

65 

65 

67 

69 

6U 

56 

67 

66 

64 

67 

66 

67 

69 

64 

62 

57 

56 

63 

62 

61 

6 

THOHASVILLE 

MAX 

90 

90 

90 

90 

94 

92 

93 

92 

92 

94 

66 

89 

90 

90 

87 

67 

69 

68 

66 

70 

79 

78 

86 

69 

62 

62 

74 

92 

86 

66 

0 

MIN 

62 

61 

63 

65 

68 

67 

64 

67 

70 

71 

65 

67 

69 

69 

70 

61 

60 

60 

62 

63 

64 

61 

66 

66 

63 

65 

61 

69 

62 

66 

64 

6 

TMORSBr  EXP  STATION 

MAX 

88 

88 

89 

90 

90 

87 

90 

88 

90 

90 

68 

60 

89 

88 

86 

78 

64 

78 

74 

70 

75 

62 

85 

64 

78 

71 

61 

85 

87 

89 

83 

4 

MIN 

60 

62 

63 

65 

64 

67 

62 

66 

71 

66 

68 

66 

69 

67 

70 

60 

56 

56 

58 

66 

66 

56 

63 

62 

65 

62 

69 

60 

66 

65 

64 

0 

TROY 

MAX 

90 

90 

91 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

91 

94 

92 

94 

67 

83 

78 

66 

76 

70 

70 

75 

86 

69 

89 

80 

76 

62 

85 

87 

89 

86 

6 

MIN 

65 

64 

65 

65 

66 

65 

67 

66 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

65 

59 

69 

63 

64 

66 

61 

69 

63 

66 

67 

65 

62 

66 

66 

66 

9 

TUSCALOOSA  FA*  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

91 

89 

92 

68 

66 

69 

90 

86 

66 

85 

65 

87 

83 

65 

63 

74 

74 

73 

61 

64 

85 

69 

82 

79 

66 

87 

69 

90 

84 

0 

MIN 

58 

59 

64 

64 

66 

67 

64 

65 

71 

68 

69 

66 

66 

66 

62 

59 

56 

60 

59 

66 

67 

59 

61 

64 

68 

63 

69 

59 

64 

66 

63 

6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

91 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

90 

90 

91 

95 

96 

90 

89 

90 

67 

67 

66 

77 

77 

71 

60 

83 

85 

86 

81 

75 

83 

86 

87 

85 

4 

MIN 

56 

59 

62 

63 

64 

66 

64 

64 

69 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

59 

66 

59 

56 

59 

61 

57 

59 

61 

63 

61 

65 

66 

58 

63 

62 

0 

TUSICE6EE  2 

MAX 

93 

92 

93 

94 

91 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

89 

66 

60 

76 

71 

60 

64 

90 

86 

88 

75 

82 

86 

87 

66 

7 

MIN 

62 

62 

62 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

71 

66 

61 

60 

62 

64 

69 

61 

64 

65 

67 

69 

66 

63 

69 

66 

65 

6 

UNION  SPRINOS  6  S 

MAX 

88 

89 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

90 

86 

72 

70 

74 

70 

75 

77 

66 

87 

82 

61 

79 

83 

66 

85 

6 

MIN 

59 

61 

63 

62 

63 

66 

67 

67 

66 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

66 

60 

56 

66 

64 

69 

62 

67 

65 

64 

69 

64 

63 

65 

70 

65 

7 

VALLEY  HEAD 

MAX 

86 

88 

88 

66 

67 

66 

67 

88 

65 

87 

66 

65 

68 

68 

65 

&2 

60 

66 

77 

82 

66 

72 

78 

75 

82 

84 

69 

61 

86 

68 

81 

9 

MIN 

50 

54 

54 

60 

65 

59 

56 

60 

62 

61 

62 

62 

62 

66 

67 

57 

55 

50 

60 

57 

60 

66 

63 

53 

66 

60 

49 

51 

60 

59 

67 

6 

VERNON 

MAX 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

89 

90 

89 

90 

69 

91 

66 

90 

91 

66 

67 

67 

76 

78 

61 

64 

83 

86 

87 

77 

66 

89 

91 

66 

1 

MIN 

55 

56 

56 

62 

62 

64 

63 

66 

72 

67 

66 

66 

66 

67 

69 

67 

69 

68 

55 

64 

56 

57 

59 

63 

64 

64 

67 

66 

61 

61 

5 

WATERLOO 

MAX 

85 

88 

84 

66 

90 

90 

89 

91 

92 

90 

92 

92 

65 

89 

68 

62 

71 

70 

77 

82 

73 

76 

76 

84 

83 

66 

79 

83 

67 

88 

64 

2 

MIN 

57 

58 

56 

60 

61 

58 

57 

60 

64 

61 

62 

63 

67 

70 

70 

64 

60 

61 

62 

64 

63 

53 

62 

52 

55 

62 

54 

54 

56 

57 

59 

1 

WHATLEY 

MAX 

90 

89 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

91 

69 

92 

92 

93 

85 

90 

76 

7U 

68 

72 

82 

80 

88 

92 

66 

81 

80 

64 

86 

90 

92 

66 

■  4 

MIN 

66 

57 

56 

60 

63 

63 

61 

62 

65 

66 

65 

67 

66 

67 

70 

63 

62 

61 

63 

65 

66 

64 

62 

67 

63 

67 

64 

67 

60 

64 

63 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DQIOPOLIS  IX>CK  b  DAM 
FAIRHOPE 

iUKTBRSVILLE  EVAP 
URTIN  DAM 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


.36 
96 


.18 
28 


S      6      7      8      9     10     U     12     13    14     15    16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


B6.24 
1277 


B5.63 
816 


91.8 
68.5 


B4.81 
885 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1960  -  1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

AL8ERTVILLE  Z  SE 

0 

16 

134 

387 

834 

927 

494 

356 

317 

78 

U 

3664 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

1 

101 

362 

738 

774 

373 

243 

221 

46 

3 

2862 

ALICEVILLE 

0 

0 

42 

797 

ANDALUSIA  1  NW 

0 

0 

0 

64 

263 

637 

720 

285 

157 

156 

33 

0 

2325 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

106 

344 

735 

809 

385 

284 

242 

48 

6 

2959 

ASHLAND 

0 

0 

1 

119 

377 

733 

800 

397 

290 

228 

39 

5 

2989 

ATHENS  2 

0 

0 

3 

150 

491 

917 

942 

479 

320 

310 

85 

12 

3709 

ATMORE   STATE  FARM 

0 

0 

0 

36 

I  97 

520 

620 

0 

1  848 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

0 

70 

288 

700 

792 

395 

246 

220 

37 

4 

2752 

BANKHEAD   LOCK  AND  DAM 

0 

0 

0 

85 

379 

746 

846 

448 

284 

2  54 

59 

4 

3105 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

23 

152 

477 

600 

200 

107 

112 

15 

0 

1586 

BELLE  MINA   2  N 

0 

0 

1 

132 

462 

802 

859 

417 

293 

250 

46 

4 

3265 

BESSEMER  *t  SW 

0 

0 

1 

108 

376 

706 

223 

3 

3261 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

0 

99 

346 

72  3 

798 

356 

252 

199 

48 

4 

2825 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

64 

272 

656 

733 

32  3 

212 

159 

36 

1 

2456 

BREWTON   3  SSE 

0 

0 

0 

47 

242 

541 

649 

232 

134 

117 

23 

0 

1985 

BRIDGEPORT  2  w 

0 

0 

10 

.91 

463 

849 

910 

459 

323 

270 

61 

0 

3536 

CALERA  2  SW 

0 

0 

186 

CAMDEN  3  NNW 

0 

0 

0 

68 

281 

5S1 

712 

275 

124 

142 

27 

0 

2210 

CAMP   HILL   2  NW 

0 

0 

2 

106 

371 

726 

821 

402 

256 

65 

5 

CENTRE  5  SW 

0 

0 

8 

123 

422 

810 

866 

461 

353 

291 

50 

9 

3403 

CENTREVILLE 

0 

0 

0 

90 

367 

736 

823 

399 

253 

209 

33 

3 

2913 

CHATOM 

0 

0 

0 

62 

22 

0 

2098 

CHILOERSSURG  WTR  PLANT 

0 

0 

0 

94 

358 

692 

778 

321 

215 

197 

40 

3 

2698 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

32 

200 

499 

657 

248 

142 

132 

13 

0 

1923 

CLANTON 

0 

0 

0 

107 

404 

749 

836 

406 

289 

2  50 

61 

5 

3107 

CLAYTON 

0 

0 

0 

216 

119 

29 

1 

COOEN 

0 

0 

0 

22 

DAYTON 

0 

0 

0 

64 

302 

625 

728 

322 

213 

165 

33 

0 

2452 

DECATUR 

0 

0 

1 

123 

443 

842 

918 

465 

317 

2  70 

55 

8 

3452 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

0 

83 

354 

671 

770 

350 

194 

188 

42 

1 

2653 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

41 

180 

551 

629 

2  34 

120 

UO 

16 

0 

1881 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

9 

12  0 

436 

836 

902 

280 

1  3 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

33 

187 

531 

503 

233 

103 

112 

16 

0 

1818 

EUFAULA 

0 

0 

0 

46 

662 

730 

326 

154 

32 

0 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

194 

148 

25 

0 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

68 

285 

606 

712 

271 

194 

164 

24 

0 

2324 

FA I RHOPE 

0 

0 

0 

FALKVILLE 

0 

0 

<* 

119 

410 

821 

859 

452 

308 

270 

88 

15 

3346 

FAYETTE 

0 

0 

0 

105 

361 

709 

815 

350 

234 

207 

35 

3 

2820 

FLORENCE 

0 

0 

0 

147 

455 

831 

78 

FORT  MORGAi. 

0 

0 

0 

8 

38 

366 

495 

189 

79 

74 

2 

0 

1251 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

45 

228 

581 

32 

215  3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

6 

137 

427 

786 

842 

408 

312 

253 

58 

3 

3232 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

77 

355 

712 

794 

358 

211 

187 

37 

0 

2731 

GENEVA 

0 

0 

0 

47 

223 

606 

579 

280 

141 

119 

15 

0 

2110 

GILBERTOWN 

0 

0 

0 

77 

294 

575 

583 

292 

181 

165 

28 

0 

2296 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

224 

601 

183 

0 

2  2  32 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

34 

187 

537 

541 

248 

140 

121 

19 

1 

1926 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

0 

111 

426 

834 

851 

397 

297 

2  84 

75 

HALEYVILLE 

0 

0 

5 

121 

444 

845 

918 

48  3 

342 

2  84 

78 

12 

3532 

HAMILTON 

0 

0 

3 

120 

442 

869 

915 

494 

337 

294 

82 

13 

3669 

HAYNEV 1 LLE 

0 

0 

0 

78 

248 

613 

205 

HEADLAND 

0 

0 

0 

30 

212 

592 

671 

279 

153 

1  39 

16 

0 

2092 

HEFLIN 

0 

0 

9 

130 

463 

795 

861 

435 

287 

224 

56 

5 

3266 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

62 

252 

633 

713 

296 

181 

174 

38 

3 

2352 

HUNTSVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

114 

411 

815 

885 

415 

305 

261 

65 

5 

3276 

JASPER  <•  N 

0 

0 

1 

130 

451 

807 

882 

401 

290 

250 

55 

8 

3276 

LAFAYETTE 

0 

0 

4 

86 

298 

666 

760 

360 

239 

202 

38 

7 

2560 

LIVINGSTON 

0 

0 

0 

72 

300 

611 

733 

309 

186 

156 

30 

LOCKHART 

0 

0 

0 

37 

175 

541 

637 

235 

149 

133 

19 

0 

1926 

MAD  1  SON 

456 

2  74 

75 

MARION   JUNCTION   2  NE 

0 

0 

0 

71 

309 

636 

750 

312 

192 

157 

34 

1 

2472 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

75 

246 

608 

704 

335 

247 

19. 

25 

3 

2436 

MINTER   3  NW 

0 

0 

0 

66 

286 

615 

738 

305 

242 

194 

27 

0 

2473 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

35 

170 

482 

604 

214 

123 

131 

7 

0 

1767 

MOBILE 

33 

492 

90 

88 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

64 

289 

655 

749 

302 

209 

170 

28 

1 

2457 

MOULTON  2 

0 

0 

3 

119 

420 

795 

854 

394 

294 

267 

40 

7 

3194 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

0 

0 

1 

136 

484 

872 

911 

448 

343 

2  84 

80 

14 

3573 

NATCHEZ 

0 

0 

0 

72 

298 

596 

591 

255 

178 

174 

32 

0 

2305 

NEW  MARKET  2 

162 

500 

848 

300 

1  0 

ONEONTA 

0 

0 

8 

138 

451 

838 

899 

472 

355 

301 

84 

13 

3560 

OPELIKA 

0 

0 

0 

98 

319 

719 

830 

428 

293 

260 

55 

8 

3020 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

0 

45 

224 

591 

674 

301 

161 

174 

39 

2 

2211 

PELL  CITY  1  NNE 

0 

0 

It 

124 

397 

758 

373 

285 

81 

15 

PHENIX  CITY   2  NNW 

0 

0 

0 

55 

238 

653 

727 

349 

246 

206 

33 

0 

2507 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

71 

293 

633 

723 

327 

198 

154 

20 

0 

2419 

PUSHMATAHA 

0 

0 

0 

72 

345 

664 

771 

358 

235 

186 

46 

1 

2678 

RED  BAY 

0 

0 

24 

106 

432 

836 

898 

454 

325 

286 

80 

10 

3461 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

5 

144 

483 

652 

927 

449 

355 

308 

93 

8 

3534 

DnQcoTcnAi  e    1  c 
KUBtK 1 iUALt    1  t 

0 

0 

0 

43 

1 57 

504 

607 

255 

131 

113 

0 

ROCKFORO 

0 

0 

0 

79 

340 

709 

811 

429 

291 

248 

45 

8 

2960 

ROCK  MILLS 

0 

0 

0 

376 

749 

796 

409 

270 

216 

35 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

11 

159 

503 

884 

943 

514 

390 

324 

101 

14 

3S43 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

5 

123 

433 

856 

911 

492 

335 

272 

82 

SAND  MT   STATE   FARM  A  U 

0 

0 

10 

135 

421 

815 

878 

437 

326 

287 

69 

8 

3386 

SCOTTSBORO 

0 

0 

6 

127 

480 

846 

935 

521 

367 

321 

93 

13 

3709 

SEALE 

0 

0 

0 

72 

273 

638 

66  3 

283 

186 

183 

25 

3 

2325 

SELMA 

0 

0 

0 

53 

2  50 

571 

678 

260 

152 

124 

2 1 

0 

2109 

SYLACAUGA  4  NE 

0 

0 

I 

93 

332 

704 

786 

365 

255 

222 

40 

2 

2801 

TALLADEGA 

0 

0 

1 

123 

399 

747 

813 

385 

290 

240 

68 

3 

3059 

THOMASVILLE 

0 

0 

1 

102 

402 

668 

772 

332 

214 

173 

43 

2 

?709 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

93 

324 

670 

750 

332 

246 

201 

39 

5 

2')59 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonofl960  -  1961  ALABAMA 


Long-term 

Stdtion 

July 

ugusi 

be 

pem  r 

October 

November 

December 

Januar 
anuary 

Februar 
e  ruary 

March 

A 

pn 

M 

ay 

une 

Total 

July-June 

TROY 

0 

0 

0 

29 

176 

523 

638 

243 

135 

141 

21 

3 

1909 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

89 

359 

715 

790 

368 

227 

197 

32 

7 

2784 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

0 

0 

0 

83 

371 

733 

834 

402 

264 

246 

57 

2994 

TUSKEGEE  2 

0 

0 

0 

55 

2  34 

615 

692 

296 

179 

153 

22 

0 

2246 

UNION  SPRINSS  5  S 

0 

0 

0 

62 

258 

648 

743 

306 

216 

187 

27 

1 

2448 

VALLEY  HEAD 

0 

0 

IS 

180 

531 

890 

995 

572 

428 

383 

lie 

23 

4135 

VERNON 

0 

0 

} 

111 

426 

828 

864 

42  5 

286 

237 

63 

4 

3248 

WATERLOO 

0 

0 

A 

128 

493 

912 

916 

486 

375 

303 

90 

5 

3712 

WHATLEY 

0 

0 

0 

64 

2  76 

563 

668 

261 

159 

155 

23 

0 

2169 

bee  Befereace  Notes  Follovlng  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Srdhoo 

Teir 

peta 

u(e 

Prccipildhon 

*  i 

m  1 

Avotage 
Minimum 

i 

«  c  S 
1  ^  s 

■1 

1 

* 

1 

1 

No  of  Days 

O)  % 

1  i  1 

a  S  £ 

o 

1 
6 

O 

w,  Sleol 

N 

o  ol 

Da,i 

Mm 

-£ 

Q  9 
>^  O 

1  O 

« 

a 

i 

o 

6 
° 

5 
o 

a  J 

FEBRUARY  1961 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

63.7 

37.1 

50.4 

.8 

78 

17 

20 

5 

402 

0 

0 

11 

0 

16.34 

10.94 

6.68 

22 

.0 

0 

11 

7 

4 

MARCH  1961 

ASHLAND 

69.5 

42.0 

55.8 

81 

5 

27 

3 

290 

0 

0 

7 

0 

8.27 

2.21 

31 

T 

0 

10 

7 

3 

MAY  1961 

ASHLAND 

80.4 

53.1 

66.8 

98 

22 

40 

28+ 

39 

1 

0 

0 

0 

4.81 

2.21 

23 

.0 

0 

7 

4 

1 

HALEYVILLE 

7B.2 

52.6 

65.4 

95 

12 

38 

28+ 

78 

1 

0 

0 

0 

4.19 

1.35 

9 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEUBER  1960 

BINCHAU  MOUNTAIN 

.95 

.10 

.10 

.05 

.90 

.02 

.04 

.15 

.72 

3.03 

WARRIOR  LOCK  AND  DAU 

.02 

.04 

.60 

.40 

.07 

1.05 

.03 

.03 

.02 

.24 

2.50 

FEBRUAPY  1961 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAU 

.60 

.18 

.13 

.91 

.95 

1.04 

3.88 

6.68 

.44 

1.20 

.03 

.30 

16.34 

MARCH  1961 

ASHLAND 

T 

.15 

1.88 

.75 

T 

T 

.63 

.03 

1.09 

.01 

T 

.19 

T 

.71 

.12 

.50 

2.21 

8.27 

COLBERT  STEAM  PLANT 

.18 

2.02 

3.74 

.80 

1.25 

1.58 

.09 

1.15 

.13 

.88 

11.76 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

1.03 

1.05 

T 

.23 

T 

T 

1.95 

.23 

T 

1.05 

1.10 

1.02 

2.98 

10.64 

TONEY 

.04 

.76 

I. SO 

.50 

.05 

.80 

.89 

1.38 

.02 

.80 

6.64 

MAY  1961 

ASHLAND 

.39 

.65 

.53 

T 

.20 

.31 

2.21 

.50 

.02 

4.81 

HALEYVILLE 

.77 

.37 

1.35 

1.05 

.65 

4.19 

• 


See  Re.'eie,-.ce  Noles  followrg  Slalion  hde: 
-  92  - 


i 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAHA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FEBRUARY  1961 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
UIN 

60 
22 

65 
31 

61 

33 

49 

21 

47 
20 

59 
26 

46 

38 

68 
37 

41 

31 

50 
24 

57 
25 

68 
29 

74 

34 

75 
44 

73 
45 

75 
44 

78 
44 

69 
50 

72 
53 

58 
49 

72 
54 

68 
55 

70 
46 

72 
46 

72 
35 

52 
32 

69 
32 

63 
40 

63  (7 
37.1 

MARCH  1961 

ASHLAND 

UAX 
HIN 

78 
45 

70 
28 

73 
27 

72 
48 

81 

S3 

75 
61 

76 
62 

74 

50 

65 
36 

60 
29 

65 
31 

70 
38 

68 

52 

66 
43 

75 
31 

74 

36 

65 
41 

56 
43 

69 
42 

67 
45 

68 
52 

70 
42 

71 
34 

S8 
35 

71 
28 

75 
32 

70 
46 

67 
46 

70 
45 

64 
45 

70 
55 

42!o 

HAY  1961 

ASHLAND 

MAX 
HIN 

76 
53 

70 
48 

75 
43 

82 

SO 

86 
51 

84 

62 

88 
61 

83 
61 

78 
58 

70 
49 

78 
54 

72 
54 

82 
53 

84 

55 

83 
63 

77 
53 

85 
50 

82 
52 

83 
52 

84 
58 

84 

63 

98 
59 

86 
58 

80 
48 

71 
58 

71 
55 

69 
40 

78 
40 

81 
46 

85 
48 

88 
52 

80.4 
53.1 

HALEYVILLE 

MAX 
HIN 

83 
45 

70 
44 

66 
39 

73 
49 

81 
51 

84 

62 

78 

65 

86 
65 

. 

80 
55 

64 
49 

66 
51 

95 
52 

76 
54 

82 
57 

84 

59 

81 

52 

76 
50 

83 
58 

84 

59 

81 
55 

82 
55 

85 
61 

80 
56 

70 
46 

78 
57 

84 

62 

64 
38 

66 
38 

76 
48 

82 
50 

84 
48 

78.2 
52.6 

CORRECTIONS 
MONTH:     MARCH  1960 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Bessemer  4  SW 


Correct  as  follows:     Average  maximum, 
55.6;  average  temperature,  44.2;  total 
degree  days,   638.     Appalachian  Mountain 
Division  average  temperature  should  be 
40.1;  departure  from  long-term  average 
-12.6. 


Dally  Temperature  Table: 
Bessemer  4  SW 


Correct  maximujn  temperatures  as  follows: 
9th,   61;  10th,  62.     Average  maximum  should 
be  55.6. 


DECEMBER  1960 


Climatological  Data  Table: 
Coden 


Total  precipitation  should  be  2.08,  depar- 
ture from  long-term  average  -2.84 .  Greatest 
day  of  precipitation  should  be  .49  on  30th. 
No.  of  days  with  .10  or  more  5;  .50  or 
more  0;  1.00  or  more  0,  Division  Coastal 
Plain  average  precipitation  should  be  2.78, 
departure  from  long-term  average  -2.47. 


Dally  Precipitation  Table: 
Coden 


Amount  on  the  31st  should  be  0. 
total  should  be  2.08. 


Harrisburg  Cahaba  Twr 
Sutt le 


Amount  on  the  31st  should  be  0.  Monthly 
total  should  be  1.93. 


Amount  on  the  31st  should  be  0. 
total  should  be  1 .90. 


Monthly 


MONTH:     FEBRUARY  1961 


Climatological  Data  Table: 
Allcevi 1 le 


Bay  Hinette 


Dally  Precipitation  Table: 
Allcevllle 


Bay  Hinette 
Elrod 


Total  precipitation  should  be  12.39.  Upper 
Plains  Division,   average  precipitation 
should  be  13.99,  departure  from  long-term 
average  +  8.50. 

Total  precipitation  should  be  6.84.  Gulf 
Division,  average  precipitation  should  be 
9.12,  departure  from  long-term  average 
+  4.97 


Amount  on  the  7th  should  be  *. 

Correct  as  follows:     6th,   ♦;   7th,  1.34. 


Correct  as  follows;  7th,  *;  8th, 
18th,        monthly  total  14.47. 


Amount  on  the  5th  should  be  0. 


MONTH:     APRIL  1961 


Dally  Precipitation  Table: 
Dancy  4  N 


Amount  on  the  15th  should  be  0;  monthly 
total  should  be  3.57,   departure  from  long- 
term  average  should  be  -0.76.     No.  of  days 
with  precipitation  .10  or  more  should  be  5. 


So«>  r«Jeronr>«  not**  fmiuvfiav  St^lion  lod*x. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAllA 
JUNE  1961 


ALABAMA 


-o- 

Blakely,  Ga, 


Donalsonvllle  3  W,  Ga. 
O 


Chlpley  3  E,  Fla. 


O  •     t>    Precipitation  only 

<S>  Precipitation,  storage 

O-  -•-    -O-  Precipitation  and  Temperature 

■<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:      O    Nan- recording; 
•  Recording ;       o    Bafti  types 

Double  circle  combinorions  indicate  the  availability  of 
detailed  meteorological  data 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  the  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JUNE  1961 


BrotjksviUe  Ejtp.  Sta.  ,  u 


Macon  2^E,  Hiss 


BrookwoocL  ^"^^  Childersburg    vtr  PI  .1  |  • 

7  ..c^;rp5j*.^„.„    _ri  VALLEY      --^-M  .-?r..T°^°NT  \ 

-f-  I   1  Kootevallo  V  I 

^ —  j         ^s^^  1    i  >■( 


"ock  Mills 

Wadley 

O 


-o- 

Klpllng.  u 


75° 


/ 


C        »e.,.  P„„Lll,  T><<l  iTHorsoy  1  s.    V"  BocKlo.d 

^  I  <  ^^^^^       ^>  Thorsby  Ejo  Sta  -O 

I      f  .-^  :  I  ^^^ItcheU  Dam  


Alexander  City  6  NE 


^7 

Livingston 


I  Cuba 


tX,  Greensboro 

i  ^ 

■  .   W  !  Perry.iiie    I  „,".  , 

--!(>- De-opolis  Loci.  I  Da.         O  Suttle'  "'"""'"e  2  SSE  f»et„„pko  , 

„  ';  1  ,  ^^IL^^Junction  Prat.vrilo 

Unlontowno  I  '          >    Autaugavl  1 1,    O'  '~ 


1 

Perry.°uie-|,.«^      Bill.ngsley  1  SE 


1 


La  Grange,  Ga. 

-o-l 


Mfridmn  WB  AP,  His 


'      Marion  Junction  Selma 
Dayton  '-— '  OrrviUe 
[Pushmataha     Vfhitfield  Lock  3  f  " 

U  Pennington  Lock  2  ••^^•Millers  Ferry  ^    i  I 


.PRAIRIE 


I  LaFaye 
DadevlUe  2   Camp  Hill  2  Nw 
_^     Da^v.l^^l  PLATEAU 
liartln  Dam  J — ' 

-<J)-  j  Opelika 

.  Hydro  Plant 

Auburn 
  .       3  SW 

Thurlow  Dam 


-  West  Point ,  Ga. 


^Gwat   Rock  Ga 


^  •Mllstead      _    ,          X  I*** 


VColu/iro^i  WB  AP,  Ga 


.  O  -rlmrosc  Farm  , 

^•vt^      Ma  I  hew 
Montgomery  WB  AP 


O  Mol 


Camden  3  NNW 


Shubuta.  Miss. 


-o- 

Waynesboro  1  E,  Hiss. 


Bucatunna ,  Hiss . 
State  Line.  Hiss. 


Leakesvilie,  Hiss,. 


 Greenville  ^GreenVme  2         /  Troy 


TV   '~ naynevine     |  '  I  j 

4^         •    I        I  •  Union  Springs  5  S  i  \  Ci' 

\      -O-Mlntcr  3  ,vw  |  pme  Level  -O-  Midway    j  ■,  \ 


\  O 


-o 

Cltronellc 


•  ^  Mobile 

I  Hobllf  WB  AP 


Georg lanna 

o  r 


Rlv^^^lls  2  HE 
Rlver'FallsC 

Andal^a   1  NW  j 
750     Green  Bay 


o  r 

Brundldge  J 


I  Pond  Twr 


'  Abbeville  1  NNW 
Ozark  6  WW  I 


New  BrocktoS  3  NE  j  "^^^"-l 

-O-  I  O        Dothan  4  K  

Enterprise       Newton  ^^■# 

 .  [        r        Dothan  FAA  AP 


Bay  Hinett 





Blackman  4  WNW.  Fla.,# 


Coffee  Springs  2  NW 

I         I  o 

Geneva  Slocomb 

I         I  -o- 


Luinpkin,  Ga 


-o- 

Cuthbert,  Ga. 


Fort  Gaines,  Ca. 


-o- 

Blakely,  Ga. 


Donalsonville  3  V,  Ga 

\  o 


Graceville,  Fla. 


ICodrn 

Pas.r..L..,.^^^r  WlSS.N^ 


GULF 


Milton  Exp.   sta. ,  Fla. 

-o- 


Falrhopc    Robertsdale  1 


YT"^  ■■■■ 

_  Gulf  Shores  Post  <5PF!ff 
Fort  Morgan 


STATION  LEGEND 


Chiploy  3  E,  Fla. 

-o- 


O     •     »  Pr»cipitofion  only 

®  Pftcipilotion,  slorog0 

■<>♦-*-  Prtcipitotion  ond  Ttmp^roturt 

"4"     4"  Pfcipitalion,  T»mptratur»  and  E^oporofion 

Typa  of  gog0:      o    Non- rgcofding, 
•  Recording  ,       O    Both  lypts 

DouDtt  circl*  combinoHons  inaicat*  tht  ovoilobilitf  of 
mart  dttoll^d  fn»t»orologicol  date. 


Isol Ines 


available  In  t^r^ubUcaf ^or^So^rly  pL^clpU^Uo^  Da^t^-  ^"ca^t lon"L'r Precipitation  data  fro.  record7rsuts';a;ions"wiirJ 
in  mountainous  areas.  ^  precipitation  Data   .     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABBEVILLE  1  IWM  0001  HENRY 

AOOISQN  00a>  WINSTON 

AOOISOM  CENTRAL  TOWER  OOTl  LAWRENCE 

ALBERTA  0140  WILCOX 

ALBEfTTVlLLE  2  SE  Ol«>  MARSHALL 


'  6  NE 


6} 


A POOS A 


ANDALUSIA  1  . 


ATHENS 
ATHENS  2 

ATHORE  STATE  FARM 

AUBURN  }  SW 
AUBURN  ARS  10 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BANCHEAD  LOCK  AND  DAI 
BAT  NINETTE 


BEXAR  2  SE 
6ILLINCSLET  I  SE 
BINGHAH  MOUNTAIN 
OIRMINCHAM  WB  AP 
BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  1  SSE 
BftlDGEPOHT  2  w 
BPOOKWOOD 

BRUNDIDCE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  S  NNW 
CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
C MA TOM 

CHILDERS8URG 
CMIL0ERS6UR6  WTR  i 
CITBONELLE 
CLAIBORNE 


COOEN 

COFFEE  spring: 
COLBERT  STEAM 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA  I  E 
CORDOVA 
col TON TON 
CUBA 

DAOEVILLE 

OAOEVILLE  2 
DANCY  4  N 
DANVILLE 
OAYTON 
DECATUR 


252  COVINGTOI 
272  CALMOUN 
MNSTON 


1)77  ST.  CLAIR 

I  LIMESTONE 

•  LIMESTONE 

:  ESCAMBIA 


0*40  AUTAUGA 
0503  TUSCALOOSA 
0S83  BALDWIN 


AUTAUGA 
JACKSON 

00)  1  JEFFERSON 
OSS'.  COLBERT 

0957  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 
1004  ESCAMBIA 
1099  JACKSON 
11*1  TUSCALOOSA 

1178  PIKE 
1206  SHELBY 

1)  00  WILCOX 
1)19  CLARKE 
1)24  TALLAPOOSA 

1)77  WALKER 
1492  MORGAN 
1512  CHEROKEE 
1520  8IBB 
1566  WASHINGTON 

1615  TALLAOEGA 
1620  TALLAOEGA 
16S5  MOBILE 
1690  MONROE 
1694  CHILTON 

1725  BARBOUR 

laO)  MOBILE 

IflOT  GENEVA 

1819  COLBERT 


18*i' 


KAL8 


1S65  HOUSTON 
1940  WALKER 
1974  RUSSELL 
2079  SUMTER 
2119  TALLAPOOSA 


2124 


220 


TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

MORGAN 


DECATUR  4  2216  MORGAN 

OECATUR  SUBSTATION  2221  MORGAN 

DELTA  2235  CLAY 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0A«  2245  MARENGO 

DOTMAN  FAA  AIRPORT  2J72  i 


DOTHAN  4  NW 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELKHONT 

ELROD 

ENTERPRISE 
EUFAULA 
EVERGREEN 
EVERGREEN  FAA  Al 
FAIRMOPE 


FALCO  OPEN  POND  TOWER  28)2  COVINGTON 
FALKVILLE  2840  MORGAN 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWR  2848  WINSTON 


2)77  HOUSTON 
2306  WINSTON 
2577  COFFEE 
2600  LIMESTONE 
26)2  TUSCALOOSA 

2670  COFFEE 
2T2T  BARBOUR 
2759  CONECUH 
276)  CONECUH 


FLAT  ROCK 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GAOSOEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GARTH 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

COROAS 


GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  POST  OFFICE  )55' 


2867  MAOISON 
288)  FAYETTE 

2945  JACKSON 

2971  LAUDERDALE 

3024  LOWNDES 

3035  BALDWIN 

3043  OE  KALB 

)105  MONROE 
3151  ETOWAH 
315*  ETOWAH 
3160  SUMTER 
3200  CULLMAN 


430  t 


3*96  COVINGTON 
3511  HALE 
3519  BUTLER 
352*  BUTLER 
BALDWIN 


CUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  EVAP. 
GUNTERSVILLE  DAM 
MALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  1 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

highland  home 

michtower 
HOOGES 

HUNTSVILLE  SUB5TA 
MUNTSVILLE  WB  AP 
HUSTLEVILLE 

MYTOP 
tOER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER  *  M 


357 


RSHALI 


357S  MARSHALL 
358)  MARSHALL 
3620  WINSTON 
36**  MARION 

3697  PERRY 
37*8  LOWNDES 
3761  HENRY 
3775  CLEBURNE 
3816  CRENSHAW 

3842  CLEBURNE 

4060  MADISON 
4064  MADISON 
•065  MARSHALL 


4115  DE  KAL8 
4192  CLARKE 
4209  CALHOUN 
4226  WALKER 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

□ 

Ed 

SPECIAL  1 

1    TEMP,  t 

1  PREdP.)! 

t 

p: 

§9 

7A 

c 

JOHN  S*  PICH8URG 

JORDAN  DAM 

*»06 

ELMMC 

32  37 

86  IS 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

pALHEft  GOOSEY 

4902 

CHAMBERS 

32  5* 

B5  2* 

6P 

6P 

H 

CLARENCE  H,  F INCHER 

1VA-S3 

*603 

CHILTON 

32  98 

86  31 

*20 

6A 

C 

ALABAMA  POWER  CO* 

SIDNEY  J*  HARDY*  SR. 

*619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

TA 

HRS.  MARY  K.  LEC 

SA 

JESSE  H.  CULP 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

36  11 

89  46 

589 

TA 

RUFUS  H.  SEWELL 

7A 

** 

DOUGLAS  M.  SANPOflO 

LIVINGSTON 

*798 

SUNT CP 

13 

32  39 

BB  11 

160 

7P 

TP 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

LOCK HART 

A822 

COVINGTON 

86  22 

290 

8A 

M 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

LOUl SVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  48 

85  33 

*70 

BA 

MID 

FED.    AVIATION  AGENCY 

*9T6 

MADISON 

12 

575 

9A 

9A 

HARRY  R.  Taylor,  jr. 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ELLA 

*996 

JEFFERSON 

69* 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

MAGNOLIA 

5004 ' MARENGO 

c 

DR*  T.  H.  GAILLABO 

TA 

JOHN  T.  SWINDALL 

5108 

PERRY 

32  )B 

87  18 

210 

7A 

c 

ROBERT  J*  CURRY 

TVA-62 

32  26 

87  1* 

20* 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

32  28 

87  13 

200 

6P 

ALABAMA  POLY*  INST. 

*P 

C  H 

ATHORE  STATE  FARM 

MAR   IN  DAM 

32  *0 

85  95 

339 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

8A 

HPS.  MARTHA  I.  MOORE 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

HONTGOHEBY 

7A 

£*  PAUL  GOWAN 

C 

AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

9354 

CHOCTAW 

Jj 

31  96 

88  27 

390 

ERNEST  H*  LAND 

J.  8*  NEIGHBORS 

9382 

BIBB 

32  99 

U*S*  FOREST  SERVICE 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9397 

BULLOCK 

c 

HRS.   SARA  0.  HALL 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

LLE 

9*17 

WILCOX 

5A 

FRED  HENDERSON 

TVA-4) 

MILSTEAO 

9*39 

MACON 

«A 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MINTER  3  NW 

9**9 

DALLAS 

: 

32  06 

87  03 

370 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

9*5* 

DALLAS 

32  07 

87  03 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

9*69 

CHILTON 

TVA-757 

9*78 

MOBILE 

HID 

A             U  E  U 

c 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

MOBILE 

9*83 

MOBILE 

8A 

„ 

ROBERT  G.  BETANCOURI 

JOHN  R.  Thomas 

4929 

HAD I  SON 

12 

3*  *5 

86  31 

1600 

TVA-762-C 

5537 

SHELBY 

33  06 

86  52 

*62 

MID 

C  HJ 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

5990 

MONTGOMERY 

TVA-42 

9629 

LAWRENCE 

8A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

HOULTON  2 

9639 

LAWRENCE 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

«A 

R.   E.  HENDERSON 

97*9 

COLBERT 

12 

3*  *S 

•7  37 

536 

HID 

N 

9785 

MONROE 

31  *3 

87  16 

182 

9P 

" 

H 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

98*2 

COFFEE 

MRS,  WILLIE  M.  STYRON 

NEWBUSG  2  NE 

5847 

FRANKLIN 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  MARKET 

9862 

MADISON 

7A 

TVA-62* 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

9867 

HAD ISDN 

12 

3*  54 

86  26 

715 

6P 

H 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEWTON 

5875 

DALE 

31  20 

85  36 

220 

c 

JOE  PICKENS 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

6A 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

8A 

N  W  H 

FLOYD  J.  GARRISON 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

TVA-66 

OZARK  6  NNW 

62IS 

DALE 

31  32 

89  41 

*60 

6A 

6A 

H 

TA 

DON  R.  WATSON 

PAINT   ROCK    2  N 

6226 

JACKSON 

12 

3*  *2 

86  20 

639 

7A 

C 

W.  D,  MOLLIFIElO 

PALHERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

798 

CEOkGE  T.  POSEY 

6P 

H 

CHAS.  C.  SMITH 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

999 

7A 

7A 

NORMAN  A,  VAUGHN 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERRYVILLE 

6362 1  PERRY 

BA 

HRS  EVELYN  H.  FULLER 

SP 

H 

CITY  WATER  PLANT 

PETERMAN 

637C 

MONROE 

31  39 

87  16 

195 

c 

HRSa  HINTA  EDDINS 

6P 

H 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PHENIX    CITY   2  NNW 

6396 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

570 

8A 

D*  R«  MC  LEHORE 

TOLLlE  L*  HASKEW 

PICKENSVILLE 

6*14 

PICKENS 

7A 

H 

MARION  W.  EASTEftLINC 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

LL       .       KL  Y 

_ 

H 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

7A 

MRS.  ENA  C.  P>UL 

U 

AGNES  C.  ChRISTENSEN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

32  37 

86  9* 

230 

THOHAS  E.  FISCHER 

HENRY  F.  KELLEY 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

3*  57 

85  99 

633 

J. 

TVA-462 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

)2  28 

86  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

Bt  W>  APPLETON 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

12N 

W.  E.  ELSBERRT 

ROBERT  e.  POPPIE 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

BA 

HRS.  JANIE  C.  BROWN 

MRS.  C.  GRESHAM 

RAINSVILLE 

6762 

OE  KALB 

12 

)4  30 

85  92 

1320 

RED  BAY 

6805 

12 

34  26 

88  08 

680 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

REDSTONE  ARSENAL 

683) 

MADISON 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

REFORM 

6847 

PICKENS 

7A 

H.  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

7A 

RUSSELL  FINLAY 

J<  T.  MC  DANIEL 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERTSOALE  1  E 

69SS  BALDWIN 

)0  12 

87  40 

195 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

BOCK FORD 

7020 

COOSA 

6A 

BA 

H 

ROSS  A.  HAWKINS 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

745 

6A 

TVA-63-e 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

7*0 

7A 

TVA-725 

HUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

HRS.  VERNA  B*  LANDERS 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

3*  12 

86  *7 

802 

7A 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

6P 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SAYBE 

7282 

JEFFERSON 

7a 

.     .  w. 

C 

RAYMOND  KELLEY 

SCOTTSBOHO 

7304 

JACKSON 

12 

TA 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTTSBOfiO  SUaSTA 

7310 

JACKSON 

12 

3*  41 

86  01 

660 

7A 

HERBERT   S.  WHATLEY 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

85  10 

390 

5P 

5P 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

1*7 

5P 

7A 

K.  V.  BtADt 

SHOEHAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

V  -6 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

SLOCOMB 

7976 

GENEVA 

8A 

CITY  OF  SLOCOHB 

7A 

OT  1 S  C.  BRASWELL 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  Eva  R.  RAY 

7A 

MRS .  WONN IE  R .  ASHCRAF T 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  2* 

86  02 

1120 

7A 

HID 

FED.  AV 1  AT  ION  AGENCY 

SUTTLE 

7963 

PERBY 

32  32 

87  11 

1*5 

7A 

9P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

)*  53 

86  13 

665 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA   *  NE 

TALLADEGA 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

7A 

H 

HRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SYLVAN  1  A 

8012  DE  KALB 

12 

3*  3* 

85  *9 

1*00 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA          i  7 

33  27 

86  06 

965 

6P 

C.  0(  WEAVER 

TVA-9T6 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE  13 

31  95 

405 

LEROY  GATES 

6P 

H 

GORHAN  J.  BLACK 

THORSBY  I  SW 

8204 

CHILTON 

32  5* 

86  ** 

200 

C 

ALABAMA  POLY.  INST. 

TVA-JB7 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

32  53 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

9P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

thurlow  dam 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  94 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

RALPH  MC  GOUCH 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  5* 

750 

7A 

C 

BP 

C  H 

HM.  H.  CHANDLER 

TRAFFORD 

82S9: JEFFERSON 

33  49 

86  *4 

T* 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

C 

CARL  PARKER 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  99 

580 

&P 

6A 

C  H 

THOHAS  J.  DILLARO 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

170 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY  , 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

TUSCALOOSA 

"  13 

87  39 

192 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS  i 

6P 

SO*  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  26 

89  42 

6P 

6P 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

UNION  SPRINGS  5  S 

84)8 

BULLOCK 

)2  06 

89  48 

470 

BA 

8A 

LIVINGSTON  PAULK  I 

c 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

UNIONTOWN 

8*46 

PERRY 

7A 

JEPTHA  S*  SRANYON  1 

TVA-762 

VALLEY  MEAD 

8*69 

DE  KALB 

PAUL  DAVENPORT  JR.  1 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  *5 

88  08 

180 

7A 

7A 

C  M 

HALLIE  R.  PRIDE 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

89  34 

6*0 

TA 

6P 

ALTON  G.  LAND 

WALLACE  2  E 

86)7 

ESCAMBIA 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALNUT  GROVE 

86*8 

ETOWAH 

MRS. FLORENCE  PARKER  ■ 

JOHN  P.  RHODES 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

867)  jGREEriE 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS  J 

6P 

H 

N.  KAHNER  COBBS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

3*  59 

88  0* 

*69 

8A 

8A 

H 

SP 

H 

CEC I LE   T .  LEWI S 

WEST  BLOCTON 

8809  BIBB 

33  07 

87  07 

500 

TA 

C 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

86  13 

190 

TA 

Gl LBERT  W.  MELCHER 

WHATLEY 

8e67;CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN  I 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

WHEELER  DAM 

8875! LAWRENCE 

12 

580 

5A 

TVA-S2  1 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

3*  53 

85  *5 

625 

TA 

WILSON  DAM 

COLBERT 

12 

9A 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

WINFIELO  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  95 

87  50 

*6B 

TA 

7A 

REX  COOPER 

YATES  HYDRO  PLANT 

910) 

ELHORE 

11 

32  34 

89  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO*  1 

INACTIVE  6/61 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  97 

87  53 

790 

TA 

TVA-62 1  ■ 

STEWART  M.  CHAMPION  JR« 

7A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

7A 

LUKE  JORDAN 

FRANK  L.  HAVNES 

TVA-65 

HID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-763 

TVA-78 

TVA-7*S 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

HAS*  ELLA  H.  AVERS 

6P 

JAHES  A.  BRITAIN 

l-ALAEAMA,     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAMABAi     4-CHATTAHOOChEE .     S-CHOCTAWhATCHEE i     6-  CONECUHi     7-COOSA,     B-ESCAMBIAi     9-GULF,     10-PEA,     ll-TALLAPOOSAi     12-TENNESSEE r  13-T( 


-  96  - 


REFERENCE  NOTES 


litlonal  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
inelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

jures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

ithly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

itlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
Ls  issue. 

/islons,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Less  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
rement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  Gb'^F. 

iporatlon  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
1  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
time  of  observation. 

ig-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
the  period  1931-1955. 

cer  equivalent  values  publislied  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground, 
nples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
ises  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

:rles  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
>w  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

La  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
lowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
nes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

)w  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Soow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
itions  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T, 

the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  month ly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount   included  in  following  m.?asurement ,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

leral  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
"lONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
C. 

ormation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
ibstat ion  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office ,  Washington 

D,  C .  for  35  cents ,  Similar  in format  ion  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data , 
alned  as  indicated  above,  price  15  cents. 

script  ion  Pr  ice :     20  cen  ts  per  copy ,  month ly  and  annual ;  $2 . 50  per  year  .     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )     Checks  and  money 
ers  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
erlntcndent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     98°  on  the  25th  at  Lockhart 

Lowest  Temperature:     48°  on  the  10+  at  Russellville  2  and  on  the  4th 

at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     10,90  inches  at  Atmore  State  Farm 
Least  Total  Precipitation:     1,84  inches  at  Thorsby  Exp  Station 
Greatest  One-Day  Precipitation:     4,28  inches  on  the  14th  at  Eufaula 


-  100  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
JULY  1961 
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5 

2 

SSEMER  4  SW 

89.1 

66.3 

77.7 

94 

31 

66 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

6,31 

2.25 

1  3 

.0 

0 

9 

6 

2 

WINGHAM  WB   AP  R 

se.9 

67,9 

78.4 

1.2 

93 

31  + 

59 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

10,17 

5,05 

3.14 

12 

.0 

0 

13 

7 

3 

IDGEPORT   2  M 

89.  3 

63.7 

76.  5 

95 

3^4. 

52 

10+ 

0 

1 7 

0 

0 

0 

3,64 

.59 

12 

.0 

0 

11 

2 

tTERSVlLLE 

87.7 

65.2 

76,5 

,5 

30 

59 

12+ 

0 

1  3 

0 

0 

0 

5,00 

2.35 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

:ONTA 

87.8 

64.7 

76,3 

93 

28 

0 

1 2 

0 

0 

0 

5,64 

2.76 

13 

.0 

0 

10 

2 

1 

INT  BERNARD 

36.6 

65.2 

75,9 

3.0 

93 

31 

ll 

0 

8 

0 

0 

0 

5,85 

,93 

1.56 

1  2 

.0 

0 

11 

4 

2 

HO  MT   STATE  FARM  A  U 

85.1 

65.1 

75,1 

89 

31  + 

ll 

I 

ll 

0 

0 

0 

4,01 

1.63 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

DTTSBORO 

88.  1 

63.7 

76,9 

- 

3.5 

93 

31  + 

53 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

3,04 

.78 

17 

.0 

0 

7 

3 

.LEY  HEAD 

86.5 

61.6 

74,1 

- 

3.8 

92 

31  + 

48 

4 

0 

0 

0 

0 

3.28 

1.27 

.81 

15 

,0 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

75,1 

3,1 

5,38 

.37 

•  0 

UPPER  PLAINS 

CEVILLE 

90.4 

M 

M 

94 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

7,45 

2.63 

12 

.0 

0 

9 

5 

IKMEAD  LOCK.  AND  DAM 

88.3 

66.4 

77,4 

92 

58 

10+ 

0 

1  5 

0 

0 

0 

6,19 

1.84 

13 

,0 

0 

1  1 

4 

1 

ITREVILLE 

91.4 

67,0 

79,2 

2,2 

96 

27+ 

57 

5 

0 

27 

0 

0 

0 

3,09 

.99 

12 

,0 

0 

8 

2 

iNTON 

68.4 

65.7 

77,1 

3,6 

92 

31  + 

57 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2,63 

3.10 

.  90 

2 1 

.0 

0 

6 

2 

0 

ISLE  SPRINGS 

87.3 

64.3 

75,8 

91 

30+ 

ll 

6 

0 

11 

0 

0 

0 

4,29 

1.22 

12 

•  0 

0 

6 

4 

2 

ETTE 

89.9 

64.5 

77,2 

95 

30+ 

57 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5,80 

2.02 

12 

.0 

0 

10 

5 

1 

EYVILLE 

86.9 

64,9 

75.9 

93 

2 

54 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

4,22 

1.83 

12 

,0 

0 

5 

2 

2 

IILTON 

86  .  6M 

64  ,  3M 

75  .  5y 

54 

3 

0 

1 0 

0 

0 

0 

4,72 

1  .60 

1 2 

.0 

0 

10 

2 

PER  <•  H 

87.9 

63,3 

75.6 

93 

31  + 

52 

5 

0 

1 7 

0 

0 

0 

7,40 

2.57 

12 

.0 

0 

10 

4 

2 

TTV I LLE 

91.7 

66,4 

80,1 

31  + 

61 

3 

25 

0 

0 

0 

4,01 

- 

1.67 

1.01 

8 

,0 

0 

9 

4 

1 

RS8T  EXP  STATION 

86.3 

67.6 

78,1 

92 

31  + 

52 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

1  ,84 

.53 

1  2 

.0 

0 

5 

1 

0 

CALOOSA  FAA  AIRPORT 

89.0 

59.7 

79,4 

92 

25  + 

51 

10+ 

0 

17 

0 

0 

0 

4,76 

1.78 

12 

.0 

0 

9 

2 

1 

CALOOSA  OLIVER  0AM 

86.8 

67.5 

78,2 

3,7 

95 

20 

63 

6+ 

0 

1  8 

0 

0 

0 

6,08 

1.15 

2.35 

1  3 

.0 

0 

9 

4 

2 

NON 

89.3 

65.1 

77,2 

95 

55 

10+ 

0 

1 9 

0 

0 

0 

6,82 

2.54 

12 

.0 

0 

13 

3 

1 

DIVISION 

77,4 

3,5 

4,97 

- 

.35 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ISTON  FAA  AIRPORT 

89.  3 

66.6 

78,0 

94 

59 

5 

0 

16 

0 

« 

3,08 

.91 

12 

.0 

0 

8 

2 

0 

ERA  2  SW 

90.1 

64.4 

77,  3 

3?+ 

55 

12 

0 

1  6 

0 

0 

0 

4,75 

1.35 

1 1 

.  0 

0 

6 

4 

TR£   5  SW 

88.7 

64.3 

76,  S 

93 

3}: 

57 

10+ 

0 

1 4 

0 

0 

- 

° 

4,26 

.93 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

LOCRSBURG  MTR  PLANT 

89.8 

66.0 

77,9 

55 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

4,51 

1.35 

1  2 

,0 

0 

7 

3 

2 

SDEN  GAS  PLANT 

88.2 

65.2 

76,7 

94 

31  + 

55 

10+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5,05 

1.50 

14 

.0 

0 

6 

3 

3 

L  CITY  I  NNE 

88.2 

63.3 

75,8 

93 

31  + 

54 

5 

° 

18 

0 

0 

0 

2,66 

.65 

12 

•  0 

0 

9 

1 

0 

ACAUGA  <•  NE 

89.1 

65.4 

77,3 

93 

31  + 

^5 

0 

0 

0 

0 

4,28 

1.17 

3 

,0 

0 

9 

3 

LAOEGA 

87.8 

65.5 

75,7 

- 

3,6 

92 

31 

57 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

5,92 

1.09 

1,83 

17 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

77,1 

2.9 

4,31 

- 

.73 

.0 

f'lEOMONT  PLATEAU 

IXANDER  CITY  6  NE 

90.  IM 

63. 7M 

75, 9M 

94 

31  + 

55 

5 

0 

0 

0 

0 

4.61 

;  ,61 

11 

,0 

0 

10 

2 

IjRN   3  SW 

90  •  2 

65.4 
03. » 

77,6 

94 

61 

23 

0 

0 

0 

4.00 

1.29 

1,74 

1  4 

•  0 

0 

i, 

2 

2 

1=  HILL  2  NW 

89.2 

64.9 

77,1 

93 

3i 

58 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

2.63 

1  .56 

12 

,0 

0 

5 

1 

1 

J  a  r  E  T  T  £ 

89  .  6 

66.9 

79  •  3 

95 

31* 

6 1 

17 

0 

0 

0 

,0 

0 

9 

2 

0 

iriH  DAM 

89.9 

66.8 

78.4 

94 

31  + 

62 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

3.47 

- 

1.33 

.83 

11 

.0 

°  1 

5 

3 

0 

I.IKA 

89.9 

59.1 

7«,5 

95 

21 

53 

5 

1 

22 

0 

0 

0 

3.77 

1.95 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

IICFORO 

90.3 

63.2 

76.8 

93 

31  + 

57 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

3.55 

,85 

12 

.0 

0 

10 

3 

0 

«C  MILLS 

90.3 

77.3 

95 

31 

58 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

3.51 

,92 

4 

,0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

77,1 

3.3 

3.57 

1.78 

,0 

•RAIRIE 

<'0N 

89.9 

66.5 

79.2 

93 

31  + 

61 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

8.26 

2,30 

22 

.0 

0 

13 

5 

2 

OPOLIS  LOCK.  AND  DAM 

89.3 

68,2 

78.8 

64 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

8.10 

2.00 

13 

.0 

0 

8 

6 

3 

»iESVILLE 

88.9 

58,5 

78.7 

93 

28  + 

10 

13 

0 

0 

0 

6,01 

1.14 

4 

,0 

0 

12 

6 

1 

("NSBORO 

89.8 

66,9 

79.4 

2.6 

94 

26 

^4 

1 0 

Q 

0 

0 

0 

5.19 

.05 

1.47 

1 2 

,0 

0 

8 

4 

1 

'lEVILLE 

91.1 

68,1 

79.6 

96 

23 

5^ 

21 

0 

0 

0 

2.30 

1.45 

12 

,0 

0 

4 

1 

r-5 'ov':r.g  Slal'cn  lt,de«; 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Slslion 

5  1 
<  1 

1  1 
<  1 

1 
< 

.  ?  I 
I  2  S 
a  6  1 
Q  j:  1^ 

H.ghesi 

Q 

1 

3 

« 

a 

No  ot  Days 

Departure 
From  Long 

o 

1 
6 

« 

Snow,  Slee' 

No  ol  Oart 

Ma. 

Mm 

total 

0  S 

1  s 

a 

i 
s 

5 
o 

50  Ol  Moie 

1 

o 

5  . 

hi 

3  , 

f,i 

hi 

LIVINGSTON 

90.3 

68.2 

79.3 

95 

2 

63 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

7.93 

1.63 

u 

.0 

0 

n 

8 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

88.3 

68.4 

78.5 

92 

31 

62 

6+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.49 

.90 

u 

.0 

0 

9 

2 

0 

MINTER   3  NW 

89.6 

68.1 

76.9 

93 

20 

65 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

4.72 

.87 

11 

0 

10 

0 

MONTGOMERY  W6  AP  R 

90.5 

70.4 

80.5 

-  .7 

94 

26 

65 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

3.78 

1.98 

1.03 

28 

*n 

0 

7 

3 

1 

SELMA 

91.6 

70.2 

60.9 

-  .6 

95 

26+ 

64 

0 

26 

0 

0 

0 

5.12 

• 

1.72 

1  2 

.0 

0 

8 

2 

92  OM 

68  9M 

80  .  5M 

95 

31  + 

62 

1 8 

0 

21 

0 

0 

0 

5.19 

1.29 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

UNION  SPRINGS  3  S 

89.5 

69.9 

79.7 

- 

93 

31  + 

67 

1 1 

0 

20 

0 

0 

0 

5.65 

-  .82 

2.40 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

79.5 

-  2.0 

5.48 

.03 

.0 

COASTAL  Plain 

ANDALUSIA   1  NW 

90.8 

66.6 

78.6 

95 

26 

62 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.66 

1.20 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

ATHORE   STATE  FARM 

90.2 

68.5 

79.4 

94 

26+ 

64 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

10.90 

2.35 

11 

•  0 

0 

1  5 

6 

4 

BRANTLEY 

92.4 

66.  3 

79.4 

97 

26  + 

63 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

2.82 

.74 

27 

.  0 

0 

8 

2 

0 

79.  5 

_ 

95 

62 

1 

Q 

26 

0 

0 

0 

5.27 

2.76 

1.03 

22 

•  0 

0 

1 1 

1 

CAMDEN   3  NNW 

91  *A 
* 

67.6 

79.6 

95 

31  + 

64 

10+ 

Q 

27 

0 

0 

0 

6.59 

1 .  00 

1 7 

•  0 

0 

1  5 

* 

1 

CHATOM 

91  3 

65.6 

78.5 

95 

20+ 

6 1 

1 

Q 

25 

0 

0 

0 

5.60 

1.27 

20 

.0 

0 

11 

5 

1 

CLAYTON 

89. OM 

66. 3M 

77. 7M 

94 

28 

64 

19+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.17 

.27 

1.70 

12 

•  0 

0 

8 

6 

2 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

90. 5M 

71, OM 

80. 6M 

97 

26 

66 

18+ 

0 

22 

0 

0 

0 

7.57 

.87 

1.34 

26 

.0 

0 

1  2 

7 

3 

ENTERPR 1 S£ 

96 

26 

66 

1 4 

21 

0 

0 

0 

5.57 

1.66 

1  4 

.  0 

0 

10 

3 

1 

EUFAULA 

91.6 

68.7 

60.2 

-  1.6 

96 

31 

66 

^+ 

Q 

25 

0 

0 

0 

9.69 

3.01 

4.28 

1  4 

.  0 

0 

6 

4 

3 

EVERGREEN 

91.2 

68.7 

80.0 

95 

21 

65 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

5.64 

1.31 

1  8 

•  0 

0 

11 

3 

2 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

M 

65 

10+ 

0 

0 

0 

0 

FRISCO  CITY 

90.5 

68.0 

79.3 

94 

26+ 

65 

11  + 

■  0 

22 

0 

0 

0 

5.38 

-  1.42 

.78 

31  + 

.0 

0 

14 

5 

0 

97 

27 

65 

1 

27 

0 

0 

0 

3.71 

-  3.01 

.78 

27 

.0 

0 

10 

2 

0 

01 LBERTOWN 

91.4 

65.3 

78.4 

96 

19 

60 

27+ 

Q 

26 

0 

0 

0 

4,47 

1.79 

1 1 

.0 

0 

10 

2 

1 

GREENV 1 LLE 

91.1 

68.7 

79.9 

-  1 

95 

25+ 

66 

1 8+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5.46 

-  1.66 

1.21 

12 

.0 

0 

10 

4 

2 

HEADLAND 

90.4 

69.5 

80.0 

96 

26 

66 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5.84 

1.26 

21 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

HIGHLAND  HOME 

88.6 

67.7 

78.2 

-  3.0 

95 

27 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4.05 

-  2.87 

1.65 

12 

.  0 

0 

8 

2 

1 

LOCKHAR  T 

91.1 

98 

ll 

22 

0 

0 

0 

•  0 

0 

10 

6 

3 

NATCHEZ 

90.7 

65.8 

78.3 

94 

26+ 

62 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

3.91 

.62 

12 

.  0 

0 

10 

2 

0 

OZARi:.  6  NNW 

90.8 

67.8 

79.3 

-  1.6 

96 

27 

65 

29+ 

0 

25 

0 

0 

0 

6.07 

-  .47 

1.62 

9 

•  0 

0 

10 

4 

2 

PHENIX   CITY   Z  NNW 

89.4 

68.6 

79.0 

94 

27 

63 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

4.37 

1.66 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

PUSHMATAHA 

90.0 

67.5 

78.8 

-  1.7 

93 

29+ 

62 

10+ 

0 

21 

0 

0 

0 

3.87 

-  1.66 

1.26 

12 

.0 

0 

9 

2 

I 

SEALE 

91.3 

66.4 

78.9 

97 

31 

63 

28+ 

0 

24 

0 

0 

0 

3.46 

1.86 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

THOMASV 1 LLE 

89.2 

67.1 

78.2 

-  2.6 

93 

26+ 

63 

16 

0 

0 

0 

3.97 

-  2.46 

.  86 

1  3+ 

.0 

Q 

9 

3 

Q 

T  ROY 

90  .  OM 

68  5M 

79 .  3M 

-   1  4 
* 

95 

25 

62 

2  6 

_ 

20 

0 

0 

0 

3.45 

-  2.95 

.96 

9 

.0 

0 

7 

3 

0 

WHAT  LE  Y 

91.6 

65.9 

78.8 

96 

1 9 

62 

1 

25 

0 

0 

0 

3.06 

.58 

24 

•  0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

79.3 

-  1.7 

5.35 

-  1.64 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

88.6 

69.8 

79.2 

94 

25 

64 

9+ 

0 

14 

0 

0 

0 

10.15 

2.60 

7 

.0 

0 

13 

7 

3 

CITRONELLE 

90.0 

69.5 

79.8 

-  1.2 

95 

26  + 

67 

21  + 

0 

21 

0 

0 

0 

9.16 

.83 

2.85 

26 

.0 

0 

16 

6 

1 

COOEN 

90.9 

71.0 

81.0 

94 

26+ 

65 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

3.99 

1.70 

U 

.0 

0 

8 

1 

1 

FAIRHOPE 

89.  7 

70.8 

80.3 

-  .9 

93 

26  + 

66 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

6.14 

-  3.32 

1.36 

20 

.0 

0 

10 

4 

2 

FORT  MORGAN 

88.0 

75.5 

81.8 

91 

26 

69 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

3.79 

1.30 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90.0 

71.2 

80.6 

-  .1 

94 

26 

68 

4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.60 

-  4.17 

.65 

28 

.0 

0 

10 

4 

0 

MOBILE 

90.2 

73.9 

82.1 

95 

27+ 

67 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

3.28 

.95 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

ROBERTSOALE   i  E 

90.4 

69.1 

79.8 

96 

27 

63 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

5.97 

1.66 

10 

.0 

0 

10 

4 

2 

D  1 V  I  S 1  ON 

i 

80.6 

-  .7 

i  

5.91 

-  3.38 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m,  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 
• 

e 

StatiOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

Uldnlght 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  ol 
possible 

sunshine 

Average 
1  sky  cover 

BIRUINGRAH  WB  AIRPORT 
miNTSVILLE  WB"  AIRPORT 

SSW 

10 

6.1 

33 

SW 

22+ 

92 

95 

62 

73 

s' 

4 

6 

4 

2 

1 

22 

66 

6.3 

SE 

14 

5.4 

17++ 

SSE 

20 

85 

88 

57 

62 

4 

7 

6 

1 

0 

0 

18 

- 

6.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

13 

6.7 

34++ 

NW 

3 

90 

91 

63 

73 

7 

7 

6 

4 

0 

0 

24 

6.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

sw 

13 

6.4 

29 

W 

17 

94 

95 

62 

72 

5 

4 

4 

2 

1 

0 

le 

68 

6.1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1  1 

 L 

2  1 

 1- 

3 

4  1 

S  1 

 L 

6 

7  1 

 L. 

B  1 

9 

10 

u  1 



12 

13  1 

u 

— - — -L 

15 

16 

17 

 L 

18 

19 

1  L 

20 

— — - 

21 

22 



23  1 

 L 

24 

25  1 

26  1 

 L. 

27 

28  1 

29  1  30 

 1  

31 

».70 

■  36 

.03 

•  65 

.46 

.61 

.75 

.  62 

•  10 

1  .05 

•  07 

•  46 

* 

•  60 

'*.89 

.20 

1.0 

.  6 

04 

94 

' 

73 

05 

i,9i 

.05 

.50 

.95 

.67 

.83 

I06 

.14 

1  .16 

.29 

h.bl 

.22 

.08 

T 

1.61 

.21 

.17 

.10 

.07 

.02 

•  37 

.35 

.10 

.21 

1.10 

"  ^ 

2.63 

•  * 

' 

*  ** 

3.68 

.66 

•  1  6 

'  o 

•  06 

l.oa 

.19 

.54 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.34 

S.27 

.11 

1.53 

1.20 

.24 

.19 

t.3T 

.10 

T 

.98 

.45 

2.57 

.13 

.44 

•  10 

.60 

l.ii 

.  50 

•  34 

1  .23 

.13 

.42 

•  52 

.21 

.  3fc 

.  36 

1  .20 

•  20 

•  03 

•  02 

.  35 

•  51 

.06 

10.90 

.77 

.la 

• 

.03 

.90 

2.3 

02 

.40 

.10 

1.5 

1.25 

.17 

.55 

.02 

T 

*.00 

.02 

.06 

1>S2 

.24 

1.74 

.02 

.06 

T* 

.34 

i.Oi 

.64 

.59 

1.04 

.37 

.23 

.45 

.20 

.05 

.03 

.01 

.04 

1.41 

6.19 

.OS 

•  29 

.  35 

.79 

1  .  84 

*  54 

.40 

.37 

'i 

.93 

• 

.12 

10.19 

.02 

•  94 

.41 

•  06 

.54 

.06 

.  70 

.  29 

"in 
1.10 

2.61 

48 

*06 

ill 

* 

4O 

'32 

*02 

^  *68 

>.21 

.2* 

.30 

.12 

.51 

.02 

.68 

.04 

.06 

.08 

.01 

.55 

.02 

.51 

.07 

6.11 

T 

.15 

.20 

.27 

T 

•  52 

2.25 

.55 

.03 

T 

.35 

1.39 

.04 

T 

T 

.50 

.06 

,.,2 

* 

•  Q 

* 

44 

* 

20 

• 

.52 

* 

*  a* 

.47 

*  1^ 

,09 

].e« 

•  02 

•  12 

.  24 

.51 

.81 

.23 

.07 

2.75 

'o5 

ft 

*6e 

14 

42 

'o2 

*  38 

'35 

10. IT 

T 

.17 

•  03 

.19 

T 

.51 

3.14 

.36 

.03 

.33 

.39 

,55 

T 

T 

.64 

.67 

1.65 

.21 

.08 

1.01 

T 

.01 

2.61; 

.08 

.38 

.06 

.82 

.12 

.10 

.60 

.23 

>.32 

.0 

.6 

'io 

' 

* 

.05 

* 

. 

2.821 

.16 

*  1  a 

.02 

.  74 

5.2^ 

.0 

*51 

66 

*09 

'30 

03 

*45 

*  I  7 

1  03 

30 

69  ' 

>.6« 

■  12 

.32 

.07 

.69 

.30 

.11 

T 

.37 

T 

T 

.40 

T 

.26 

.12 

,60 

T 

.26 

9.7* 

.86 

.10 

•  04 

.33 

.12 

•  61 

1.30 

1.66 

•  33 

.03 

.05 

1.84 

.38 

.66 

.12 

1.15 

•  18 

9.K 

•  10 

*  0 

1  •  1 

• 

2.22 

•  15 

' 

0 

• 

,10 

•  67 

».75 

.»S 

1.12 

* 

6.S9 

.73 

.** 

03 

35 

• 

66 

81 

"35 

*  1  3 

1  '00 

03 

03 

47 

01 

25 

2.63 

•  10 

•  13 

1.66 

.21 

T 

.10 

T 

T 

T 

.43 

S.83 

•  18 

1.00 

.08 

•  68 

1.60 

.61 

.21 

.30 

.06 

.34 

.20 

.05 

.34 

.08 

.08 

4.88 

4.26 

.57 

.  38 

.93 

.71 

.40 

.05 

.16 

.45 

3.09 

OS 

61 

.99 

' 

'27 

'0* 

^05 

'11 

.15 

16 

3.80 

T 

.04 

•  O^ 

T 

•  01 

.26 

•  06 

.54 

.28 

.05 

.24 

.72 

1  .27 

.32 

.54 

.08 

T 

T 

.16 

.86 

.26 

».75 

.55 

1.06 

1.26 

.42 

1.10 

.24 

.10 

4.31 

02 
.02 

* 

•  '  ^ 

*  * 

* 

.  06 

.04 

9.16 

.25 

•  08 

*  *  »i 

.43 

■  13 

.26 

* 

*  * 

2,85 

.16 

4.93 

T 

*67 

'l3 

26 

*93 

*lo 

T 

09 

2*11 

06 

*  2( 

'12 

T  06 

2.83 

.05 

•  25 

.40 

.85 

.15 

.90 

.23 

6.17 

.55 

l.SO 

1.70 

.90 

.30 

T 

T 

T 

T 

.20 

T 

.52 

T 

.50 

3.99 

28 

48 

* 

* 

•  35 

26 

04 

! 

1  70 

' 

01 

*  * 

3.9« 

*  7n 

.ol 

10 

07 

2.42 

4.17 

T 

.50 

•  22 

1.42 

.16 

.32 

.15 

.35 

.20 

.71 

.14 

7.77 

.42 

•  47 

.05 

•  57 

.63 

.23 

•  06 

.64 

.65 

.06 

•  08 

•  69 

1.59 

.01 

.06 

.63 

.57 

.32 

3.14 

* 

10 

* 

05 

1  Ol 

* 

1  SS 

* 

1  0 

.11 

25 

3.77 

'  7fi 

1 

*  J 

4.1« 

* 

• 

3.77 

•  35 

.20 

US4 

•  13 

.20 

.93 

.10 

.12 

I2O 

5.7T 

•oa 

.81 

•40 

2.65 

•  67 

•  40 

.17 

.57 

2.7* 

.14 

.29 

.80 

a.26 

2.40 

3.19 

.50 

•  27 

.34 

•  33 

.06 

.05 

•  02 

.17 

,42 

.31 

.47 

.04 

.21 

2.3T 

T 

•  50 

•28 

.23 

.30 

.03 

.17 

.01 

T 

.03 

.20 

.23 

.37 

T 

.05 

.17 

3.67 

•  18 

•  42 

•  85 

.40 

.03 

.50 

.38 

.03 

.25 

8.10 

•  94 

•  06 

.65 

1  .7S 

.25 

.05 

.61 

1.19 

.03  .03 

7.57i 

.02 

1.01 

.25 

•  02 

'62 

.23 

05 

.02 

.95 

*  ^ 

,03 

4.29 

•  07 

.01 

U22 

•  04 

.56 

.22 

l.U 

.02 

.54 

.40 

,08 

4.20 

T 

.05 

.07 

.28 

I 

1^80 

1.07 

•  10 

•  30 

.20 

.35 

T 

T 

T 

.06 

3.37 

.3* 

•  09 

•  64 

* 

•  04 

.08 

.05 

.  33 

.03 

6.72 

.  70 

.  60 

.60 

5.57 

T 

59 

OS 

49 

1  '65 

'07 

63 

26 

.30 

9.69 

.67 

.11 

•  02 

.09 

U75 

.47 

4.26 

T 

T 

2.26 

.02 

.02 

5.64 

.08 

.04 

.02 

.22 

T 

•  93 

.16 

.20 

.07 

.14 

1.31 

.02 

1.27 

.06 

.16 

.41 

T 

.27  ,02 

.24 

6.14 

.33 

.*5 

.40 

.08 

.29 

.13 

1.38 

.31 

.02 

7.34 

1*20 

.07 

^  '  74 

.20 

1.61 

50 

.10 

69 

1.53 

'22 

4.21 

.52 

.93 

.64 

1.51 

.02 

.59 

3.94 

•  19 

1.30 

.23 

.33 

.16 

1,73 

4.18 

no 
'SI 

*  1 1 

.73 

.37 

•  66 

.  02 

•  03 

.18 

.91 

.22 

.34 

5  .80'; 

.12 

2.02 

.68 

.25 

'  to 

.47 

.40 

3.62 

*09 

*52 

•  21 

.60 

■ 

*45 

81 

"oe 

.52 

4.98 

1.30 

.06 

.02 

.22 

1.51 

.24 

.73 

.02 

•  20 

.04 

.64 

1.79 

.78 

1.30 

.65 

.25 

.23 

.46 

.12 

3.11 

45 

10 

.171  1.07 

41 

.12 

T 

.20 

5.38 

T 

.  38 

.14 

.  1  7 

.39 

.72 

.06 

.12  T 

.  38 

.50 

.13 

.76 

.53 

T 

.78 

4.80 

.41 

1.31 

1*  30 

83 

07 

'  17 

.11 

57 

.03 

5.05 

.391  1.31 

1.50 

1  .00 

.08 

.18 

.07 

.46 

.04 

6.01 

.62 

.43 

1.14 

T 

.62 

.10 

.50 

•  50 

.35 

.05 

.25 

•  03 

.08 

.05 

.30 

.30 

•  02 

.67 

3.99 

.60 

1.43 

* 

09 

16 

.14 

.12 

2.70 

.08 

.46 

.42 

.40 

"  0 

- 

* 

•  50 

3.71 

50 

03 

• 

02 

.13 

28 

'10 

'26 

•  46 

'  7( 

47 

.06  .03 

4.47 

.10 

.43 

.25 

.13 

1.79 

.13 

•  05 

.10 

.06 

.07 

.29 

T 

.36 

.06 

T 

T 

T 

.65 

T 

4.87 

.06 

.03 

.31 

.30 

1.64 

.71 

.06 

.02 

.71 

.59 

.22 

4.45 

•  67 

•  02 

21 

.50 

32 

.33 

33 

.01 

5.19 

.04 

1.47 

•  05 

•  15 

.24 

5.46 

.OS 

*03 

**< 

02 

.08 

*09 

1*21 

.11 

'oa 

'  13 

04 

*07 

.21 

59 

06 

19 

.09 

06 

'26 

1.19 

5.72 

.10 

.15 

1.80 

T 

1.06 

T 

.98 

.  JO 

•  17 

.03 

.02 

•  03 

.v2 

.05 

.60 

.10 

.02 

T 

.02 

.01 

.06 

6.00 

.27 

.40 

2.3S 

1.56 

•  86 

.54 

4.46 

.12 

.14 

•  24 

■  15 

1.8S 

.20 

•  1  a 

.58 

.02 

.10 

.42 

5.75 

.10 

.50 

.20 

1.10 

1.60 

.40 

.10 

4.22 

■  1 1 

.06 

■  14 

1.83 

.07 

1 . 54 

.20 

.02 

4.72 

.85 

.02 

.26 

1.60 

.10 

.46 

.02 

.21 

.03 

.02 

.34 

T 

.40 

.oa 

.20 

,11 

.02 

2.30 

1.45 

.37 

.23 

.25 

5.84 

sa 

1.00 

•  22 

4.05 

.65 

.35 

.  38 

1.65 

•  32 

•  15 

•  05 

.15 

.30 

6.24 

.61 

.08 

.18 

.94 

.77 

•  25 

1.37 

.03 

.02 

.28 

.IC 

.51 

2.39 

1.03  T 

21 

'30 

.58 

2.49 

.10 

.19 

.09 

.32 

.19 

.61 

.02 

.01 

•  25 

T 

.45 

.05 

.02 

.12 

.07 

2.16 

.01 

.!«• 

.02 

.46 

T 

.18 

.67 

.12 

T 

•  01 

•  23 

T 

T 

.06 

.01 

.04 

.17 

.04 

5.29 

.07 

.05 

.25 

.24 

1.  36 

.69 

.05 

1.21 

.29 

.06 

.03 

.16 

.55 

.25 

.03 

3.62 

.05 

.04 

.75  .44 

.05 

•  60 

.16 

.05 

.10 

1.33 

.u3 

5.98 

.07 

.70 

.21 

•  92 

.24 

.77 

.71 

T 

2.O0 

.31 

.05  T 

7 

2.87 

•  42 

T 

T 

.46 

•  35 

.30 

•  75 

.16 

.20 

.10  T 

.06 

.07 

7.40 

.28 

.68 

.46 

2.57 

•  59 

.22 

.02 

.36 

•  05 

.12 

1.64 

.06 

.31 

6.38  .01 

.35 

1.10 

1.10 

1^32 

.54 

.10 

.10 

.89 

.09 

.21 

.02 

.55 

3.70 

.14 

.16 

•  93 

•  43 

.46 

.13 

.64 

.38 

.21 

2.93 

.34 

.22 

•  30 

.27 

1.05 

.15 

.04 

.10 

.02 

.U3 

.41 

6.06 

.48 

.48 

1.09 

1.14 

•  74 

.31 

i.3U 

.42 

T 

•  10 

SON  CENTRAL  TOWEft 
BTA 

RTVILLE  2  SE 
MOEft  CITV  6  NE 

EVILLE 

lUSU   1  NM 

STON  fAA  AIRPOAT 

r  )  S 

ILLE  4  m 

IS 

tS  2 

»E   STATE  F»«M 
*N   3  SM 
JGAVILCE   3  H 

HIAO  LOCK  ANO  0AM 

i^lNETTE 

^EEH 


-EMEH 

INGSLEV  1  SE 
•UM  MOUNTAIN 
INGHAM  w8  AP 


TON  3  5SE 
5EPORT  2  M 
CHOOD 


EN  3  NNW 

MILL  2  NX 
3H  HlLL 

ER  GROVE 
»E  5  SW 
■EVILUE 

5ERSBURG 

3ERS6URG  WTR  PLANT 

WELLE 

90ft  NE 

TON 

TON 


EE  SPRINGS  2  NM 
ERT   STEAM  PLANT 
INSVILLE 
IB  I A  1  E 


VILLE 

r  4  N 

ILLE 
DM 

ruR 
ruR  4 

ruR  SUBSTATION 


»OLIS  LOCK.  AND  DAM 
AN  FAA  AIRPORT 
LE  SPRINGS 


RPfllSE 
ULA 

GREEN 

GREEN  FAA  AIRPORT 
NOPE 

0  OPEN  POND  TOWER 
VULE 

S  CITY  BLK  PONO  TuR 

EY 
TTE 

ROCK 

DEPOSIT 

MORGAN 

PAYNE 
CO  CITY 
DEN 

>EN  GAS  PLANT 
■SVtLLE 

■N  CITY 

I 

'A 

ftTOWN 

IS 

BAY 

%SBORO 
<VILL£ 

1  SHORES  POST  OFFICE 
RSwillE 


•  toltowing  Suii«n  tnd«i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


^  1 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

1 

29  j  30 

LEEiBURG 

 T- 

.32 

.42 

1.73 

.57 

.41 

.05 

.43 

•  27 

•  04 

LIVINGSTON 

7.93 

.69 

1.23 

.05 

.69 

.14 

1.63 

.07 

.84 

•  29 

•  01 

.39 

.75 

.04 

•  55 

.56 

LOCKHART 

e.26j 

.02 

.39 

T 

.03 

.23 

T 

.01 

1.21 

T 

.81 

•  30 

•  55 

•  23 

.02 

.02 

•  01 

.06 

2.00 

2^15 

.22  7 

LOU I SV 1 LLE 

.37 

.98 

.13 

•  05 

•  23 

•  10 

MAOISON 

.32 

.10 

.09 

•  44 

.65 

loi 

.01 

.10 

•  41 

•  03 

.56 

.49 

MflGELLA 

5  •76) 

.49 

.40 

.05 

•  73 

1.28 

.30 

.01 

.36 

•  52 

1^07 

.11 

.01 

•  01 

.31 

.11 

MARION   I  N 

5.631 

.40 

1.40 

.40 

1.33 

.77 

.28 

•  30 

.02 

•  21 

•  40 

.06 

.06 

MARION  JUNCTION 

.05 

.15 

.05 

.03 

1.30 

.64 

.04 

.05 

•  33 

.27 

.04 

•  03 

•  02 

•  10 

.22 

.02 

38 

.29 

•  06 

la 

MARTIN  DAM 

3,47< 

.03 

<07 

.83 

.79 

.45 

.04 

.07 

.43 

.15 

•  07 

•  54 

MATHEWS  I  SSW 

4,10 

,51 

.41 

2.15 

.22 

.70 

•  11 

MERTZ   PONOVILLE  TOWER 

3.75, 

.03 

1.41 

.38 

•  12 

.03 

.40 

1.36 

MILLERS  FERRY 

7.30' 

.02 

.10 

.69 

.43 

T 

.02 

1.34 

T 

•  86 

.90 

.19 

T 

•  10 

T 

.06 

•  66 

.10 

•  11 

.53 

7 

.97 

7 

MINTER    3  NW 

4.72 

.07 

'  .03 

.51 

.05 

.14 

.51 

.87 

.10 

.34 

.20 

•  71 

•  06 

.02 

•  41 

.66 

MITCHELL  0AM 

3.28 

.22 

1.21 

•  59 

.18 

.03 

.10 

.15 

.77 

•  03 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4.ao 

.30 

.04 

.34 

.05 

.09 

.20 

T 

.77 

•  15 

.50 

T 

T 

.05 

.08 

■  oa 

T 

T 

•  25 

7 

•  30 

.72 

T 

•  65 

.03 

MOBILE 

3.2S 

T 

T 

.95 

.40 

.25 

.75 

•  26 

T 

T 

.65 

7 

7 

3.39 

.37 

.04 

05 

07 

montIvallo 

4,571 

T 

.26 

I3I 

.65 

T 

1^59 

.88 

.34 

T 

.54 

I 

7 

7 

7 

7 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

3.78' 

T 

T 

.02 

.43 

.74 

.30 

.40 

.03 

.05 

.59 

T 

.16 

7 

•  01 

7 

1.03 

MOUUTON 

2.87 

.03 

.20 

1.20 

.12 

.08 

.03 

•  10 

.19 

•  62 

•  10 

MOULTON  2 

2.77 

.18 

1.21 

.10 

.03 

T 

.05 

T 

.95 

•  25 

MUSCLE  ShOALS  FAA  AP 

01 

01 

•  30 

06 

65 

NATCHEZ 

3.9l| 

... 

.11 

.36 

.33 

.03 

.82 

.05 

.09 

.21 

.05 

T 

.19 

.26 

•  05 

.16 

•  70 

7 

NEWBURG  2  NE 

2.87 

1.31 

.20 

.  38 

.14 

.30 

•  26 

.26 

NEW  MARKET 

2.3a: 

.12 

.10 

,33 

.20 

.44 

'11 

.26 

.46 

.06 

NEW  MARKET  2 

2.59 

.20 

.06 

.48 

T 

.67 

T 

.33 

T 

.65 

•  16 

7 

NE  WTON 

08 

.10 

•  38 

.76 

.69 

.  70 

T 

1 . 51 

2  02 

ONEONTA 

5l64 

.23 

.40 

,28 

2.78 

.73 

.30 

•  13 

.30 

.30 

•  11 

.06 

OPELIKA 

3,77; 

1,95 

.12 

1.10 

.32 

,07 

.06 

.06 

7 

.07 

ORRVILLE 

5.21 

2.70 

.02 

.04 

.18 

.11 

1,07 

.29 

.27 

.18 

.19 

.16 

OZARK  6  NNW 

t,,ot< 

.04 

.41 

.40 

1.62 

.26 

.62 

.50 

1.12 

,07 

.05 

T 

T 

.11 

•  44 

PAINT   ROCK  2  N 

.06 

50 

PAUMERDALE   2  W 

5I95 

.40 

.36 

2.25 

.60 

l60 

Iso 

.20 

.40 

.06 

.12 

.44 

PELL  CITY    1  NNE 

2.66 

.09 

.33 

.22 

.02 

.65 

.27 

.17 

.04 

.36 

.15 

.03 

.02 

•  10 

.19 

PERRYVILLE 

5,56 

.11 

T 

T 

•  44 

.51 

•  13 

T 

1.25 

,15 

.OS 

.56 

.37 

.55 

•  33 

.12 

•  54 

PHENIX  CITY  2  NNW 

4.37 

<03 

.35 

1.66 

,74 

.68 

.4C 

•  31 

P I CKENSV I LLE 

T 

08 

,06 

T 

05 

PINE  HILL 

3.08 

*,60 

.48 

1.80 

.20 

T 

PINE  LEVEL 

6.67 

,17 

2,64 

,51 

,70 

.53 

•  03 

2^09 

PLANTERVILLE   2  SSE 

3.25 

T 

T 

1.03 

T 

1.05 

T 

,06 

1.19 

.07 

.32 

.41 

•  20 

.57 

.35 

7 

T 

7 

7 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

1.95 

T 

.31 

.10 

.20 

,21 

.11 

.41 

.50 

.11 

PRATTV ILLE 

.10 

1  01 

76 

.07 

,13 

.61 

•  57 

•  19 

PRIMROSE  FARM 

3.33 

.02, 

.02 

.23 

.77 

.81 

.61 

.20 

,03 

.14 

•  03 

•  47 

7 

PUSHMATAHA 

3.87 

.44 

.12 

.46 

1.26 

.52 

,0S 

.16 

•  la 

.30 

.35 

RAINSVILLE 

4.53 

.02 

.10 

.21 

.23 

1.61 

.24 

.01 

1.15 

.46 

•  03 

.26 

.07 

.09 

.02 

.01 

RED  BAY 

3.03 

1.10 

.43 

.10 

.15 

.50 

•  05 

.22 

.30 

•  16 

REDSTONE  ARSENAL 

.09 

.02 

05 

,39 

.04 

•  21 

•  42 

REFORM 

7.eo 

.40 

I21 

.15 

.19 

lIo5 

2.46 

.56 

.68 

T 

,79 

•  04 

•  10 

.07 

1.10 

RIVER  FALLS 

4.65 

1,90 

T 

.50 

,43 

T 

.43 

.10 

T 

.17 

.05 

.07 

T 

.39 

•  22 

7 

•  23 

.05 

7 

.11 

ROBERTSOALE   1  E 

5.97 

.03 

1.08 

.30 

.02 

.97 

1.86 

.15 

.07 

.02 

•  30 

.09 

•  05 

.11 

•  65 

.11 

.12 

ROCKFORO 

3.65 

.50 

,65 

.40 

.85 

.15 

•  10 

.10 

•  25 

.20 

•  45 

ROCK  MILLS 

,92 

.91 

.25 

07 

•  20 

02 

02 

.19 

RUSSEtLVILLE 

2.78 

.36 

•  14 

•  72 

.25 

.06 

.06 

.03 

.02 

•  27 

.06 

.02 

•  77 

RUSSELLVILLE  2 

3.14 

.53 

.07 

.38 

•  78 

.10 

.07 

.03 

•  53 

.06 

•  57 

SAINT  BERNARD 

5,85 

.07 

.71 

•  57 

U56 

.11 

.35 

.17 

.23 

•  10 

i^ae 

.39 

•  21 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

4.01 

.01 

.04 

.05 

U63 

.15 

.03 

.43 

•  63 

.40 

.36 

.0 

.36 

.65 

1.95 

1.09 

1^15 

.  6 

.06 

SCOTTSeORO 

3.04 

.10 

•  47 

.64 

.<>2 

1 76 

.06 

.25 

.12 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

2.96 

T 

.02 

.16 

•  46 

.62 

.02 

.46 

.63 

.10 

.10 

.22 

.16 

.03 

SEALE 

3.45 

.12 

1,18 

•  20:  1.88 

.05 

•02 

SELMA 

5.12 

.03 

.46 

T 

.45 

T 

.02 

U72 

1.46 

.07 

T 

•  37 

.10 

.16 

.24 

.03 

.01 

.61 

1.84 

.65 

.06 

•  36 

2^20 

SLOCOMB 

4.91 

.53 

.20 

.32 

.92 

.06 

.01 

.16 

.16 

.21 

T 

7 

7 

T 

.02 

.12  7 

SNOW  HlLL 

4.04 

,68 

.54 

,26 

.90 

.40 

1.00 

.04 

•  22 

SOUTH  HILL 

8.64 

.26 

•  32 

.47 

.69 

.71 

1.02 

1.81 

.23 

.60 

.92 

.43 

.56 

.62 

SUTTLE 

5.11 

.12 

.35 

.33 

.75 

.19 

.70 

.27 

.07 

1.01 

.10 

28 

38 

.43 

40 

.13 

.66 

SYLACAUGA  i*  NE 

4.28 

1.17 

T 

.24 

.81 

.19 

.63 

T 

.29 

.47 

.40 

.03 

.04 

•  01 

SYLVANIA 

4.39 

.02 

.09 

.03 

.53 

1.26 

.16 

.22 

.97 

.74 

.04 

.04 

.09 

•  05 

•  15 

TALLADEGA 

5.92 

.38 

T 

1.37 

.40 

,84 

.07 

.30 

1.63 

.40 

.25 

•  05 

.01 

.02 

7- 

THOMASVILLE 

3.97 

.50 

.06 

,03 

.13 

.16 

.86 

.86 

.23 

.40 

.29 

.02 

•  33 

•  05 

.03 

.02 

ThORSBY  EXP  STATION 

.24 

03 

.53 

.17 

03 

04 

20 

•  16 

THURLOW  DAM 

3.19 

.16 

.02 

.04 

2.06 

.15 

.10 

.03 

:6i 

TONEY 

2.69 

.33 

,39 

.79 

•  39 

• 

• 

.50 

•  02 

•  27 

TRAFFORD 

5,72 

.26 

.11 

.66 

2.00 

.45 

.05 

.60 

.60 

•  79 

.201 

TROY 

3.45 

.03 

.27 

.96 

.02 

.73 

.27 

•  12 

•  21 

.05 

•  79 

Tuscaloosa  faa  airport 

.49 

1.78 

.20 

36 

.12 

•  19 

.06 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6.08 

.37 

.05 

.02 

1.21 

2.36 

.52 

.25 

.42 

.02 

•  06 

•  05 

•  61 

.14 

TUSKEGEE  2 

5.19 

.97 

1  .22 

1.29 

1  .06 

.03 

•  13 

•  06 

•  43 

UNION  SPRINGS  5  S 

5.65 

T 

.90 

2.40 

.05 

1.60 

•  40 

•  30 

UNIONTOWN 

4,85 

.80 

.26 

T 

>38 

.66 

T 

,05 

T 

•  25 

.17 

•  73 

T 

.10 

.95 

VALLEY  HEAD 

18 

.21 

ai 

•  07 

7 

7 

.02 

16 

04 

VERNON 

6.82 

.60 

.14 

.45 

.04 

.36 

2.54 

.10 

.71 

.39 

.41 

.05 

.12 

•  11 

•  46 

.10 

WADLEY 

5«49 

.10 

.22 

.23 

.91 

1.77 

.67 

.06 

.16 

•  51 

.09 

•  19 

•  54 

WALLACE  2  E 

6.07 

.15 

.10 

T 

,.00 

1.23 

.50 

.50 

.89 

T 

.55 

T 

•  15 

T 

T 

1.00 

7 

.28 

1.55 

•  12 

•  15 

•  13 

•  30 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4.10 

.76 

.  1  6 

.0. 

.98 

.30 

.06 

.03 

.65 

•  46 

WATERLOO 

4.10 

.30 

.25 

.04 

.06 

.92 

.01 

1.46 

.21 

•  52 

•  33 

WEST  8L0CT0N 

4.55 

.05 

.10 

.75 

,35 

1.40 

.10 

•  10 

1.70 

WETUMPKA 

2.86 

T 

.14 

T 

.37 

T 

,66 

.70 

.02 

.10 

.73 

.07 

T 

7 

7 

•  05 

7 

.01 

WHATLEY 

3.06 

T 

.46 

.14 

.03 

.10 

.46 

.12 

.02 

.07 

•  55 

.10 

•  56 

•  16 

.14 

.03  .OS 

WHEELER  DAM 

3.13 

.12 

,16 

.13 

.43 

.75 

.20 

.20 

.05 

•  03 

.52 

•  03 

•  04 

•  25 

•  20 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

5.26 

.11 

.60 

.40 

,40 

.06 

1.12 

.35 

•  30 

T 

•  20 

.05 

.42 

.76 

.10 

•  15 

WILSON  DAM 

3.10 

.34 

.18 

.70 

T 

.40 

,17 

.14 

•  20 

T 

.17 

.25 

.55 

WINFIELD  2  SW 

5.35 

,66 

.19 

1.81 

.13 

.08 

.05 

.07 

•  45 

1^02 

•  29 

.04 

•  36 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.37 

.09 

.06 

1.75 

.16 

.87 

.01 

•  40 

.01 

1 

YOUNGS  STORE 

3.98 

.37 

.  70 

.47 

1.09 

.23 

.60 

.32 

Sm  leleiencc  notes  toUowmg  Sldiioci  Index 


-  104  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1961 


Station 

1 



Day  Oi  Month 

Average 

1  1 

1 

1 

1 

«! 

i 

5  1 

s  1 

8 

9  1 

1 

10  ' 

11  1 

1 



1 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18  1 

19 

20 

21  1 

22  j 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  j 

1 

29, 

30 

31 

9ERTVILLE   2  SE 

MAX  , 

69 

61 

83 

80 

65 

83 

83 

64 

86 

86 

89 

88 

89 

87 

85 

85 

69 

88 

94 

85. 

1 

MIN 

64 

61 

57 

59 

60 

69 

65 

56 

57 

61 

66 

63 

66 

69 

65 

66 

70 

67 

67 

68 

69 

68 

66 

67 

68 

69 

66 

64  • 

8 

EXANOER  CITY  6  NE 

MAX 

89 

68 

92 

91 

91 

90 

69 

85 

6 1 

86 

89 

66 

91 

90 

91 

90 

92 

91 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

94 

94 

90. 

1 

MIN 

63 

61 

56 

65 

64 

67 

63 

58 

61 

63 

64 

64 

64 

69 

64 

65 

64 

64 

63 

64 

66 

64 

65 

65 

67 

64 

64 

64 

63 

63. 

7 

ICEVILLE 

MAX 

66 

87 

87 

88 

69 

88 

90 

91 

91 

89 

68 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

94 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

94 

90. 

4 

MIN 

62 

64 

68 

58 

62 

65 

68 

70 

74 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

JALUSIA   1  NW 

MAX 

69 

90 

89 

69 

88 

91 

92 

89 

88 

88 

86 

65 

92 

90 

92 

93 

90 

91 

90 

92 

93 

90 

90 

94 

93 

95 

94 

93 

92 

94 

94 

90. 

8 

MIN 

62 

63 

65 

67 

65 

66 

67 

65 

70 

65 

69 

68 

69 

67 

68 

66 

66 

64 

67 

69 

69 

68 

67 

64 

68 

69 

68 

66 

67 

65 

67 

66. 

8 

■PISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

89 

87 

68 

91 

94 

86 

87 

66 

88 

74 

84 

88 

89 

68 

90 

90 

86 

90 

90 

89 

92 

88 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

69. 

3 

MIN 

65 

64 

67 

63 

59 

65 

69 

68 

64 

61 

67 

66 

67 

63 

67 

70 

67 

67 

67 

66 

66 

68 

71 

70 

67 

66 

67 

68 

66 

66 

72 

66. 

6 

^ENS  2 

MAX 

91 

87 

82 

83 

87 

86 

68 

84 

86 

63 

85 

77 

83 

81 

85 

89 

81 

8 1 

88 

91 

92 

90 

91 

90 

86 

91 

86 

90 

92 

92 

93 

86. 

9 

HIN 

60 

62 

57 

54 

54 

58 

68 

65 

60 

58 

67 

62 

61 

66 

68 

67 

65 

63 

70 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

64 

65 

65 

68 

66 

65 

64. 

0 

><ORE   STATE  FARM 

MAX 

86 

87 

87 

86 

69 

93 

92 

88 

89 

67 

81 

89 

91 

91 

92 

90 

92 

91 

94 

93 

89 

91 

92 

92 

94 

94 

91 

89 

90 

91 

93 

90. 

2 

MIN 

64 

68 

68 

67 

67 

70 

71 

67 

70 

66 

69 

67 

71 

68 

70 

72 

67 

66 

69 

69 

67 

69 

70 

67 

70 

72 

69 

69 

67 

68 

69 

68. 

5 

9URN   3  SW 

MAX 

89 

90 

88 

89 

91 

93 

93 

90 

85 

90 

85 

74 

87 

85 

90 

91 

9 1 

91 

91 

92 

93 

91 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

90. 

2 

HIN 

63 

64 

63 

66 

61 

66 

64 

68 

67 

63 

63 

65 

66 

63 

67 

69 

67 

63 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

66 

63 

66 

65 

65 

4 

NKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

88 

89 

88 

86 

87 

90 

90 

92 

85 

87 

85 

77 

83 

85 

88 

90 

86 

87 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

66 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

88. 

3 

MlN 

64 

62 

65 

68 

58 

61 

66 

69 

65 

56 

63 

65 

68 

67 

70 

69 

67 

67 

70 

68 

66 

68 

68 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

66 

4 

r  MINETTE 

MAX 

87 

86 

88 

86 

92 

92 

89 

65 

85 

87 

81 

88 

87 

90 

92 

91 

91 

90 

93 

90 

85 

88 

85 

89 

94 

93 

88 

64 

90 

90 

92 

88 

6 

MIN 

64 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

64 

68 

70 

69 

74 

72 

74 

69 

70 

68 

70 

70 

69 

73 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

8 

LLE  MINA  2  N 

MAX 

90 

85 

88 

90 

90 

85 

84 

84 

84 

81 

83 

6  1 

89 

87 

63 

80 

90 

91 

95 

91 

93 

69 

87 

92 

90 

93 

94 

93 

94 

95 

88 

5 

MIN 

66 

64 

65 

56 

58 

60 

70 

67 

62 

58 

67 

64 

66 

67 

70 

69 

68 

66 

71 

70 

67 

68 

68 

68 

69 

66 

67 

61 

70 

70 

67 

66 

0 

SSEMER  4  SW 

MAX 

91 

90 

86 

88 

90 

92 

86 

87 

87 

65 

75 

80 

67 

89 

90 

68 

90 

90 

92 

92 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

69 

1 

MIN 

63 

62 

66 

66 

"55 

62 

70 

69 

66 

56 

64 

65 

67 

68 

70 

71 

67 

66 

71 

69 

68 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

67 

67 

66 

3 

RH INGHAM  WB  AP 

MAX 

92 

92 

89 

86 

91 

93 

87 

86 

68 

85 

76 

77 

86 

89 

89 

69 

88 

88 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

88 

9 

MIN 

65 

64 

66 

63 

59 

64 

73 

70 

64 

62 

64 

66 

69 

68 

72 

72 

69 

69 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

9 

ANTlEY 

MAX 

91 

92 

90 

91 

88 

92 

93 

91 

91 

90 

66 

64 

91 

93 

92 

94 

92 

95 

92 

97 

95 

93 

92 

95 

94 

97 

96 

9  5 

93 

94 

95 

92 

4 

MIN 

64 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

68 

63 

69 

67 

67 

65 

67 

72 

68 

64 

66 

64 

68 

67 

68 

65 

67 

68 

68 

65 

64 

66 

68 

66 

3 

EWTON   3  SSe 

MAX 

91 

90 

92 

86 

92 

95 

92 

91 

89 

86 

86 

91 

93 

93 

94 

92 

95 

92 

95 

95 

88 

92 

92 

95 

95 

91 

91 

93 

95 

93 

95 

91 

9 

MIN 

62 

63 

65 

68 

68 

68 

75 

65 

69 

65 

71 

67 

68 

66 

67 

67 

68 

64 

66 

67 

65 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

65 

65 

66 

67 

0 

lOGEPORT  2  W 

MAX 

92 

90 

66 

89 

92 

90 

88 

89 

83 

84 

61 

81 

84 

66 

89 

88 

85 

91 

83 

94 

93 

93 

94 

90 

91 

90 

91 

94 

94 

95 

95 

89 

3 

MIN 

61 

62 

64 

52 

55 

58 

67 

65 

59 

52 

58 

61 

65 

66 

65 

66 

67 

68 

65 

64 

66 

68 

69 

67 

69 

67 

65 

62 

66 

67 

68 

63 

7 

LERA  2  SW 

MAX 

91 

se 

89 

66 

90 

92 

91 

89 

66 

86 

87 

85 

86 

88 

90 

89 

90 

69 

91 

93 

90 

90 

92 

88 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

95 

90 

1 

HIN 

63 

61 

66 

65 

56 

62 

63 

62 

69 

57 

56 

55 

58 

65 

71 

70 

67 

65 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

65 

64 

66 

67 

66 

64 

4 

HDEN  3  NNW 

MAX 

92 

89 

91 

90 

92 

95 

91 

87 

90 

88 

83 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

90 

95 

95 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

95 

92 

92 

92 

95 

91 

6 

MIN 

64 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

68 

68 

64 

69 

68 

69 

66 

71 

71 

67 

65 

67 

68 

67 

69 

69 

67 

67 

71 

69 

68 

68 

68 

69 

67 

6 

HP  HILL   2  NW 

MAX 

SB 

90 

88 

89 

87 

90 

90 

90 

67 

87 

85 

70 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

89 

2 

HIN 

62 

63 

66 

63 

58 

64 

66 

66 

63 

60 

64 

62 

65 

63 

64 

71 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

68 

68 

66 

64 

66 

67 

64 

9 

NTRE  5  SW 

MAX 

90 

92 

89 

85 

68 

90 

93 

87 

89 

85 

65 

76 

87 

85 

67 

86 

88 

88 

88 

87 

92 

89 

92 

91 

90 

91 

90 

92 

93 

91 

93 

88 

7 

MIN 

62 

6S 

66 

58 

57 

62 

66 

65 

63 

57 

60 

63 

64 

63 

65 

69 

67 

68 

66 

65 

67 

66 

67 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

68 

66 

64 

8 

NTREVI LLE 

MAX 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

94 

89 

90 

90 

85 

78 

85 

91 

90 

94 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

94 

93 

96 

96 

92 

93 

93 

94 

91 

4 

HIN 

64 

62 

66 

67 

57 

62 

70 

69 

67 

59 

68 

67 

68 

66 

69 

72 

69 

66 

70 

70 

67 

67 

68 

70 

69 

68 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

0 

ATOM 

MAX 

91 

88 

89 

90 

93 

93 

92 

67 

90 

89 

83 

90 

91 

93 

94 

90 

90 

95 

95 

95 

93 

92 

86 

93 

94 

93 

94 

91 

90 

93 

92 

91 

3 

MIN 

61 

64 

64 

67 

63 

65 

71 

66 

68 

62 

68 

68 

67 

65 

67 

66 

65 

64 

67 

66 

65 

67 

65 

67 

64 

67 

65 

65 

66 

65 

64 

65 

6 

ILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

92 

89 

88 

87 

90 

92 

91 

86 

86 

85 

83 

85 

88 

89 

90 

90 

90 

69 

91 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

93 

92 

93 

94 

89 

8 

MIN 

65 

63 

69 

65 

56 

65 

70 

69 

66 

59 

64 

64 

65 

65 

68 

69 

66 

68 

67 

67 

66 

65 

70 

68 

67 

67 

68 

66 

67 

67 

66 

66 

0 

TRONELLE 

MAX 

85 

87 

87 

85 

92 

93 

90 

86 

88 

90 

61 

88 

88 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

95 

91 

89 

90 

92 

90 

90 

.0 

MIN 

67 

69 

69 

68 

70 

70 

71 

69 

71 

66 

69 

69 

71 

71 

72 

68 

68 

68 

72 

69 

67 

70 

71 

70 

69 

72 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

.5 

ANTON 

MAX 

89 

91 

88 

68 

90 

92 

68 

87 

86 

82 

68 

84 

88 

68 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

88 

.4 

HIN 

64 

63 

64 

65 

57 

64 

68 

70 

64 

59 

67 

65 

66 

66 

68 

69 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

65 

.7 

AYTON 

MAX 

90 

85 

88 

86 

85 

90 

88 

91 

90 

68 

85 

86 

65 

88 

90 

92 

90 

92 

92 

90 

92 

92 

94 

89 

.0 

MIN 

64 

68 

65 

65 

68 

64 

68 

68 

69 

65 

68 

67 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

67 

66 

70 

66 

67 

70 

66 

67 

65 

66 

.3 

HAX 

86 

87 

90 

87 

91 

91 

91 

91 

88 

91 

84 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

94 

93 

94 

94 

90 

91 

91 

92 

93 

90 

.9 

HIN 

65 

70 

67 

69 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

69 

72 

73 

75 

76 

75 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

70 

74 

70 

71 

.0 

1^  TON 

MAX 

90 

91 

88 

69 

90 

90 

92 

86 

86 

67 

85 

79 

65 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

89 

.9 

HIN 

66 

61 

68 

68 

65 

69 

69 

68 

70 

65 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

70 

67 

70 

70 

68 

68 

71 

69 

68 

70 

70 

68 

68 

69 

70 

68 

.5 

1  lATuR 

HAX 

90 

91 

90 

83 

67 

89 

91 

87 

87 

82 

84 

76 

84 

81 

90 

90 

95 

95 

92 

88 

92 

89 

91 

93 

94 

95 

88 

•  2 

MIN 

65 

ii 

65 

56 

59 

62 

71 

66 

64 

60 

65 

65 

67 

67 

70 

68 

65 

72 

68 

69 

69 

70 

66 

69 

68 

70 

71 

68 

66 

.5 

[tOPOLIS   LOCIt  ANO  0AM 

MAX 

90 

90 

89 

88 

89 

90 

92 

86 

87 

67 

86 

79 

66 

90 

69 

91 

89 

86 

88 

91 

92 

90 

90 

91 

92 

91 

93 

93 

90 

91 

91 

89 

.3 

MIN 

65 

6» 

65 

70 

66 

67 

69 

68 

67 

65 

64 

69 

69 

69 

72 

71 

69 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

68 

66 

69 

69 

68 

.2 

[  MAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

89 

85 

92 

90 

85 

88 

87 

82 

82 

91 

92 

92 

93 

90 

91 

88 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

97 

93 

91 

93 

94 

94 

90 

.5 

HIN 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

69 

72 

70 

70 

71 

71 

68 

72 

73 

72 

68 

71 

71 

70 

72 

73 

72 

73 

72 

71 

69 

72 

72 

73 

71 

.0 

(>BLE  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

88 

84 

89 

89 

90 

83 

67 

86 

85 

88 

60 

78 

67 

87 

81 

79 

68 

89 

91 

89 

91 

90 

86 

90 

90 

91 

90 

91 

86 

87 

.3 

HIN 

62 

61 

62 

56 

54 

59 

67 

66 

69 

55 

64 

65 

66 

65 

68 

65 

64 

62 

67 

68 

65 

65 

67 

68 

67 

64 

66 

67 

66 

67 

65 

64 

.3 

t ERPRISE 

MAX 

91 

89 

90 

86 

92 

92 

89 

88 

88 

88 

89 

90 

91 

69 

91 

87 

89 

92 

91 

94 

91 

91 

92 

94 

95 

96 

91 

92 

94 

93 

94 

90 

.9 

MIN 

67 

69 

68 

69 

67 

69 

70 

68 

70 

67 

66 

69 

66 

66 

69 

71 

70 

67 

69 

69 

68 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

67 

66 

70 

70 

68 

.9 

E  AULA 

MAX 

89 

91 

92 

92 

88 

92 

93 

87 

88 

90 

84 

90 

91 

92 

94 

9' 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

93 

94 

95 

94 

95 

95 

96 

91 

.6 

HIN 

66 

69 

66 

67 

69 

69 

69 

70 

66 

68 

70 

67 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

70 

68 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

68 

.7 

E  SGREEN 

MAX 

92 

92 

90 

89 

86 

91 

93 

90 

89 

89 

85 

83 

91 

92 

92 

90 

92 

92 

93 

94 

95 

91 

93 

94 

93 

94 

93 

90 

92 

94 

94 

91 

.2 

MIN 

65 

66 

68 

69 

67 

67 

70 

68 

70 

66 

69 

69 

71 

69 

70 

71 

68 

67 

68 

70 

67 

70 

70 

68 

69 

71 

69 

70 

67 

69 

70 

68 

.7 

CRGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

88 

86 

69 

92 

91 

88 

88 

86 

82 

HiN 

65 

6» 

69 

69 

67 

67 

68 

67 

70 

65 

68 

r  SHOPE 

HAX 

89 

88 

88 

86 

90 

92 

91 

90 

85 

87 

64 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

90 

92 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

93 

91 

88 

91 

89 

91 

89 

.7 

MIN 

66 

6S 

68 

70 

70 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

74 

71 

69 

71 

71 

70 

73 

72 

71 

71 

73 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

.8 

f  CVILLE 

HAX 

90 

92 

90 

84 

89 

90 

91 

65 

69 

65 

85 

78 

61 

76 

88 

89 

82 

81 

88 

91 

92 

90 

92 

90 

87 

91 

89 

91 

92 

92 

92 

87 

.9 

HIN 

62 

63 

66 

56 

61 

60 

70 

68 

67 

53 

65 

66 

67 

67 

60 

68 

68 

68 

66 

72 

68 

68 

69 

69 

70 

67 

66 

67 

69 

70 

66 

65 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Oi  Month 


Station 

1  1 

2 

3 

4  1 

S  - 

6 

^! 

8  ! 

0 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 



93 



90 

 i 

90 

89 

90 

92 

85 

89 

— 

86 

82 

92 

8 

MIN 

57 

64 

63 

61 

66 

60 

68 

50 

59 

58 

64 

66 

57 

66 

69 

54 

65 

64 

65 

70 

66 

58 

62 

59 

68 

66 

58 

57 

55 

66 

67 

6 

FORT  MOROAN 

MAX 

85 

87 

88 

88 

88 

84 

84 

88 

86 

88 

69 

69 

89 

88 

MIN 

72 

70 

70 

69 

74 

78 

73 

74 

70 

72 

70 

70 

72 

80 

79 

61 

78 

77 

77 

79 

76 

78 

60 

77 

77 

76 

79 

74 

76 

80 

79 

7 

FRISCO  CITY 

MAX 

86 

82 

90 

90 

92 

91 

94 

91 

92 

93 

MIN 

65 

67 

68 

67 

67 

69 

70 

68 

70 

65 

55 

67 

70 

66 

70 

71 

68 

55 

68 

69 

67 

70 

70 

67 

69 

71 

66 

67 

67 

67 

68 

5 

CADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

92 

89 

90 

88 

66 

88 

90 

93 

MIN 

61 

63 

64 

68 

55 

61 

69 

64 

62 

56 

65 

63 

64 

64 

66 

69 

67 

68 

67 

66 

67 

68 

68 

59 

66 

67 

66 

66 

68 

67 

66 

6 

GAINESVILLE 

MAX 

90 

88 

85 

65 

90 

90 

91 

90 

93 

91 

MIN 

66 

64 

68 

66 

63 

66 

71 

69 

68 

62 

68 

70 

67 

68 

71 

71 

68 

68 

71 

73 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

68 

59 

69 

71 

6 

GENEVA 

MAX 

91 

93 

92 

87 

93 

93 

9* 

95 

MIN 

65 

67 

67 

69 

66 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

70 

71 

67 

69 

70 

70 

67 

69 

70 

66 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

67 

68 

68 

71 

6 

G1L8ERT0HN 

MAX 

91 

94 

91 

93 

90 

9 

MIN 

63 

63 

60 

68 

64 

63 

63 

53 

59 

67 

67 

58 

68 

64 

68 

67 

64 

64 

57 

59 

55 

69 

65 

53 

66 

58 

60 

54 

65 

56 

54 

GREENSBORO 

MAX 

91 

91 

90 

90 

91 

MIN 

66 

65 

65 

67 

67 

67 

71 

59 

69 

64 

70 

58 

67 

69 

71 

71 

70 

67 

71 

71 

58 

71 

71 

71 

59 

71 

71 

70 

66 

70 

71 

6 

GREENVILLE 

MAX 

91 

88 

90 

92 

92 

MIN 

66 

66 

67 

68 

68 

58 

59 

70 

59 

57 

69 

67 

59 

68 

70 

71 

69 

56 

70 

70 

67 

70 

71 

66 

70 

73 

59 

58 

67 

70 

71 

6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

88 

82 

84 

84 

84 

MIN 

61 

61 

62 

64 

59 

62 

63 

56 

63 

69 

51 

59 

63 

67 

70 

62 

70 

57 

68 

67 

67 

57 

67 

59 

69 

70 

59 

57 

59 

69 

65 

6 

HALEYVILLE 

MAX 

90 

74 

66 

91 

89 

66 

90 

89 

92 

91 

MIN 

62 

64 

64 

58 

55 

60 

58 

67 

59 

54 

55 

67 

68 

57 

69 

55 

57 

64 

65 

72 

65 

67 

68 

68 

67 

64 

65 

65 

55 

69 

65 

5 

HAM  I  L  TON 

MAX 

85 

83 

85 

79 

75 

66 

MIN 

63 

62 

63 

54 

59 

67 

68 

60 

58 

65 

63 

57 

55 

69 

55 

55 

11 

65 

69 

66 

66 

57 

67 

66 

64 

67 

55 

55 

65 

65 

6 

HAYNEVILLE 

MAX 

93 

87 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

95 

92 

MIN 

66 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

65 

66 

67 

70 

65 

70 

57 

72 

72 

69 

67 

69 

71 

64 

70 

71 

66 

70 

71 

70 

69 

59 

72 

66 

6 

HEADLAND 

MAX 

89 

MIN 

66 

68 

68 

68 

59 

71 

72 

69 

58 

58 

58 

69 

71 

67 

70 

72 

72 

68 

69 

69 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

70 

67 

70 

70 

70 

6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

87 

MIN 

64 

61 

65 

65 

56 

59 

68 

58 

59 

58 

58 

67 

58 

67 

70 

70 

70 

55 

64 

70 

57 

69 

71 

58 

71 

72 

58 

66 

57 

69 

70 

6 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

93 

84 

90 

92 

92 

85 

88 

83 

87 

79 

86 

81 

90 

88 

87 

94 

MIN 

55 

66 

63 

57 

59 

63 

68 

56 

54 

50 

56 

65 

70 

56 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

58 

70 

70 

^9 

71 

68 

68 

68 

70 

72 

69 

6 

JASPER   4  N 

MAX 

92 

92 

86 

88 

90 

92 

83 

83 

63 

85 

74 

79 

84 

86 

87 

90 

91 

91 

9 1 

93 

MIN 

60 

60 

62 

57 

52 

56 

67 

68 

51 

62 

63 

63 

65 

63 

57 

66 

62 

63 

57 

57 

53 

54 

66 

57 

68 

64 

64 

64 

66 

63 

63 

6 

LAFAYETTt 

MAX 

89 

87 

90 

90 

86 

88 

85 

79 

87 

88 

67 

91 

93 

91 

92 

96 

95 

MIN 

65 

66 

67 

66 

63 

70 

68 

69 

55 

62 

51 

64 

67 

64 

69 

72 

67 

65 

66 

68 

56 

57 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

57 

69 

69 

5 

LIVINGSTON 

MAX 

89 

84 

87 

86 

92 

78 

65 

92 

93 

93 

92 

92 

91 

MIN 

6'! 

64 

65 

66 

63 

67 

70 

70 

69 

65 

68 

65 

69 

68 

71 

70 

59 

58 

70 

72 

69 

66 

67 

69 

70 

71 

71 

68 

59 

70 

69 

6 

LOCKHART 

MAX 

89 

90 

89 

83 

85 

90 

92 

91 

MIN 

64 

66 

68 

69 

57 

69 

70 

68 

71 

57 

70 

69 

72 

68 

70 

72 

73 

56 

69 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

56 

69 

72 

6 

MADISON 

MAX 

90 

MIN 

62 

64 

54 

56 

58 

61 

59 

65 

53 

57 

67 

63 

58 

56 

57 

68 

66 

65 

69 

56 

66 

67 

68 

67 

58 

66 

66 

66 

57 

69 

67 

6 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

88 

MIN 

67 

66 

67 

68 

62 

62 

70 

59 

68 

54 

58 

68 

69 

67 

72 

72 

58 

68 

69 

70 

68 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

6 

MARTIN  DAM 

MAX 

90 

90 

MIN 

64 

64 

67 

66 

62 

67 

65 

72 

66 

68 

55 

67 

66 

64 

58 

70 

57 

65 

67 

65 

66 

57 

63 

67 

70 

69 

71 

57 

67 

69 

68 

6 

MINTER   3  NW 

MAX 

90 

90 

90 

MIN 

66 

66 

66 

65 

65 

69 

68 

69 

65 

65 

58 

70 

69 

70 

71 

68 

56 

58 

69 

56 

69 

70 

67 

68 

71 

70 

67 

67 

69 

70 

70 

6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

92 

92 

92 

87 

91 

MIN 

6S 

71 

68 

68 

71 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

72 

71 

7 

MOBILE 

MAX 

68 

89 

92 

89 

92 

90 

92 

95 

MIN 

69 

74 

71 

71 

73 

75 

76 

73 

79 

72 

67 

72 

77 

76 

75 

75 

73 

74 

75 

74 

74 

78 

76 

72 

73 

76 

73 

76 

73 

76 

74 

7 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

91 

91 

92 

92 

92 

Ql 

91 

92 

91 

94 

92 

92 

91 

MIN 

68 

67 

70 

68 

65 

72 

71 

71 

71 

57 

70 

70 

70 

70 

73 

73 

70 

68 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

7 

MOULTON  2 

MAX 

82 

8  1 

90 

90 

94 

92 

93 

92 

87 

90 

90 

93 

92 

MIN 

62 

63 

62 

54 

55 

58 

70 

70 

60 

53 

65 

54 

59 

69 

69 

68 

68 

65 

71 

72 

68 

70 

70 

68 

69 

66 

57 

66 

58 

70 

56 

6 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

89 

85 

87 

82 

76 

82 

80 

66 

87 

82 

80 

88 

91 

9n 

91 

91 

66 

87 

90 

MIN 

63 

63 

59 

55 

55 

61 

70 

70 

62 

56 

55 

65 

59 

67 

71 

59 

65 

53 

69 

72 

68 

66 

68 

59 

69 

66 

66 

64 

58 

71 

58 

6 

NATCHEZ 

MAX 

91 

90 

91 

87 

88 

92 

92 

85 

90 

86 

82 

90 

91 

93 

91 

91 

91 

93 

94 

90 

92 

91 

93 

93 

94 

91 

OI 
91 

92 

93 

92 

MIN 

63 

64 

64 

67 

54 

63 

68 

57 

58 

52 

59 

67 

59 

66 

67 

59 

54 

65 

66 

56 

55 

67 

68 

64 

65 

66 

67 

66 

64 

63 

66 

6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

91 

89 

81 

87 

88 

90 

85 

84 

82 

82 

80 

8 1 

87 

87 

83 

82 

92 

69 

90 

66 

91 

91 

MIN 

58 

61 

61 

51 

53 

58 

67 

63 

59 

50 

62 

68 

67 

58 

68 

65 

65 

54 

57 

64 

63 

65 

65 

66 

58 

54 

52 

63 

66 

67 

69 

6: 

ONEONTA 

MAX 

90 

91 

89 

88 

91 

91 

83 

87 

84 

84 

74 

78 

64 

67 

8  7 

86 

87 

MIN 

61 

62 

66 

59 

55 

60 

69 

60 

52 

53 

58 

63 

65 

54 

67 

69 

66 

68 

66 

56 

65 

67 

69 

59 

68 

67 

55 

56 

66 

67 

55 

6' 

OPELIKA 

MAX 

88 

91 

93 

91 

90 

87 

89 

86 

69 

87 

67 

89 

90 

90 

91 

91 

93 

96 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

94 

MIN 

56 

57 

62 

59 

53 

55 

58 

63 

53 

57 

69 

68 

59 

68 

60 

62 

60 

57 

69 

61 

68 

59 

60 

69 

59 

60 

61 

60 

56 

61 

52 

5' 

OZARK   6  NNW 

MAX 

88 

91 

90 

92 

88 

92 

85 

90 

88 

84 

83 

90 

91 

90 

92 

90 

92 

91 

91 

94 

o, 
91 

92 

93 

93 

94 

96 

92 

93 

MIN 

67 

67 

66 

67 

58 

68 

69 

68 

59 

55 

69 

56 

58 

57 

69 

70 

70 

66 

66 

69 

65 

65 

70 

67 

68 

71 

69 

66 

65 

69 

72 

6 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

90 

90 

88 

85 

86 

90 

92 

85 

83 

85 

84 

71 

61 

66 

86 

90 

90 

86 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

81 

MIN 

61 

61 

65 

60 

54 

62 

67 

65 

50 

55 

55 

61 

62 

55 

66 

68 

66 

65 

66 

64 

65 

66 

65 

67 

64 

65 

66 

65 

56 

65 

63 

6: 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

89 

90 

88 

89 

89 

92 

90 

89 

87 

87 

85 

70 

69 

66 

69 

91 

91 

91 

88 

90 

92 

90 

91 

92 

91 

93 

94 

92 

92 

92 

93 

8' 

MIN 

66 

69 

69 

68 

68 

70 

68 

59 

59 

57 

64 

63 

67 

66 

59 

70 

70 

57 

69 

70 

68 

70 

71 

59 

71 

72 

70 

66 

69 

71 

69 

6< 

PRATTVILLE 

MAX 

93 

91 

91 

89 

92 

95 

86 

85 

88 

85 

77 

91 

93 

94 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

95 

95 

92 

94 

93 

95 

95 

9 

MIN 

67 

65 

68 

67 

51 

63 

69 

70 

68 

65 

58 

69 

69 

63 

71 

71 

58 

68 

70 

59 

72 

71 

71 

68 

71 

72 

71 

68 

58 

69 

70 

ti 

PUSHMATAHA 

MAX 

89 

90 

89 

89 

88 

91 

92 

88 

85 

87 

85 

80 

67 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

93 

90 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

9' 

MIN 

64 

64 

65 

65 

62 

55 

70 

57 

68 

62 

66 

69 

71 

57 

71 

71 

59 

65 

68 

70 

68 

65 

68 

68 

71 

71 

71 

68 

59 

65 

67 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Conttou»d  -  


Day  Of  Month  8i 


Slaltoo 

1 

i 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

- 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RED  B** 

MAX 



90 

91 



90 

""90 

67 

88 

81 

93 

90 

92 

92 

84 

90 

88 

91 

94 

94 

95 

86 

8 

MIN 

69 

65 

65 

55 

62 

65 

70 

69 

61 

59 

64 

61 

67 

65 

69 

67 

67 

66 

67 

72 

66 

68 

70 

68 

68 

66 

57 

69 

70 

71 

70 

66 

5 

RCDSTONE  ARSENAL 

MAX 

92 

00 

83 

88 

89 

89 

04 

66 

61 

13 

77 

81 

80 

66 

85 

91 

92 

93 

92 

93 

86 

6 

MIN 

62 

63 

61 

55 

56 

59 

61 

64 

66 

5> 

63 

65 

69 

66 

71 

69 

68 

67 

71 

70 

68 

67 

68 

68 

69 

66 

67 

66 

66 

69 

66 

64 

6 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

89 

07 

88 

91 

93 

91 

92 

86 

68 

64 

89 

90 

91 

86 

89 

86 

96 

96 

92 

90 

69 

92 

90 

4 

MIN 

63 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

66 

67 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

67 

69 

69 

66 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

71 

69 

1 

ROCKFORD 

MAX 

88 

91 

91 

92 

92 

86 

90 

66 

66 

90 

68 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

93 

90 

3 

MIN 

61 

60 

62 

61 

57 

60 

60 

64 

62 

60 

62 

63 

64 

64 

66 

69 

64 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

63 

65 

66 

63 

54 

65 

64 

65 

63 

2 

ROCK  MILLS 

MAX 

92 

89 

09 

90 

92 

91 

90 

06 

69 

84 

81 

86 

68 

89 

90 

92 

93 

92 

92 

87 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

90 

3 

MIN 

61 

62 

68 

62 

58 

62 

66 

68 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

65 

66 

64 

65 

66 

57 

65 

67 

65 

63 

64 

2 

RUSSELLVILLE  J 

MAX 

87 

88 

84 

87 

62 

85 

87 

80 

82 

79 

87 

69 

90 

88 

89 

90 

66 

68 

88 

90 

91 

92 

92 

85 

5 

MIN 

59 

62 

60 

48 

60 

56 

66 

66 

57 

48 

69 

63 

67 

68 

70 

67 

63 

60 

67 

68 

65 

62 

67 

66 

66 

64 

63 

52 

64 

67 

63 

62 

3 

SAINT  aERNARO 

MAX 

87 

83 

87 

87 

9, 

86 

86 

76 

79 

82 

87 

8  6 

82 

88 

88 

91 

68 

91 

90 

66 

89 

86 

90 

92 

91 

93 

86 

6 

MIN 

67 

65 

65 

60 

65 

65 

60 

68 

63 

66 

64 

62 

66 

65 

67 

69 

66 

65 

66 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

65 

2 

SANO  MI   SIAIE  FARM  A  U 

MAX 

64 

62 

83 

76 

62 

66 

84 

8  3 

85 

86 

88 

86 

86 

87 

86 

87 

85 

88 

89 

88 

89 

89 

65 

1 

MIN 

62 

63 

64 

54 

56 

57 

66 

65 

61 

60 

62 

62 

66 

66 

69 

68 

57 

66 

70 

68 

69 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

58 

58 

69 

70 

66 

1 

SCOTTSBORO 

MAX 

64 

80 

82 

86 

86 

92 

90 

92 

86 

90 

86 

92 

93 

91 

93 

66 

1 

MIN 

62 

61 

62 

53 

55 

69 

69 

64 

60 

54 

61 

62 

65 

66 

65 

68 

66 

69 

67 

65 

64 

64 

67 

67 

67 

66 

65 

54 

67 

67 

66 

53 

7 

SEALE 

MAX 

81 

86 

95 

96 

97 

91 

3 

MIN 

64 

67 

67 

66 

63 

67 

64 

68 

69 

63 

66 

66 

66 

65 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

70 

68 

67 

69 

69 

67 

63 

66 

57 

65 

56 

4 

SELMA 

MAX 

90 

92 

89 

88 

86 

94 

95 

93 

93 

94 

91 

6 

MIN 

69 

67 

66 

68 

64 

69 

71 

70 

69 

65 

71 

70 

69 

69 

73 

73 

72 

69 

71 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

73 

71 

70 

72 

73 

70 

2 

SYLACAUGA  <•  NE 

MAX 

89 

60 

88 

90 

92 

65 

66 

67 

86 

79 

64 

86 

69 

90 

9 1 

89 

91 

90 

91 

92 

93 

9 1 

91 

93 

93 

89 

1 

MIN 

69 

62 

65 

61 

66 

66 

67 

69 

65 

59 

64 

66 

66 

64 

68 

70 

66 

67 

67 

66 

65 

67 

68 

67 

66 

67 

67 

65 

66 

67 

65 

66 

4 

TALLADEGA 

MAX 

86 

64 

86 

76 

84 

87 

91 

86 

89 

90 

90 

90 

69 

91 

92 

87 

8 

MIN 

62 

62 

66 

66 

67 

64 

69 

67 

64 

60 

64 

65 

66 

64 

68 

70 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

68 

69 

66 

67 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

5 

THOMASVl LLE 

MAX 

85 

69 

90 

84 

88 

65 

62 

86 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

66 

90 

90 

93 

91 

92 

90 

92 

92 

89 

2 

MIN 

6'> 

66 

66 

63 

65 

67 

69 

67 

69 

64 

69 

67 

68 

67 

71 

70 

68 

65 

69 

69 

66 

69 

68 

66 

66 

69 

69 

66 

67 

66 

66 

67 

1 

TmORSBV   EXP  STATION 

MAX 

87 

92 

85 

86 

84 

75 

84 

87 

68 

88 

89 

90 

92 

90 

9U 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

88 

3 

MIN 

65 

64 

65 

66 

66 

68 

72 

70 

66 

62 

66 

66 

68 

66 

71 

71 

69 

66 

69 

68 

68 

68 

70 

68 

69 

70 

70 

65 

56 

70 

70 

67 

8 

TROr 

MAX 

84 

88 

89 

83 

90 

92 

68 

66 

66 

88 

80 

87 

91 

92 

91 

92 

91 

94 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

92 

91 

94 

94 

90 

0 

MIN 

68 

68 

67 

67 

68 

»9 

69 

69 

69 

66 

69 

67 

70 

66 

70 

70 

71 

66 

69 

70 

67 

71 

70 

66 

72 

72 

68 

52 

63 

72 

68 

5 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

87 

89 

89 

91 

85 

87 

89 

86 

76 

84 

88 

86 

91 

92 

92 

90 

89 

92 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

89 

0 

MIN 

67 

65 

69 

65 

61 

64 

73 

72 

68 

61 

69 

72 

70 

69 

73 

73 

71 

72 

74 

73 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

69 

7 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

90 

90 

86 

86 

90 

90 

92 

83 

87 

87 

86 

75 

83 

88 

89 

90 

68 

8 

MIN 

66 

63 

67 

67 

65 

63 

65 

69 

66 

64 

64 

69 

67 

65 

66 

70 

71 

66 

67 

70 

72 

68 

69 

68 

68 

66 

70 

67 

67 

65 

77 

67 

6 

TUSKEOEE  2 

MAX 

93 

92 

93 

76 

93 

89 

93 

94 

93 

94 

92 

94 

95 

95 

92 

0 

MIN 

68 

67 

68 

68 

65 

70 

69 

70 

69 

66 

64 

67 

68 

67 

71 

71 

71 

62 

69 

70 

69 

70 

69 

72 

78 

70 

56 

68 

71 

70 

66 

9 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

8  7 

86 

87 

86 

88 

91 

92 

91 

86 

69 

84 

75 

66 

89 

9 1 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

89 

5 

MIN 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

9 

VALLEY  HEAD 

MAX 

89 

90 

88 

82 

86 

88 

88 

83 

86 

63 

84 

76 

77 

83 

85 

84 

86 

84 

67 

67 

91 

88 

92 

90 

86 

88 

86 

90 

92 

91 

92 

85 

5 

MIN 

59 

57 

60 

48 

52 

57 

65 

64 

56 

62 

60 

60 

62 

64 

62 

65 

64 

64 

62 

63 

67 

64 

65 

66 

65 

64 

63 

62 

53 

64 

63 

61 

6 

VERNON 

MAX 

91 

93 

90 

88 

90 

91 

92 

86 

89 

66 

88 

75 

62 

83 

87 

91 

86 

80 

92 

91 

95 

91 

94 

92 

68 

92 

92 

94 

93 

94 

93 

89 

3 

MIN 

63 

61 

63 

59 

55 

60 

69 

68 

62 

55 

66 

65 

67 

67 

69 

67 

64 

65 

68 

66 

67 

67 

68 

69 

67 

65 

68 

65 

67 

67 

57 

65 

1 

KATERLOO 

MAX 

89 

90 

89 

86 

87 

89 

87 

09 

90 

62 

85 

77 

82 

84 

88 

86 

84 

82 

90 

91 

91 

90 

91 

90 

66 

89 

89 

90 

89 

90 

88 

87. 

4 

MIN 

60 

63 

69 

50 

52 

57 

58 

56 

55 

49 

69 

63 

71 

70 

68 

69 

70 

67 

69 

74 

70 

72 

71 

70 

69 

64 

64 

55 

66 

66 

65 

64. 

5 

KHATLEV 

MAX 

91 

89 

89 

88 

90 

94 

92 

86 

90 

88 

85 

91 

92 

91 

94 

94 

93 

93 

96 

96 

91 

91 

90 

92 

96 

94 

93 

92 

94 

93 

93 

91. 

6 

MIN 

62 

64 

64 

66 

65 

64 

68 

66 

70 

64 

70 

67 

67 

65 

68 

68 

64 

65 

66 

67 

65 

66 

67 

65 

67 

69 

67 

56 

65 

63 

54 

55. 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:>uaoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEUOPOLIS  LOCK  k  DAU 

EVAP 

.25 

.19 

.25 

.10 

.38 

.15 

.17 

.09 

.21 

.11 

.25 

.06 

.24 

.19 

.22 

.26 

.15 

.17 

.21 

.20 

.13 

.16 

.34 

.24 

.23 

.25 

.24 

.25 

.31 

.27 

B6.48 

Wim) 

26 

34 

14 

37 

10 

10 

31 

30 

31 

45 

31 

44 

30 

43 

39 

18 

48 

18 

20 

22 

21 

24 

16 

28 

23 

10 

17 

21 

27 

24 

20 

832 

rAIRHOPE 

EVAP 

.20 

.17 

.18 

.21 

.18 

.23 

.27 

.20 

.13 

.11 

.14 

.25 

.20 

.25 

.29 

.22 

.27 

.15 

.36 

.08 

.18 

.08 

.23 

.25 

.18 

.10 

.22 

.23 

.25 

86.21 

WIND 

18 

15 

30 

28 

67 

11 

20 

22 

47 

6 

10 

20 

20 

17 

29 

19 

25 

18 

26 

23 

10 

6 

2 

12 

20 

23 

15 

5 

13 

26 

24 

627 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.27 

.18 

.27 

.23 

.24 

.25 

.25 

.09 

.15 

.17 

.03 

.05 

.26 

.16 

.25 

.32 

.20 

.15 

.26 

.16 

.15 

.17 

.17 

.28 

.24 

.10 

.28 

.19 

.10 

.10 

85.91 

WIND 

30 

10 

19 

28 

32 

21 

24 

20 

21 

45 

17 

26 

22 

17 

17 

26 

22 

23 

20 

20 

10 

10 

15 

12 

17 

17 

18 

12 

11 

8 

20 

610 

See  Reference  Notes  rollowlng  Station  ladex 
-  107  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JULY  1961 


ChatlanouKa  WB  AP.   Tenn . 


V                                                      '           I             ■  J^^*"«»«^-0«^«»»«^^^— Pleasant  Grove  Sch  i  - 

-<»-                      \           I      OVooag.  store                                                            ,                         „,  v  .V                   I     O     ^  k 

lath.  mss.                  \  -O  «atc^^M^«^^^^                       I                    Elk«ont     Tuney         Kcw  Markol^         Brldseport  2  W  -<>  1 

iuDsta,  lIUp^U             I       I   \  0»i!^^a^   Alieas          '               »e.  Market  2             ^    Widows  Creek  st«  Pu\t          AA  I    ,  AA  11  /-\    Vl  ZA 

^               Colbert  Ste.n  Plant                ^  )                              *>■         HantsvlUe       n  ,        fOBlnehan,«t       Flat  Hock  I 

^                              •        I           •  '  ;                            Athens  2       \  Substal*    °  Cart#0                      I  I  .  . 

I                      ..       .                  ......      n...."--...          ^        lioost.w                f^p.lnt  Rock  2,  N  l  L.F.,ette,  Ga. 


X  I  yyscle  Shoals  FA^ 

Co.in.oi»,        .feahol  NORTHERN/ 

f.    »  -\  ^  Dec. 

,       .     „         I          Kusaellvllle   Russellvllle  2 
'""•"'"■I  |B.lKre«D    GO-'       ONe.Oarg  2  NE 

O  .^ultoa  2-8-"°"'' 


lit-  WB  AP  /^^^^'^ 


di^son  Central  Tv.r    |  ^ 


J  I              F&lls  City  81k  Pond  rwr 

r,«.,.l...         1^  l^^^  \  \^ 

I  WlDfield  2  SW  ; 

;  ! — Q   ■'"p" . 


Aberdeea,  Hiss 


_C> 

CarboB  Bill 


UPPER  ! 


STATUTE  MILES 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZON'E 


Rone  WB  AP,  Ga. 


 D~ 

Shuqukl&k,  Hiss 


iDsocy  4  N  \ 


 Gorga 


Bankhead  Lock    !■  Dam 

I  PLAINS'"""""'''"^ 

Elrod  Br 
|0-r~FAAAPO 

Oliver  Dam  f 


a  ^      ; BirmlBghi 


TraKord 


(\.C_t,/: 


anj^    ^JL  Cedartown,  Ga . 

^  \        ^  GEORGIA 

1        75TH  MERIDIAN  T 
sonvllle  2  S*  1  ■ 


(^EASTERN  "i 


t  \ 


•     Pellfrity  1   HUE      \  Anni^ton  FAA  fl 

o>      V  >        i  r' 


® 


ll«Tldlan  WB  AP, 


Crudall  12  N.  Hli 


0  MelTli 


O 

Shubuta.  ItlBS. 


-o- 

Wftrnesboro  1  Hiss. 


llltche^l_  Dam  _ 

J    Marlon  1 

f       \    °  ^] 

!  Perryville    |  pia^t^^e 

L<ick      Dud         O  Suttle  ^ 

 I  MarloD  Junction  2  HE  Prattv 

I  I  l_Autaugavllle  -<>^ 

UrloQ  Junction    Selma  NC*^^' 

^  ^Alberta 

I  oV  PRAIRIE 

nolla  I 

•  ^"•Millers  Ferry      "  "i*^ 

°  %       -0-M>nte'r  3  NW  | 

 Q     !         ^   ^1    I  - 

Sno.  Hill  Fort  Deposit;         O  i^* 


I  LaFayette  I 
I  O  \ 

Dadevllle  2  .Camp  Hill  2  NW 

I       Dadevll  ^]  plateau) 


Union  Springs  S  5 
ne  LeveL 

o 


•Tackflon  Lock  1 


LeakMvllle,  Hlfs/ 


■^^^  

■errlll.  Hiss 


r 


I  I  Blgblaad 

-GreeoTllle  .^Creenvlll 


'\PLAIN 


Evergreen  FAA  AP  | 


Evergreen  River 
River' Falls 
  Anda 


J    I  Green  Bay 

'I  o  ■— 

Falco  Open  Pood  Tvr  I 

i  o 


Cndidge    /  V 
 7  Abbeville  I   NHW  3n_ 

I  lot 


Hew  Brockton  3  HE 

-o-l  o 

Enterprise       "e^ton  — -■ 


Coffee  Springs  2  NW 


'•Dothan  4  NW  ^ 


Lumpkin. 


o- 

Slakely,  Ga. 


oluAbla  1 

A 


L.ockhart  I 


>  4  wn,  ria..(9 


Gracevllle,  Fla.  ' 


(■•csfoula  Jr  BS  ■ 


KPensacola  FAA  AP,  Fla 


CAUTION:   -  MAJOR  IRREGULARITIES  IN  DISTRIBUTION  OF 

PRECIPITATION  OUE  TO  LOCAL  THUNDERSTORMS, 
SEE  TABULATED  DATA.  cbipiey  3  e,  fu. 

O- 

STATION  LEGEND 
O     •     9    Prtclpitetlon  only 
<D  PrwcipiloHon,  sloro^ 

O-  -•-    -O-   Pricipitation  and  Ttmp*roturt 
■i^  Prtcipitotion,  Ttmp9i  aturt  and  £<tapOfotion 

T/pe  of  ffOffo:      O  Non-rgcording; 
•  Recording  ;      9   Both  iyp^s. 
Oeutrt*  drcl*  combination  indicate  tftt  ovollobility  of 
mot»  dotoil»d  mtttotological  data 


vllle  3  W,  Ga. 
O 


USCOMM-WB-AshevUle,  B.  C. 


Isollnea  are  drawn  thrcmgh  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  iiaps  for  interpolation,  particularly 
in  Bountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAUA 
JULY  1961 


CorlDth,  HISB. 
Ill*  Subatft,  HlBH.  O 


I      — ■  ■■■■  II-   ^^^^w^KaB|^ApieasaQt  Grove  Sch  i        -  I 
y-0^«.t.rloo  I  Elk.ont    Tone,         Nc  ll.rKit^         Bridgeport  2'Vk>  I 

rN,,.......  r^-^lT:;.r.°   •  ...J.^/-;!- I  ALABAMA 

9      |0  MnPTWrOM    J  1^    ■  "■dlion      t£?HuntsvilJc  .B  AP  ■-- 

Tl.ho-,ln,o  1  »,  pil.bop    iNUn  I  MtKN^.'-'  I  ""if^neasto^  f     Scott^Bboro  Scoltsboro 

B.l«»t.  lit...  I  |B,„r..„    GO'       0»e.bur.  2»E  \/A,    .fx/       IV^V^  '"1  h^'""" 

La  B.I    o    anouito,,       VALLEY    '>r??rrT.  ««>=...iu.o 


WB  AP,  Tonn 


STATUTE  MILES 


9^ 


I  VALLEY 

Danville 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


I  ^  Danville  |  South  Hill  ^  * 

Add.'son  Ce„.r°.,  T.r       °  r'.l».'"e    """^  V""  A  ^     °l  \  ^ 

I  o    I  cicunlersvUU  Ev.p  •'I  ^ 

-    I        I   ^  (KiDt.r.vlll.  -O^      o  I  .  „  I  ™ 

 V,    M..o,i   ..1,      I         Snnd  Ht  Stale  Farm  At  1       Rone  tre  AP, 

■  •"/v.U.  Alb„t.^u"e"|'^r.O        I         t<=^     „  \ 

Vilton  3  •  jBea.r  2  St      '  A-  Aadleoo  /     \  O  Coll lo.vl  1  le  1 

•  I  T  •  I  Bernard  \       „         -   I  ^  1 

/•      -^.Ob  j  ^„o„...!prItb.s'  O  y  \  J*-.-]  To™.  I 

/       I      ,..1.  ctt,  .1.  Pobd  ^r       I     APPALAWIAN       >  '  l-^-"'"^" 

Garden  City  "  - 

3 


{  I  Falls  City  Blk  Pond  T«r 

....     j   ^  


Gadadcn  \ 
^'V-'S^Cadaden  Gas  Plant 


I  A  1 

Gas  Plant  1   J  c 


Crudall  12  N.  Hiss 
32 


3  MelvlD  '^C* 


O 

Sbubuta,  HlM. 


Canpbell 

-  •         -o- 1 

Tbcusvtll 


.j  -o- 

'P^J  Caadeo  3  NNW  q. 


-o- 

■ayaesboro  1  M 


Stat*  Line.  Ill 


Lcakesvllle,  Hii 


 '2 


r 


Minter  3  NW  Pine  Le.el  -t>- 

^,...1— .a  >    I  i  ^  7- 

Bill  Fort   Deposit;         -O  J  |  |  J 

j  I  Highland  Home  j  K^^J 

 Greenville  ^Greenville  2  ^ 


Natchez 

(■^COASTAL 

Peterun  / 


Claiborne 
Jackaon  Lock  1  C'  ^ 

/  ^Frisco  City     / Evergreen  FAA  AP 

I  ir,        .-^^      ^  ^'  (SSfo 


'\PLAIN 


Brantley  ^— 


— I 
^  i 


Evergreen         Riy^r  Falls 
River' falls  <9 


Falco  Open  Pond  Twr 
O 


Green  Bay 


o 

Brundldge 


/Louisville  ."^^ 
,  '  I 


■  Abbeville  1  NKV 

I  <» 


New  Brockton  3  NE 
Enterprise 

 I  / 


OotlL^n  iAA  AH 


Cuthbert,  Ga. 


-o- 

llakely.  Ca. 


Coffee  Springs  2  m 


\\ 


ille  3  w,  Ca. 


Lockhart  | 


Chlplcy  3  E,  Fla. 

-o- 


STATION  LEGEND 


O  •      O     Prtcipitolion  only 
O  PfCipiloUon,  storog* 

■O-  -O-    Prgcipifation  ona  TgrnptfOlur* 

-<}>■  -4"  Pr»cipifaHoff,  Ttmpmrotur*  on<i  E'^poratia 

T/p0  of  gC09 :       O  Nott-rtCOfding; 

OouOt*  circl0  comOinetions  mOiCOtt  ff>*  ovoiloDilify  of 
mort  <f0foil0a  mttaofological  tJafa 


use OHM -■B- 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data",     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
Id  Bountaloous  areas. 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 
JULY  1961 


STATION 
Dim  1 

M 

B 
S 

COUNTY 

;nage  t  1 

LATITUDE 

U 
B 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

;'!;a:nage  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

0 
B 

Q 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PHECD 

W 

SPECIAL 

nwp. 

PHECIP 

s 

U 

SPECIAL 

AB0EVILLE  1  NNH 

0008 

HENRY 

$1  39 

69  15 

4«9 

7A 

C 

JOHN  S.  RICHBURG 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

32  54 

69  24 

690 

6P 

*P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

ADD 1  SON 

00A3 

WINSTON 

9*  19 

B7  11 

795 

c 

PALMER  CODSET 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

T 

92  58 

64  91 

420 

*A 

C 

ALABAMA  POWER  CO. 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 

OOJl 

LAWRENCE 

34  29 

BT  19 

990 

TA 

TVA-59 

LEEDS 

4419 

JEFFERSON 

9 

99  99 

64  39 

69* 

T* 

MS.  MART  K.  LEE 

ALBEKTA 

0140 

32  1* 

BT  25 

175 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

LEESBURG 

442T 

CHEROKEE 

T 

94  11 

65  46 

569 

7A 

RUPUS  M.  SEWELL 

ALSERTVILLC  2  SE 

0148 

34  14 

66  10 

1140 

»A 

9A 

JESSE  M.  CULP 

kl VINGSTON 

4796 

SUHTER 

19 

92  99 

86  11 

7P 

TP 

PROF.  E.  J.  HURPHET 

aleiander  city  6  te 

0169 

TALLAPOOSA 

85  52 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

UOCKHART 

4B22 

COVINGTON 

290 

6A 

H.   C.  YOUNG 

ALlCEVILUE 

owe 

PICKENS 

99  OT 

88  07 

140 

7A 

TA 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

LOUISVILLE 

4B64 

BARBOUR 

5 

91  46 

69  39 

4  TO 

BA 

JOHN  B.  ARD 

ANDALUSIA  1  Hw 

0252 

COVINGTON 

91  19 

86  30 

260 

6A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

MADISON 

497* 

HADISON 

12 

9*  42 

86  45 

9TJ 

9A 

9A 

H 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

ANNISTON  FAA  AP 

02T2 

CALHOUN 

39  99 

89  91 

999 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

1 

99  90 

64  51 

69* 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

ARLET  1  S 

0398 

WINSTON 

94  04 

B7  1> 

900 

TA 

MRS,  DORA  R.  DAVIS 

MAGNOLIA 

9004 

MARENGO 

1 

91  06 

67  99 

165 

C 

OR.  T.  H.  GAILLARD 

ASHLAND 

03«9 

CLAY 

89  91 

6P 

C  M 

HENftY  L.  MC  QUEEN  1 

MARION  I  N 

9106 

PERRY 

210 

ROBERT  J.  CURRY 

ASHVtLLE  W 

0377 

ST.  CLAIR 

93  51 

86  20 

990 

TA 

JOHN  T.  SWINDALL 

MARION  JUNCTION 

91I61DALLAS 

9 

92  26 

87  14 

204 

*A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

34  46 

86  99 

709 

TA 

TVA-62 

MARION  JUNCTION  I  NE 

5121 

92  26 

6T  19 

200 

ep 

*P 

AUBURN  UNIVERSITY 

ATHENS  2 

0J95 

LIMESTONE 

86  99 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MARTIN  DAM 

9140 

ELMORE 

U 

92  40 

89  59 

999 

*p 

«P 

*P 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATMOBE  STATE  FAfiN 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

900 

4P 

C  H 

ATHORE  STATE  FARM 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

n 

32  19 

86  01 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  }  SW 

0422 

LEE 

6A 

eA 

MR5.  MARTHA   1.  MOORE 

MELVIN 

CHOCTAW 

390 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  ARS  lO 

0427 

LEE 

32  36 

85  29 

700 

L 

AG»I.  RESEARCH  SERVICE 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5982 

BIBB 

9 

92  59 

6T  20 

60O 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUTAUCAVlLLE  3  N 

0440 

AUTAUGA 

32  26 

B6  41 

200 

6A 

J.   B.  NEIGHBORS 

MIDWAY 

999T 

BULLOCK 

92  04 

89  92 

4tO 

c 

MRS.  SARA  0.  MALL 

BANKHEAD  LOCK  ANO  DAH 

0505 

TUSCALOOSA 

33  29 

B7  20 

260 

7A 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

92  06 

67  22 

T6 

»A 

FREO  HENDERSON 

BAT  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

30  59 

87  47 

266 

7P 

TP 

GROVER  W.  WOODWARD 

MlLSTEAD  19439 

MACON 

11 

92  27 

69  94 

20* 

9A 

C.  D.  HAHMOND.  JR. 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

87  52 

TVA-i.9 

HINTER  3  NW 

9449  DALLAS 

91  06 

67  03 

9T0 

7A 

TA 

HENRY  J.  YATES 

BELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

34  Mt 

B6  53 

600 

5P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

HINTER  4  NW 

5454 

1 

92  07 

67  09 

c 

T.  E.  LIDE 

BERRV 

FAYETTE 

93  40 

87  36 

492 

C 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

9469 

CHILTON 

T 

92  46 

86  2T 

990 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  «  SH 

0757 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

599 

6P 

«A 

JAMES  £.  HC  CRAVY 

9476 

MOBILE 

9 

90  41 

86  15 

211 

MID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

MAO  1  SON 

34  99 

S6  98 

679 

TA 

TVA-757 

5469 

MOBILE 

9 

30  41 

86  09 

6A 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

MARION 

34  10 

88  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

MONTE  SAMO 

5529 

MADISON 

34  49 

86  91 

1600 

TA 

TVA-590 

BULINGSLET  I  SE 

0823 

AUTAUGA 

92  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

HONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

*9 

33  06 

86  92 

4*2 

TA 

M.  P.  JETER.  JR. 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826  JACKSON 

94  46 

86  IT 

1640 

TA 

7VA-762-C 

5550 

MONTGOMERY 

1 

92  18 

66  24 

195 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRHINCHAH  h6  AP 

33  94 

86  49 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

LAWRENCE 

12 

9*  29 

6T  17 

fr*0 

*A 

C 

TVA-961 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

34  39 

88  07 

470 

TA 

TVA-42 

9639 

LAWRENCE 

12 

94  29 

67  16 

6P 

*P 

JOHN  H.  KELLY 

B0A2 

0997 

MARSHALL 

86  10 

DAVID  A.  BURNS 

• 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

94  45 

67  97 

53* 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  99 

86  16 

274 

6A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

NATCHEZ 

MONROE 

I 

91  49 

67  16 

162 

5P 

TA 

H 

S.  a.  HELTON 

BREhTON  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

91  04 

87  09 

89 

6P 

«A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

9642 

COFFEE 

9 

31  29 

65  54 

440 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLO 

BRIDGEPORT  2  W 

34  56 

85  49 

660 

9P 

9P 

Miss  M.  LOUISE  JOHES 

NEWBURG  2  NE 

9847 

FRANIU.IN 

12 

94  91 

87  94 

625 

7A 

TVA-444 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

33  16 

B7  17 

605 

TA 

MRS.  WILLIE  H.  STYRON 

NEW  MARKET 

5662 

MADISON 

12 

34  9* 

66  26 

TA 

BRUNDIDCE 

1178 

PIKE 

31  49 

85  49 

495 

TA 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  HA<)K£I  2 

9867 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

T15 

6P 

*P 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

CALERA  2  SW 

128B 

SHELBY 

99  05 

86  46 

940 

9P 

9P 

PIERCE  A.  GARPETT 

NEWTON 

9679 

DALE 

9 

31  20 

85  96 

220 

TA 

BASCOM  N.  BROWN 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

87  19 

110 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

6121 

BLOUNT 

2 

33  9T 

66  29 

660 

7A 

TA 

LONNIE  R.  NORRIS 

CAMPBELL 

31  55 

87  59 

93 

C 

JOE  PICKENS 

612') 

LEE 

11 

32  38 

69  29 

T40 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJHO 

CAMP  HILL  2  NM 

1324 

TALLAPOOSA 

32  90 

85  41 

680 

6A 

6A 

AUbUftN  UNIVERSITY 

6161 

DALLAS 

I 

92  18 

67  14 

6A 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  94 

87  32 

490 

7A 

FlOtD  J.  GARRISON 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

31  32 

65  41 

460 

6A 

*A 

JACOB  0.  BARNES 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

34  23 

66  36 

760 

TA 

TVA-66 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

94  42 

86  20 

695 

TA 

c 

TVA-69 

CENTRE  5  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

B5  49 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

6246 

JEFFERSON 

2 

99  44 

66  41 

796 

TA 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTREVILLE 

32  57 

87  08 

290 

7A 

TA 

W.  D.  HOLLIFIELO 

6329 

ST  CUIR 

99  36 

66  16 

955 

7A 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATON 

1566 

WASHINGTON 

31  26 

86  1» 

199 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

6362 

PERRY 

9 

92  36 

87  09 

CH1L0ER5BUR6 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PETERHAN 

6370 

MONROE 

31  35 

67  16 

199 

MRS.  MINTA  CDOINS 

childersburc  wtr  Plant 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

9P 

9P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

PHENIK  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

4 

32  30 

89  01 

9T0 

6A 

BA 

H 

0.  R.  MC  LEMORE 

C1TRON6LLE 

1689 

MOBILE 

31  05 

68  14 

391 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

6414 

PICKENS 

19 

99  19 

86  16 

1*9 

TA 

HRS  MARY  A.  HEDRICK 

CLAIBORNE 

31  32 

87  31 

183 

TA 

TOLLIE  L.  HASKEW 

6460 

WILCOX 

1 

91  99 

67  96 

TA 

WS.  DELLA  L.  OAJXEV 

1694 

CHILTON 

32  51 

980 

7A 

TA 

MARION  W.  EASTERLING 

6466 

HONTGOHERY 

6 

32  04 

86  06 

904 

7A 

MRS*  ENA  C.  PAUL 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  94 

85  28 

619 

9P 

9P 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6506 

AUTAUGA 

92  37 

86  54 

290 

TA 

THOMAS  E>  FISCHER 

CODEN 

1803 

MOBILE 

30  23 

86  11 

12 

5P 

9P 

H 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  97 

85  5ft 

693 

TA 

TVA-6t9 

COFFEE  SPRINGS  2  Nh 

1807 

31  11 

85  96 

290 

6A 

HENPY  F.  KELLEY 

6440 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  26 

290 

6P 

*P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

87  50 

470 

7A 

C 

TVA-462 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  19 

IBO 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

1849 

OE  ULB 

34  19 

7A 

B.  W.  APPLE  TON 

6719 

CHOCTAW 

13 

92  12 

88  21 

BA 

BA 

H 

HRS.  JANIE  C.  BROWN 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

31  17 

69  06 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

RAIN5VILLE 

6762 

DE  KALB 

^2 

94  30 

69  92 

1920 

TA 

TVA-T4* 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

67  11 

934 

eA 

MRS.  C.  GRESHAM 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

12 

94  26 

68  06 

660 

TA 

TA 

H 

HRS  AUTIE  KILBURN 

COT TON TON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

TA 

HUGH  S.  KITE 

REDSTONE  ARSENAL 

6839 

MADISON 

12 

94  99 

86  36 

9T9 

HID 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

CUBA 

32  26 

66  23 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

6647 

PICKENS 

19 

39  29 

66  01 

210 

TA 

HRS.LOINE  V.  MULLINS 

2119 

TALLAPOOSA 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

RIVER  Falls 

6937 

COVINGTON 

91  22 

86  92 

TA 

RUSSELL  PINLAT 

OAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  46 

790 

H.  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  91 

190 

ALABAHA  ELECTRIC  CO. 

OANCY  4  N 

2141 

PICKENS 

33  04 

66  17 

207 

«P 

J.   T.  HC  DANIEL 

ROBERTSOALE  1  E 

6966 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

195 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

OANVILLE 

2149 

PtORGAN 

34  29 

67  05 

600 

7A 

TVA-509 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  93 

66  11 

690 

A* 

*A 

KNOX  MC  EWEN 

DAYTON 

2 188 

MARENGO 

32  21 

67  39 

220 

TA 

7A 

H 

JAMES  M.  CREWS 

7025 

RANDOLPH 

39  09 

69  18 

749 

*P 

*A 

JOHN  T.  BAILEY 

OCCATUR 

2207 

MORGAN 

86  98 

560 

6A 

6A 

ROSS  A.  HAWKINS 

RUSSELLVILLE 

T126 

FRANKLIN 

12 

34  90 

67  44 

740 

TA 

TVA-T25 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

86  59 

970 

TVA-63-B 

RUSSELLVILLE  2 

T131 

FRANKLIN 

BBO 

RADIO  STATION  WWWR 

DECATUR  SUBSTATION 

Z221 

MORGAN 

34  36 

86  58 

5B6 

6A 

TVA-411 

SAINT  BERNARD 

T157 

CULLMAN 

2 

94  12 

66  4T 

602 

TA 

7A 

H 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

DELTA 

2235 

CLAY 

39  26 

89  42 

1030 

TA 

MtS.  VERNA  B.  LANDERS 

SANO  MT  STATE  FARM 

7207 

OE  KALB 

12 

94  17 

69  96 

ll»9 

4P 

*P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

demopolis  lock  and  dam 

2249 

MARENGO 

32  31 

67  50 

100 

6A 

6A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7262 

JEFFERSON 

2 

99  43 

86  96 

904 

7A 

MRS.  H.  W.  PRIOMORE 

2372 

HOUSTON 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SC0TTS6ORO 

7304 

JACKSON 

12 

94  41 

84  09 

7A 

TA 

DOTHAN  4  N« 

2377 

HOUSTON 

85  24 

RAYMOND  KELLEY 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7910 

JACKSON 

**0 

TA 

TVA-76-A 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

'4 

92  18 

85  10 

390 

9P 

9P 

H 

HOMER  D.  TEAL 

ELBA 

COFFEE 

31  29 

86  04 

199 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

T966 

DALLAS 

1 

32  29 

67  00 

147 

9P 

TA 

JOHN  0.  RHODES 

ELKNONT 

2600 

LIMESTONE 

34  93 

86  95 

7A 

TVA-T60 

SHOEMAKER  SPRINGS 

T460 

LIMESTONE 

12 

94  91 

87  12 

610 

TA 

TVA-6B2 

elroo 

2632 

TUSCALOOSA 

93  15 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

SLOCOHB 

T576 

GENEVA 

5 

91  07 

65  96 

2*0 

6A 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

85  51 

RADIO  STATION  WIRB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

65  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SOUTH  HILL 

7471 

DE  KALB 

12 

9*  24 

64  02 

1120 

TA 

TVA-79 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

91  26 

66  58 

227 

7A 

7A 

W)S.  WONMIE  R.  ASHCRAFT 

SUTTLE 

PERRY 

3 

92  32 

67  11 

149 

TA 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

fairhope 

ZB13 

BALDWIN 

30  32 

87  59 

23 

9P 

9P 

9P 

H 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

$4  99 

66  19 

**9 

TA 

TVA-369 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

91  06 

86  » 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

T 

99  12 

66  12 

490 

4P 

*P 

CITY  WATER  PLANT 

FALKVlLLE 

2840 

MORGAN 

66  95 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SYLVAN  1 A 

6012 

DE  KALB 

1400 

TVA-3B6 

FALLS  CITY  BLK  POMO  TWR 

2846 

WINSTON 

94  04 

87  20 

690 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

T 

99  27 

64  06 

9*5 

*P 

*P 

CD.  WEAVER 

FARLEY 

2B67 

MADISON 

94  94 

66  34 

972 

TA 

TVA-5T6 

THOMASVILLE 

13 

91  95 

67  44 

405 

7* 

LEROY  GATES 

FAYETTE 

2B83 

FAYETTE 

67  50 

970 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

THORSBY  1  SH 

1 

92  94 

64  44 

200 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLAT  ROCA 

2949 

JACKSOM 

34  46 

89  41 

TA 

TVA-9e7 

THORSBY  EXP  STATION 

6209 

CHILTON 

92  59 

84  42 

*60 

*P 

4P 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

87  41 

9P 

LAWRENCE  W.  ROHLINC 

thurlow  dam 

8219 

ELMORE 

266 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

31  59 

66  99 

460 

7A 

RALPH  MC  GOUOI 

TONET 

6259 

MADISON 

12 

34  54 

66  44 

750 

TA 

c 

TVA-506 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

66  01 

10 

6P 

6P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TRAFFORD 

6289 

JEFFERSON 

2 

39  49 

84  -.4 

470 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

34  27 

69  49 

994 

6A 

c 

CARL  PARKER 

TROY 

8923 

PIKE 

10 

91  49 

69  99 

560 

*P 

*A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARO 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

67  24 

410 

MS.  NELlA  MCKEN2IE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6380 

TUSCALOOSA 

2 

99  14 

67  9T 

170 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

66  00 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

63B5 

TUSCALOOSA 

192 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3194 

ETOWAH 

3*  01 

66  00 

569 

*P 

TA 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEE  2 

6409 

MACON 

It 

92  24 

65  42 

440 

*P 

*P 

LEON  L.  BENNETT 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

66  09 

130 

7A 

TA 

UNION  SPRINGS  9  S 

8436 

BULLOCK 

6 

32  06 

89  46 

470 

6A 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

66  49 

900 

8A 

C 

MRS.  G*  MC  KENZIE 

UNIOHTOWN 

6446 

PERRY 

92  24 

6T  31 

2*9 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

3215 

JACKSON 

34  44 

650 

TA 

TVA-762 

VALLEY  HEAD 

6469 

DE  KALB 

T 

94  94 

65  3T 

TA 

T* 

GENEVA 

3295 

GENEVA 

31  02 

69  52 

107 

7A 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

VERNON 

«17 

LAMAR 

99  49 

68  06 

1*0 

TA 

TA 

C  H 

JOHN  B,  GUIN 

GEORCIANNA 

3271 

BUTLER 

31  36 

86  44 

290 

TA 

HALLIE  R.  PRIDE 

HAOLEY 

B609 

RANDOLPH 

11 

99  06 

69  94 

640 

TA 

ALABAHA  POWER  CO. 

GILBERTOWN 

3908 

CHOCTAW 

31  93 

66  20 

121 

6P 

«P 

H 

ALTON  0.  LAND 

WALLACE  2  E 

6697 

ESCAMBIA 

91  19 

6T  12 

209 

T* 

MRS.  ESSIE  H.  CHOVERS 

GOffGAS 

3430 

WALKER 

39  39 

67  13 

300 

*A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALNUT  GROVE 

6648 

ETOWAH 

2 

94  04 

66  19 

690 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3496 

COVINGTON 

31  11 

86  1 

260 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8679 

GREENE 

2 

92  47 

6T  90 

llO 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSBORO 

3911 

HALE 

67  96 

N*  HAMMER  COBBS 

WATERLOO 

6666 

UUOCRDALE 

4*9 

BA 

•A 

** 

HISS  GlENOA  GOSDIN 

GREENVILLE 

3919 

BUTLER 

31  40 

66  38 

444 

9P 

•A 

H 

CECILE  T.  LEWIS 

WEST  BLOCTON 

8609 

BIBB 

3 

99  07 

BT  07 

900 

TA 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

31  90 

66  36 

420 

C 

CLAUDE  B.  COMM.  SR. 

WETUMPKA 

6899 

ELMORE 

T 

92  92 

64  19 

190 

TA 

HARION  H.  SANFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

BALDWIN 

30  17 

67  41 

TA 

GILBERT  W.  HELCHER 

WHATLEY 

6667 

CLARKE 

13 

91  99 

67  49 

170 

5P 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

94  20 

978 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

WHEELER  OAM 

6679 

LAWRENCE 

12 

34  47 

BT  21 

»A 

GUNTERSVILLE  EVAP 

3978 

MARSHALL 

94  22 

66  17 

610 

•A 

TVA-T69 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 

6996 

JACKSON 

12 

94  99 

65  45 

*2» 

TA 

TWA-T04-A 

GUNTERSVILLE  DAM 

3983 1  MARSHALL 

94  26 

66  24 

611 

ftA 

TVA-TO 

WILSON  DAM 

6960 

COLBERT 

12 

34  46 

BT  IT 

9>0 

5A 

TVA-471 

KALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

94  14 

67  37 

910 

6A 

*A 

JOHN  L.  SbATTON 

WINFIELD  2  SW 

6996 

FAYETTE 

19 

99  99 

6T  50 

4*6 

TA 

W*  W.  COTNEY 

HAMILTON 

3644 

MARION 

94  06 

67  59 

5*6 

TA 

TA 

REA  COOPER 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  94 

69  54 

999 

*A 

ALABAHA  POWER  CO. 

KARRISBURG  CAhAflA  TOWER 

3697 

PCRRT 

32  46 

87  11 

600 

6A 

INACTIVE  6/41 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUDERDALE 

12 

94  57 

67  59 

790 

TA 

7VA-621 

MATNCVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

64  36 

190 

TA 

TA 

STEWART  M,  CHAMPION  JR. 

PUBLICATION  EHDCD 

tCAOLANO 

3761 

HE  NAT 

31  21 

69  20 

970 

7A 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

HCFlIN 

CLEBURNE 

89  36 

690 

9P 

9P 

CITY  OF  MCFLlN 

EVERGRCEN  FAA  AP 

27*9 

COHCCUH 

6 

91  29 

BT  02 

»2 

EFFECTIVE  T/*l 

HIGHLAND  HOME 

3811 

CRENSHAW 

31  97 

86  19 

994 

TA 

TA 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

CLEBURNE 

39  32 

89  24 

1179 

•A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

94  20 

67  96 

645 

6A 

FRANK  L.  HAYHES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

4060 

MADl&OH 

34  49 

66  9t 

611 

9A 

TVA-65 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

94  41 

66  3» 

605 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HUSTLEVILtE 

4069 

MARSHALL 

34  19 

86  10 

995 

TA 

TVA-763 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

34  49 

66  07 

1619 

TA 

TVA-76 

IDER 

4119 

DE  KALB 

34  43 

69  41 

1940 

TA 

TVA-749 

JACKSON  LOCK  I 

4192 

CLARKE 

91  99 

66  01 

11 

TA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

99  M 

69  46 

690 

C 

MRS.  ELLA  H.  ATERS 

JASPER  4  N 

4226 

WALKER 

99  54 

67  I* 

929 

'ftp 

*P 

JAMES  A.  BR-ITAIN 

JOftDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  97 

•6  1» 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  arc:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*'F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  resul t  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow ,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Tabic. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   montlily  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table,  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  Tliis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowf al 1  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowf al 1 . 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  hav^  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sliglitly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observat Ion  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trare,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  e leva t ions ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1 955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Oifice,  Washington 
25,  D.  C,  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data 
obta Ined  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  2nd  at  Ozark  6  NNW 

Lowest  Temperature:     53°  on  the  23rd  at  Valley  Head  and  on  the  22th  at 

Vernon 

Greatest  Total  Precipitation:     17.13  inches  at  Milstead 
Least  Total  Precipitation:     0.46  inch  at  Dancy  4  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:     10.98  inches  on  the  31st  at  Milstead 
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78. 6M 

93 

12  + 

63 

21 

0 

1  3 

0 

0 

0 

10.72 

4.25 

31 

.0 

0 

13 

5 

4 

EUFAULA 

89.0 

67.7 

78.4 

- 

2.9 

98 

4 

62 

23+ 

0 

11 

0 

0 

0 

8.73 

3.64 

1.72 

2S 

.0 

0 

15 

6 

2 

EVERGREEN 

89.4 

69.  1 

79.3 

96 

30 

63 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

3.29 

1.45 

4 

.0 

0 

8 

1 

1 

PDicm  riTv 

rKl^LU  LilT 

88.8 

94 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

4.78 

-  .66 

.94 

.0 

0 

8 

4 

0 

GENEVA 

88.7 

69.2 

79.0 

96 

3 

63 

20 

0 

18 

0 

0 

0 

10.93 

4.70 

5.64 

31 

.0 

0 

9 

4 

3 

GILBERTOWN 

90.7 

55.5 

76.1 

98 

3 

56 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

4.18 

1  .20 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

GREENVILLE 

88.3 

69.0 

78.7 

- 

2.3 

96 

12 

63 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

3.20 

-  2.34 

.96 

14 

.0 

0 

8 

2 

0 

HEADLAND 

88.8 

68.6 

78.7 

96 

2 

62 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

3.19 

1.14 

7 

.0 

0 

9 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

85.$ 

68.1 

4.0 

93 

1 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

6.37 

1.26 

1.88 

3 1 

.0 

0 

11 

5 

2 

LOCKHART 

88.2 

69.2 

78.7 

95 

13  + 

64 

22  + 

0 

14 

0 

0 

0 

9.  37 

3.00 

6 

.0 

0 

14 

6 

2 

NA  T  CHE  Z 

88. S 

63.3 

76.9 

95 

3  + 

59 

2 1 

0 

1  3 

0 

0 

0 

7.10 

2  .66 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

OZARK  5  NNW 

88.5 

57.5 

78,1 

- 

2.5 

99 

2 

61 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

7.06 

.81 

1.56 

31 

.0 

0 

9 

6 

2 

PHENU  CITY  2  NNW 

88.3 

68.3 

78.3 

97 

3 

63 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

3.  34 

1  .95 

24 

•  0 

0 

7 

3 

2 

r UiHMA 1 AnA 

89.3 

67.2 

78.3 

2.1 

93 

4 

60 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

6.16 

3.12 

2.19 

16 

.0 

0 

10 

6 

1 

SEALE 

89.0 

66.9 

78.0 

98 

2 

60 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

5.29 

2.25 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

THOMASVILLE 

87.6 

66.7 

77.2 

- 

3.6 

94 

4  + 

59 

21 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7.64 

3.00 

1.65 

8 

.0 

0 

12 

6 

3 

TROY 

87. 7M 

68. 3M 

78. OM 

- 

2.3 

94 

2  + 

59 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

10.31 

4.56 

6.75 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

WHATLEV 

90.1 

66.  1 

78.1 

96 

12  + 

60 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.08 

1.70 

16 

.0 

0 

10 

1 

1 

DIVISION 

78.2 

2.6 

6.76 

1.23 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

88.1 

69.3 

78.8 

94 

29 

63 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

4.93 

1  .66 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

CITRONELLE 

88.3 

69.1 

78.8 

_ 

2.6 

95 

12 

63 

21 

0 

11 

0 

0 

0 

7.17 

1.25 

2.60 

3 

.0 

0 

12 

5 

2 

CODEN 

90.1 

69.9 

80.0 

95 

1 

64 

27 

0 

19 

0 

0 

0 

4.33 

2.10 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

FAIRHOPE 

88.8 

70.6 

79.7 

1.7 

94 

30+ 

65 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

5.30 

-  .97 

1.39 

6 

.0 

0 

11 

4 

2 

FORT  MORGAN 

86.7 

75.2 

81.0 

92 

2 

70 

25  + 

0 

4 

0 

0 

0 

8.33 

4.15 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOBILE   WB  AIRPORT 

89.3 

70.9 

80.2 

.6 

93 

2 

66 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

5.69 

-  .62 

1.26 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

MOBILE 

89.1 

72.4 

80.8 

96 

3  + 

67 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

5.72 

2.20 

6 

.0 

0 

8 

5 

2 

ROBERTSOALE   1  E 

88.7 

68.8 

78.8 

94 

3+ 

63 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

9.64 

2.41 

11 

.0 

0 

12 

6 

4 

DIVISION 

79.8 

1.7 

6.41 

.07 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StaboD 

Piev  Ailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

iafitest  mile 

Dale  oi 
laslest  mile 

Midnight 

CST  j 

6:00  a 
CST 

Noon  1 
CST  j 

i 

6:00  p 
CST 

Trace 

1 

01-09 

10-.49 

66-OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

« 
« 

> 
< 

BIRIUNGHAK  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

5.8 

29 

SW 

22 

90 

93 

65 

71 

S 

1 

5 

3 

0 

0 

14 

64 

6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

4.7 

20++ 

NW 

20 

83 

89 

59 

63 

5 

2 

5 

1 

0 

1 

14 

8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

HE 

10 

7.4 

29++ 

SW 

7 

88 

89 

61 

74 

4 

4 

3 

3 

2 

0 

16 

6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

E 

14 

5.2 

34 

N 

20 

93 

95 

66 

75 

5 

7 

5 

1 

0 

1 

19 

54 

6 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 


-  116  - 


DAILY  PRECIPITATION 

AL«BUU 

AUCUST  1961 


Station 

Day  of  Month 

1  1  2  1 

3 

*  \ 

5  1 

6 

9 

10  1 

r 

"  1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

X 

31 

VILLE   1  NNW 

•  65 

•  87 

•  02 

1 .24 

2.29 

.23 

•  11 

.75 

.10 

•  42 

•  95 

* 

SON  CENTRAL  TOWER 

94 

.62 

•  12 

90 

I. 00 

RTA 

3. 

2e 

T 

1  .01 

■  15 

•  23 

■  65 

■  36 

T 

.02 

T 

04 

y 

y 

RTVlLLE   2  St 

ANOER  CITY  6  NC 

6. 

33 

T 

.10 

■  65 

I^IB 

.33 

T 

.20 

•  25 

•  01 

.01 

.31 

.46 

1.83 

1  17 

.USIA   1  NW 

>. 

24 

.  72 

•  22 

.08 

■  54 

•  50 

•  24 

•  66 

•  14 

■  06 
* 

05 

■ 

48 

• 

• 

07 

_ 

I 

STON  FAA  AIRPORT 

2. 

91 

T 

.16 

.32 

.03 

.14 

T 

T 

•02 

•  25 

1  .14 

t  3  S 

2. 

94 

.A6 

T 

•  35 

•  40 

.03 

.05 

.45 

.11 

.09 

ILL£  *  w 

2. 

B2 

2.77 

.05 

.09 

.04 

1  .28 

7  00 

30 

HS  2 

3. 

42 

.02 

.  1  2 

* 

RE   STATE  FARM 

e. 

6a 

•  AO 

,12 

.37 

■  66 

.68 

.27 

.45 

T 

1  .30 

.10 

■  08 

.06 

•  65 

'05 

'23 

62 

'02 

y 

02 

81 

1  8 

RN  )  SW 

3. 

94 

T 

T 

■  12 

.07 

.26 

.02 

T 

.16 

1.53 

.16 

T 

•  06 

1.50 

UGAVlULE    J  N 

2. 

60 

.26 

•  55 

.06 

.39 

.06 

.05 

.09 

1.12 

HEAD  LOCR  and  dam 

•  23 

• 

At 

• 

* 

.16 

HINETTE 

l\ 

93 

.15 

.52 

,  .66 

•  66 

•  16 

•  15 

07 

1  10 

RffN 

i. 

as 

.♦6 

.36 

4.05 

06 

•  67 

•  03 

e   HINA   2  H 

4. 

39 

T 

-20 

2.24 

.03 

T 

T 

.32 

1.56 

EMEH    *  SW 

2. 

46 

T 

.05 

•  94 

•  03 

T 

.14 

T 

.22 

•  39 

T 

T 

.69 

T 

T 

•  05 

.10 

•  13 

.13 

•  26 

'[nOSlEY   1  SE 

k. 

97 

•  30 

•  16 

.64 

.32 

.07 

!o6 
* 

y 

2  4* 

INGHAM  W8  AP  R 

3. 

96 

.95 

.36 

.29 

T 

■  64 

T 

T 

.23 

1 6 

•  01 

y 

y 

•  15 

*  73 

lOP 

3. 

09 

.12 

.08 

.84 

.73 

.16 

.11 

.67 

.18 

1. 

a2 

.19 

.45 

•  96 

.18 

T 

T 

.02 

.02 

.83 

.23 

1  .03 

■  12 

•  12 

.12 

.03 

90 

• 

96 

.  - 

05 

* 

2  79 

TON  )  SSE 

7! 

90 

•  ♦5 

'  1  9 
* 

•  95 

.31 

.70 

.36 

.40 

09 

* 

* 

*92 

.20 

'  29 

19 

*  14 

GEPORT  2  W 

6. 

17 

•  23 

*28 

•  60 

.51 

1  .24 

T 

•  09 

.37 

!o9 

•  06 

y 

*49 

KtfOOD 

1. 

94 

.29 

•  96 

.32 

•  52 

.45 

.02 

■  10 

.23 

.03 

•  50 

.16 

OlDGE 

9. 

•  64 

•  49 

.77 

.16 

■  06 

.04 

.16 

1.87 

.22 

.54 

4.1S 

.62 

■  10 

EN   3  NNW 

>'. 

01 

1  «7 

05 

* 

.29 

.32 

■  26 

1  '00 

01 

01 

01 

• 

• 

'01 

05 

01 

* .  , 

MILL   2  NW 

3. 

•  30 

1.02 

.53 

•  1 5 

.12 

30 

*07 

y 

'  86 

ON  HILL 

2. 

44 

■  03 

•  74 

.17 

.26 

.46 

.75 

.01 

CR  GROVE 

1 , 

70 

T 

T 

.55 

.06 

■  52 

.09 

T 

RE  SW 

„ 

y 

1  •  38 

•  11 

T 

.52 

•  1 1 

.  95 

.05 

.04 

y 

y 

X 

1  ^90 

REVILLE 

4. 

23 

•  08 

1.20 

■  12 

* 

o»t 

3 

BO 

•  75 

•  21 

•  16 

•  40 

.01 

■  12 

■  21 

.01 

•  27 

"25 

06 

'10 

*02 

04 

'  1* 

y 

02 

.25 

•  76 

OERSSURO 

73 

•  es 

1  .95 

.30 

.03 

I25 

.15 

1^20 

DERSeURG  WTft  PLANT 

a 

36 

•01 

.03 

* 

.20 

■  16 

.06 

■  01 

.59 

.30 

•  05 

.91 

3^90 

.  31 

■  58 

' 

• 

• 

* 

*  - 

* 

eORNE 

07 

*  1  A 
* 

T 

.03 

.71 

.44 

,  .97 

.03 

T 

.07 

*o 
*  * 

• 

T 

.  12 

"oik 
.06 

- 

TON 

3 

70 

T 

1.10 

T 

J* 

1  30 

1  30 

TON 

e 

29 

.10 

1  a  00 

T 

•  20 

T 

.55 

T 

T 

T 

T 

.10 

.10 

1.00 

.20 

1.20 

2.30 

T 

T 

T 

1I50 

N 

4 

33 

•  10 

2.10 

•  6* 

.03 

.01 

.40 

.24 

.04 

.02 

.66 

.02 

.01 

.04 

EE  SPRINGS  2  NW 

* 

.12 
* 

08 

.  06 

* 

* 

5  02 

ERT  STEAM  Plant 

'» 

13 

•  B9 
* 

.55 

62 

2*30 

INSvlLLE 

2 

66 

.05 

.13 

1.36 

.14 

■  02 

.03 

.02 

•  25 

.39 

.13 

He  I A  1  E 

5 

64 

.07 

.45 

.63 

.02 

.06 

•  23 

I37 

•  02 

1.69 

1.20 

.26 

.42 

OVA 

3 

36 

.52 

.50 

.64 

■  12 

.36 

1.01 

.21 

OH  TON 

62 

* 

99 

10 

* 

36 

77 

.71 

•  18 

•  19 

1  4 

'3* 

■  16 

VILLE 

J 

73 

1.04 

.51 

¥  *  N 

46 

•  11 

.35 

MLLE 

1 

43 

* 

.06 

1.04 

.22 

ON 

40 

•  01 

3  25 

1  12 

• 

*  * 

• 

* 

2 

12 

.01 

I2I 

1  6 

'rtl 

*fli 

nuR  A 

1 

61 

.07 

.12 

aUR  SUBSTATION 

2 

21 

.04 

.39 

.36 

.04 

.36 

A 

2 

3a 

.43 

*  19 

.07 

.55 

.37 

.77 

JPOLIS  LOC^  AND  DAM 

I 

1 3 

1  fts 

80 

.47 

10 

•  1  7 

1 

07 

39 

.46 

iAN  FAA  AIRPORT 

96 

•  01 

•  0< 

■  01 

* 

•  44 

.21 

•  04 

.01 

• 

* 

.33 

* 

SL€  SPRINGS 

3 

39 

30 

KOI 

18 

.11 

69 

'71 

*  14 

12 

64 

.60 

•  10 

.10 

.30 

65 

i?* 

.10 

U80 

T 

T 

.15 

■  05 

.60 

1.05 

T 

6.58 

4 

09 

.02 

.20 

.18 

■  73 

•  06 

.09 

1.95 

.07 

X> 

40 

* 

ERPRISE 

10 

72 

* 

•  IB 

*«• 

1  00 

1.80 

.39 

1 5 

•  10 

I  9 

• 

40 

1  26 

28 

.15 

4,25 

kULA 

B 

73 

'2* 

16 

.94 

.24 

62 

T 

•  1  3 

•  67 

•  0* 

*1< 

1  '  T2 

'  39 

1  .69 

•  02 

.74 

SCREEN 

J 

.29 

.20 

1.45 

•  45 

•  12 

'.15 

.25 

T 

T 

.04 

.19 

anOPE 

5 

30 

.21 

.25 

1.39 

1  .02 

.03 

.55 

•  04 

.11 

.56 

.11 

.09 

.47 

.10 

.0  OPEN  POND  TOWER 

1  »5 

1  .86 

1 .  35 

•  34 

.74 

.16 

•  20 

.05 

3.  30 

•  87 

•  40 

.66 

■  76 

(VILLE 

1 

.6^ 

.25 

■  33 

•  51 

LS  CITV  BLK.  PONO  TwR 

3 

.49 

.80 

1.72 

*  J  J 

.23 

LEV 

3 

.37 

.05 

•  73 

.02 

.28 

.23 

.32 

1.73 

.01 

ETTE 

2 

.77 

.83 

•  35 

•  06 

•  01 

.25 

.07 

.96 

•  04 

.18 

07 

- 

•  06 

29 

08 

•  16 

r  DEPOSIT 

4 

.3' 

•  02 

•  24 

' 

* 

,05 

' 

.06 

•  54 

T  MORGAN 

8 

.93 

30 

2*50 

4  15 

•  63 

■  70 

T  PATKE 

3 

.96 

T 

T 

^  *ot 

22 

.01 

•  12 

T 

T 

T 

.23 

T 

.23 

SCO  CITV 

4 

.7B 

T 

•  94 

•  83 

T 

'  i& 

.74 

.76 

T 

T 

•  09 

.26 

.32 

T 

T 

•  47 

T 

T 

T 

1 

03 

1  14 

•  16 

' 

* 

>OEN  GAS  PLANT 

1 

.4' 

*  32 

12 

•  10 

NESVILLE 

2 

.22 

08 

.01 

•  20 

T 

.06 

02 

•  08 

1  .67 

3EN  CITT 

3 

.30 

.15 

T 

•  22 

.17 

T 

.06 

Tm 

3 

.34 

.00 

.02 

.29 

•  48 

•  55 

10 

•  05 

•  03 

1.2 

•  0 

* 

* 

* 

* 

" 

.11 

* 

* 

5.64 

>G|ANNA 

•05 

•  16 

dERTOWN 

4 

.la 

•  60 

•  12 

.  T 

SAS 

» 

.33 

•  9i 

.11 

.41 

.18 

lis 

•  67 

1.32 

.55 

EN  BAT 

7 

.22 

1>8A 

.15 

.04 

.74 

_ 

.05 

.09 

•  02 

.11 

T 

•  68 

•  88 

•  18 

1.26 

^NSBORO 

B 

.B4 

.26 

•  0' 

.  60 

■  30 

,.56 

4.22 

NVILLE 

3 

.20 

**• 

^^21 

•  11 

.16 

•  03 

,09 

.02 

•  61 

■  SMOKES  POST  OFFICE 

1  6 

.49 

'  * 

*03 

02 

'51 

■  06 

20 

01 

1  50 

1  .47 

T 

.04 

1.04 

^EftSVlLLE 

2 

.19 

.16 

•  27 

•  1; 

1.64 

TERSVILLE  TVA 

2 

.79 

•  61 

•  22 

•  84 

.01 

T 

.23 

T 

.02 

•  58 

T 

EttSVILLE  0AM 

1.10 

* 

.07 

irviLLE 

1 

I2: 

.28 

1  '41 

*  14 

.09 

LTOM 
ItEVILLE 

t 

.94 

•  12 

•  01 

1 

.37 

.45 

.2! 

•  67 

)LANO 

9 

•  It 

.76 

1.14 

.02 

•  32 

•  04 

.12 

•  09 

•  64 

.02 

.47 

•  34 

.68 

"•LAND  HOME 

6 

•  91 

.80 

•  10 

T 

1.27 

- 

- 

.  32 

•  19 

.12 

•03 

.30 

1.66 

4T0WER 

10 

•  93 

5.10 

•  15 

.2B 

*'§■ 

•  30 

♦'.CS 

4 

•  41 

^. 

3  22 

•09 

<rSV1LLE  SUBSTA 

2 

•  a* 

.31 

.47 

.11 

l32 

T 

.61 

•  59 

.12 

3.12 

Y&VILLE  MB  AP 

; 

•  31 

T 

.54 

T 

•  25 

T 

•  47 

•  46 

•  12 

T 

.30 

^TLCVILLE 

2 

.93 

.09 

1.31 

.03 

.12 

•  61 

.14 

•  IC 

.05 

2 

.61 

.07 

1.45 

•  35 

.09 

•  7C 

.04 

T 

1 

.0 

.21 

T 

•  23 

•  18 

.06 

T 

•  22 

T 

T 

•  01 

.26 

T 

T 

T 

.16 

'XSONVILLE  2  SH 

.a 

.55 

•  43 

T 

.01 

.31 

T 

T 

nzn  *  N 

i 

.94 

.20 

.74 

.15 

.04 

1.02 

•  32 

.47 

.01 

.01 

T 

T 

JUN  OAH 

4 

.6 

.2 

.49 

•  32 

•  IC 

.08 

.0 

.03 

.70 

.79 

2.65 

« 

.4 

.70 

•  2T 

.44 

•  09 

.11 

•  0! 

.10 

U53 

.11 

.25 

1.95 

3 

.7 

•  13 

1.80 

U40 

•  IC 

T 

.1! 

T 

T 

•  15 

1 

.2 

■  1 

.02 

■  60 

.04 

.43 

•  02 

.02 

.55 

4 

.9 

i 

.10 

i^2e 

.19 

.02 

.13 

1.42 

•  19 

•  71 

■O4 

.31 

S**  ttlmmocm  DOiM  toUowlng  Sutton  indai. 


-  117  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAU 


la 

Day  of  Month 

station 

3 

4  1 

5" 

6 

7 

 1 

8  1 

9 

10 

1 

11 

 L 

12 

13  ]  14 

15 

 1 

16 

.  L 

17  1  18 

 1  

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29  1  30 

 1  

i 

LOCKHART 

r  9.37 

.26 

.54 

.25 

3.00 

.57 

.43 

.16 

T 

.15 

T 

.86 

.01 

.04 

.01 

.13 

.35 

1.69 

.  13 

LOUISVILLE 

•  03 

.15 

.67 

.22 

•  08 

2.55 

.42 

•  95 

1.86 

.29 

.34 

.20 

T 

MADISON 

2*77 

.76 

•  09 

.se 

.47 

.87 

Ufa 

.46 

.96 

•  12 

•  15 

.42 

.03 

MARION  1  N 

6  64 

.61 

.34 

2.65 

1.14 

.04 

.15 

1.32 

MARION  JUNCTION 

7.63 

T 

1.15 

1.60 

2.47 

■  55 

.05 

.08 

.02 

.42 

1.20 

.65 

1.37 

.12 

T 

1.64 

.53 

T 

T 

.09 

.31 

.10 

.01 

.10 

.50 

MARTIN  0AM 

.05 

.05 

1.05 

.44 

.29 

.43 

.01 

.72 

.17 

.24 

3 

MATHEWS   1  SSW 

1  ft  77 

1.10 

T 

.40 

.  63 

1.20 

MELVIN 

3  72 

1.21 

.53 

•  02 

.27 

•  72 

.33 

HERT2    PONDVILLE  TOWER 

2.19 

.35 

.25 

.15 

1.22 

MILLERS  FERRY 

7*  ?> 

1.32 

.01 

.06 

.37 

.05 

.13 

.32 

.02 

T 

.27 

.21 

T 

T 

MI LSTCAO 

.42 

.18 

.73 

.11 

•  44 

.16 

3.44 

.04 

.02 

.61 

.0 

MINTER   3  NU 

1  *o« 

•  02 

.58 

.03 

.03 

.05 

.16 

.03 

.71 

.07 

•  16 

HiTCHELL  DAM 

263 

.15 

,37 

.09 

.08 

.03 

.43 

.16 

.95 

.09 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5.69 

.40 

T 

T 

T 

1.24 

.02 

.51  .05 

K26 

.25 

.55 

T 

.08 

.02 

.92  .39 

.20 

2.20 

.68 

.70 

.12 

T 

1.00 

.17 

T 

MONTE  SANO 

>  *«i 

.20 

.59 

•  08 

.32 

.95 

1.21 

.16 

HON  T  £  V  A  L  L  0 

T 

.02 

•  05 

1.77 

.90 

.21 

.20 

T 

7 

T 

T 

MONTGOMERY  WB  AP 

6  92 
* 

.02 

T 

T 

.36 

.03 

.07 

T 

.03 

T 

.11 

T 

.30 

•  74 

•  01 

.02 

.15 

.05  ,10 

4 

MOULTON 

3.14 

.47 

.11 

•  05 

.70 

•  04 

1.39 

.38 

HOULTON  2 

.53 

.05 

•  73 

.34 

T 

1*25 

.40 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

.27 

T 

T 

T 

T 

T 

1*50 

1.14 

•  30 

•  90 

T 

7*10 

T 

.67 

T 

.08 

2.66 

.17 

.30 

.94 

T 

1>96 

.08 

.13 

•  07 

T 

T 

.04 

.26 

.48 

• 

1.S6 

U06 

.21 

NEW  MARKET 

2.26 

.40 

.04 

.20 

.40 

.20 

.10 

.55 

.20 

.23 

.12 

.50 

.13 

.  32 

.24 

.15 

.07 

.21 

•  62 

3. 

NEWTON*"^^^  ^ 

I0I32 

.24 

.62 

.29 

1.95 

1  .52 

T 

.90 

.95 

.03 

.24 

.08 

T 

■  10 

.55 

.62 

.33 

1 

T 

.20 

.76 

2.25 

.05 

■  10 

•  25 

1.42 

T 

OPEL  1 KA 

3*67 

.12 

.07 

.45 

.21 

.35 

.11 

T 

1.45 

.23 

.07 

•  13 

OARVILLE 

2.99 

.91 

.09 

.14 

1.03 

•  52 

.09 

T 

•  21 

1.33 

.96 

.03 

.87 

.02 

.71 

T 

.05 

•  09 

.10 

T 

T 

.05 

T 

.06 

.40 

.67 

•  14 

1 

.31 

1-90 

.05 

.30 

2.73 

1.54 

.98 

1  .64 

•  74 

.16 

PELL  CITY   1  rtUt 

2  36 

.06 

1.08 

.05 

.20 

.62 

.06 

.04 

PERRYVILLE 

3.09 

T 

1.14 

.17 

•  70 

•  02 

.08 

.33 

T 

T 

T 

I 

T 

•  18 

PHEN IX  CI TY  2  NNW 

•  02 

•  65 

•  27 

.15 

.25 

.01 

U95 

i.ao 

.03 

•  15 

PI CKENSV 1 LLE 

.48 

T 

•  36 

.47 

.40 

1*80 

•  40 

1.05 

J, 

PINE  LEVEL 

6*95 

1.5S 

.10 

.42 

.14 

•  49 

.11 

.12 

4i 

PLANTERVILLE  2  SSE 

2.71 

.95 

•  02 

•  65 

•  09 

T 

.35 

T 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

T 

.30 

.92 

•  21 

T 

.21 

1.10 

.45 

.10 

4*46 

.20 

.57 

.09 

.25 

.10 

•  23 

.46 

•  05 

.02 

.19 

.13 

2, 

•  05 

T 

•  65 

.94 

T 

28 

.02 

1  .43 

.04 

16 

•  02 

9, 

PUSHMATAHA 
M 

6*16 

.12 

.16 

.50 

2.19 

•  62 

.41 

•  61 

.59 

.11 

•  07 

RAINSVILLE 

1*47 

•  08 

.56 

•  01 

.20 

.17 

.30 

.03 

.12 

•  43 

1.20 

2.10 

.50 

1.05 

REDSTONE  ARSENAL 

T 

.57 

.70 

.06 

•  10 

1.40 

.34 

•  22 

li 

27 

.08 

.  24 

.09 

R 1 VER  rALLS 

7  07 

.40 

.92 

.05 

.12 

.75 

.23 

.15 

.65 

.07 

T 

.72 

.32 

.07 

.06 

.08 

Io3 

.43 

.60 

•  12 

.25 

li 

ROBERTSDALE  1  E 

9.64 

1.27 

1.60 

.91 

.16 

2.41 

.57 

1.40 

.19  .23 

.18 

.05 

.08 

.01 

.11 

ROCKFORD 

at 

.60 

■  60 

.35 

.90 

•  20 

2. 

ROCK  HILLS 

T 

.14 

.71 

.17 

.02 

•  19 

.13 

1.08 

•  27 

RUSSELLV 1 LLE 

1.03 

.20 

.18 

3  70 

03 

RUSSELLViLLE  Z 

589 

.10 

T 

.20 

.15 

.17 

3.64 

!20 

U09 

.34 

SAINT  BERNARD 

5.36 

1-97 

1.70 

.01 

.01 

.38 

.21 

.68 

.04 

•  07 

.02 

tAVDC-^'^  STATE  FARM  A  U 

1.10 

.89 

•  09 

.04 

.05 

.46  .26 

1. 

.04 

•  97 

.07 

.08 

.18 

•  27 

.24 

.03 

SCOTTSBORO 

•  18 

32 

T 

1  00 

26 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

2  04 

.05 

.95 

.04 

■  01 

.27 

.25 

.35 

.12 

SEALE 

S.29 

.32 

.04 

.10 

1.25 

.05 

•  09 

.05 

2.25 

.13 

.29 

.17 

i* 

T 

.41 

.54 

.18 

.26 

.03 

.18 

T 

T 

.01 

T 

•  01 

'  1  • 

.11 

* 

2.02 

.21 

.32 

.11 

1.23 

.29 

SLOCOMB 

T 

•  03 

T 

1.07 

.07 

■  14 

02 

93 

3.25 

S  NOW  HILL 

*74 

.30 

•  39 

.05 

SOUTH  HILL 

1.39 

.39 

.42 

.14 

.03 

.06 

.07 

.30 

•  39 

.78 

.04 

.10 

.84 

.06 

3*08 

■  99 

.16 

•  09 

.24 

1.60 

1.00 

1.62 

uoo 

.10 

1 ,20 

1  87 

•  02 

•  08 

2i 

SYLVANIA 

1*91 

.42 

.03 

.54 

.04 

.19 

.04 

.46 

.08 

TALLADEGA 

3.73 

.02 

.33 

.76 

T 

.16 

UOO 

.05 

.11 

•  02 

1. 

THOMASV I lle 

7.64 

•  31 

.13 

.94 

1  .65 

.88 

1  .02 

.02 

.81 

.13 

1.07 

.17 

•  17 

.21 

.06 

T 

THORSBY  £XP  STAT  ION 

.07 

.  39 

.08 

.04 

.62 

•  26 

2. 

thurlow  dam 

10*06 

•  29 

.60 

.14 

.  36 

.36 

.41 

.  38 

•  35 

3*06 

•  10 

.97 

3. 

2*4* 

.60 

.01 

.02 

.02 

.08 

.02 

.08 

.30 

.10 

.86 

.19 

trafford 

2.55 

1  .22 

.20 

.07 

.05 

•  24 

.06 

.31 

.45 

.05 

.36 

.09 

•  91 

•  58 

.32 

.43 

6. 

TUSCALOOSA  FAA  A t RPORT 

*1 174 

.07 

.03 

.07 

.12 

.07 

.67 

.62 

T 

•  09 

T 

T 

Tuscaloosa  ol i ver  dam 

1  *7S 

.28 

.05 

.  38 

.30 

.27 

.01 

.10 

.26 

.02 

.17 

1^96 

•  02 

•  92 

.24 

?• 

UNION  SPRINGS  5  S 

4.82 

1.20 

T 

T 

.50 

.10 

.30 

.25 

•  47 

.19 

.40 

1> 

UNI  on TOWN 

.65 

2.35 

.92 

.17 

1.05 

T 

T 

I 

VALLEY  HEAD 

.04 

2.27 

.42 

.12 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.04 

T 

T 

.08 

T 

.06 

.07 

3*7* 

.06 

.13 

.66 

•  70 

waol?y 

4*43 

.03 

1.12 

1.29 

.57 

.21 

.24 

•  04 

.07 

WALLACE  2  E 

5.79 

.10 

.15 

.90 

.70 

1.00 

.56 

T 

T 

.66 

T 

.46 

.26 

T 

T 

T 

.33 

.661  T 

WALNUT  GROVE 

.14 

.95 

1.27 

•  43 

.15 

1. 

WATERLOO 

2.90 

.03 

•  43 

•  94 

.01 

lot 

.55 

I12 

.74 

WEST  BLOCTON 

3.05 

.40 

.70 

.40 

.20 

•  35 

•  10 

WETUMPKA 

7,63 

1.67 

.02 

.37 

T 

.81 

.01 

.03 

T 

.05 

7 

•  39 

T 

T 

.23 

3. 

WHATLEY 

4.06 

.04 

.11 

.06 

.45 

.12 

.23 

.13 

1.70 

.03 

.08 

.30 

•  21 

.43 

WHEELER  DAM 

5.49 

.30 

T 

T 

T 

T 

•  05 

K45 

.50 

.04 

.40 

2^60 

.15 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.17 

.70 

.13 

.50 

.90 

.30 

T  T 

•  40 

.10 

.04 

T 

•  10 

WILSON  DAM 

2.80 

.10 

T 

T 

1.80 

.10 

.30 

.50 

WINFIELD  2  SW 

5.88 

.16 

.14 

.63 

•  38 

.07 

3.52 

.17 

YATES  HYDRO  PLANT 

8.31 

.04 

1.67 

.08 

.81 

.21 

.14  .06 

•  12 

.42 

1.88 

.05 

.58 

YOUNGS  STORE 

1.72 

•  62 

.44 

.46 

.20 

S«s  [•leience  note*  lollowing  Slallon  IndM 


-  118  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

B 

a 

a 

1   1  2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

n 

IS 

16 

17  j 

16 

19  1 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  j 

31 

Avei 

ERTVILLE  2  SE 

MAX 

92 

91 

90 

87 

87 

90 

86 

80 

83 

88 

99 

88 

99 

89 

82 

76 

83 

84 

85 

84 

82 

82 

81 

95 

85 

61 

60 

84 

90 

94 

90 

85. 

7 

HIN 

ti 

66 

69 

65 

68 

64 

65 

64 

65 

65 

67 

69 

69 

60 

59 

62 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

59 

64 

63 

63 

66 

66 

67 

69 

66 

64. 

1 

XANOER   CITY   6  NE 

MAX 

9» 

93 

97 

91 

93 

85 

82 

84 

88 

92 

94 

94 

91 

88 

84 

85 

87 

86 

86 

89 

86 

87 

86 

79 

79 

79 

89 

94 

94 

89 

81 

89. 

0 

MIN 

63 

66 

65 

65 

56 

67 

66 

63 

64 

64 

65 

66 

65 

62 

68 

64 

58 

56 

63 

56 

59 

57 

59 

62 

65 

64 

66 

61 

62 

65 

66 

63. 

CEVILLE 

MAX 

94 

96 

95 

93 

92 

90 

89 

97 

88 

90 

92 

94 

93 

90 

90 

96 

65 

98 

68 

88 

84 

85 

87 

84 

86 

87 

91 

92 

v94 

96 

89 

89. 

9 

MIN 

70 

72 

70 

67 

69 

68 

69 

68 

69 

68 

70 

72 

74 

70 

69 

70 

68 

68 

66 

65 

61 

64 

62 

65 

66 

67 

66 

68 

•*^T0 

74 

72 

69. 

3 

•LUSIA   1  NM 

MAX 

9i> 

94 

92 

87 

91 

87 

82 

81 

84 

90 

93 

92 

94 

94 

92 

97 

86 

89 

88 

86 

86 

85 

86 

87 

79 

77 

77 

86 

■90 

92 

86 

87. 

6 

MIN 

68 

6S 

69 

66 

70 

68 

68 

67 

66 

67 

69 

67 

68 

69 

67 

68 

64 

67 

66 

63 

63 

62 

64 

64 

64 

62 

62 

65 

66 

66 

7 1 

66. 

3 

ISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

95 

92 

94 

92 

92 

84 

77 

87 

86 

92 

94 

94 

93 

90 

78 

88 

91 

89 

90 

86 

85 

89 

83 

80 

62 

82 

90 

94 

9S 

91 

81 

86. 

i 

MIN 

69 

71 

70 

66 

72 

70 

69 

69 

70 

68 

70 

70 

67 

64 

70 

66 

62 

59 

64 

60 

61 

62 

66 

67 

66 

70 

70 

68 

68 

70 

72 

67. 

3 

ENS  2 

MAX 

93 

93 

92 

88 

93 

89 

89 

88 

89 

99 

95 

94 

93 

92 

79 

71 

82 

88 

89 

86 

63 

79 

79 

86 

65 

85 

95 

86 

91 

92 

93 

87, 

6 

MIN 

66 

69 

67 

62 

62 

66 

66 

67 

63 

65 

64 

65 

65 

60 

67 

60 

59 

60 

61 

63 

60 

56 

59 

62 

62 

61 

62 

64 

60 

67 

67 

63. 

2 

ORE   STATE  FARM 

MAX 

92 

94 

92 

89 

88 

82 

80 

82 

69 

92 

92 

94 

92 

94 

89 

89 

88 

88 

89 

90 

86 

90 

96 

84 

79 

80 

89 

91 

94 

92 

89 

68 

5 

MIN 

71 

72 

66 

70 

70 

69 

66 

69 

67 

67 

69 

70 

73 

69 

69 

70 

68 

70 

67 

66 

61 

65 

67 

67 

67 

64 

63 

69 

69 

70 

72 

66 

2 

URN    3  SW 

MAX 

95 

96 

97 

97 

92 

9S 

84 

85 

90 

92 

93 

97 

91 

93 

88 

87 

90 

91 

89 

90 

91 

89 

99 

88 

76 

78 

83 

91 

93 

94 

88 

90 

1 

MIN 

66 

70 

69 

70 

66 

69 

69 

66 

64 

67 

66 

69 

68 

66 

70 

67 

65 

64 

65 

60 

62 

58 

64 

64 

67 

68 

66 

66 

69 

69 

71 

66 

5 

HHEAO   LOCK.  AND  DAM 

MAX 

93 

93 

94 

9* 

91 

94 

90 

81 

89 

89 

93 

94 

95 

91 

91 

80 

73 

89 

88 

87 

87 

67 

87 

87 

83 

83 

83 

87 

92 

95 

93 

86 

8 

MIN 

66 

69 

71 

67 

64 

67 

65 

69 

66 

67 

68 

70 

70 

64 

67 

67 

66 

64 

63 

64 

63 

60 

66 

66 

64 

65 

69 

67 

68 

69 

71 

66 

6 

MINETTE 

MAX 

93 

92 

87 

89 

86 

63 

79 

83 

88 

91 

90 

93 

93 

93 

91 

89 

87 

88 

88 

99 

85 

69 

90 

63 

80 

80 

85 

90 

94 

93 

90 

88 

1 

MIN 

73 

74 

72 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

69 

66 

65 

65 

66 

69 

72 

66 

65 

68 

63 

71 

71 

69 

5 

LE   MINA   2  N 

MAX 

95 

96 

92 

93 

95 

91 

85 

91 

89 

94 

96 

95 

89 

95 

77 

83 

98 

87 

90 

86 

87 

88 

82 

63 

94 

89 

93 

96 

95 

86 

89 

3 

HIN 

70 

70 

71 

64 

65 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

68 

69 

62 

61 

64 

62 

62 

63 

63 

59 

65 

65 

65 

63 

68 

65 

68 

69 

69 

65 

8 

SEMER   <.  SW 

MAX 

•95 

94 

94 

91 

96 

89 

80 

88 

88 

92 

95 

92 

90 

90 

82 

87 

88 

68 

88 

89 

85 

87 

87 

84 

83 

83 

90 

92 

95 

93 

64 

86 

9 

MIN 

67 

69 

70 

66 

63 

70 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

61 

72 

69 

62 

62 

63 

59 

62 

60 

67 

66 

66 

64 

68 

66 

66 

68 

73 

66 

3 

HINGHAM  WB  AP 

MAX 

9'> 

95 

94 

92 

93 

87 

80 

85 

87 

90 

91 

95 

90 

90 

80 

64 

86 

89 

89 

88 

85 

87 

86 

84 

82 

84 

89 

92 

96 

94 

85 

86 

6 

MIN 

70 

73 

73 

70 

66 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

65 

72 

67 

64 

67 

68 

62 

62 

64 

69 

68 

70 

67 

71 

70 

70 

75 

74 

69 

7 

NTLEY 

MAX 

95 

96 

94 

90 

92 

92 

82 

79 

87 

92 

93 

95 

95 

94 

93 

98 

86 

90 

90 

86 

91 

99 

90 

90 

76 

79 

94 

86 

95 

96 

90 

89 

7 

MIN 

65 

67 

70 

69 

70 

70 

68 

67 

64 

66 

67 

68 

70 

66 

68 

70 

63 

66 

66 

59 

63 

61 

65 

66 

66 

64 

64 

65 

67 

71 

70 

66 

6 

WTON   3  SSE 

MAX 

9<. 

93 

88 

94 

85 

84 

82 

85 

91 

93 

94 

95 

93 

94 

89 

98 

88 

89 

87 

89 

97 

90 

66 

84 

76 

78 

88 

93 

95 

91 

93 

68 

9 

MIN 

67 

69 

68 

69 

71 

70 

68 

68 

66 

66 

67 

68 

70 

68 

69 

71 

67 

71 

68 

63 

63 

63 

66 

65 

66 

64 

64 

74 

68 

70 

73 

67 

7 

OOEPORT  2  W 

MAX 

96 

91 

88 

93 

93 

92 

85 

86 

89 

93 

93 

91 

87 

81 

88 

99 

87 

88 

85 

84 

88 

85 

81 

87 

85 

90 

95 

93 

93 

84 

88 

3 

MIN 

66 

68 

67 

61 

60 

63 

63 

65 

62 

64 

66 

66 

66 

59 

65 

57 

59 

59 

60 

61 

61 

59 

60 

62 

64 

65 

65 

66 

65 

64 

67 

63 

1 

ERA  2  SW 

MAX 

95 

90 

95 

93 

94 

87 

82 

85 

90 

92 

95 

94 

90 

90 

85 

80 

90 

90 

68 

99 

85 

90 

88 

84 

86 

88 

89 

92 

95 

95 

90 

69 

5 

HIN 

65 

68 

70 

67 

60 

69 

67 

68 

70 

66 

66 

68 

69 

67 

69 

67 

61 

62 

61 

59 

60 

59 

63 

65 

66 

66 

64 

65 

65 

67 

71 

65 

5 

DEN   3  NNW 

MAX 

93 

93 

93 

90 

93 

89 

80 

86 

92 

95 

93 

93 

91 

92 

89 

88 

88 

90 

90 

90 

84 

89 

89 

89 

79 

76 

88 

92 

95 

93 

90 

89 

5 

HIN 

69 

71 

70 

70 

68 

71 

68 

70 

68 

67 

68 

71 

71 

69 

68 

69 

66 

66 

65 

65 

62 

63 

66 

66 

63 

66 

64 

67 

68 

70 

72 

67 

6 

P  HILL   2  NW 

MAX 

94 

94 

95 

94 

90 

92 

85 

83 

86 

89 

92 

92 

92 

92 

66 

85 

85 

84 

66 

86 

87 

86 

69 

84 

78 

79 

80 

83 

92 

93 

90 

87 

9 

HIN 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

68 

65 

65 

66 

67 

68 

67 

63 

65 

66 

59 

60 

61 

59 

65 

58 

60 

60 

63 

65 

67 

69 

63 

66 

67 

64 

7 

TRE   i  SW 

MAX 

95 

95 

94 

94 

91 

95 

92 

84 

85 

89 

93 

93 

94 

89 

86 

74 

89 

89 

88 

89 

87 

85 

90 

67 

80 

83 

82 

99 

95 

97 

94 

89 

2 

MIN 

69 

69 

69 

66 

61 

66 

67 

66 

67 

65 

67 

67 

66 

61 

65 

62 

58 

60 

60 

57 

60 

57 

62 

63 

64 

68 

69 

64 

65 

67 

70 

64 

5 

TREVILLE 

MAX 

94 

97 

93 

97 

94 

95 

89 

84 

97 

89 

93 

96 

95 

94 

83 

85 

82 

90 

90 

90 

91 

85 

89 

86 

85 

83 

93 

86 

93 

95 

94 

90 

0 

MIN 

66 

69 

72 

69 

64 

70 

68 

70 

70 

68 

68 

71 

70 

65 

70 

68 

66 

64 

64 

65 

64 

60 

65 

65 

64 

65 

68 

67 

68 

70 

70 

67 

3 

lOM 

MAX 

94 

95 

95 

90 

93 

88 

80 

89 

91 

92 

94 

96 

94 

93 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

86 

90 

91 

89 

86 

95 

89 

93 

95 

92 

94 

90 

8 

MIN 

67 

68 

70 

68 

65 

68 

67 

67 

64 

63 

65 

65 

69 

66 

67 

67 

66 

65 

62 

63 

59 

59 

63 

62 

62 

60 

62 

65 

66 

66 

70 

65 

0 

LOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

94 

93 

93 

95 

92 

91 

79 

86 

89 

91 

92 

92 

90 

88 

82 

88 

99 

99 

87 

83 

86 

67 

81 

80 

90 

88 

93 

95 

92 

80 

88 

1 

HIN 

67 

68 

70 

68 

68 

70 

66 

68 

70 

67 

68 

71 

69 

62 

70 

65 

60 

60 

61 

62 

62 

60 

64 

62 

67 

64 

68 

66 

67 

68 

71 

66 

1 

RONELLE 

MAX 

93 

93 

89 

94 

89 

85 

74 

87 

89 

91 

91 

95 

94 

91 

9 1 

89 

88 

99 

68 

89 

85 

67 

88 

86 

64 

61 

95 

89 

93 

85 

91 

88 

5 

MIN 

73 

74 

69 

70 

72 

67 

70 

68 

69 

70 

71 

73 

69 

69 

71 

67 

70 

67 

68 

63 

65 

68 

68 

66 

66 

65 

70 

71 

71 

71 

69 

1 

NTON 

MAX 

93 

93 

90 

95 

92 

93 

87 

81 

85 

99 

92 

94 

93 

92 

88 

85 

87 

88 

89 

87 

89 

85 

90 

88 

60 

79 

90 

99 

92 

94 

90 

88 

5 

MIN 

66 

69 

69 

66 

62 

72 

67 

67 

68 

66 

67 

69 

69 

65 

69 

65 

62 

66 

68 

60 

62 

59 

62 

66 

65 

64 

66 

64 

65 

68 

70 

65 

9 

TTON 

MAX 

96 

95 

95 

92 

96 

85 

82 

86 

93 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

87 

89 

87 

87 

99 

88 

89 

83 

79 

66 

99 

91 

94 

89 

92 

69 

5 

MIN 

65 

65 

65 

62 

68 

65 

67 

65 

64 

69 

68 

69 

70 

67 

68 

64 

63 

65 

63 

60 

62 

60 

64 

64 

64 

60 

67 

68 

67 

64 

69 

65 

■  1 

EN 

MAX 

95 

94 

89 

90 

85 

86 

87 

89 

90 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

90 

89 

91 

93 

91 

82 

91 

91 

69 

86 

94 

99 

89 

94 

93 

93 

90 

■  1 

MIN 

70 

72 

74 

70 

72 

72 

70 

73 

70 

69 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

73 

71 

69 

66 

65 

66 

69 

70 

70 

65 

64 

70 

69 

70 

70 

69 

.9 

TON 

MAX 

92 

94 

94 

96 

91 

94 

88 

82 

86 

88 

92 

94 

94 

93 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

83 

89 

86 

85 

82 

92 

90 

92 

95 

93 

89 

*  5 

MIN 

71 

72 

74 

70 

68 

72 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

68 

70 

69 

67 

68 

67 

67 

63 

63 

68 

68 

65 

66 

65 

68 

70 

72 

73 

69 

.9 

ATUR 

MAX 

93 

95 

93 

91 

90 

93 

88 

87 

85 

88 

92 

95 

96 

88 

70 

9  3 

86 

87 

88 

87 

61 

87 

88 

83 

85 

95 

88 

92 

95 

95 

86 

•  3 

MIN 

71 

71 

72 

67 

66 

69 

69 

66 

65 

66 

68 

69 

70 

62 

65 

63 

62 

63 

64 

63 

66 

60 

63 

65 

66 

65 

66 

67 

69 

70 

71 

66 

.5 

OPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

90 

93 

92 

96 

90 

93 

87 

81 

87 

89 

92 

93 

93 

90 

88 

85 

88 

99 

69 

88 

84 

88 

66 

79 

83 

94 

89 

92 

94 

93 

88 

.8 

MIN 

69 

71 

72 

6  6 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

69 

67 

65 

64 

68 

70 

69 

66 

65 

66 

67 

70 

72 

66 

■  7 

IAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

96 

93 

93 

84 

80 

86 

88 

91 

99 

92 

96 

92 

92 

99 

99 

86 

95 

89 

89 

88 

88 

78 

75 

76 

99 

93 

90 

79 

86 

87 

•  8 

HIN 

73 

74 

74 

71 

71 

66 

69 

69 

65 

66 

65 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

74 

72 

70 

.4 

>LE  SPRINGS 

MAX 

91 

90 

92 

91 

90 

93 

87 

85 

97 

95 

88 

91 

91 

87 

75 

73 

67 

86 

85 

82 

79 

84 

83 

82 

83 

81 

89 

90 

91 

93 

86 

>2 

HIN 

67 

68 

69 

65 

63 

65 

67 

67 

66 

63 

63 

61 

65 

62 

58 

57 

61 

63 

65 

62 

67 

65 

68 

69 

70 

64 

5 

iRPRISE 

MAX 

95 

95 

90 

92 

85 

77 

83 

87 

92 

91 

94 

95 

94 

96 

88 

87 

85 

85 

89 

88 

90 

86 

74 

78 

87 

93 

93 

86 

97 

88 

0 

MIN 

72 

72 

72 

69 

71 

72 

68 

69 

67 

70 

70 

72 

68 

69 

70 

67 

69 

68 

69 

63 

64 

67 

68 

66 

66 

69 

73 

71 

73 

73 

69 

.2 

tULA 

MAX 

97 

97 

97 

98 

90 

89 

82 

86 

95 

91 

92 

94 

95 

91 

87 

97 

87 

86 

86 

87 

88 

99 

87 

87 

77 

85 

87 

66 

91 

89 

99 

89 

0 

MIN 

70 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

67 

64 

63 

64 

64 

65 

62 

62 

65 

67 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

67 

7 

tGREEN 

MAX 

92 

93 

92 

92 

91 

92 

83 

88 

82 

90 

92 

93 

94 

95 

92 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

97 

90 

91 

79 

75 

78 

89 

94 

96 

92 

89 

i4 

HIN 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

71 

73 

69 

70 

72 

70 

71 

68 

65 

63 

64 

66 

67 

68 

66 

66 

69 

70 

71 

74 

69 

.1 

IHOPE 

MAX 

93 

93 

87 

9n 

61 

84 

83 

67 

90 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

90 

90 

86 

90 

90 

65 

82 

82 

88 

90 

94 

94 

91 

88 

.8 

MIN 

74 

74 

73 

71 

72 

71 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

75 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

68 

66 

67 

71 

70 

70 

66 

65 

70 

71 

71 

72 

70 

•  6 

:vlLLE 

MAX 

94 

93 

94 

93 

93 

95 

90 

85 

86 

90 

92 

94 

95 

92 

84 

74 

85 

90 

90 

90 

89 

92 

91 

68 

83 

94 

66 

99 

94 

97 

97 

99 

.7 

MIN 

6S 

69 

70 

62 

63 

68 

69 

67 

66 

69 

68 

67 

69 

59 

61 

64 

60 

59 

60 

60 

62 

57 

58 

65 

66 

62 

63 

65 

66 

67 

66 

64 

.3 

:tte 

MAX 

93 

95 

95 

94 

96 

95 

86 

90 

90 

91 

95 

97 

96 

89 

85 

78 

90 

90 

94 

90 

84 

89 

91 

62 

98 

89 

90 

94 

96 

97 

87 

90 

8 

MIN 

66 

69 

72 

69 

68 

68 

65 

65 

72 

65 

66 

68 

73 

64 

70 

64 

65 

63 

64 

57 

60 

55 

65 

63 

63 

66 

64 

65 

66 

69 

71 

65 

.9 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAh 
AUGUST  196 


DayOl  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  MORGAN 

MAX 

91 
80 

92 
61 

90 
75 

91 
77 

64 
73 

64 

72 

64 

70 

65 
76 

66 
75 

67 
75 

88 
76 

66 
77 

69 
79 

86 
76 

88 
77 

67 
77 

S6 
75 

87 
75 

86 
74 

87 
72 

84 
72 

87 
74 

87 
73 

64 

75 

80 
70 

81 
73 

84 
72 

65 
76 

89 
77 

89 
74 

68 
76 

61 

7!  s 

FRISCO  CITY 

MAX 

92 
70 

93 
71 

93 
72 

93 

70 

69 
69 

90 
71 

85 
69 

79 
66 

62 
67 

91 
67 

92 
67 

92 
70 

94 
71 

94 
66 

94 

68 

89 
70 

69 
66 

66 
70 

89 
66 

68 
66 

69 
61 

65 
64 

69 
67 

67 
66 

61 
66 

79 
64 

60 
63 

69 
67 

91 
68 

94 
70 

93 
70 

81 1 

6' 

OADSOEN   GAS  PLANT 

MAX 

93 
66 

93 
70 

93 
69 

91 
69 

93 
62 

87 
69 

61 
66 

65 
61 

67 
69 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

89 
69 

66 
62 

76 
70 

66 

66 

66 
60 

87 
62 

88 
63 

67 
59 

83 
60 

83 

60 

86 
56 

87 
63 

60 
63 

84 
64 

63 
67 

88 
70 

94 
66 

95 
67 

93 
67 

8' 
6! 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
72 

93 
74 

93 
7^ 

89 
69 

93 
69 

90 
66 

82 
66 

90 
68 

88 
69 

91 
70 

93 
71 

94 
71 

90 
66 

92 
71 

88 
71 

63 
69 

90 
67 

90 
66 

89 
66 

87 
65 

62 
61 

68 
66 

90 
68 

87 
64 

66 
66 

65 
66 

69 
68 

91 
70 

93 
72 

96 

73 

6'. 
6( 

GENEVA 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 
71 

96 
71 

95 
70 

93 
72 

85 

70 

61 
69 

63 
70 

89 
66 

91 
71 

92 
69 

93 
70 

95 
72 

93 
69 

93 
70 

86 

71 

68 
67 

92 
69 

90 
66 

69 
63 

90 
65 

90 
64 

86 
69 

91 
69 

76 
69 

73 
67 

76 
66 

87 
69 

92 
70 

92 
72 

79 
74 

8i 
65 

GI L8ERT0WN 

MAX 
MIN 

9<i 
6S 

96 
66 

98 
68 

91 
70 

94 
62 

90 
68 

76 
65 

67 
70 

91 
65 

93 
65 

94 
67 

95 
67 

95 
69 

94 
67 

92 
66 

68 
69 

69 
65 

83 
66 

68 
62 

90 
62 

65 
56 

90 
62 

91 
64 

89 
63 

85 
63 

85 
62 

92 

60 

93 
62 

94 
66 

95 
70 

94 

73 

9C 
6; 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
73 

94 
74 

90 
71 

94 
66 

93 
71 

76 
67 

85 
70 

69 
70 

92 
71 

93 
70 

93 
71 

94 
71 

91 
66 

86 
71 

65 
67 

69 
66 

68 
69 

69 
67 

89 
67 

61 
65 

89 
63 

88 
67 

79 
67 

62 
65 

62 
66 

85 
66 

93 
69 

95 
69 

96 
73 

86 
72 

8i 
6E 

GREENVILLE 

MAX 

91. 
71 

94 

73 

91 
72 

90 
70 

93 
70 

64 

73 

79 
69 

61 

67 

90 
66 

94 
69 

95 
70 

96 
72 

94 
72 

92 
69 

87 
69 

89 

70 

69 

67 

90 
70 

69 
68 

90 
66 

85 
63 

89 
64 

69 
67 

60 
67 

74 
67 

76 

67 

65 
66 

91 
69 

94 
71 

90 
72 

64 

70 

Si 
69 

GUNTERSVILLE 

MAX 

93 
69 

92 
69 

91 
69 

89 
65 

90 
69 

67 
67 

87 
60 

68 
67 

69 
66 

89 
67 

91 
62 

88 
60 

90 
66 

91 
67 

65 
68 

69 
66 

89 
69 

88 

70 

69 
69 

90 
70 

89 
71 

86 

60 

63 
64 

87 
66 

67 
67 

89 
69 

90 

70 

92 
71 

93 
67 

91 
71 

90 
68 

85 
67 

HALErVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
66 

91 
69 

92 
63 

69 
63 

68 
62 

65 
62 

61 
61 

66 
61 

88 
65 

87 
65 

91 
68 

92 
67 

66 
62 

83 
64 

71 
64 

72 
63 

66 

60 

65 
66 

66 
62 

61 
60 

60 
56 

84 
64 

83 
62 

83 
65 

65 
62 

63 
67 

86 
64 

90 
66 

92 
69 

92 
69 

8S 
64 

HAMILTON 

MAX 

91 
66 

69 
67 

92 
72 

92 
65 

92 
64 

94 

65 

66 
64 

67 
62 

69 
60 

67 
63 

92 
65 

94 
65 

95 
67 

69 
63 

66 
66 

76 
64 

63 
63 

87 
61 

86 
64 

87 
63 

86 
58 

81 
54 

65 
62 

63 
61 

84 

63 

64 
60 

64 
66 

88 
64 

91 
67 

93 
66 

93 
69 

86 
63 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

70 

94 
71 

93 

70 

92 
72 

93 
71 

92 
70 

92 
69 

93 
66 

92 
71 

92 
70 

94 
69 

94 

70 

95 
69 

90 
70 

69 

70 

88 
69 

89 
66 

90 
69 

90 
66 

90 
68 

68 
66 

90 
69 

66 
68 

88 
66 

79 
68 

87 
64 

69 
66 

90 
70 

94 

72 

95 
62 

90 
69 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

95 

70 

96 
72 

95 
71 

95 
70 

92 
70 

87 
66 

86 

67 

87 
66 

69 
66 

94 

70 

91 
69 

94 

71 

94 
73 

93 

70 

86 
70 

86 
67 

87 
67 

69 
67 

87 
62 

66 
65 

69 
66 

69 

63 

88 
66 

67 
67 

78 
67 

76 
69 

60 
69 

88 
69 

93 
71 

91 
73 

62 
73 

86 
66 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

95 
71 

92 
71 

69 
71 

89 
69 

64 

69 

90 
69 

76 
69 

75 
67 

86 
67 

85 
69 

92 
69 

90 
70 

91 
71 

89 
59 

85 
68 

62 
68 

63 
66 

65 
68 

64 
66 

84 
65 

85 
62 

84 
61 

88 
65 

67 
66 

63 
66 

73 
67 

78 
67 

63 
69 

67 
72 

90 
72 

86 
72 

65 
68 

HUNTSVILLt   we  AP 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
71 

89 
72 

90 
66 

93 
66 

90 
69 

85 
70 

66 
68 

89 
69 

94 
66 

95 
66 

95 
70 

89 
68 

65 
64 

76 
69 

84 
66 

92 
62 

90 
63 

86 
66 

82 
63 

81 
66 

87 

60 

86 
68 

66 
66 

85 
67 

65 
64 

86 
68 

92 
67 

94 

69 

95 
70 

80 
72 

66 

67 

JASPER   4  N 

MAX 
MIN 

93 
6i> 

94 
66 

92 
67 

91 
63 

93 
62 

66 
63 

82 
63 

88 

67 

67 
63 

92 
63 

93 
63 

93 
65 

69 
66 

89 
60 

76 
66 

74 

73 

66 
61 

67 
61 

87 
61 

84 

60 

82 
59 

86 
56 

89 
62 

64 
61 

85 
63 

64 
60 

90 
65 

92 
62 

95 
65 

95 
66 

95 
68 

66 
63 

LAFAYETTE 

MAX 
M I N 

96 
66 

97 
70 

95 
70 

92 
71 

92 
68 

92 
70 

85 
66 

86 
64 

87 
65 

92 
67 

92 
67 

93 
70 

92 
69 

85 
65 

85 
68 

86 
66 

66 
62 

87 
62 

62 
64 

66 
62 

87 
64 

90 
61 

69 

62 

76 
65 

76 
66 

76 
65 

85 
66 

91 
67 

94 
68 

90 
69 

90 
69 

86 
66 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

92 
71 

90 
72 

90 
73 

89 
72 

90 
67 

90 
69 

66 
66 

89 
67 

90 
68 

91 
69 

93 
70 

95 
71 

92 
70 

91 
67 

89 
71 

86 
71 

66 
69 

66 
69 

68 
67 

69 
65 

64 
63 

67 
61 

89 
68 

86 
67 

65 
64 

84 

65 

69 
64 

91 
66 

94 

69 

94 
72 

94 
72 

89 
66 

LOCICHART 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
72 

94 
72 

87 
69 

92 
71 

86 
69 

82 
69 

81 
69 

86 
68 

93 
70 

92 
69 

94 
70 

95 
73 

93 
70 

94 
70 

87 
71 

66 
68 

89 

70 

88 
66 

85 
64 

90 
65 

86 
64 

88 
69 

91 
69 

75 
67 

74 
66 

75 
66 

67 
69 

94 
72 

93 
72 

83 
75 

88 
69 

MADISON 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 
69 

94 

70 

87 
63 

89 
64 

92 
63 

66 
67 

84 

67 

66 
67 

88 
67 

91 
67 

91 
67 

93 
68 

66 
60 

83 
66 

72 
65 

83 
61 

66 
62 

88 
64 

66 
60 

85 
64 

60 
59 

66 
65 

65 
64 

62 
65 

85 
62 

84 
67 

86 
67 

90 
67 

93 
68 

93 
70 

67 
65 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
72 

93 

70 

88 

70 

91 
66 

65 

72 

77 
67 

62 

70 

87 
70 

89 
70 

90 
70 

92 
72 

90 
71 

69 
66 

65 
70 

85 
66 

86 
68 

66 
68 

87 
67 

87 
65 

62 
64 

67 
64 

85 
67 

82 
67 

76 
65 

80 
66 

86 
67 

90 
67 

93 
70 

91 
72 

66 

72 

67 
68 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
76 

94 
68 

69 

70 

92 
69 

90 
72 

84 

69 

67 
66 

66 
67 

93 
68 

92 
69 

92 
71 

90 
70 

67 
72 

65 
72 

87 
69 

89 
67 

69 
66 

85 
71 

87 
64 

87 
65 

90 
61 

65 
65 

60 
66 

78 
69 

76 
69 

67 
69 

90 
66 

93 
70 

62 
72 

60 
72 

67 
68 

MINTER   3  NW 

MAX 
M 1 N 

92 
71 

90 
72 

95 
68 

68 
69 

92 

70 

94 

68 

66 
69 

65 
69 

89 
69 

92 
69 

91 
71 

92 
70 

91 
70 

93 
69 

90 
69 

90 
66 

92 
66 

91 
67 

90 
68 

90 
62 

82 
62 

87 
62 

85 
61 

65 

60 

77 
64 

77 
63 

68 
66 

93 
67 

95 
71 

94 
71 

89 
67 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9<. 
72 

95 
74 

85 
74 

89 
71 

83 
74 

64 
73 

84 
70 

89 
72 

90 
71 

92 
71 

91 
72 

92 
73 

90 
73 

93 
70 

93 
72 

90 
72 

90 
72 

93 
74 

91 

70 

93 
68 

86 
66 

86 
67 

89 

70 

87 
69 

64 

70 

64 
67 

88 
67 

86 
70 

93 
71 

93 
71 

93 
72 

89 
70 

MOB  I LE 

MAX 
MIN 

91 
75 

96 
76 

96 
76 

66 

72 

90 
75 

89 
70 

83 
68 

83 
69 

67 
73 

87 
73 

93 
73 

69 
74 

93 
76 

93 
73 

93 
73 

93 
74 

69 
74 

89 
74 

91 

70 

88 
71 

92 
67 

84 

70 

87 
74 

87 
72 

63 
71 

62 
68 

61 
66 

67 
73 

90 
73 

95 
72 

93 
74 

69 

72 

MONTGOMERY   W3  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

91 
74 

94 

73 

90 
71 

93 

71 

84 

72 

62 
71 

86 
70 

69 
69 

93 
70 

93 
71 

94 
74 

92 
73 

69 
70 

66 
71 

86 

70 

91 
66 

91 
71 

90 
68 

90 
66 

87 
66 

90 
64 

86 
66 

61 
66 

76 
68 

80 
68 

87 
67 

92 
69 

94 

70 

91 
73 

86 
72 

68 
69 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 

70 

94 

71 

95 
63 

95 
64 

93 
68 

66 
68 

66 
66 

68 
65 

92 
63 

93 
67 

96 

67 

92 
67 

83 
60 

77 
68 

76 
63 

90 
60 

89 

60 

89 
62 

83 
64 

85 
64 

87 
56 

86 
65 

65 
65 

85 
65 

85 
62 

89 
66 

93 
67 

94 

67 

95 
68 

83 
69 

89 
66 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
70 

69 

71 

89 
65 

92 
67 

86 

70 

86 
66 

88 
67 

86 
65 

93 
66 

95 
67 

96 
60 

86 
68 

81 
66 

76 
67 

62 
62 

87 
61 

67 
64 

67 
64 

83 
66 

78 
62 

83 
57 

'2 
65 

64 

65 

85 
66 

83 
64 

66 
69 

89 
67 

90 
67 

91 
70 

81 
69 

86 
66 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

94 
65 

95 
68 

95 
68 

86 
68 

93 
62 

85 
69 

77 
67 

82 
68 

90 
65 

92 
65 

92 
66 

94 
67 

93 
70 

92 
65 

67 
66 

67 

70 

82 
65 

87 
66 

87 
64 

90 
61 

65 
59 

87 
60 

69 
63 

82 
62 

75 
62 

67 
62 

87 
64 

93 
63 

94 
65 

91 
67 

92 
72 

88 
65 

NEW   MARKET  2 

MAX 
MIN 

94 
67 

91 
67 

88 
68 

87 
60 

90 
61 

86 
65 

82 
64 

84 
66 

86 
68 

93 
64 

92 
65 

93 
66 

86 
67 

32 
59 

79 
66 

64 

63 

88 
57 

86 
57 

82 
58 

63 
56 

80 
62 

64 
56 

86 

63 

61 
62 

83 
60 

65 
59 

66 
65 

65 
65 

89 
64 

92 
64 

66 
66 

86 
63 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
69 

95 
70 

93 
65 

92 
62 

92 
66 

92 
67 

83 
65 

85 
62 

86 
65 

92 
66 

93 
66 

92 
65 

87 
60 

65 
61 

78 
56 

66 
56 

69 
58 

67 
56 

88 
56 

66 

57 

65 
56 

88 
61 

89 
61 

83 
64 

82 
63 

85 
65 

69 
61 

94 
63 

91 
66 

89 
69 

88 
62 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

95 

95 

97 

98 

92 

94 

64 

85 

86 

89 

91 

94 

93 

94 

89 

87 

91 

91 

90 

66 

90 

89 

90 

90 

77 

80 

79 

86 

93 

95 

90 

89 

OZARK   6  NNW 

MAX 
MIN 

95 
71 

99 
73 

97 
70 

95 
69 

92 

70 

81 
72 

80 
68 

82 
68 

86 
65 

91 
66 

92 
69 

94 
70 

95 
71 

95 
67 

9C 
67 

65 
66 

85 
64 

89 
64 

66 
66 

85 
62 

89 
63 

89 
61 

89 
62 

90 
67 

77 
68 

75 
67 

79 
66 

66 
66 

92 
69 

93 
69 

87 
72 

88 
67 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 
MIN 

94 
65 

94 
67 

66 

65 

59 

68 

65 

64 

66 

63 

64 

66 

66 

59 

63 

63 

56 

55 

60 

58 

57 

56 

59 

57 

62 

62 

65 

62 

63 

64 

67 

62 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 
MIN 

95 
73 

96 
74 

97 
71 

96 

70 

90 
71 

92 
71 

79 
66 

63 
66 

66 

65 

68 
68 

91 
70 

92 
73 

93 
72 

92 
67 

87 
68 

67 
67 

88 
66 

90 
65 

69 
67 

66 
66 

67 
64 

88 
63 

89 
64 

66 

65 

79 
67 

78 
66 

79 
69 

85 
70 

91 
71 

93 
73 

90 
71 

88 
68 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

95 
66 

91 
73 

94 
72 

92 
71 

93 
68 

67 
72 

80 
69 

85 
68 

90 
69 

94 
71 

97 
70 

95 
72 

93 
71 

90 
69 

88 
70 

90 
69 

91 
67 

92 
71 

91 
69 

92 
65 

68 
65 

91 
64 

68 
66 

81 
61 

83 
66 

80 
66 

89 
66 

94 
67 

97 
68 

93 
72 

66 

70 

90 
68 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
71 

93 
73 

95 
71 

90 
66 

93 
69 

89 
72 

81 
69 

88 
65 

92 
68 

92 
69 

93 
70 

94 
71 

92 
68 

92 
70 

90 
71 

67 
69 

67 
67 

86 
65 

87 
66 

69 
61 

63 

60 

89 

65 

89 
64 

67 
62 

84 
64 

63 
64 

90 
66 

89 
64 

90 
68 

69 
66 

89 
67 

REO  BAY 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
71 

95 
72 

92 
66 

95 
69 

92 
66 

93 
66 

91 
66 

89 
65 

90 
67 

94 
70 

95 
71 

96 
67 

69 
65 

80 
64 

74 
66 

62 
65 

67 
65 

86 
66 

65 
65 

79 
61 

79 
59 

63 

59 

64 
62 

85 
65 

65 
66 

65 
67 

86 
69 

90 
66 

92 
70 

91 
72 

88 
66 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Alabama 

AUGUST  1961 


Day  Of  Month 


sianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

92 

93 

88 

89 

92 

89 

84 

86 

86 

91 

93 

93 

87 

83 

76 

62 

88 

67 

87 

84 

81 

85 

64 

82 

83 

84 

87 

92 

95 

95 

79 

87 

0 

MIN 

69 

68 

66 

62 

63 

66 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

62 

58 

66 

63 

61 

61 

63 

62 

61 

59 

65 

65 

64 

62 

67 

65 

66 

67 

69 

64 

ROBEPTSDALE  1  E 

MAX 

92 

94 

94 

89 

90 

85 

82 

61 

88 

90 

92 

89 

93 

92 

93 

92 

87 

88 

87 

87 

89 

86 

87 

89 

82 

89 

81 

88 

69 

92 

93 

88 

7 

MIN 

7i 

69 

71 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

70 

72 

71 

69 

71 

69 

71 

68 

68 

64 

64 

68 

67 

69 

65 

63 

68 

69 

71 

70 

ROCKFORO 

MAX 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

85 

83 

91 

90 

92 

93 

94 

91 

90 

85 

87 

87 

86 

90 

89 

89 

88 

66 

84 

77 

80 

37 

88 

93 

95 

69 

3 

HIN 

63 

67 

66 

65 

60 

61 

67 

67 

66 

64 

65 

66 

68 

66 

69 

65 

62 

63 

64 

66 

59 

56 

63 

63 

65 

67 

68 

63 

64 

68 

70 

ROCK  MILLS 

MAX 

96 

97 

97 

93 

93 

90 

84 

87 

69 

93 

96 

94 

93 

88 

84 

68 

89 

89 

89 

89 

87 

87 

86 

77 

60 

78 

87 

92 

94 

91 

80 

83 

9 

HIN 

66 

68 

68 

67 

60 

70 

68 

63 

66 

65 

66 

68 

67 

65 

67 

65 

57 

58 

65 

59 

62 

60 

60 

65 

65 

66 

69 

63 

65 

67 

70 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

92 

90 

92 

89 

90 

92 

88 

87 

86 

86 

90 

92 

93 

88 

82 

71 

76 

88 

86 

87 

60 

76 

63 

84 

84 

85 

84 

88 

90 

92 

93 

86 

7 

HIN 

64 

68 

70 

62 

63 

66 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

67 

60 

64 

63 

59 

58 

61 

60 

61 

54 

57 

62 

63 

59 

59 

62 

64 

66 

68 

62 

SAINT  BERNARD 

MAX 

9J 

92 

92 

69 

91 

91 

88 

81 

85 

87 

90 

92 

92 

87 

84 

71 

84 

67 

86 

86 

61 

81 

65 

84 

81 

83 

81 

84 

91 

93 

93 

86 

5 

MIN 

66 

66 

69 

65 

63 

66 

63 

65 

65 

66 

67 

67 

69 

62 

67 

61 

62 

61 

62 

62 

62 

58 

64 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

69 

69 

64< 

7 

SANO  MT    STATE   FARM   A  U 

MAX 

89 

89 

87 

87 

89 

89 

7* 

82 

64 

87 

88 

89 

85 

63 

76 

84 

87 

87 

64 

S3 

79 

83 

85 

63 

81 

61 

87 

91 

90 

91 

85. 

3 

MIN 

69 

70 

69 

65 

62 

66 

67 

65 

67 

66 

67 

69 

67 

59 

67 

65 

67 

63 

63 

58 

61 

59 

62 

64 

67 

67 

68 

67 

74 

68 

69 

65< 

7 

3C0TTSB0RO 

MAX 

94 

94 

94 

90 

91 

92 

93 

65 

87 

88 

91 

92 

93 

67 

64 

73 

87 

89 

88 

86 

85 

83 

86 

87 

61 

84 

64 

90 

92 

94 

94 

88. 

4 

HIN 

68 

68 

66 

62 

60 

63 

64 

65 

66 

63 

66 

66 

65 

59 

64 

61 

59 

59 

60 

60 

62 

57 

61 

66 

64 

64 

66 

64 

64 

66 

66 

63. 

5 

SEALE 

HAX 

96 

98 

96 

92 

93 

62 

85 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

88 

67 

88 

90 

90 

86 

89 

89 

88 

68 

78 

76 

81 

68 

93 

94 

39 

63 

89. 

0 

HIN 

67 

69 

67 

70 

70 

71 

67 

66 

64 

68 

66 

70 

68 

65 

70 

65 

62 

63 

67 

62 

64 

60 

63 

67 

66 

68 

67 

67 

66 

72 

70 

66. 

9 

SELMA 

MAX 

95 

94 

96 

91 

93 

90 

82 

82 

90 

93 

94 

95 

94 

91 

88 

87 

90 

90 

90 

91 

86 

69 

85 

83 

76 

81 

68 

94 

95 

94 

90 

89. 

7 

HIN 

72 

73 

74 

71 

70 

73 

69 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

69 

71 

69 

68 

70 

69 

67 

65 

65 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

73 

73 

69. 

9 

SYLACAUGA  4  NE 

HAX 

93 

92 

93 

90 

92 

85 

78 

83 

87 

91 

93 

92 

91 

68 

84 

83 

66 

67 

88 

86 

64 

87 

85 

80 

80 

79 

89 

93 

96 

91 

60 

87, 

4 

HIN 

66 

68 

68 

67 

61 

70 

66 

69 

70 

66 

68 

69 

66 

62 

72 

66 

60 

60 

63 

59 

61 

60 

65 

63 

67 

65 

66 

65 

65 

68 

71 

65. 

TALLADEGA 

HAX 

92 

91 

94 

90 

91 

87 

75 

86 

85 

89 

91 

91 

69 

67 

79 

84 

67 

87 

86 

65 

84 

65 

90 

90 

92 

90 

60 

87 

3 

HIN 

67 

69 

68 

68 

62 

70 

6  7 

66 

69 

67 

66 

70 

69 

61 

71 

67 

60 

61 

62 

60 

61 

60 

60 

63 

60 

62 

61 

66 

67 

69 

70 

65 . 

tmomasville 

HAX 

91 

92 

94 

94 

88 

92 

88 

77 

83 

89 

89 

90 

92 

90 

90 

89 

86 

87 

66 

86 

68 

61 

66 

88 

83 

79 

80 

85 

69 

91 

91 

37 

6 

MIN 

68 

70 

71 

68 

66 

70 

66 

68 

66 

66 

68 

69 

69 

68 

66 

69 

66 

66 

65 

65 

59 

61 

66 

65 

64 

64 

62 

66 

69 

70 

71 

66. 

7 

TMORSBY  EXP  STATION 

HAX 

92 

88 

93 

90 

92 

86 

80 

84 

88 

91 

93 

90 

90 

92 

83 

84 

88 

88 

68 

89 

86 

88 

85 

82 

76 

80 

89 

92 

93 

91 

63 

87 

6 

HIN 

68 

71 

72 

69 

65 

72 

70 

68 

70 

68 

69 

69 

69 

63 

70 

67 

66 

64 

64 

63 

66 

61 

64 

64 

66 

67 

68 

67 

69 

70 

71 

67 

TROY 

HAX 

94 

94 

92 

91 

93 

80 

78 

86 

90 

93 

90 

89 

86 

90 

88 

90 

90 

67 

76 

80 

85 

92 

93 

66 

60 

87 

7 

MIN 

70 

72 

71 

68 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

68 

69 

68 

59 

66 

63 

67 

68 

68 

66 

67 

70 

72 

72 

72 

66. 

3 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

96 

97 

93 

93 

90 

84 

88 

89 

93 

96 

92 

94 

95 

87 

79 

89 

88 

89 

88 

84 

88 

88 

63 

92 

84 

69 

94 

95 

96 

86 

90. 

1 

MIN 

71 

72 

74 

70 

67 

70 

66 

70 

68 

71 

71 

73 

72 

66 

74 

7  i 

66 

67 

69 

66 

66 

61 

69 

70 

66 

66 

63 

68 

69 

72 

75 

69. 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

90 

92 

93 

94 

90 

93 

89 

83 

89 

89 

90 

96 

93 

90 

91 

66 

91 

88 

38 

67 

90 

62 

87 

93 

63 

89 

84 

92 

92 

96 

94 

69. 

3 

MIN 

73 

70 

70 

66 

65 

69 

65 

67 

66 

69 

68 

69 

69 

64 

66 

69 

66 

64 

65 

64 

62 

60 

60 

66 

63 

64 

66 

66 

66 

67 

70 

66. 

3 

TUSICEGEE  2 

MAX 

91 

94 

83 

85 

88 

92 

95 

96 

95 

94 

65 

85 

87 

90 

88 

68 

89 

77 

80 

67 

91 

94 

69 

80 

88. 

5 

HIN 

69 

71 

71 

72 

69 

67 

67 

71 

71 

72 

69 

68 

71 

69 

67 

67 

67 

63 

UNION  SPRINGS  5  S 

HAX 

93 

94 

94 

92 

90 

90 

69 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

66 

86 

69 

90 

90 

88 

87 

84 

34 

65 

34 

65 

90 

93 

87 

89. 

1 

HIN 

73 

75 

70 

68 

70 

69 

66 

69 

69 

7  i 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

68 

70 

69 

66 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

70 

70 

70 

66 

69. 

2 

VALLEY  HEAD 

HAX 

93 

94 

90 

90 

88 

90 

89 

80 

62 

91 

90 

90 

91 

86 

62 

71 

86 

87 

85 

85 

85 

80 

85 

84 

78 

60 

60 

86 

90 

93 

95 

66. 

3 

HIN 

62 

64 

64 

62 

57 

63 

56 

65 

61 

62 

58 

64 

63 

55 

63 

55 

56 

57 

56 

55 

67 

55 

53 

62 

62 

62 

65 

61 

61 

60 

65 

60. 

2 

VERNON 

HAX 

91 

92 

97 

97 

96 

97 

88 

87 

91 

91 

93 

95 

96 

92 

92 

63 

84 

86 

86 

89 

87 

85 

91 

88 

87 

90 

95 

96 

98 

91. 

2 

HIN 

67 

68 

68 

63 

64 

65 

65 

65 

62 

65 

65 

67 

67 

63 

68 

67 

62 

62 

62 

60 

59 

53 

57 

61 

64 

64 

66 

67 

71 

64. 

0 

HATERLOO 

HAX 

91 

91 

94 

90 

92 

93 

92 

90 

90 

89 

92 

93 

94 

82 

79 

73 

65 

88 

86 

66 

87 

65 

66 

82 

83 

84 

85 

67 

90 

92 

94 

66. 

0 

MIN 

68 

69 

70 

62 

65 

64 

67 

67 

63 

64 

65 

64 

64 

63 

68 

65 

59 

61 

60 

63 

60 

61 

60 

66 

64 

61 

64 

64 

65 

66 

69 

63. 

9 

WHATLEY 

MAX 

94 

95 

96 

88 

94 

87 

82 

85 

90 

94 

93 

96 

95 

93 

90 

90 

69 

90 

69 

90 

66 

69 

68 

64 

81 

61 

90 

92 

94 

96 

92 

90. 

1 

MIN 

66 

68 

69 

69 

66 

70 

68 

67 

67 

65 

67 

66 

66 

70 

68 

66 

67 

68 

63 

63 

60 

60 

64 

62 

64 

63 

63 

65 

66 

66 

72 

66. 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 
Ava  1 

AVq. 

DEUOPOLIS  LOCK  k  DAU 

EVAP 

.09 

.30 

.29 

.13 

.63 

.17 

.18 

.25 

.31 

.11 

.33 

.30 

.17 

.15 

.26 

.25 

.22 

.  24 

.13 

.19 

.19 

.16 

.18 

.14 

.16 

.21 

.22 

.25 

86.64 

WIND 

21 

15 

17 

36 

15 

19 

42 

3S 

17 

14 

14 

13 

19 

26 

36 

40 

37 

57 

31 

50 

36 

23 

20 

20 

37 

28 

26 

11 

12 

14 

42 

823 

FAIRHOPE 

EVAP 

.28 

.29 

.02 

.16 

.11 

.09 

.15 

.22 

.17 

.13 

.15 

.13 

.21 

.20 

.11 

.16 

.24 

.23 

.23 

.14 

.17 

.20 

.14 

.13 

.07 

.14 

.12 

.14 

.19 

.14 

B5.02 

WIND 

37 

25 

10 

20 

5 

32 

13 

19 

13 

12 

6 

17 

13 

22 

10 

9 

14 

20 

17 

30 

15 

8 

17 

12 

9 

5 

7 

15 

11 

21 

IS 

4  79 

UARTIN  DAM 

EVAP 

.14 

.11 

.13 

.18 

.20 

.16 

.05 

.08 

.27 

.30 

.26 

.09 

.30 

.22 

.26 

.25 

.14 

.16 

.05 

.05 

.07 

.12 

.20 

.23 

.20 

85.23 

WIND 

15 

2 

4 

15 

9 

32 

21 

22 

10 

10 

20 

20 

35 

45 

20 

34 

26 

34 

84 

37 

19 

12 

18 

17 

7 

14 

6 

12 

10 

4 

17 

631 

See  Reference  Notes  rollowlog  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
AUGUST  1961 


-9- 

Corlnth,  Hiss 


Burnsvllle  Substa,   Hiss. O 


ALABAMA 


Goat  Rock,  Ga 

I 

Columbus  WB  AP ,   Ga . 


Fort  Ga.ines,  Ga. 


Chlpley^^,  Fla. 

\ 

12" 

O     •     «    Precipitation  only 

CT  PrtclpitoHon,  storage  ^ 

-O-   "♦-    -O-   Preclpitotion  and  Temptratur* 

"4-         PrtclpifaHon,  Tamp*fatuf»  and  Evaporation 

Type  of  gaffOr      O  Non-rocording; 
•  P0cordlng ;      »  5^/* 

Double  circle  combinations  indicate  the  avaiiabilily  of 
detailed  meteorological  data. 


USCOMM-WB-Ashevllle,   N,  C.    S/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


-  122  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

AUGUST  1961 


Burnsvllle  Subatk,  Hlsa.Q 


ALABAMA 


Rock,  Ga 
roluBbu*  VB  AP,  Ca. 


DonalaoDvlll*  3  V,  Gk. 

o 


Chlpley  3  E,  rU, 

-O- 


O     •     t  Pr^cipitoHon  only 

(D  Pr0c/oi/efiott,  storage 

O  -O-  PrtelpifOtion  ona  Ttmp0rotur0 

-<^  PrtcipifcHon,  Ttmptratur*  flrttf  Svofiergtion 

T/pt  of  neg*:       O  Non-r»cofding; 
•  R0cording ,       O    Bctfi  typ9s 

Dout>l0  circit  cemblnotlons  inak0t9  M#  ovOilObil'l/  Of 
mart  a0feil*a  mttoorotogieoi  Oefo 


USCOHH-IB-Ashev  t  Uc , 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 

AUGUST  1961 


STATION 

g 

COUNTY 

U 

O 
Q 

U 
§ 

3 

Q 

C 
0 

z 
0 

*J 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AMD 
TABLES 

(JDOc.nVLn 

CT 11  TlrtM 

Si  Aiiun 

1     INDEX  NO.  1 

i,^\jun  1 X 

I  DRAINAGE  I  1 

M 
P 

s 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

< 

spcoalI 

1    TEMP.  1 

e 

i 

I 

< 

SPECIAtl 

ABBEVILLE  1  NNW 

oooT 

HENRY 

■3-,  -3^ 

85  IS 

465 

T* 

c 

JOHN  S>  RICHBURG 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

32  54 

89  24 

830 

6P 

6P 

H 

CLARENCE  H.  F INCHER 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

34  13 

87  11 

795 

c 

PALMER  GODSEV 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

6A 

C 

Alabama  power  co. 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

3*  25 

87  19 

TVA-S3 

LEEDS 

JEFFERSON 

33  31 

7A 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

BT  25 

SIDNEY  J*  HARDYi  SR. 

LEESBURG 

CHEROKEE 

34  11 

7A 

ALBERTVILLE  2  SE 

0140 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

JESSE  H.  CULP 

LIVINGSTON 

SUMTER 

32  35 

7P 

PROF,  E.   J.  MUHPMEy 

ALEXANDER  CI  TV  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

9P 

9P 

H 

DOUGLAS  M*  SANFORO 

LOCKMART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

66  22 

290 

8A 

A 

H 

H     C  YOUNG 

01 7e 

33  07 

88  07 

140 

MRS.  CHERRY  J.  hERNDON 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

* 

31  48 

85  93 

470 

6A 

JOHN  8.  ARD 

ANDALUSIA   1  NW 

COVINGTON 

JAMES  P>  GILL  IS 

MADISON 

MADISON 

34  42 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  I  JR. 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MAGELLA 

JEFFERSON 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ARLEY  3  S 

033B 

WINSTON 

34  04 

87  13 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MAGNOL I A 

MARENGO 

32  08 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

33  16 

85  51 

1060 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L*  MC  OUEEN 

MARION   1  N 

9108 

PERRY 

32  16 

87  18 

210 

7A 

C 

ROBERT  J.  CURRY 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

87  14 

204 

LIMESTONE 

12 

86  59 

TVA-62 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJMW 

MARTIN  DAM 

ELHORE 

32  40 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATMOfiE  SrAIE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

ATMORE  STATE  FARM 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

32  15 

7A 

E.   PAUL  GOWAN 

AUBOftN  3  SH 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

8A 

0A 

H 

MRS*  MARTHA  I.  MOORE 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

390 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  ARS  tO 

85  29 

700 

C 

AGRl.  RESEARCH  SERVICE 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

9382 

BIBB 

32  93 

67  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUTAUCAVILLC  3  H 

0440 

32  28 

86  41 

J>  B.  NEIGHBORS 

MIDWAY 

BULLOCK 

MRS.  SARA  0.  HALL 

BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 

0S05 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

32  06 

SA 

FRED  HENDERSON 

BAY  MINETTE 

0383 

30  53 

87  47 

OROVER  W.  WOODWARD 

MILSTEAD 

32  27 

C.   D.  HAMMOND.  JR. 

BEL.CREEN 

06  31 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

810 

7A 

TVA-43 

MINTER  3  NW 

9449 

DALLAS 

32  06 

87  03 

370 

TA 

7A 

H 

HENRY  J,  YATES 

0655 

LIMESTONE 

600 

AUBURN  UNIVERSITY 

MINTER  4  NW 

5454 

DALLAS 

32  07 

87  03 

c 

0748 

FAYETTE 

HISS  CLARA  R,  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  4  SW 

0757 

JEFFERSON 

87  01 

JAMES  E,  MC  CRAVY 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

34  59 

86  38 

TVA-757 

MOBILE 

MOBILE 

30  41 

6A 

ROBERT  6.  BETANCOURT 

BEKAH  2  SE 

0790 

MAR  1  ON 

34  10 

88  07 

5T0 

c 

OSCAR  V.  LOCkRIOGE 

MONTE  SANO 

9529 

MADISON 

12 

34  45 

66  31 

1600 

7A 

TVA-530 

aiLLlNGSLEY  1  SE 

0823 

AUTaUCA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTEVALLO 

SHELBY 

86  52 

7A 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

12 

86  17 

TvA-762-C 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  16 

66  24 

1»9 

MID 

D 

C  HJ 

U>S(  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0831 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NOUL  TON 

9629 

LAWRENCE 

34  29 

87  17 

0854 

COLBERT 

12 

88  07 

HOULTON  2 

9635 

LAWRENCE 

3*  29 

87  18 

6P 

JOHN  H.  KELLY 

BOAZ 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

MUSCLE  SKOALS  FAA  AP 

9T49 

COLBERT 

12 

3*  49 

67  37 

936 

MID 

M 

D 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRANTLEY 

1069  jCRENSHAW 

31  35 

274 

R.  E.  HENDERSON 

NATCHEZ 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

8REWT0N  3  SSE 

1084  IESCAMBIA 

31  04 

87  03 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEW  BROCKTON 

9842 

COFFEE 

31  24 

89  96 

^  *^ 

E.   L.  DEAN 

BRIDGEPORT   2  M 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

65  45 

MISS  H.   LOUISE  JONES 

NEwauRG  2  NE 

9847 

FRANKLIN 

34  31 

67  34 

7A 

eROOKWOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

34  54 

7A 

TVA-624 

BRUNO 1DCE 

31  43 

65  49 

49  5 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  MARKET  2 

5867 

MADISON 

34  54 

86  26 

719 

6P 

6P 

H 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

CALERA  2  SW 

33  05 

86  46 

540 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEWTON 

DALE 

31  20 

69  36 

220 

7A 

BASCOM  N.  BflOWI4 

CAHOEN   3  NNW 

32  02 

87  19 

AUBURN  UNIVERSITY 

ON EON T A 

6121 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

67  59 

JOE  PICKENS 

OPELIKA 

LEE 

32  38 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

CAMP   HILL    2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

AUBURN  UNIVERSITY 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

A 

EDWARD  B.  WARREN 

CARBON  HILL 

33  54 

87  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

31  32 

89  41 

460 

6A 

6A 

H 

JACOB  0.  BARNES 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

86  3S 

TVA-66 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

639 

7A 

C 

CENTRE   5  SW 

85  45 

620 

DON  R.  WATSON 

PALMERDALE   2  W 

JEFFERSON 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

CENTHEVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

W.  D.  HOLLIFIELO 

PELL  CITY  1  NNE 

ST  CLAIR 

33  36 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

CHAS.  C.  SMITH 

PERRYVILLE 

PERRY 

32  36 

6A 

MRS  EVELYN  M,  FULLER 

CHILDERSBURG 

33  17 

66  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  39 

87  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

33  17 

418 

CITY  WATER  PLANT 

PHENIX    CITY    2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

65  01 

570 

8A 

SA 

D.  R.  MC  LEMORE 

CITRONCLLE 

31  05 

88  14 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

33  13 

7A 

MRS  I4ARY  A,  HEORICK 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PINE  HILL 

WILCOX 

31  59 

TA 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

MARION  W.  EASTERLING 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CLAYTON 

BARBOUR 

31  54 

85  28 

615 

9P 

5P 

H 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

32  37 

86  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

CODEN 

30  2  3 

88  13 

12 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

85  59 

633 

7A 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

3111 

85  56 

HENRY  F.  KELLEY 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

32  28 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

TVA-462 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

12N 

COLLINSVILLE 

1649 

DE  KALB 

3*  15 

85  52 

B.  W.  APPLETON 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

32  12 

A 

HRS.'jANlE^C.  BROWN 

COLUMBIA  1  E 

31  17 

85  06 

68 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  52 

1320 

7A 

TVA-746 

CORDOVA 

33  46 

87  11 

334 

MRS.   C.  GRESHAM 

RED  BAY 

6805 

34  26 

86  OS 

680 

7A 

HRS  AUTIE  KILBURN 

cottonton 

32  09 

85  04 

HUGH  S.  KITE 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD [ SON 

MID 

M 

D 

REDSTONE  ARSENAL 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

REUBEN  P.  HARRIS 

REFORM 

PICKENS 

33  23 

7A 

mrs.loine  v.  mullins 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

TA 

RUSSELL  FINLAY 

DAOEvlLLE  2 

11 

32  50 

85  46 

730 

c 

H,  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DANCY   4  N 

88  17 

207 

J.   T.  MC  DANIEL 

ROBERTSDALE  I  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

87  40 

155 

7A 

7A 

MICHAEL  w.  Baldwin 

DANVILLE 

34  25 

87  05 

TVA-503 

fiOCKFORD 

COOSA 

32  53 

6A 

KNOX   MC  EWEN 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

32  21 

87  39 

JAMES  M.  CREWS 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

JOHN  T.  BAILEY 

DECAIUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

ROSS  A.  HAWKINS 

RU5SELLVILLE 

FRANKLIN 

7A 

TVA-725 

DECATUR  * 

MORGAN 

j2 

34  37 

86  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

DECAIUR  SUBSTAIlOrt 

MORGAN 

12 

34  36 

86  56 

588 

TvA-411 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

SI.  BERNARD  COLLEGE 

DELTA 

1 1 

33  26 

85  42 

MRS.  VERNA  a.  LANDERS 

SAND  MT  state  farm 

DE  KALB 

12 

AUBURN  UNIVERSITY 

DEMOPOLtS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

HRS.  M.  H.  PRIDMORE 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBOfiO 

JACKSON 

34  41 

RADIO  STATION  WCRI 

DOTHAN  t,  NW 

2377 

HOUSTON 

31  17 

85  24 

310 

c 

RAYMOND  KELLEY 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

DOUBLE  SPRINGS 

34  10 

87  24 

BOO 

MITCHELL  DRAKE 

3EALE 

RUSSELL 

32  16 

85  10 

390 

9P 

P 

ELBA 

10 

31  25 

86  04 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

7A 

ELKMONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  53 

86  55 

TVA-760 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

34  91 

TVA-682 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

B7  48 

K.  V.  BERRY 

GENEVA 

31  07 

A 

CITY  OF  SLOCOMB 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

31  19 

85  51 

3S0 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WIR6 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

229 

A 

MRS.  Eva  r.  ray 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  S3 

85  07 

220 

OTIS  C.  BRASWELL 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

1120 

7A 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

66  58 

MRS.  WONNIE  R.  ASHCRAFT 

SUTTLE 

7A 

FAIRhOPE 

2813 

BALDWIN 

JAMES  E.   BARRETT,  JR. 

SWAIM 

7A 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUCA  4  NE 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

TA 

7A 

H 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SYLVAN  I  A 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  49 

1400 

TA 

IVA-366 

PALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

87  20 

650 

U.S.  FOREST-«ERV|CE 

Talladega 

8024 

86  06 

565 

6P 

6P 

H 

C.  D.  WEAVER 

FARLEY 

2867 

MAD I  SON 

12 

86  34 

TVA-576 

ThOMASVILLE 

TA 

LEROY  GATES 

FAYETTE 

28B3 

FAYETTE 

GORMAN  J.  BLACK 

THORSBY  I  SW 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

TVA-387 

THORSBY  EXP  STATION 

CHILTON 

92  93 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

590 

9P 

SP 

H 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

thurlow  dam 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  94 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

480 

RALPH  MC  GOUGH 

1 

TONEY 

8259 

MAD I  SON 

12 

86  44 

790 

7A 

C 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

WH.  H.  CHANDLER 

TRAFFORD 

WILLIAM  P.  DOSS 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  27 

CARL  PARKER 

TROY 

Thomas  j.  dillard 

FRISCO  CITY 

3105 

8 

31  26 

87  24 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA 

33  14 

MID 

f£d.  aviation  agency 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

192 

7A 

C  H 

corps  of  Engineers 

GADSDEN  OAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

565 

" 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

11 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

1  3 

32  49 

88  09 

HACK  C.  FIELDS 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

t 

A 

LIVINGSTON  PAULK 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

UN  I ON TOWN 

1 

JEPThA  S .   BRAN YON 

GARTH 

3215 

JACKSON 

12 

86  16 

TVA-762 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

34  34 

7A 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

31  02 

85  52 

107 

TA 

7A 

H 

REBECCA  CAMPBELL 

VERkON 

8517 

LAMAR 

13 

33  49 

88  08 

180 

7A 

7A 

C  M 

JOHN  B.  GUIN 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  38 

86  44 

290 

R.  W.  PRIDE.  JR. 

WADLEY 

8609 

RANDOLPH 

11 

69  34 

640 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

ALTON  G.  LAND 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA 

TA 

HRS.  ESSIE  M.  CHOVERS 

GORGAS 

34  30 

WALKER 

33  39 

87  13 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALNUT  GROVE 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

JOHN  P.  RHODES 

WARRIOR   LOCK   AND  0AM 

GREENE 

32  47 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

H 

N.  HAMNER  COBBS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  59 

88  04 

469 

BA 

H 

MISS  GLENDA  GOSDIN 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

31  50 

86  38 

444 

CECILE  T.  LEWIS 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J,  BEARDEN 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

WETUMPKA 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

GILBERT  w.  MELCHER 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

RADIO  STATION  WGSV 

WHEELER  DAM 

LAWRENCE 

34  47 

5A 

CUNTERSVILLE  iva 

3578 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

610 

BA 

TVA-765 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34 

85  45 

625 

7A 

TVA-T04-A 

GUNTER5V ILLE  DAM 

3983 

MARSHALL 

611 

TVA-70 

6980 

U 

87  37 

530 

5A 

HAlEVVILLE 

3620 

WINSTON 

910 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

8998 

19 

87  50 

468 

HAMILTON 

MARION 

548 

REK  COOPER 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

11 

85  54 

135 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

INACTIVE  6/61 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  97 

87  93 

790 

TA 

TVA-62 1 

HAYNEVILLE 

374B 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

190 

7A 

7A 

STEWART  M.  CHAMPION  JR. 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

690 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

594 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

n 

33  32 

85  24 

1175 

THOMAS    J.  HART 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

84  5 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTa 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

5A 

TVA-65 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  41 

86  35 

605 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HUSTLEVILLE 

4065 

MARSHALL 

12 

34  19 

86  10 

999 

7A 

TVA-763 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

86  07 

1615 

7A 

TVA-78 

IDER 

4115 

DE  KAL6 

12 

34  43 

85  41 

1940 

7A 

TvA-745 

JACKSON  LOCK  \ 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

33  48 

65  46 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  ATERS 

JASPER  4  N 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

529 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

3J  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA, POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  precipitation  and  evaporation  in  inches  r  :.J  wind 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  in  following  m<?asurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  Tliis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  havg  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent la  1 ly  accurate  but  may  vary  slight ly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trface,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  aay  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C,  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents , 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary,)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


SEPTEMBER  1961 
Volume  67        No.  9 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  25th  at  Vernon 
Lowest  Temperature:     39°  on  the  17+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     7.66  inches  at  Evergreen 

Least  Total  Precipitation:     .07  inch  at  Muscle  Shoals  FAA  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.76  inches  on  the  1st  at  Monte 

Sano 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

SEPTEMBER  1961 


Temperature 

Precipitation 

SiBtion 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

at 
1 

Dttparture 

From  Long 
Term  Meons 

Higl<esl 

• 

o 

1 

Dole 

Degree  Doys 

No.  of  Days 

0 

l2 

Departure 
From  Long 
Term  Meons 

0 

? 

0 
0 

0 

Dole 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Mox. 

Min. 

Total 

Mox.  Deptti 
on  Ground 

a 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  | 

1 
0 
0 
0 
- 

•sl 

o5 

NORTHERN  VALLEY 

<ENS  2 

72.0 

41 

30 

10 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

LE   MINA   2  N 

6b. '> 

61.2 

73.8 

96 

24 

43 

16 

15 

9 

0 

0 

0 

.60 

,18 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

.A  TUR 

65.2 

62.1 

73.7 

- 

1.4 

94 

25 

47 

16 

15 

5 

0 

0 

0 

2.47 

-  .39 

1.69 

1 

.0 

0 

3 

2 

^ 

.KVILLE 

86.8 

60.8 

73.8 

96 

25 

40 

16 

20 

1  1 

0 

0 

0 

2.28 

1.67 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

ITSVILLE  WB  AP 

86.7 

62.7 

74.7 

96 

24 

47 

16 

11 

16 

0 

0 

0 

.  49 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

>ISON 

72  .6 

2  5 

44 

6 

0 

0 

0 

2.73 

1  .47 

1 

JLTON  2 

87.2 

60.0 

73.6 

95 

24+ 

41 

16 

14 

11 

0 

0 

0 

1.62 

.83 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

>CLE  SHOALS  FAA  AP 

85.4 

60.6 

73.0 

93 

24 

46 

17 

19 

11 

0 

0 

0 

.02 

3+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  HARK.ET  2 

84.5 

68.4 

71.6 

93 

24 

42 

17 

28 

7 

0 

0 

0 

1.58 

1.30 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

)  BAY 

83.6 

61.9 

72.8 

91 

24+ 

45 

16 

22 

2 

0 

0 

Q 

3.32 

.80 

6+ 

.0 

0 

6 

4 

0 

)STONE  ARSENAL 

72.2 

93 

24 

42 

26 

7 

0 

0 

0 

.57 

.36 

1 2 

.  0 

0 

2 

0 

0 

iSELLVlLLE  2 

84.5 

57.3 

70.9 

91 

25+ 

39 

17 

30 

7 

0 

0 

0 

.25 

.13 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

ERLOO 

71.8 

39 

11 

0 

0 

0 

2.86 

3 

3 

2 

D 1  V  I  S  1  ON 

72,8 

1.58 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

(ERTVILLE  2  SE 

83. 8M 

60. 3M 

72. IM 

- 

.5 

90 

44 

15 

23 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

>SEMER  ♦  SW 

86.7 

61.9 

74.3 

95 

25+ 

44 

17+ 

16 

8 

0 

0 

0 

4,53 

1.51 

3 

.0 

0 

8 

3 

2 

MINGHAMWBAP  R 

76.4 

48 

13 

0 

0 

0 

OGEPORT   2  W 

87.3 

57.8 

72.6 

96 

24 

40 

16 

23 

14 

0 

0 

0 

1.69 

-  1.33 

1.06 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

*T  ER  SV I LLE 

86.7 

6?.l 

74.4 

93 

24  + 

47 

17 

6 

9 

0 

0 

0 

2.01 

1.24 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

ONT  A 

85.6 

57.9 

71.8 

95 

25 

40 

16 

29 

Q 

0 

0 

3.57 

2.90 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

NT  BERNARD 

84.4 

60.6 

72.6 

- 

.4 

93 

25 

45 

16 

21 

8 

0 

0 

0 

2.83 

.19 

1  .75 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

iO  MI   STATE  FARM  A  0 

M 

46 

0 

0 

0 

3.76 

2.16 

2 

1 

JTTSBORO 

84.7 

58.5 

71.6 

- 

1  .6 

93 

25 

42 

17+ 

27 

6 

0 

0 

0 

3.73 

.90 

2.30 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

.LEY  HEAD 

83.5 

56.6 

70.1 

- 

2.0 

91 

2  5 

39 

16 

31 

4 

0 

0 

0 

2.22 

-  .44 

1.38 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

DI V  I S ION 

72.9 

- 

,5 

2.97 

.22 

.0 

UPPER  PLAINS 

CEVILLE 

87.2 

65. 8M 

76. 5M 

96 

5 

44 

16 

17 

16 

0 

0 

0 

.78 

5 

,0 

0 

1 

1 

0 

(KHEAO  LOCK.  AND  DAM 

87.3 

61.8 

74.6 

95 

25+ 

49 

16 

7 

.63 

.18 

1  2 

.  0 

0 

3 

0 

0 

ITREVILLE 

87.7 

62.8 

_ 

,5 

96 

26+ 

17+ 

12 

17 

0 

0 

0 

2.58 

-  .41 

1.62 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

>NTON 

84.9 

61.4 

73I2 

- 

2.1 

91 

26+ 

45 

17 

14 

Q 

3.20 

.40 

1.30 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

JBLE  SPRINGS 

85.9 

60.1 

73.0 

94 

26+ 

40 

16 

24 

13 

0 

0 

0 

,73 

.30 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

rETTE 

87.7 

60.3 

74.0 

95 

24+ 

41 

18 

15 

13 

0 

0 

0 

3.92 

1.85 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

.EYVILLE 

60.  3 

72,1 

91 

45 

1 6 

19 

5 

0 

0 

0 

.76 

8 

.  0 

0 

3 

0 

Q 

MLTON 

85.4 

59.7 

72.6 

93 

25+ 

43 

16 

21 

7 

0 

0 

0 

.98 

.31 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

>PER  It  N 

87.7 

57.3 

72.5 

96 

41 

17 

20 

16 

0 

0 

0 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

VTTVILLE 

88.6 

65.6 

77.1 

1.3 

95 

25+ 

52 

17+ 

0 

20 

0 

0 

0 

3.66 

.58 

1.70 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

3RSBY  EXP  STATION 

84.8 

64.0 

74.4 

92 

5+ 

49 

16 

9 

6 

0 

0 

0 

2.04 

.50 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

jCALOOSA  FAA  AIRPORT 

88.6 

63.8 

75.2 

97 

2  5+ 

47 

16 

4 

19 

0 

0 

0 

.72 

.24 

14 

.  0 

0 

4 

0 

Q 

jCALOOSA  OLIVER  DAM 

87.5 

61.9 

74.7 

- 

1.6 

96 

3 

46 

16 

19 

13 

0 

0 

0 

1,20 

-  1.66 

.29 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

!NON 

88.8 

59.  2 

74.0 

99 

40 

1  6 

19 

Q 

Q 

Q 

2,28 

1.23 

1 1 

.0 

0 

4 

2 

1 

0 1 V I S I  ON 

74.  3 

- 

1.0 

1,73 

-  1.13 

.0 

EASTERN  VALLEY 

HISTON   FAA  AIRPORT 

86.6 

62.9 

74.6 

95 

2 

47 

1 7 

10 

13 

0 

0 

0 

3  .  92 

5 

.  0 

0 

4 

2 

^ 

-ERA   2  SW 

87.2 

61.0 

74.  1 

95 

23 

43 

16 

14 

13 

0 

0 

0 

2.32 

-  .63 

.86 

8 

.0 

0 

4 

3 

0 

HTRE   ^  SW 

86.7 

56.8 

96 

2  5 

43 

17+ 

19 

9 

0 

0 

0 

1.16 

.  70 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

IL0ERSBUR6  WTR  PLANT 

86.2 

61.3 

73.8 

92 

25+ 

45 

17 

15 

7 

0 

0 

0 

1.96 

.65 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

5S0EN  GAS  PLANT 

85.5 

61.2 

93 

24 

17 

16 

* 

3.38 

2.55 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

-L  CITY   1  NNE 

M 

57.0 

M 

42 

18+ 

0 

0 

0 

7.43 

2.27 

13 

.0 

0 

7 

6 

.ACAUGA  <i  NE 

85.9 

61.9 

73.9 

93 

24+ 

44 

17+ 

13 

7 

0 

0 

0 

3.50 

2.70 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

.LAOEGA 

83.7 

62.4 

73.1 

- 

1  .9 

89 

25+ 

46 

17 

16 

0 

0 

0 

0 

6.21 

2.60 

2  .88 

6 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVl  SION 

_ 

.7 

3.61 

.64 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

[XANOER  CITY  6  NE 

86.3 

58.9 

72.6 

94 

24 

42 

17 

17 

9 

0 

0 

0 

1.64 

.71 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

^LANO 

83.2 

61.0 

72.1 

96 

25 

46 

1  7 

21 

2 

0 

0 

0 

.92 

.33 

1  4 

.  0 

0 

4 

0 

)URN   3  SM 

86.3 

63.6 

75.0 

- 

.9 

94 

25 

49 

17+ 

7 

9 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.38 

.99 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

IP   HILL   2  NW 

85.3 

60.6 

92 

2  5+ 

16 

16 

8 

0 

0 

0 

4.09 

1.35 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

•AYETTE 

86.1 

62.1 

74.1 

93 

26+ 

47 

17 

14 

11 

0 

0 

0 

.90 

.68 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

tTIN  DAM 

85.3 

65.4 

75.4 

92 

24 

56 

17 

0 

5 

0 

0 

0 

2.99 

•  04 

.85 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

[LIKA 

87.4 

M 

M 

94 

25+ 

12 

0 

0 

0 

2.17 

.92 

1 

.0 

0 

4 

2 

Q 

[kforo 

86.9 

61.1 

74,0 

93 

26+ 

46 

16 

13 

15 

0 

0 

0 

1.60 

.55 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

fK  MILLS 

86.6 

60.9 

73.8 

94 

24 

46 

17 

9 

8 

0 

0 

0 

2.62 

1  .69 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

0 1 V I  S 1  ON 

1.7 

2.09 

-  .87 

.0 

PRAIRIE 

■TON 

86.8 

64.9 

75.9 

94 

26 

48 

16 

3 

13 

0 

0 

0 

1.83 

.81 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

lOPOLlS  LOC<  AND  DAM 

86.4 

64.4 

75.4 

94 

25 

49 

17  + 

4 

9 

0 

0 

0 

1.24 

.44 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

NESVILLE 

87.3 

64.0 

75.7 

94 

26+ 

46 

16 

5 

15 

0 

0 

0 

1.41 

.66 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

ENSBORO 

88.2 

64.9 

76.6 

.9 

97 

22 

48 

16 

1 

15 

0 

0 

0 

2.80 

-  .37 

.72 

14 

.0 

0 

5 

3 

0 

INGSTON 

86.7 

63.3 

75.0 

94 

26  + 

47 

16 

6 

10 

0 

0 

0 

1.9B 

.96 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

ION  JUNCTION  2  NE 

85.5 

64.3 

74.9 

92 

24 

46 

16 

9 

7 

0 

0 

0 

2.02 

.75 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Starion 

Average 

Averoge 
Minimym 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Meons 

Highest 

Q 

lowest 

Dale 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
O 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Ma«. 

Min. 

_ 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

Degree  [ 

"  5 
Si 

.*  J 

0  t 

5  J 

WINTER   3  NW 

87.2 

64.0 

76.5 

94 

24+ 

51 

18  + 

3 

15 

0 

0 

0 

2.96 

1.12 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

87.3 

65.7 

76.5 

- 

.5 

94 

25+ 

51 

16 

2 

1 1 

0 

0 

0 

2.08 

-  1.43 

.77 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

SELMA 

87.8 

66.1 

77.0 

- 

.2 

95 

23+ 

48 

15 

2 

14 

0 

0 

0 

2.19 

-  .13 

.87 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

TUSKEGEE  Z 

93 

2  5+ 

52 

18+ 

10 

0 

0 

0 

1.16 

11 

.  0 

° 

* 

' 

1 

UNION  SPRINGS   5  S 

85. 5M 

63. 6M 

74. 5M 

- 

2.0 

94 

26+ 

47 

15 

9 

9 

0 

0 

0 

1.82 

-  .77 

1 .00 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

75.7 

- 

1.2 

2.11 

-  .70 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

86.9 

63.8 

75.4 

93 

26+ 

51 

18+ 

3 

9 

0 

0 

0 

3.85 

1  .06 

16 

.0 

0 

10 

2 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

87.6 

65.6 

76.6 

95 

24+ 

52 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

4.28 

1.45 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

BRANTLEY 

88.1 

62.8 

75.5 

95 

2  5+ 

48 

15 

3 

1  7 

0 

0 

0 

3.82 

.27 

•  95 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

BREWTON  3  SSE 

88.0 

64.2 

76.1 

.1 

95 

23 

45 

18 

5 

12 

0 

0 

0 

5.57 

1.02 

1  .52 

13 

.0 

0 

10 

4 

3 

CAMDEN   3  NW 

88.1 

63.8 

76.0 

95 

25+ 

48 

18+ 

3 

16 

0 

0 

0 

1.31 

.42 

14 

.0 

Q 

CHATOM 

88.7 

62.7 

75.7 

95 

25+ 

45 

18 

6 

18 

0 

0 

0 

2.62 

.92 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLAYTON 

86.2 

64.7 

75.5 

93 

26 

50 

18 

2 

10 

0 

0 

0 

4.05 

.01 

1.50 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

87.7 

66.8 

77.3 

95 

25 

63 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

3.12 

-  1.10 

1.34 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

ENTERPRISE 

87.2 

66.2 

76.7 

94 

22 

52 

17 

1 

12 

0 

0 

0 

3.25 

1.34 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

EUFAULA 

25 

12 

0 

0 

0 

2.05 

1 

.0 

EVERGREEN 

25+ 

13 

0 

0 

0 

1  .96 

14 

.0 

8 

FRISCO  CITY 

87.* 

65.0 

76.2 

93 

25+ 

49 

18+ 

4 

13 

0 

0 

0 

4.34 

.06 

1.48 

1 

.0 

0 

8 

2 

2 

GENEVA 

2  7+ 

1  7 

0 

0 

Q 

2.58 

~  2.52 

1.16 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

6ILBERT0WN 

87.6 

61.9 

74.8 

95 

24 

45 

18 

12 

14 

0 

0 

0 

3.45 

1.29 

14 

.0 

0 

5 

4 

1  1 

GREENV I LLE 

76.7 

95 

24 

50 

1  3 

0 

Q 

0 

.64 

3 

.  0 

HEADLAND 

87.7 

65.9 

76.8 

94 

27+ 

51 

16 

0 

1 4 

Q 

Q 

Q 

2.72 

1.08 

1 

.  0 

0 

7 

1 

1  1 

HIGHLAND  HOME 

33.6 

65.9 

74.8 

- 

1.9 

90 

26 

50 

16 

9 

1 

0 

0 

0 

3.13 

.32 

1.00 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

LOCKHART 

87.1 

66.7 

76.9 

94 

27  + 

51 

18 

5 

1 1 

0 

0 

0 

3.38 

1  .57 

15 

.  0 

0 

8 

2 

1 

NATCHEZ 

88.1 

61.9 

75.0 

95 

25  + 

43 

18 

13 

15 

0 

0 

0 

1.92 

.95 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

OZARK   6  NNW 

95 

25  + 

50 

3 

14 

0 

0 

0 

.42 

1 

.0 

PHENIX   CITY   2  NNW 

86.6 

65.4 

75.0 

93 

23 

52 

18+ 

0 

11 

0 

0 

0 

1.31 

.70 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

PUSHMATAHA 

86.3 

62.2 

74.3 

1.3 

93 

26+ 

43 

16 

16 

10 

0 

0 

0 

1.85 

-  1.14 

.73 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

SEALE 

87.7 

63.7 

75.7 

95 

25+ 

50 

1  7 

2 

12 

0 

0 

0 

2.95 

1  .20 

5 

.0 

Q 

4 

3 

1 

ThOMASV I LLE 

85.2 

63.0 

74.1 

- 

2.2 

92 

25 

46 

16 

12 

8 

0 

0 

0 

2.55 

-  .58 

1.13 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

TROY 

87.4 

56.0 

76.7 

.4 

93 

25+ 

48 

16 

2 

1 1 

0 

0 

0 

1.16 

-  2.55 

.43 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

WHATLEY 

88.0 

62.6 

75.3 

96 

24 

46 

15 

9 

15 

0 

0 

0 

3.96 

1  .86 

3 

.0 

0 

8 

2 

1 

D 1 V 1  S 1  ON 

75.9 

.8 

3.23 

-  .56 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

86.6 

67.8 

77.2 

94 

24 

53 

18+ 

0 

10 

0 

0 

0 

4.30 

1.32 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

CI TRONELLE 

86.7 

67.5 

77.1 

.5 

93 

53 

16 

0 

9 

0 

0 

0 

5.40 

.58 

.0 

0 

9 

3 

2 

CODEN 

89.5 

68.  3 

78.9 

97 

24 

53 

18 

1 

17 

0 

0 

0 

7.14 

2.53 

10 

.0 

0 

7 

4 

3 

FAIRHOPE 

87.7 

68.4 

78.1 

.4 

95 

24 

54 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

5.01 

-  1.32 

1.08 

10+ 

.0 

0 

9 

5 

2 

FORT  MORGAN 

85.3 

73.9 

79.5 

91 

24 

62 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

4.30 

1.75 

9 

.0 

0 

4 

3 

3  ' 

MOBILE   WB  AIRPORT 

87.8 

68.3 

78.1 

.4 

95 

5 

54 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

5.63 

.85 

1.67 

10 

.0 

0 

10 

3 

3 

MOBI LE 

87.4 

70.2 

78.8 

94 

25+ 

55 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

5.81 

1  .80 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

ROBERTSDALE   1  £ 

87.5 

66.8 

77.2 

93 

25+ 

52 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

7.43 

3.18 

2 

.0  . 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

78.1 

.3 

6.75 

.04 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   liumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
•uuxiae  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

.2 

_  H 
0  tS 
0  » 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

3 

0 
H 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

• 

6.4 

30 

SW 

12+ 

81 

86 

56 

63 

2 

3 

5 

0 

1 

0 

11 

79 

5.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

6.0 

24++ 

£ 

6 

84 

89 

52 

64 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

4.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

NE 

13 

9.2 

26++ 

S£ 

26 

87 

91 

59 

73 

0 

2 

7 

0 

3 

0 

12 

5.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

6.1 

29 

NE 

4 

94 

97 

60 

74 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

69 

5.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  130  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
SEPTEMBER  1961 


1 

Day  of  Month 

Station 

O 

 T— 

 r- 

 T 

 1- 

 T 

 r 

 v 

 V 

 r— 

 P 

 r- 

 r 

P 

H  1 

1 

2 

3 

4  1 

s 

1 

6 

7 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  I 

u 

15 

16  17 

1 

18 

19  I  20  I  21 

22  1  23  1  24  1 

 1 — ^ — 1  L 

25  1  28  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

B8EVILLE    1  NNW 

— } 

.46 

•  10 

•  5T 

•  22 

1.57 

.17 

■  561 

)OISOIi  CENTRAL  TOWER 

•  60 

■  80 

LBEftTA 

■  16 

.23 

T 

.78 

.06 

.06 

.07 

.12 

•  36 

T 

LBEBTVILLE   2  SE 

- 

.90 

.60 

LEXANOER  CITY  6  NE 

1.64, 

■  71 

.03 

.33 

■01 

.08 

.02 

.04 

•  42 

LlCtVI LLC 

■  T8, 

.78 

NOALUS 1A   1  NW 

3. 65 

.37 

.  10 

.72 

T 

■  20 

•  18 

T 

■  05 

.13 

•  23 

■  45 

1.06 

T 

•  92 

NNISTON  FAA  AIRPORT 

3.92 

.03 

3.00 

.03 

■  15 

.13 

.56 

7 

RLEY  3  S 

1.79 

.74 

.46 

.42 

.15 

SHtAKD 

.92 

.02 

■  13 

.12 

.04 

T 

T 

T 

.28 

.33 

T 

SMVILLE   *  W 

2.76 

1.67 

■  09 

•  26 

■  12 

.62 

ThENS 

1  ■&! 

1.13 

•  04 

T 

■  16 

.16 

ThEns  i 

UT* 

1.46 

•  04 

.07 

■  17 

TMORC   STATE  FARM 

«.2e 

.47 

•  92 

.17 

.06 

.46 

■  17 

.46 

.05 

1.69  .03 

UBuRN   3  SH 

1.84 

.02 

.11 

■  27 

.22 

■  99 

.23 

UTAUOAVILLE   3  H 

2.»& 

.07 

■  64 

■  18 

.97 

.12 

■  36 

.06 

.13 

.03 

awmeao  lock  and  oam 

•  63 

■  03 

.03 

.02 

.06 

•  04 

.17 

.16 

.  10 

AY  NINETTE 

4,30 

.15 

.60 

.32 

.72 

U32 

.16 

■  81 

eloreen 

1.06 

■  02 

.35 

.33 

.03 

■  31 

■  04 

ELLt  MINA  2  N 

.60 

■  10 

■  04 

.10 

.04 

.16 

.14 

ESSEMER  *  SH 

4.5> 

.56 

■  12 

1.51 

7 

.30 

.06 

■  20 

■  17 

1.50 

■  11 

ETMLEHEM 

1*42 

.04 

.11 

-02 

ILLINOSLEV   1  SE 

1.95 

.60 

.01 

.35 

.24 

.U 

.20 

.0* 

■  20 

IRHlN&MAM  Wd  AP  R 

2.42 

.14 

.42 

.2<> 

.22 

.04 

■  01 

.15 

.05 

1^15 

T 

ISHOP 

2.23t 

.12 

.90 

.08 

.06 

.39 

.10 

.18 

•  40 

OAZ 

2.15 

1.25 

.05 

■  14 

T 

.71 

! 

RANTlEY 

3.62 

.95 

.50 

.40 

.07 

.  50 

■  12 

.02 

■  91 

.06 

•  21 

.06 

REwTON  )  SS£ 

5.57 

.25 

.56 

1.05 

■\°. 

1.06 

.17 

.25 

.26 

.04 

1.62 

•  07 

.10 

RID&EPORT   2  W 

1.69 

1.06 

■  20 

.07 

7 

.10 

T 

.22 

.06 

RO0K.HOO0 

2.20 

.37 

.73 

■  45 

■  05 

.60 

RuftOIOGE 

1.91] 

.27 

.43 

.28 

.93 

AlERA  I  SH 

2.32 

.  6S 

.  68 

•  14 

.62 

AMOEN  3  NH 

1.31; 

.30 

.16 

.01 

.06 

.06 

.03 

.05 

.06 

.01 

.11 

.42 

AHP  MILL  2  NW 

4.09 

.76 

T 

■  23 

.66 

1.35 

.45 

■  40 

AReON  MILL 

1.40 

.12 

.34 

.13 

■  08 

.22 

.04 

•  47 

ENTER  GROVE 

5.26 

4.29 

.05 

.31 

■  07 

.39 

•  17 

T 

ENTRE   5  SW 

l.ldt 

.10 

.70 

7 

.08 

T 

T 

T 

T 

.23 

.09 

CNTREVILLE 

2.5» 

.17 

.20 

1.62 

.03 

■  02 

.54 

hatom 

2.62 

.25 

■  66 

.02 

.06 

■  33 

■  29 

.05 

.02 

.92 

7 

MlLDERSeURC 

4.33 

2.98 

•  05 

.34 

.16 

■  15 

.30 

.35 

HUOLRSauRG  HTR  PLANT 

1.96 

.23 

.04 

.01 

.19 

.20 

.65 

.64 

1 tronelle 

5.40 

.09 

1,09 

.05 

-23 

•  27 

■  37 

.11 

1  >64 

.23 

.02 

•  63 

.21 

.06 

LAiaORNE 

4.87 

.04 

.07 

2.00 

.09 

.23 

.02 

.02 

■  06 

.07 

T 

1.15 

1.10 

lanton 

3.20 

1.30 

•  40 

.20 

.15 

.10 

T 

.95 

.10 

LAYTON 

4.05 

•  20 

.20 

T 

T 

1.50 

.60 

T 

T 

■  55 

T 

T 

T 

1.00 

T 

T 

T 

ODEN 

7.14 

.11 

1.17 

.39 

.62 

2.63 

1.72 

.03 

■  04 

.02 

.21 

OFFE£    SPRINGS  2  NH 

3.02 

.85 

.08 

.12 

•  12 

•  26 

.73 

.15 

■  17 

.52 

Olbert  steam  Plant 

.76 

.21 

.03 

.21 

.02 

.29 

OLLlNSVlLLE 

3.69 

2.42 

.71 

.02 

.04 

■  46 

.02 

■  02 

0LUH8IA   1  E 

3.66 

.52 

T 

.07 

1.96 

■  15 

■  20 

T 

■  37 

•  41 

OR DO V A 

.47 

T 

.22 

.12 

.05 

.06 

OTTONTON 

5*56 

■  58 

T 

.55 

•  37 

2.65 

T 

1.43 

UdA 

2.46 

.05 

.11 

.22 

.56 

.27 

■  04 

1.19 

AOEvIllE 

2.43i 

.60 

■  26 

.65 

■  20 

.60 

•  12 

ANCY  4  N 

•  36l 

.36 

ANVlLLL 

1.23 

.72 

.35 

.16 

10 

.77 

ECATuB 

2.4T 

1.69 

Is] 

7 

.01 

.22 

■  06 

ECATuR  » 

2.9T 

2.20 

.11 

■  54 

.12 

ECATuR  SUBSTATION 

2.4*1 

1.97 

■  01 

■  27 

.01 

■  16 

T 

ElTA 

2.23 

.23 

.99 

.21 

.16 

.47 

.11 

•  06 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAH 

02 

20 

04 

.02 

*  31 

OTkAN  FAA  AIRPORT 

3I12, 

.13 

loi 

.67 

.01 

1.34 

■  61 

.15 

ouBle  springs 

.73| 

.02 

.16 

.01 

.02 

.30 

.22 

LBA 

2.4ft 

.05 

.40 

T 

.05 

T 

.10 

.26 

.42 

1.20 

LKMONT 

2.06 

1.08 

.30 

■  23 

.1* 

.33 

LROD 

.751 

.60 

•  15 

NTERPR ISE 

3.2  5< 

.30 

■  10 

.01 

1.34 

1.20 

.30 

UFAULA 

4.54 

2.06 

■  22 

.72 

7 

.8* 

.01 

.13 

.23 

.01 

.0* 

■  01 

T 

.03 

.24 

vergreen 

7.66 

T 

.60 

.38 

1.35 

■  90 

.05 

.06 

.58 

■  51 

■  54 

■  12 

1 .96 

.61 

AIRhOPE 

5.01 

1.06 

.76 

.12 

.53 

.30 

.06 

.03 

1.06 

■  65 

■  17 

.03 

•  14  .06 

AlCO  open  pond  TOWER 

2.06 

■  05 

.63 

.49 

•  19 

■  14 

■  22 

ALKViLLE 

2.2Bi 

1.57 

■  12 

.21 

.16 

.08 

■  10 

■  04 

ALLS  CITY  BLR  POND  TyR 

1.12 

.20 

•  70 

■  22 

ARlEY 

5.74 

4.59 

.40 

.02 

.23 

.40 

.10 

AYETTE 

3.92, 

■  10 

.36 

.77 

.77 

1.85 

.01 

.01 

•  05 

LAT  ROCK 

2*  67' 

1>64 

•  06 

.161 

.02 

.20 

OAT  DEPOSIT 

3.12! 

•  97 

.65< 

.37 

.39 

.15 

■  02 

•  57 

ORT  MORGAN 

4.30 

■  30 

1.75 

1.15 

.05 

1  •05 

ORT  PAYNE 

1.66 

•  63 

.10 

•'1 

7 

T 

.10 

T 

■  53 

7 

RISCO  CITY 

4.34, 

1.46 

.34 

.361  7 

.17 

•  1* 

.06 

.12 

T 

.06 

.34 

1^25 

T 

T 

>AOSOEN 

2  .99* 

2.13 

•  06 

.131 

.01 

.23 

■  13 

.29 

■  01 

ADSOEN  GAS  PLANT 

3.3a 

2.55 

.46 

■  02 

■  15 

.20 

»A|NESVlLLE 

1.41 

.01 

T 

.021 

T 

■  10 

.05 

.66 

.03 

■  02 

.50 

T 

ARDEN  CITY 

2.74 

1.53 

T 

.33 

•  77 

.11 

AATm 

5.70 

4.40 

.32 

.2* 

.05 

.46 

.20 

lENEVA 

2.56; 

.47 

.061 

04 

.26 

•  03 

■  15 

■  04 

•  35 

>lLBERTOuN 

3.451 

.77 

•  07 

7 

T 

U5 

.57 

.10 

1 .29 

T 

OR  GAS 

1.06 

•  36 

.03i 

.17 

.02 

.41 

.07 

REEN  BAY 

3.37, 

.15 

.09 

.01 

.32 

.61 

■  03 

.51 

.46 

•  49 

•  26 

■  4* 

iREENSBORO 

2.60 

.46 

.05 

.56 

.50 

.09 

.40 

.72 

iREENvlLLE 

2.63 

.59 

.0* 

.6« 

.06 

.16 

■  02 

.07 

.04 

.24 

■  1* 

.63 

lULF  SHORES  POST  OFFICE 

4.06, 

T 

.06 

.76 

■  32 

.96 

1.20 

•  07 

.02 

.12 

■  07 

.*«  T 

lUNTERSVlLLE 

2.01, 

■  45 

1.2* 

■  12 

.20 

lUNTERSVILLE  TVA 

3.50i  1.61 

T 

.»l 

1.10 

•  09 

.20 

T 

VUNTERSVILLE  DAM 

3.36i 

2.50 

.03 

.50 

•  20 

.15 

UlEyvIllE 

.76 

.05 

20 

.35 

.05 

■  11 

lAMlLTON 

.96i 

.01 

■  10 

.19 

^20 

.31 

.07 

■  09 

lEAOLAND 

2.72 

1.06 

.1* 

.02 

■  37' 

■  24 

.11 

■  07 

.39 

.30 

IIGHLAND  KOME 

3.13 

1.00 

.79 

.27 

.05 

.13 

■  69 

1 

IGMTOwER 

2.95 

1.92 

.30 

■  19 

.16 

.02 

.19 

.14 

.03 

[untsville  SUBSTA 

2.41 

2.10 

01 

.09  .01 

.07 

.09 

•  06 

T 

j 

7 

1UNTSVILLE  HB  AP 

.49 

T 

I04 

.oJ 

7 

.241 

■  10 

T 

-07 

7 

t 

■ioSTLEvlLLE 

3.17 

1.72 

.06 

.151 

.08 

•  66 

•  50 

-YTOP 

4.94 

4.40 

.15 

■  OS 

■  02 

.02 

.30 

'DER 

3.15 

1.95 

•  hA 

7 

7 

T 

.12 

ACKSONVILCE  2  SW 

1.61 

.87 

I 

.23  T 

.le 

;  7 

T 

.06 

•  36 

.11 

.76 

.26 

.IS 

.22 

•  09 

,ORDAN  DAH 

2.09 

.41 

1.20 

.21 

.03 

•01 

.23 

^AFAYEITE 

.90 

.1! 

.IC 

.66 

•EEOS 

7.3* 

3.47 

.30 

1.7 

.01 

.07 

.23 

.94 

■  30 

•  23 

CESBURG 

2.74 

1.47 

.• 

•  21 

■  19 

IVINGSTON 

1.96 

.69 

.0< 

.01 

.01 

.15 

■  OS 

.03 

•  96 

Iockhart 

3.36 

.15 

.22 

.11 

.3C 

1 

T 

.06 

•  19 

1.57 

.9 

jOulSVlLLE 

2.76 

.36 

.6C 

1 

.05 

.08 

1.03 

.31 

1 

.06 

.23 

1 

S*«  T«l«r*ac«  neiM  loUewlng  Suuon  tiMtei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Old  I  ion 

1 

2 

3 

4  I 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

MAO  ISDN 

2 

73 

1.47 

.03 

.01 

.10 

.37 

■  06 

•  46 

.23 

MA6ELLA 

3 

68 

.46 

.31 

.41 

.08 

•  22 

1.52 

.06 

MARION  1  N 

2 

96 

.64 

.54 

.44 

.51 

.25 

.60 

MARION  JUNCTION 

3 

51 

.08 

1.50 

.12 

.60 

.90 

•  06 

.25 

MARION  JUNCTION  2  N£ 

2 

02 

.75 

.14 

T 

.52 

.29 

.03 

.04 

T 

.25 

MARTIN  0AM 

2 

99 

.62 

.22 

.85 

.21 

.43 

MATHEWS  1  S5W 

2 

31 

.94 

.14 

.26 

*09 

.06 

T 

.60 

MELVlN 

2 

*.7 

.42 

.06 

.11 

.29 

•  40 

1.17 

HERTZ  PONOVILLE  TOwER 

3 

43 

.02 

2.13 

.26 

.54 

.46 

MILLERS  FERRY 

1 

76 

T 

.17 

T 

.56 

T 

.01 

.10 

.06 

.16 

.05 

MILSTEAO 

2 

96 

.52 

.16 

.36 

.48 

.98 

.16 

HINTER  3  NH 

2 

96 

.03 

.73 

1.12 

'o2 

.40 

.08 

.40 

.18 

MITCHELL  DAM 

1 

70 

.63 

.10 

.06 

.05 

.34 

.35 

.15 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

63 

1.42 

1.48 

.25 

.06 

.32 

1.67 

.43 

.02 

.13 

.26 

MOBILE 

61 

.32 

1.80 

1.47 

T 

.28 

T 

1.27 

.12 

T 

T 

•  55 

MONTE  SANO 

5 

36 

4.76 

.16 

.12 

.10 

.08 

.16 

MONTEVALLO 

2 

7Q 

1.42 

T 

.35 

T 

.37 

.07 

.49 

T 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

2 

08 

•  Jl 

.64 

.77 

T 

.05 

.14 

.20 

T 

.27 

MOULTON 

2 

13 

.20 

1.42 

.27 

.08 

.05 

.11 

MOULTON  2 

1 

62 

.83 

T 

.30 

.13 

T 

.09 

T 

.10 

T 

MUSCLE  SMOALS  FAA  AP 

0, 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

NATCHEZ 

1 

92 

T 

T 

.17 

.16 

05 

.06 

.13 

.14 

.17 

.95 

•  09 

NEWBURG  2  NE 

1 

23 

.42 

.31 

.52 

NEW  MARKET 

It 

95 

4.69 

.02 

.04 

•  20 

NEW  MARKET  2 

1 

56 

1.30 

•  10 

T 

•  16 

NEWTON 

2 

52 

.36 

.05 

.22 

.15 

.44 

.65 

.08 

.57 

ONEONTA 

3 

57 

2.9U 

.05 

T 

05 

.05 

.52 

OPELIKA 

2 

17 

.92 

.02 

.36 

T 

.02 

.61 

.24 

ORRVILLE 

3 

0& 

.16 

.08 

1.39 

.41 

.47 

.55 

OZARK  6  NNW 

1 

91 

.42 

.23 

.29 

.19 

.19 

.24 

T 

.05 

•  30 

PAINT   ROCK  2  N 

5 

12 

4.47 

.06 

.39 

.20 

PALMERDALE  2  W 

3 

61 

2.05 

.36 

.22 

.66 

PELL  CITY   1  NNE 

7 

43 

1.48 

1.01 

.96 

1.01 

!o2 

.02 

2.27 

.52 

•  14 

PERRYVILLE 

2 

69 

.55 

.28 

.16 

.10 

.32 

.48 

.04 

.03 

.17 

•  24 

T 

.32 

T 

PHENIX  CITY  2  NNW 

1 

31 

.24 

.07 

.03 

.02 

.21 

.70 

PICKENSVlLLE 

2 

02 

.34 

OA 

1.30 

.03 

.13 

PINE  HILL 

1 

20 

.13 

.02 

T 

.10 

T 

.95 

PINE  LEVEL 

S 

28 

2.36 

.20 

.20 

.70 

.20 

.50 

1.10 

PLANTERVILLE  2  SSE 

I 

32 

.65 

.37 

T 

T 

T 

.22 

.06 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3 

35 

3.00 

T 

.20 

.  15 

PRATTVlLLE 

3 

66 

1.00 

1.70 

.50 

.31 

.15 

PRIMROSE  FARM 

1 

22 

.03 

.57 

.08 

04 

.02 

.48 

PUSHMATAHA 

1 

65 

.10 

.11 

.36 

.12 

.43 

T 

•  73 

RAlNSVlLLE 

2 

02 

1.23 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

•  61 

.01 

RED  BAY 

3 

32 

.40 

.60 

.80 

.60 

.50 

REDSTONE  ARSENAL 

57 

T 

.02 

T 

.11 

.36 

.04 

.04 

RIVER  FALLS 

3 

29 

1.12 

.07 

.05 

T 

.05 

.40 

.16 

.50 

.45 

R08ERTS0ALE    1  E 

7 

43 

.05 

3.18 

.12 

.02 

.3C 

.15 

2.45 

.55 

.24 

.32 

.05 

ROCKFORO 

1 

60 

.55 

.20 

.45 

.10 

.30 

ROCK  MILLS 

2 

62 

1.69 

.06 

.23 

.14 

.42 

.06 

HUSSELLVILLE 

66 

.80 

.04 

.02 

RUSSELLVILLE  2 

25 

.12 

.13 

SAINT  BERNARD 

5 

83 

1.75 

.07 

.05 

.01 

.44 

.06 

.02 

.03 

.27 

.13 

SANO  MT  SIATE  FARM  A  U 

3 

76 

2.16 

.37 

.46 

.17 

.57 

SAYRE 

1 

36 

• 

.30 

.15 

.09 

.06 

.42 

.12 

SC0TTS80R0 

3 

73 

2.30 

.16 

.47 

.36 

.14 

.11 

.19 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

3 

79 

2.69 

T 

.24 

T 

.32 

.03 

SEAlE 

2 

95 

.□2 

1.20 

.06 

.77 

.27 

.09 

.52 

SELMA 

2 

19 

.15 

.87 

.46 

.16 

.22 

T 

T 

•  26 

.05 

SHOEMAKER  SPRINGS 

1 

57 

.80 

.31 

.08 

.38 

SL0C0M8 

1 

72 

.10 

.42 

• 

.04 

.01 

T 

.20 

SNOW  HILL 

2 

06 

.03 

.37 

.4 

.40 

.42 

.31 

.10 

SOUTH  HILL 

3 

16 

2.11 

•  13 

.16 

.21 

.53 

SUTTLE 

3 

66 

.07 

.90 

.55 

1.30 

.55 

•  29 

SWAIM 

83 

4.00 

.07 

•  20 

.42 

.14 

SYLACAUGA  N£ 

3 

50 

.27 

2.70 

.36 

SYLVAN  I A 

2 

53 

1.42 

.19 

*21 

02 

.67 

.02 

TALLADEGA 

5 

21 

.02 

.88 

T 

.02 

2.88 

.70 

.15 

.56 

THOMASVlLLE 

2 

55 

.14 

.35 

1.13 

T 

.03 

.05 

.10 

.05 

.01 

.64 

.05 

THORSSY  EXP  STATION 

2 

Oh 

.17 

.50 

.31 

.35 

.42 

•  08 

.21 

thurlow  dam 

_ 

.32 

.08 

* 

.30 

1.29 

•  13 

TONEY 

1 

15 

1.10 

.02 

.03 

trafforo 

1 

78 

.82 

.15 

.15 

.40 

.  26 

TROY 

1 

16 

.10 

.24 

.32 

•  01 

.06 

.43 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

72 

.04 

.13 

T 

.17 

•  13 

.01 

.24 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

1 

20 

.07 

.20 

.06 

.29 

20 

* 

* 

.27 

TUSHEGEE  2 

2 

86 

.89 

.24 

1.15 

•  58 

UNION  SPRINGS   5  S 

1 

62 

.31 

.35 

T 

.06 

1.00 

.10 

UNIONTOWN 

2 

64 

.15 

.16 

1.23 

.10 

.15 

.05 

.76 

VALLEY  HEAD 

2 

22 

1.36 

T 

.11 

T 

T 

.52 

.04 

VERNON 

2 

28 

.05 

.27 

.55 

1.23 

.18 

WADLEY 

2 

08 

.96 

.16 

08 

.29 

•  37 

.22 

WALLACE  2  E 

1 

63 

T 

T 

.60 

.26 

T 

T 

.23 

T 

T 

.54 

WALNUT  GROVE 

3 

60 

2.25 

.50 

.85 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

3 

Ifr 

.16 

1.33 

.43 

.18 

.03 

1.03 

WATERLOO 

2 

66 

1.09 

1.13 

WEST  BLOCTON 

03 

.23 

.10 

.70 

WETUMPKA 

26 

.01 

,35 

.01 

.09 

.01 

.26 

.24 

.19 

.06 

WHATLEY 

3 

96 

.01 

.34 

1  .86 

.13 

.12 

.07 

.01 

.35 

.23 

.56 

.28 

WHEELER  DAM 

95 

.30 

.60 

.05 

T 

T 

T 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3 

89 

2.65 

.50 

.20 

.25 

WILSON  DAM 

72 

.3u 

.  15 

.22 

T 

.05 

T 

WINFIELD  2  SW 

56 

.14 

.03 

.05 

.29 

.05 

YATES  HYDRO  PLANT 

<» 

85 

3.36 

.34 

.06 

.45 

•  01 

.43 

.20 

YOUNGS  STORE 

1 

24 

.16 

.23 

.27 

.25 

.05 

.26 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16  j 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

BERTVILLE  2  SE 

MAX 

86 

87 

86 

66 

66 

90 

69 

67 

87 

86 

87 

87 

85 

69 

67 

73 

73 

74 

79 

65 

88 

67 

90 

86 

6G 

64 

84 

84 

83 

.8 

MIN 

69 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

65 

65 

44 

45 

46 

57 

54 

63 

64 

64 

63 

63 

65 

54 

53 

54 

55 

60 

.3 

EXANDES  ClIY  6  NE 

MAX 

S7 

85 

92 

93 

93 

89 

68 

87 

86 

87 

87 

87 

86 

63 

74 

75 

75 

75 

77 

63 

69 

92 

93 

94 

93 

90 

90 

66 

84 

86 

.3 

MIN 

68 

68 

63 

63 

64 

64 

68 

66 

67 

66 

67 

64 

62 

66 

52 

44 

42 

46 

55 

51 

48 

57 

56 

56 

59 

60 

67 

54 

63 

57 

56 

,9 

ICEVlLLE 

MAX 

91 

90 

92 

94 

96 

91 

91 

90 

86 

89 

90 

90 

89 

89 

76 

72 

74 

74 

78 

60 

65 

88 

90 

93 

91 

90 

87 

.2 

MIN 

77 

76 

74 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

74 

76 

76 

73 

70 

62 

44 

47 

48 

52 

55 

62 

69 

6C 

60 

62 

64 

69 

.8 

OALUSIA    1  NM 

MAX 

8S 

85 

66 

91 

93 

92 

89 

89 

89 

69 

88 

8  8 

82 

68 

65 

75 

76 

76 

78 

79 

87 

90 

92 

93 

92 

93 

91 

88 

68 

89 

86 

.9 

MIN 

70 

71 

66 

66 

68 

65 

67 

67 

69 

66 

68 

69 

67 

72 

63 

51 

56 

51 

56 

56 

59 

63 

64 

65 

66 

65 

65 

61 

60 

62 

63 

.8 

NISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

95 

90 

93 

88 

89 

90 

90 

86 

90 

69 

90 

90 

72 

72 

76 

76 

76 

77 

61 

68 

92 

92 

94 

91 

86 

89 

89 

88 

85 

86 

.6 

MIN 

73 

71 

65 

68 

65 

66 

72 

66 

69 

70 

70 

69 

66 

69 

53 

48 

47 

46 

59 

61 

65 

62 

63 

63 

64 

63 

57 

56 

64 

64 

62 

9 

MLANO 

MAX 

79 

89 

86 

90 

86 

87 

87 

67 

87 

66 

64 

64 

79 

69 

73 

73 

74 

76 

77 

83 

67 

87 

86 

96 

83 

83 

84 

65 

82 

83 

.2 

MIN 

70 

70 

64 

66 

69 

65 

66 

66 

67 

66 

67 

65 

63 

65 

51 

47 

45 

47 

51 

55 

63 

60 

61 

62 

63 

64 

60 

59 

59 

62 

61 

.0 

MENS  2 

MAX 

82 

88 

90 

90 

89 

91 

91 

85 

68 

89 

69 

90 

90 

69 

70 

70 

75 

74 

76 

75 

82 

86 

90 

92 

93 

90 

80 

87 

63 

87 

85 

.1 

MIN 

66 

70 

69 

66 

65 

61 

68 

65 

65 

66 

67 

68 

66 

62 

48 

41 

46 

47 

45 

49 

51 

63 

62 

62 

61 

51 

50 

52 

53 

58 

58 

.8 

MORE    STATE  FARM 

MAX 

87 

88 

92 

93 

93 

90 

92 

90 

89 

85 

65 

84 

65 

77 

77 

77 

77 

79 

83 

87 

90 

91 

95 

95 

94 

93 

90 

90 

91 

86 

87 

.6 

MIN 

72 

73 

68 

70 

71 

68 

70 

68 

71 

70 

71 

72 

69 

63 

61 

54 

55 

52 

56 

58 

63 

65 

66 

68 

67 

69 

66 

65 

64 

64 

65 

.6 

Burn  a  sw 

MAX 

79 

88 

68 

87 

93 

92 

90 

66 

89 

88 

66 

86 

67 

66 

78 

75 

76 

74 

77 

78 

83 

68 

92 

93 

94 

91 

90 

91 

89 

66 

66 

.3 

MIN 

70 

70 

73 

71 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

66 

59 

49 

49 

51 

55 

54 

53 

60 

63 

66 

65 

61 

63 

61 

63 

63 

63 

6 

NKHEAO   LOCK   AND  DAM 

MAX 

6b 

92 

65 

69 

93 

93 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

68 

72 

74 

77 

76 

79 

78 

85 

89 

93 

95 

95 

94 

87 

92 

88 

89 

87 

,3 

MIN 

73 

73 

70 

66 

66 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

63 

54 

49 

50 

50 

50 

52 

56 

57 

62 

64 

64 

62 

55 

58 

66 

57 

61 

8 

Y  MINETTE 

MAX 

6& 

84 

91 

93 

92 

68 

69 

88 

85 

83 

64 

61 

65 

85 

76 

76 

77 

79 

82 

66 

89 

91 

93 

94 

93 

90 

90 

91 

89 

88 

86 

6 

MIN 

7* 

72 

70 

71 

72 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

74 

65 

53 

56 

53 

59 

61 

65 

68 

70 

70 

71 

72 

66 

68 

66 

65 

67 

8 

LLE   MINA   2  N 

MAX 

89 

90 

67 

93 

91 

88 

89 

69 

66 

88 

69 

68 

68 

80 

72 

76 

76 

72 

74 

84 

90 

95 

95 

96 

93 

84 

90 

65 

87 

86 

86 

4 

MIN 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

70 

66 

66 

67 

70 

69 

68 

64 

51 

43 

47 

48 

56 

50 

54 

64 

63 

63 

67 

53 

52 

63 

56 

69 

61 

2 

SSEMER    <•  SW 

MAX 

90 

87 

69 

94 

93 

69 

87 

68 

67 

66 

66 

89 

87 

79 

73 

75 

76 

75 

80 

84 

86 

92 

94 

95 

95 

67 

91 

86 

68 

86 

86 

7 

MIN 

73 

70 

70 

68 

67 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

66 

65 

53 

44 

44 

46 

51 

52 

54 

61 

61 

62 

63 

61 

56 

56 

64 

65 

61 

9 

RMINGMAM   UB  AP 

MAX 

89 

82 

93 

96 

95 

92 

90 

92 

89 

90 

90 

87 

87 

75 

75 

78 

78 

77 

79 

82 

88 

90 

93 

93 

96 

69 

93 

89 

87 

66 

87 

3 

MIN 

75 

71 

75 

73 

72 

70 

73 

75 

72 

72 

73 

71 

70 

62 

53 

46 

51 

54 

59 

57 

58 

65 

66 

67 

67 

64 

60 

62 

63 

68 

66 

5 

ANTLEY 

MAX 

83 

83 

89 

95 

95 

94 

91 

90 

91 

90 

90 

68 

82 

85 

67 

77 

78 

78 

79 

60 

63 

91 

94 

94 

96 

93 

93 

92 

92 

90 

88 

1 

MIN 

71 

72 

66 

68 

66 

65 

66 

66 

70 

69 

69 

68 

65 

71 

62 

46 

52 

49 

53 

55 

57 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

57 

59 

59 

62 

6 

EWTON   3  SSE 

MAX 

83 

88 

93 

94 

94 

89 

66 

89 

88 

86 

90 

84 

87 

87 

79 

76 

77 

78 

82 

89 

93 

93 

95 

93 

93 

92 

89 

91 

90 

88 

66 

0 

MIN 

72 

72 

66 

67 

68 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

75 

66 

73 

65 

50 

53 

45 

53 

56 

60 

64 

62 

64 

64 

65 

63 

60 

62 

60 

64 

2 

IDGEPCRT    2  W 

MAX 

91 

87 

92 

95 

91 

90 

90 

89 

86 

91 

93 

91 

90 

80 

72 

75 

76 

76 

78 

83 

89 

92 

95 

96 

91 

66 

88 

89 

89 

65 

67 

3 

MIN 

67 

66 

64 

67 

66 

65 

67 

64 

65 

65 

64 

66 

64 

62 

48 

40 

43 

45 

47 

53 

48 

59 

60 

62 

62 

51 

48 

50 

54 

53 

57 

8 

LERA   2  SN 

MAX 

88 

63 

90 

91 

94 

92 

86 

90 

89 

87 

90 

86 

87 

78 

74 

76 

78 

77 

82 

64 

89 

92 

95 

94 

94 

90 

91 

69 

90 

67 

67 

2 

MIN 

69 

73 

70 

66 

66 

67 

70 

66 

69 

66 

67 

68 

67 

65 

53 

43 

44 

44 

50 

53 

56 

60 

60 

61 

62 

63 

58 

56 

55 

58 

61 

0 

MDEN   3  NW 

MAX 

90 

67 

92 

92 

93 

89 

90 

90 

90 

69 

66 

85 

86 

80 

75 

78 

79 

79 

83 

67 

92 

93 

95 

95 

95 

91 

92 

90 

91 

89 

88 

1 

MIN 

72 

73 

67 

69 

70 

67 

67 

66 

69 

69 

71 

71 

66 

66 

60 

49 

48 

48 

50 

58 

60 

63 

65 

65 

66 

66 

64 

62 

60 

64 

63 

6 

MP   MILL    2  NW 

MAX 

80 

89 

87 

90 

92 

92 

69 

87 

87 

87 

86 

86 

66 

87 

79 

74 

75 

74 

74 

75 

76 

67 

90 

92 

92 

91 

90 

89 

86 

86 

85 

3 

MIN 

70 

70 

64 

66 

66 

64 

64 

67 

67 

67 

68 

66 

65 

70 

56 

47 

50 

46 

49 

50 

51 

56 

59 

60 

62 

62 

61 

56 

55 

60 

60 

6 

NTRE  5  SW 

MAX 

80 

69 

64 

91 

94 

93 

90 

89 

90 

89 

69 

86 

69 

69 

72 

74 

77 

77 

76 

73 

86 

89 

93 

95 

96 

93 

87 

89 

89 

86 

86 

7 

MIN 

67 

67 

64 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

66 

64 

69 

51 

43 

43 

44 

51 

54 

51 

58 

60 

59 

60 

59 

51 

50 

50 

51 

58 

8 

NTREvlLLE 

MAX 

86 

90 

90 

90 

93 

95 

91 

90 

9  1 

89 

69 

90 

89 

85 

74 

76 

76 

78 

76 

81 

80 

90 

92 

94 

96 

96 

91 

9  3 

90 

89 

67 

7 

MIN 

72 

75 

71 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

66 

68 

66 

55 

46 

46 

48 

49 

55 

54 

61 

62 

67 

66 

65 

60 

58 

60 

60 

62 

8 

ATOM 

MAX 

91 

65 

92 

95 

95 

92 

92 

91 

69 

87 

65 

61 

90 

60 

76 

78 

61 

80 

64 

88 

91 

93 

95 

95 

95 

92 

92 

91 

93 

91 

86 

7 

MIN 

70 

74 

69 

66 

67 

66 

67 

67 

69 

67 

70 

73 

70 

67 

63 

46 

47 

45 

46 

55 

59 

63 

63 

63 

63 

65 

62 

61 

67 

59 

62 

7 

ILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

89 

86 

90 

92 

92 

68 

88 

69 

68 

86 

66 

66 

86 

64 

74 

74 

75 

75 

76 

62 

86 

91 

92 

92 

92 

86 

88 

66 

67 

85 

86 

2 

MIN 

71 

73 

68 

66 

68 

68 

70 

66 

67 

66 

69 

66 

65 

66 

54 

46 

45 

46 

55 

54 

53 

61 

61 

62 

62 

63 

58 

57 

64 

56 

61 

3 

TRONELLE 

MAX 

89 

85 

89 

93 

93 

90 

90 

69 

66 

84 

64 

82 

89 

82 

76 

76 

76 

77 

63 

66 

68 

90 

92 

92 

91 

89 

89 

90 

89 

69 

86 

7 

MIN 

73 

74 

70 

71 

72 

69 

71 

71 

71 

71 

70 

73 

72 

69 

64 

53 

56 

54 

56 

62 

61 

68 

69 

72 

71 

69 

66 

69 

70 

65 

67 

5 

ANTON 

MAX 

84 

86 

65 

90 

91 

91 

86 

87 

68 

66 

67 

67 

84 

84 

74 

74 

74 

75 

74 

79 

83 

67 

89 

91 

90 

91 

89 

87 

86 

86 

84 

9 

MIN 

70 

70 

69 

66 

66 

67 

66 

69 

69 

68 

66 

66 

66 

69 

55 

48 

46 

50 

50 

54 

52 

60 

60 

60 

61 

64 

59 

57 

56 

57 

61. 

4 

ATTON 

MAX 

84 

90 

84 

92 

91 

92 

85 

67 

87 

66 

67 

67 

66 

69 

65 

77 

76 

75 

76 

74 

84 

91 

86 

92 

92 

93 

91 

90 

86 

84 

86. 

2 

MIN 

68 

71 

66 

66 

71 

65 

68 

68 

66 

68 

69 

71 

66 

65 

63 

56 

56 

50 

54 

56 

60 

50 

66 

68 

67 

68 

66 

63 

62 

62 

64. 

7 

DEN 

MAX 

93 

90 

91 

93 

95 

91 

91 

91 

92 

89 

85 

68 

69 

89 

81 

74 

84 

62 

65 

88 

69 

90 

94 

97 

94 

93 

92 

94 

92 

68 

89. 

5 

MIN 

75 

73 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

78 

77 

77 

66 

54 

57 

53 

59 

60 

61 

68 

67 

68 

70 

70 

68 

67 

65 

68 

66. 

3 

TTON 

MAX 

88 

90 

69 

88 

92 

93 

90 

69 

69 

87 

89 

67 

61 

62 

74 

75 

77 

78 

76 

80 

65 

90 

91 

93 

93 

94 

90 

91 

90 

92 

86 

8 

MIN 

70 

75 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

68 

66 

59 

46 

52 

53 

53 

59 

63 

62 

61 

66 

68 

66 

66 

63 

60 

62 

64. 

9 

CATUR 

MAX 

82 

89 

69 

67 

90 

92 

89 

87 

66 

87 

86 

90 

69 

88 

72 

70 

75 

76 

76 

77 

64 

89 

85 

89 

94 

93 

82 

68 

84 

87 

86. 

2 

MIN 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

70 

66 

68 

69 

69 

69 

67 

65 

53 

47 

48 

46 

54 

50 

55 

61 

65 

65 

65 

55 

53 

55 

56 

59 

62. 

1 

«IP0L1S  LOCK  AND  DAM 

MAX 

89 

92 

90 

67 

92 

93 

90 

69 

68 

86 

86 

67 

62 

87 

74 

79 

76 

77 

75 

60 

64 

89 

89 

93 

94 

92 

66 

90 

86 

86 

86. 

4 

MIN 

70 

75 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

72 

75 

71 

71 

69 

65 

56 

49 

49 

52 

53 

55 

56 

64 

64 

66 

66 

64 

63 

62 

60 

63 

64. 

4 

THAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

9 1 

93 

92 

93 

94 

87 

90 

86 

88 

89 

66 

64 

90 

86 

76 

76 

77 

78 

79 

64 

90 

92 

92 

93 

93 

95 

88 

91 

87 

66 

87. 

7 

MIN 

73 

74 

71 

71 

70 

68 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

66 

70 

59 

53 

56 

54 

61 

61 

62 

67 

68 

66 

72 

71 

70 

65 

65 

65 

66. 

6 

ISLE  SPRINGS 

MAX 

82 

86 

90 

62 

90 

91 

91 

68 

90 

90 

69 

92 

90 

86 

71 

71 

77 

78 

77 

71 

63 

89 

92 

94 

94 

92 

64 

90 

67 

89 

66. 

9 

MIN 

70 

71 

70 

66 

68 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

66 

67 

61 

49 

40 

46 

48 

52 

48 

61 

60 

62 

62 

62 

55 

53 

55 

55 

60 

60. 

1 

FERPRISE 

MAX 

90 

88 

88 

90 

93 

87 

90 

66 

68 

66 

65 

63 

65 

90 

82 

76 

76 

78 

78 

87 

92 

94 

87 

93 

93 

93 

90 

91 

88 

86 

87. 

2 

MIN 

71 

74 

70 

70 

74 

67 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

68 

69 

59 

53 

52 

53 

58 

61 

62 

61 

64 

69 

70 

72 

69 

66 

64 

65 

66. 

2 

'AULA 

MAX 

85 

66 

88 

90 

93 

93 

86 

69 

88 

66 

68 

69 

90 

66 

78 

76 

75 

77 

76 

61 

65 

91 

93 

95 

94 

93 

93 

91 

90 

87. 

2 

MIN 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

69 

71 

72 

71 

70 

70 

66 

67 

65 

53 

51 

51 

56 

59 

61 

63 

64 

68 

69 

66 

66 

60 

61 

63 

64. 

9 

;rgreen 

MAX 

9<> 

85 

83 

92 

93 

92 

93 

89 

89 

87 

66 

85 

85 

85 

83 

77 

76 

78 

78 

81 

87 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

90 

90 

89 

87. 

7 

MIN 

72 

74 

71 

69 

69 

68 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

69 

7) 

64 

50 

56 

53 

56 

57 

61 

65 

66 

67 

67 

66 

67 

63 

63 

64 

66. 

9 

IIRmOPl 

MAX 

67 

87. 

7 

MIN 

7« 

74 

71 

71 

74 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

75 

77 

67 

55 

58 

54 

60 

62 

64 

66 

66 

67 

70 

71 

68 

69 

66 

68 

68. 

4 

I.«,v1llE 

MAX 

81 

69 

91 

87 

93 

94 

91 

88 

90 

88 

66 

90 

88 

89 

71 

75 

78 

78 

84 

78 

85 

90 

91 

95 

96 

96 

85 

82 

87 

86 

66. 

8 

MIN 

72 

73 

72 

67 

68 

68 

67 

66 

68 

66 

71 

69 

67 

66 

47 

40 

41 

48 

49 

52 

57 

66 

65 

62 

64 

55 

52 

50 

53 

62 

60. 

8 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

FAYETTE 

MAX 

67 

"90~ 

~95~ 

91 

~8a~ 

~90~ 

89 

"se" 

IT 

"IF 

76 

— ^ 

""eo" 

HIN 

70 

73 

71 

65 

72 

68 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

57 

51 

50 

42 

44 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

89 

87 

87 

89 

89 

86 

87 

85 

83 

84 

85 

85 

65 

60 

75 

79 

HIN 

80 

77 

75 

77 

80 

78 

77 

76 

73 

73 

75 

79 

73 

73 

70 

62 

65 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

87 

89 

91 

92 

93 

89 

89 

88 

88 

86 

87 

83 

85 

80 

76 

78 

MIN 

70 

73 

68 

69 

70 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

58 

58 

62 

49 

52 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

83 

91 

92 

92 

89 

88 

89 

89 

87 

90 

89 

68 

60 

71 

74 

74 

MIN 

75 

70 

68 

67 

69 

67 

70 

68 

69 

68 

59 

66 

55 

59 

50 

45 

44 

GAINESVILLE 

MAX 

94 

89 

93 

93 

9  1 

90 

92 

90 

9 1 

89 

84 

87 

74 

74 

77 

MIN 

70 

75 

71 

69 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

54 

55 

48 

50 

GENEVA 

MAX 

90 

91 

93 

93 

94 

87 

91 

90 

90 

90 

81 

88 

65 

MIN 

71 

74 

70 

70 

71 

67 

69 

71 

72 

70 

71 

72 

68 

73 

65 

52 

64 

GILBERTOWN 

MAX 

91 

88 

89 

94 

94 

90 

90 

89 

89 

87 

83 

82 

90 

80 

78 

76 

MIN 

6S 

74 

70 

65 

65 

65 

65 

67 

70 

65 

59 

68 

59 

66 

62 

46 

45 

GREENSBORO 

MAX 

85 

95 

90 

90 

89 

90 

89 

88 

87 

MIN 

71 

71 

71 

70 

70 

59 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

59 

54 

58 

48 

51 

GREENVILLE 

MAX 

85 

85 

91 

93 

94 

88 

88 

90 

88 

89 

88 

80 

81 

80 

77 

77 

77 

MIN 

71 

72 

69 

70 

73 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

67 

70 

63 

50 

54 

GUNTERSVILLE 

MAX 

90 

93 

93 

90 

89 

88 

90 

89 

90 

89 

89 

MIN 

7* 

72 

72 

73 

66 

67 

67 

57 

68 

69 

70 

71 

55 

64 

56 

51 

47 

HALEYVILLE 

MAX 

83 

88 

89 

84 

90 

90 

89 

83 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

72 

72 

75 

MIN 

69 

70 

70 

60 

62 

68 

59 

67 

67 

67 

68 

57 

66 

62 

51 

45 

47 

HAMILTON 

MAX 

85 

89 

92 

85 

90 

92 

89 

84 

86 

88 

88 

89 

87 

66 

72 

73 

76 

MIN 

66 

70 

69 

65 

68 

67 

55 

66 

66 

65 

67 

56 

66 

58 

49 

43 

47 

HEADLAND 

MAX 

87 

91 

92 

92 

92 

94 

87 

89 

88 

87 

88 

88 

84 

90 

86 

79 

76 

MIN 

70 

71 

71 

70 

71 

67 

68 

71 

71 

71 

71 

70 

57 

72 

63 

51 

54 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

82 

84 

86 

88 

89 

88 

84 

85 

84 

83 

85 

86 

60 

82 

78 

74 

73 

MIN 

70 

73 

69 

70 

73 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

57 

70 

63 

50 

52 

HUNTSVILLE   W8  AP 

MAX 

90 

89 

88 

92 

92 

92 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

75 

70 

76 

76 

MIN 

72 

73 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

55 

51 

47 

48 

JASPER   4  N 

MAX 

90 

91 

87 

94 

93 

92 

8  7 

90 

89 

90 

90 

92 

88 

75 

74 

77 

78 

MIN 

69 

69 

64 

67 

65 

65 

65 

54 

64 

63 

65 

53 

62 

61 

48 

42 

41 

LAFAYETTE 

MAX 

88 

89 

91 

92 

91 

89 

8  7 

67 

89 

89 

90 

91 

68 

81 

74 

73 

74 

MIN 

70 

69 

66 

69 

69 

65 

70 

57 

56 

67 

57 

57 

55 

58 

55 

48 

47 

L IVINGSTON 

MAX 

90 

91 

85 

94 

93 

90 

88 

90 

88 

89 

86 

63 

87 

77 

75 

75 

77 

MIN 

69 

67 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

59 

55 

55 

47 

48 

LOCKHART 

MAX 

83 

86 

87 

92 

93 

92 

88 

90 

89 

68 

85 

88 

84 

66 

85 

75 

76 

MIN 

72 

73 

70 

70 

72 

67 

71 

71 

72 

70 

72 

73 

68 

73 

63 

52 

57 

MADISON 

MAX 

80 

9  7 

88 

86 

91 

90 

89 

87 

89 

87 

87 

88 

88 

87 

70 

69 

74 

MIN 

69 

71 

69 

68 

68 

70 

68 

67 

69 

69 

59 

67 

56 

54 

49 

44 

47 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

87 

86 

87 

91 

91 

87 

8  7 

88 

87 

86 

85 

63 

84 

79 

74 

75 

71 

MIN 

73 

71 

70 

70 

71 

69 

69 

57 

68 

70 

70 

71 

56 

55 

57 

48 

49 

MARTIN  DAM 

MAX 

90 

86 

89 

90 

90 

86 

68 

87 

88 

88 

66 

88 

89 

78 

73 

74 

74 

MIN 

70 

70 

66 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

62 

70 

50 

57 

66 

WINTER   3  HV 

MAX 

90 

92 

92 

92 

92 

90 

88 

89 

86 

89 

85 

83 

83 

82 

73 

72 

7C 

MIN 

73 

68 

70 

70 

66 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

57 

51 

58 

51 

52 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

83 

89 

93 

96 

92 

9  3 

91 

87 

83 

83 

83 

90 

87 

81 

8C 

82 

MIN 

75 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

76 

76 

68 

61 

55 

57 

MOBILE 

MAX 

89 

89 

88 

90 

93 

93 

94 

91 

90 

87 

82 

83 

63 

85 

88 

77 

75 

MIN 

77 

74 

72 

73 

74 

71 

71 

74 

73 

75 

72 

76 

75 

75 

57 

56 

58 

MONTGOMERY   KB  AP 

MAX 

89 

89 

92 

94 

94 

89 

89 

89 

88 

86 

91 

84 

67 

78 

77 

77 

76 

MIN 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

59 

57 

57 

51 

52 

MOULTON  2 

MAX 

89 

93 

84 

93 

93 

92 

88 

90 

89 

89 

91 

88 

88 

60 

73 

80 

60 

MIN 

70 

72 

71 

66 

69 

69 

68 

61 

51 

65 

69 

57 

59 

52 

50 

41 

42 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

88 

89 

62 

90 

91 

90 

87 

90 

88 

90 

91 

92 

85 

74 

71 

77 

77 

MIN 

68 

72 

69 

66 

69 

70 

59 

69 

58 

58 

70 

57 

68 

51 

51 

47 

46 

NATCHEZ 

MAX 

90 

92 

92 

93 

94 

88 

89 

89 

68 

87 

85 

85 

87 

78 

77 

77 

MIN 

71 

72 

66 

66 

65 

66 

66 

55 

59 

59 

69 

59 

56 

56 

50 

45 

44 

NE*  MARKET  2 

MAX 

87 

90 

86 

88 

90 

91 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

78 

65 

73 

73 

MIN 

69 

70 

68 

67 

65 

69 

56 

65 

54 

54 

54 

53 

63 

62 

48 

43 

42 

ONEONTA 

MAX 

80 

89 

82 

91 

93 

92 

91 

87 

90 

68 

89 

90 

89 

MIN 

67 

70 

66 

64 

64 

65 

57 

64 

55 

55 

57 

53 

64 

64 

49 

40 

43 

OPELIICA 

MAX 

80 

89 

89 

93 

93 

94 

89 

89 

90 

87 

89 

89 

86 

7J 

77 

MIN 

OZARK   6  NNW 

MAX 

84 

89 

90 

90 

94 

95 

68 

68 

88 

66 

86 

93 

84 

90 

65 

77 

78 

MIN 

70 

72 

68 

70 

70 

65 

57 

68 

70 

70 

70 

70 

65 

68 

62 

50 

52 

PELL  CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

68 

66 

63 

64 

65 

63 

55 

64 

64 

53 

54 

63 

59 

63 

48 

42 

42 

PHENIX   CITY   2  NNU 

MAX 

85 

90 

90 

92 

92 

91 

88 

88 

89 

87 

87 

89 

89 

89 

82 

77 

75 

MIN 

69 

71 

69 

71 

72 

67 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

67 

70 

61 

52 

53 

PRATTVILLE 

MAX 

95 

90 

91 

92 

95 

92 

94 

90 

90 

90 

89 

84 

84 

77 

78 

78 

78 

MIN 

72 

72 

69 

73 

71 

76 

76 

72 

70 

72 

70 

71 

68 

70 

61 

52 

52 

PUSHMATAHA 

MAX 

90 

92 

HIN 

70 

74 

70 

68 

70 

68 

68 

58 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

69 

43 

46 

RED  BAT 

MAX 

S3 

87 

91 

85 

38 

87 

86 

84 

88 

87 

87 

89 

87 

85 

67 

58 

73 

MIN 

67 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

68 

70 

59 

58 

61 

51 

45 

48 

80  86 
51  47 


80  83 
65  69 


78  82 
56  59 


72  82  87 
60     52  52 


78  81 
64  64 


79  78 
68  58 


81  88 
46  54 


94  85 
61  68 


83  85 

64  60 

80  86 

56  61 

77  82 
53  53 

7  5  74 

51  53 

75  76 
51  47 

78  78 
66  60 

73  80 

65  52 

76  83 
56  53 


78  85  91 
49     44  47 


72  80 

52  62 

80  84 

50  55 

78  60 

58  67 

74  74 

58  51 

78  84 

53  59 

74  82 

60  60 

82  85 

65  60 

84  86 

59  62 

78  85 

60  55 

80  83 

67  60 

77  84 

51  49 

74  83 

50  47 


82  88  91 

49  65  57 

75  81 
55  48 

76  78 
48  49 


78     80  84 


79  78  85 
65     68  60 


48  50 

78  78 

58  58 

82  84  90 

57  58  60 

76  80  85 

47  52  58 

74  73  82 

51  64  67 


88  91 

73  77 

92  93 

66  66 

92  93 

50  62 

91  93 
65  55 

92  93 

55  67 

94  95 

64  63 

95  96 

56  67 

94  96 

69  69 

93  93 
60  61 

90  90 

55  62 

90  93 

51  51 

93  93 

57  69 

89  89 
59  71 

94  96 

65  66 

95  96 

57  68 

92  93 

65  66 

92  94 
55  64 

93  94 
55  70 

90  90 
53  64 

91  92 

66  67 

89  92 

62  57 

94  94 

53  55 

92  94 

58  70 

89  93 

70  71 

94  94 
55  59 

95  95 

52  63 

92  93 

5  .  62 

95  95 

64  63 

92  93 

54  61 

92  92 

58  59 


91     90  93 


91  94  94 
54     69  57 


55  68  56 

83  93  91 

63  67  68 

92  94  95 

56  54  55 

89  91 


89  88 
78  78 


93  93 
67  68 


91  85  88 
62     60  53 


94  94 
66     6  3 


93  92 
73  69 


94  92 

63  65 


94  90 
68  66 


94  93 

67  70 


92  86  87 
63     58  59 


91  88 
51  65 


56     54  60 


78     75  75 


90  91  90 
64     63  64 


85  87  83 
61     67  60 


93 
56 


87  88  91 
64     69  59 


86 
58 


52  53  54 
89     90  89 


93  90 
52  53 


93  93 
70  69 


89  90 
70  68 


64     56  54 


94  66 

58  66 


93  90 
67  65 


94  88  90 
66     62  62 


94  93 
72  70 


92  90 
54  64 


68     57  56 


57  70  55 

92  91  91 

65  54  62 

94  90 

71  69 

94  94 

74  7  3 

94  92 
67  59 

92  83 

63  52 

90  80 

62  55 

95  94 

63  65 

91  83 
61  49 

95  92 

59  66 

94  93  91 


95  94 
70     69  67 


59  58 

92  92 
70  69 

96  92  93 

66  67  66 

93  93 

60  63 

89  88  85 

64  54  58 


63     61  66 


93  90  87 
65     65  65 


65     52  54 


80  83  86 
55     66  57 


89  83  88 
68     65  61 


90  91 
64  54 


65 

86  88  84 
67  64  53 

83  87  85 

53  57  56 

87  90  87 

51  52  51 

87  85  83 

50  67  50 

87  89  87 

61  57  62 

89  91  89 

66  66  65 

86  82  84 

52  55  60 


53     62  59 


87  86  84 
66     62  53 


64     56  60 


92  91  90 
60     58  61 


82  85  83 
47     51  61 


50     52  60 


92     90  87 


92  92 
62  51 


92  92  92 
62     62  64 


90  87  89 
61     57  59 


81  84  87 
57     57  57 


See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Monlh 


Station 

9 

in 

11 

14 

15 

1 

16  1 

17 

18 

19 
1.1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

 r 

29 

30 

31 

2 
• 

< 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

86 

88 

87 

91 

91 

90 

89 

89 

87 

88 

88 

88 

86 

76 

69 

74 

75 

75 

72 

82 

86 

91 

92 

93 

90 

81 

87 

84 

84 

82 

84 

.7 

HIN 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

69 

5  3 

45 

42 

44 

46 

54 

49 

52 

62 

62 

62 

62 

54 

52 

51 

55 

63 

59 

.7 

ROatRTSDALE  1  E 

MAX 

90 

87 

87 

90 

93 

93 

89 

89 

88 

87 

82 

83 

83 

86 

87 

77 

80 

82 

80 

85 

87 

87 

89 

93 

93 

92 

92 

90 

92 

92 

87 

.5 

MIN 

69 

69 

70 

73 

72 

72 

66 

54 

56 

52 

59 

59 

62 

66 

65 

69 

68 

69 

66 

67 

64 

65 

66 

.8 

ROCKFORD 

MAX 

87 

8S 

92 

90 

93 

93 

92 

93 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

75 

77 

72 

73 

77 

78 

84 

89 

91 

93 

93 

93 

90 

90 

87 

86 

86 

.9 

70 

69 

67 

65 

68 

46 

48 

48 

51 

53 

52 

59 

60 

60 

61 

63 

60 

58 

59 

56 

61 

.1 

ROCK  HILLS 

MAX 

89 

88 

92 

93 

92 

89 

88 

89 

86 

88 

88 

89 

87 

85 

75 

75 

74 

77 

76 

83 

87 

91 

93 

94 

92 

89 

90 

86 

86 

84 

86 

.6 

MIN 

65 

66 

65 

70 

67 

68 

68 

68 

65 

64 

68 

56 

49 

46 

51 

59 

55 

49 

58 

60 

60 

62 

62 

59 

56 

55 

56 

60 

.9 

RUS5ELLV1LLE  2 

MAX 

8A 

87 

89 

81 

90 

90 

90 

87 

90 

88 

88 

91 

88 

86 

70 

75 

76 

77 

76 

75 

82 

86 

89 

90 

91 

87 

82 

82 

81 

87 

84 

.6 

MIN 

63 

65 

67 

65 

64 

65 

65 

65 

64 

69 

57 

47 

46 

39 

44 

45 

44 

50 

60 

60 

53 

59 

52 

49 

50 

50 

52 

57 

.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

78 

86 

87 

87 

90 

91 

89 

86 

87 

86 

88 

90 

86 

87 

68 

69 

74 

76 

75 

78 

82 

86 

91 

92 

93 

91 

82 

90 

82 

80 

84 

•  4 

67 

68 

67 

68 

66 

65 

64 

51 

45 

47 

48 

54 

50 

52 

57 

61 

63 

63 

56 

53 

54 

57 

58 

60 

.6 

SAND  MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 

79 

83 

84 

85 

81 

MIN 

67 

6  = 

68 

68 

66 

69 

6  7 

67 

63 

49 

48 

45 

57 

59 

57 

56 

62 

63 

67 

63 

57 

52 

51 

56 

57 

61 

.4 

SCOTtSBORO 

MAX 

80 

88 

85 

89 

91 

91 

89 

88 

90 

88 

89 

88 

89 

87 

69 

70 

76 

76 

75 

74 

79 

86 

90 

91 

93 

89 

86 

85 

86 

S3 

84 

7 

MIN 

67 

66 

68 

67 

64 

65 

64 

67 

65 

64 

68 

49 

42 

42 

45 

55 

53 

49 

58 

61 

60 

61 

55 

50 

50 

50 

50 

58 

.5 

SEALE 

MAX 

91 

91 

93 

93 

94 

89 

88 

88 

88 

88 

87 

89 

88 

85 

79 

75 

78 

78 

78 

85 

88 

92 

94 

95 

95 

92 

92 

90 

85 

S3 

87 

7 

MIN 

68 

69 

67 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

65 

71 

62 

52 

50 

51 

59 

58 

55 

61 

62 

65 

65 

65 

65 

58 

57 

60 

63 

7 

SELMA 

MAX 

S8 

87 

90 

91 

95 

91 

90 

90 

88 

88 

88 

64 

86 

80 

77 

78 

78 

78 

82 

86 

91 

92 

96 

94 

94 

91 

93 

92 

89 

68 

87 

8 

HIN 

70 

72 

73 

68 

71 

60 

48 

51 

52 

55 

62 

60 

65 

66 

67 

68 

69 

67 

65 

64 

64 

66 

1 

STLACAUbA   4  NE 

MAX 

87 

86 

91 

93 

92 

89 

67 

89 

86 

87 

88 

86 

87 

79 

74 

76 

75 

76 

79 

83 

87 

91 

92 

93 

91 

87 

89 

87 

86 

83 

85 

9 

MIN 

72 

67 

66 

67 

70 

68 

7 1 

69 

71 

67 

68 

67 

55 

44 

44 

48 

56 

54 

53 

61 

61 

61 

61 

63 

59 

56 

56 

62 

61 

9 

TALLADEGA 

MAX 

88 

89 

88 

89 

89 

86 

86 

87 

85 

86 

86 

88 

85 

78 

71 

73 

74 

73 

74 

79 

85 

87 

88 

89 

89 

84 

84 

83 

85 

83 

83 

7 

MIN 

66 

68 

68 

67 

70 

68 

67 

67 

69 

67 

65 

67 

53 

48 

46 

51 

57 

55 

54 

66 

63 

62 

63 

64 

58 

57 

63 

60 

62 

4- 

TMOMASVILLE 

MAX 

90 

88 

88 

85 

90 

90 

87 

87 

87 

82 

87 

83 

83 

82 

76 

75 

75 

76 

75 

78 

84 

88 

91 

91 

91 

92 

89 

90 

87 

86 

86 

2 

MIN 

69 

68 

67 

68 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

67 

65 

59 

46 

46 

47 

50 

56 

61 

64 

65 

66 

66 

65 

63 

63 

60 

61 

63 

0 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 

87 

SO 

89 

92 

92 

88 

87 

87 

86 

86 

87 

84 

84 

77 

74 

74 

74 

74 

78 

82 

66 

90 

91 

91 

90 

88 

88 

87 

86 

84 

84 

8 

HIN 

^' 

70 

67 

70 

70 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

54 

49 

50 

51 

54 

56 

58 

64 

65 

66 

68 

66 

63 

62 

60 

63 

64 

0 

TROT 

MAX 

88 

90 

91 

92 

92 

88 

88 

88 

87 

89 

89 

85 

89 

84 

76 

77 

77 

76 

79 

87 

90 

89 

93 

93 

93 

92 

90 

90 

89 

89 

87 

4 

HIN 

70 

67 

70 

70 

^' 

^' 

72 

66 

71 

64 

48 

60 

63 

6  7 

68 

69 

69 

69 

68 

64 

65 

65 

66 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

86 

90 

94 

96 

91 

91 

91 

91 

91 

93 

89 

90 

73 

76 

79 

80 

79 

81 

86 

91 

91 

95 

97 

97 

89 

92 

88 

91 

90 

88 

6 

MIN 

7* 

70 

70 

71 

73 

72 

73 

71 

7  1 

69 

64 

52 

47 

49 

49 

51 

52 

56 

64 

64 

64 

66 

64 

58 

60 

59 

61 

63 

8 

TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 

MAX 

9A 

91 

96 

89 

94 

94 

95 

90 

89 

86 

89 

68 

88 

88 

72 

74 

71 

77 

75 

81 

85 

90 

90 

94 

95 

93 

87 

91 

87 

89 

87 

5 

MIN 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

62 

54 

45 

46 

47 

49 

53 

54 

57 

63 

64 

64 

62 

57 

58 

56 

61 

61. 

9 

TUSK-EOEE  2 

MAX 

89 

89 

91 

92 

90 

88 

87 

88 

86 

88 

86 

87 

88 

80 

79 

75 

75 

76 

76 

84 

89 

92 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

85 

83 

86 

4 

MIN 

72 

66 

70 

61 

52 

52 

52 

58 

60 

61 

65 

66 

71 

66 

70 

61 

65 

64 

65 

UNION   SPRINGS   i  S 

MAX 

83 

84 

86 

90 

94 

92 

90 

87 

85 

66 

65 

82 

73 

76 

75 

76 

75 

77 

89 

92 

92 

94 

94 

90 

89 

88 

85 

85. 

5 

MIN 

66 

69 

70 

70 

72 

68 

68 

66 

68 

70 

70 

62 

47 

51 

51 

55 

56 

67 

60 

64 

66 

66 

68 

65 

59 

62 

62 

63. 

6 

VALLEY  HEAD 

MAX 

78 

87 

83 

88 

90 

90 

88 

87 

88 

87 

86 

88 

87 

78 

70 

70 

73 

74 

73 

73 

86 

86 

68 

90 

91 

88 

83 

86 

84 

83  * 

5 

MIN 

61 

64 

68 

67 

70 

65 

63 

68 

45 

39 

41 

52 

56 

49 

45 

46 

57 

56 

57 

52 

46 

45 

45 

55 

56. 

6 

VERNON 

MAX 

90 

92 

96 

89 

98 

94 

94 

69 

90 

88 

68 

92 

67 

77 

78 

80 

77 

62 

92 

88. 

8 

MIN 

68 

72 

71 

65 

66 

67 

66 

67 

67 

68 

69 

67 

66 

61 

50 

40 

41 

44 

49 

47 

52 

61 

61 

60 

60 

56 

52 

55 

50 

57 

59. 

2 

WATERLOO 

MAX 

8<> 

91 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

88 

88 

90 

87 

68 

67 

73 

77 

77 

75 

79 

82 

84 

90 

91 

89 

79 

86 

88 

86 

84. 

9 

MIN 

66 

65 

66 

63 

66 

65 

65 

64 

65 

65 

71 

70 

69 

62 

52 

39 

42 

43 

46 

50 

53 

58 

59 

61 

62 

49 

52 

54 

58 

60 

68. 

7 

WHATLEY 

MAX 

89 

89 

90 

91 

93 

90 

91 

90 

69 

87 

86 

84 

68 

81 

76 

72 

78 

76 

82 

86 

90 

93 

94 

96 

94 

92 

93 

93 

92 

92 

88. 

0 

MIN 

68 

71 

69 

66 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

67 

61 

46 

48 

49 

49 

53 

58 

62 

62 

62 

63 

65 

62 

61 

59 

60 

62. 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


suQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAU 

EVAP 

.08 

.18 

.04 

.09 

.19 

.19 

.30 

.15 

.14 

.22 

.22 

.09 

.04 

.16 

.11 

.20 

.21 

.22 

.12 

.38 

.20 

.21 

.17 

.27 

.07 

.19 

.17 

.29 

.10 

B5.17 

WIKD 

29 

41 

33 

16 

16 

29 

38 

44 

49 

71 

87 

52 

42 

78 

70 

61 

49 

48 

24 

15 

13 

22 

9 

7 

6 

14 

IS 

10 

14 

18 

1000 

FAtRHOPE 

EVAP 

.12 

.14 

.27 

.12 

.20 

.23 

.17 

.16 

.05 

.04 

.07 

.12 

.17 

.21 

.19 

.17 

.16 

.13 

.21 

.13 

.23 

.16 

.15 

.17 

.13 

.20 

.18 

.11 

B4.70 

WIKD 

8 

5 

25 

8 

12 

23 

8 

24 

40 

35 

20 

17 

25 

36 

28 

29 

27 

16 

20 

15 

8 

11 

15 

20 

16 

17 

13 

19 

13 

10 

563 

MARTIN  DAK 

EVAP 

.11 

.17 

.07 

.21 

.24 

.26 

.18 

.16 

.11 

.28 

.11 

.15 

.09 

.22 

.26 

.20 

.24 

.08 

.10 

.09 

.17 

.24 

.07 

.22 

.20 

.27 

.19 

85.21 

WIND 

11 

4 

4 

4 

12 

2 

1 

21 

27 

17 

15 

13 

28 

26 

107 

134 

74 

89 

30 

20 

20 

10 

20 

30 

10 

28 

32 

47 

20 

32 

888 

See  Reference  Rotes  Pollovlng  Station  Index 

-  135  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1961 


Burnsville  Substa 


ALABAMA 


Goat  Rock .  Ga 

I 

Xlolunbus  WB  AP,  Ca . 


USCOMH-WB-Ashevllle,    N.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1961 


Burnsvlllv  Subsiit,  Hlas.O 


TiShOBingo  1  S.   MISS-  Ji  '"^op 


-9- 

Aberdeen,  Hiss. 


DonalsOQvllle  3  *,  Ca. 

o 


O  •     9  Prtcipitation  onlf 

©  Prtclpitotion,  storog* 

-O  h3-  Pfte/fiifofio/i  (Jrtrf  Ttmptroturm 

■4^  <^  Prteipitofion,  Ttmptraturt  and  EfoperoHon 

Tfpt  of  gogt:      O  Non-r^cordrng. 
•  Rtcordmg ,       »  //PM 

Ooubit  circit  combinationt  inaicat*  th*  avaHobiHtf  of 
mor»  d0toil*a  mtttofoiogical  aero 


C.    ---  6/61 


isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
la  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


SEPTEMBER  1961 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

M 

13 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

6 

COUNTY 

j  DRAINAGE  t  1 

latudde 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

s 

SPECIAL 

TEMP.  1 

PRECIP.  1 

specialI 

WEVILLE  I  HWW  

000  a 

* 

6S  15 

*6S 

TA 

c 

JOHN  S<  RIChBURG 

^^--^-^  

6603 

CHILTON 

32  58 

86 

31 

420 

6A 

c 



ALABAMA  POWER  CO. 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

795 

c 

PALHER  GOOSEY 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86 

33 

63( 

7A 

MRS.  HARY  K.  LEE 

AOOISON  CENTRAL  TOwER 

LAWRENCE 

3*  29 

7A 

TVA-93 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

RUFUS  H.  SEWELL 

ALSERTA 

OlAO 

WILCOX 

1 

32  14 

67  25 

175 

6A 

SIDNEY  J.  KARDY.  SR • 

LIVINGSTON 

479( 

SUMTER 

1: 

32  35 

66 

*] 

160 

7P 

7P 

„ 

PROF.  E.  J.  MURPHEr 

ALSERTVILLE  2  SE 

014B 

HARSHALL 

12 

34  1* 

11*0 

5A 

9A 

JESSE  N.  CUlP 

LOCKHART 

COVINGTON 

31  01 

66 

22 

290 

8A 

BA 

H.  C.  YOUNG 

ALEXANDER  CUT  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M  SANFORD 

LOUISVILLE 

4684 

BARBOUR 

31  *8 

69 

33 

6A, 

JOHN  B  ARD 

ALICEVILLE 

01TB 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

1*0 

H 

MRS.  Cherry  j.  herndon 

MADISON 

4976 

MAD  I  SON 

i: 

3*  *2 

66 

»5 

573 

9A 

«A 

H 

HARRY  R.    TAYLORi  JR. 

ANDALUSIA  1  Hm 

COVINGTON 

31  19 

8A 

6A 

JAMES  p.  GILLIS 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

6S4 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33  39 

85  91 

999 

MID 

J] 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MAGNOLIA 

900* 

MARENGO 

32  0( 

67 

31 

165 

c 

DR.    I.  H.  GAILLARO 

ARLEr  3  S 

0336 

WINSTON 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MARION  1  N 

51061  PERRY 

32  38 

67 

18 

210 

TA 

c 

ROBERT   J.  CURRY 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

65  51 

1060 

6P 

6P 

C  M 

HENRY  L     MC  OUEEN 

MARION  JUNCTION 

5116 

32  26 

67 

14 

ASMVlLLE  *  W 

0377 

ST.  CLAIR 

T 

33  51 

66  20 

990 

JOHN  T.  SHINDALL 

MARION   JUNCTION   2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

87 

13 

20( 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

3*  48 

7A 

TVA-62 

MARTIN  DAM 

51*0 

ELHORE 

bP 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12, 

3*  *8 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MATHEWS  1  SSH 

5172 

MONTGOMERY 

i; 

32  IS 

6b 

01 

190 

TA 

E.  PAUL  GOWAN 

ATHORE  STATE  FARM 

0*i02 

ESCAMBIA 

31  10 

87  2V 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  foXlowlog  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

llonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  '*F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*'F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  havf  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset , 

T  Trac3,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  GST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTOLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

loformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of»ice,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


OCTOBER  1961 
Volume  67         No.  10 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     91°  on  the  1st  at  Whatley  and  Chatom 

Lowest  Temperature:     19°  on  the  28th  at  Russellville  2  and  on  the  27th 

at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     3.69  inches  at  Arley  3  S 
Least  Total  Precipitation:     0.00  at  15  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.73  inches  on  the  3rd  at  Vernon 
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43.7 

61.3 

88 

31  + 

24 

27 

150 

0 

0 

3 

0 

.66 

-  1.45 

.86 

3 

•  0 

0 

1 

0 

NTRE   5  SW 

77.4 

41.8 

59.6 

87 

2 

23 

27 

190 

0 

0 

1 

0 

1  .98 

1.83 

3 

.0 

0 

1 

1 

ILDERSBURG  WTR  PLANT 

78.2 

43.8 

61  .0 

88 

31 

25 

27 

146 

0 

0 

0 

.97 

.97 

3 

.0 

0 

1 

0 

OSOEN  GAS  PLANT 

74.9 

43.7 

59.3 

85 

13 

24 

27 

192 

0 

0 

2 

0 

1  .64 

1.61 

3 

.0 

0 

1 

1 

LL  CITY  1  NNE 

M 

36.1 

M 

22 

27 

0 

0 

6 

0 

1.78 

1.67 

3 

.0 

0 

1 

1 

lALAUuA    *t  Nt 

44.4 

8  5 

30  + 

2  5 

2  7 

165 

0 

0 

0 

i  .  46 

1.48 

3 

•  0 

0 

1 

1 

i-L  ADEGA 

74  •  6 

45.7 

so'? 

4.2 

84 

30 

28 

1  68 

0 

0 

0 

1.47 

• 

1  .46 

^ 

•  0 

0 

1 

^ 

D  1  V  I S 1  ON 

60.6 

3.0 

1  .42 

-  1.11 

•  0 

PIEDMONT  PLATEAU 

EXANDER  CITY  6  NE 

78.4 

41  2 

59.8 

89 

31 

2  3 

27 

173 

0 

0 

5 

0 

.76 

.75 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

BURN   3  SW 

78.6 

47.0 

62.8 

- 

4.0 

88 

3 

33 

20 

112 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  1.77 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MP   HILL   2  NW 

77.1 

42.7 

59.9 

85 

31  + 

26 

27 

175 

0 

0 

2 

0 

.24 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAYETTE 

77.9 

47.5 

62.7 

89 

31 

33 

27 

108 

0 

0 

0 

0 

.16 

.15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

RTIN  DAM 

77.6 

52.2 

64.9 

85 

10  + 

41 

28 

60 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  1.66 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELUA 

78.3 

43.9 

61.1 

87 

12  + 

34 

20+ 

147 

0 

0 

0 

0 

.26 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

7n't 

43.5 

61.1 

86 

1 3 

2  6 

147 

0 

0 

4 

0 

.  70 

.60 

•  0 

0 

2 

1 

0 

43.2 

60.  7 

86 

31 

2  9 

26+ 

145 

0 

0 

2 

0 

.22 

.12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

u  1  V  1  o I yn 

61  6 

4.1 

.32 

-   1  .  77 

PRAIRIE 

YTON 

79.0 

50.2 

64.6 

89 

2 

34 

27 

97 

0 

0 

0 

0 

.73 

.73 

3 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

77.6 

46.7 

62.2 

86 

1 

33 

27 

134 

0 

0 

0 

0 

2.58 

1.38 

2 

•  0 

0 

3 

2 

2 

INESVILLE 

78.8 

48.0 

63.4 

88 

31  + 

30 

27 

111 

0 

0 

1 

0 

1.07 

.66 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

EENSBORO 

81.3 

50.7 

66.0 

1.9 

89 

12 

34 

27 

65 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.96 

.64 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

VINGSTON 

78.4 

47.3 

62.9 

86 

31 

29 

27 

118 

0 

0 

1 

0 

2.56 

1.93 

.0 

0 

3 

1 

1 

RION  JUNCTION  2  NE 

79. 9M 

48.4 

64. 2M 

89 

31 

30 

27 

95 

0 

0 

1 

0 

.46 

.48 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NTER   3  NW 

79. 3M 

47. 9M 

63. 6H 

69 

1 

35 

21 

114 

0 

0 

0 

0 

.21 

.21 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Stalion 

Average 

.  1 
5  1 

<  S 

f 
< 

s 

a 
a 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

s 

a 

i 
-' 

Dote 

a 
« 

V 

a 

No.  of  Doys 

Total 

Deparlore 
From  Long 
Term  Meons 

Greatest  Day 

i 
a 

sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

M 

Total 

Max.  Depth 

■o 

6 

Q 

.10  or  More  j 

.50  or  More 

1.00  or  More 

k  < 

s  > 

«-= 

hi 

al 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

79  •  5 

*e.6 

64.1 

z 

2.3 

88 

31 

34 

2  7 

91 

0 

0 

0 

0 

.08 

2.28 

.07 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SELMA 

50.6 

65.3 

2*3 

1 

36 

73 

0 

0 

0 

0 

.46 

~  1.42 

.46 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSKEGEE  2 

78,3 

51  .8 

55.  1 

85 

31 

39 

27+ 

73 

0 

0 

° 

0 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

77.7 

49.0 

63.4 

3.9 

85 

14  + 

39 

27+ 

98 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.78 

T 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.  1 

3.1 

.86 

~  .99 

•  0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

78.4 

48.1 

63,3 

88 

1 

31 

27 

113 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATMORE   STATE  FARM 

81.2 

51  .2M 

66, 2M 

89 

1 

35 

20 

53 

0 

0 

0 

.10 

8+ 

0 

0 

0 

0 

aRANTLEY 

80  .  a 

62,4 

88 

13+ 

28 

27 

124 

Q 

0 

0 

*?n 

-  1.76 

'n4 

30 

0 

0 

0 

0 

SREWTON   3  SSE 

79.8 

46.6 

53,3 

3*4 

88 

31 

28 

2  7 

111 

0 

0 

9 

1,98 

3 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CAMDEN   3  NW 

79.6 

47.8 

53,7 

88 

1 

29 

2  7 

103 

0 

0 

0 

1*00 

*95 

3 

•  0 

0 

1 

1 

0 

ChATOM 

81.7 

45.0 

53,4 

91 

1 

25 

27 

108 

1 

0 

2 

0 

1.95 

1.30 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

CLAYTON 

80  .  7M 

50. OM 

55,  4M 

88 

12  + 

37 

2 1 

58 

0 

0 

•  00 

1  *  7^ 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

80,2 

52.0 

66,  1 

88 

12 

38 

2  7 

59 

Q 

Q 

0 

29  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ENTERPR 1 SE 

80.9 

51.9 

56,4 

87 

I 

40 

27 

41 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

c 

0 

EUFAULA 

80.6 

47.3 

54,0 

_ 

3,4 

88 

1 

33 

2  7 

80 

0 

0 

° 

*00 

-  1.61 

*00 

'0 

0 

0 

c 

0 

EVERGREEN 

79.7 

50.1 

54,9 

87 

2  + 

37 

27 

84 

0 

0 

0 

0 

*04 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRISCO  CITY 

80.0 

50.8 

56,4 

89 

2 

39 

21  + 

72 

0 

0 

0 

*04 

-  1.93 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

GENEVA 

79.* 

50.3 

54,9 

88 

1 

32 

27 

83 

0 

0 

T 

-  1.43 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

GI  LBERTOWN 

79.2 

45.0 

62,1 

89 

1 

26 

27 

129 

0 

0 

I 

*e5 

.43 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENV I LL  E 

80.2 

52.7 

56,5 

1,1 

88 

2 

41 

27  + 

52 

0 

0 

.04 

-  2*03 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEADLAND 

80.0 

61.6 

55,8 

87 

1  3 

38 

27 

59 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

77  .  3M 

49.  1 

53, 2M 

- 

4,4 

10 

32 

111 

0 

0 

1 

0 

1.47 

'in 

3 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LOCKLHART 

79.6 

52.2 

56,9 

8  8 

1 

37 

2  7 

66 

0 

0 

0 

0 

*oo 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NATCHEZ 

80.5 

44.4 

52,5 

89 

31  + 

25 

2  7 

127 

0 

0 

4 

0 

*7ft 

* 

'7ft 

3 

0 

1 

1 

0 

OZARK  6  NNW 

81.2 

49.4 

66.  3 

3,5 

8  9 

1 

39 

2  7 

74 

0 

0 

0 

0 

1  43 

T 

30  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PHENIX   CITY  2  NNW 

76.7 

50.8 

53,8 

85 

14 

30 

21 

97 

0 

0 

1 

0 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUSHMATAHA 

78.1 

45.4 

61.8 

- 

4,1 

31  + 

27 

145 

0 

0 

2 

0 

-  .66 

1  .04 

3 

•  0 

0 

1 

1 

1 

SEALE 

80.0 

46.1 

63.1 

88 

31 

31 

2  7 

99 

0 

^  *03 

.03 

8 

.  0 

0 

0 

c 

0 

THOMASVILLE 

76.9 

50.1 

63.5 

3*7 

87 

2  + 

36 

27+ 

103 

Q 

0 

0 

0 

.95 

-  1.11 

.82 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

TROY 

81. IM 

63.9M 

67. 5M 

.1 

89 

31 

40 

20 

50 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.79 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHATLEY 

80.  1 

45.7 

62,9 

91 

1 

31 

27 

111 

2 

0 

1 

0 

.95 

.95 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

64,4 

3,2 

.31 

-  1.65 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

79.1 

64,1 

65,  6 

88 

31 

42 

20+ 

57 

0 

0 

0 

0 

1.27 

1.27 

3 

•  0 

0 

1 

1 

1 

CI TRONELLE 

79.2 

54.5 

55,9 

- 

2.4 

89 

1 

41 

27 

54 

0 

0 

0 

0 

1,51 

-  .82 

.78 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

CODEN 

81.5 

53,7 

57.6 

89 

1 

38 

20 

46 

0 

0 

0 

0 

,74 

.43 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

FAIRHOPE 

80.0 

55,2 

67.5 

1.7 

88 

1 

45 

27+ 

37 

0 

0 

0 

0 

1,57 

-  l.OI 

.76 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT  MORGAN 

76.7 

63,6 

70.  1 

85 

2 

52 

27 

15 

0 

0 

0 

0 

.46 

.20 

8 

,0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE  W8  AIRPORT 

79.9 

56.0 

57.  6 

1.6 

88 

12 

41 

20 

42 

0 

0 

0 

0 

1  .47 

-  2.28 

1.35 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOBI LE 

78.6 

57.3 

68.0 

88 

2 

46 

27 

43 

0 

0 

0 

0 

.87 

.76 

3 

,0 

0 

2 

1 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

79.1 

62.6 

65.9 

87 

3  + 

41 

27 

55 

0 

0 

0 

0 

.66 

.58 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

57.5 

1.9 

1.07 

-  1.49 

,0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  o{  days  with  precipitation 

a 

StdtlOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 
possible 
1  sunshine 

Average 
■ky  covai 

■UEUiM  to  SI 

BIRUINGHAM  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

t  6.6 

28 

N 

14 

81 

83 

46 

64 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

80 

3.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

6.4 

24++ 

NNW 

14 

79 

84 

45 

59 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

7 

_ 

4.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

17 

9.5 

29++ 

ESE 

29 

80 

83 

48 

64 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

3.5 

MOHTGOMERY  WB  AIRPORT 

E 

12 

6.0 

27 

N 

14 

82 

90 

44 

54 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

77 

2.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1  1 

1 

2  1 

3  4 

T 

l.»9| 

• 

• 

1.40 

•  )» 

.55 

20 

.75 

.75 

.21 
T 

.21 

1.15 

T 

.43 

.72 

.25 

1.84 

lie? 

1.82 

1.92 

.71 

.81 

1.55 

.75 

.80 

.10 

.0* 

.34 

.34 

1.08 

.39 

.69 

1.27 

1.27 

i.ai 

1.03 

.78 

.17 

1.67 

.15 

1.52 

2.46 

1.42 

.83 

.69 

.69 

1.80 

1.30 

30 

1*20 

1.7* 

1.10 

.50 

1.52 

.30 

1.22 

.O* 

.10 

.10 

iIto 

.53 

.93 

.00 

.86 

.86 

1  .00 

.05 

.95 

1.55 

.64 

.56 

2.13 

.  78 

1.12  T 

1.98 

1.83  .1 

.65 

.03 

.62 

.95 

.95 

.97 

.97 

1.51 

.78 

.68 

.28 

.28 

,87 

.87 

.00 

.74 

.21 

.00 

1.6* 

.84 

.62 

.00 

»0 

.00 

1.52 

.75 

.77 

2.36 

.28 

.  78 

1.12  . 

.73 

.73 

1.96 

■  06 

.45 

1.4'. 

1.80 

.03 

.43 

1  .24 

1  .58 

1  .58 

2.58 
T 

1  .38 

1  .00 

1  02 

.05 

1.74 

.02 

1  .03 

.69 

.60 

.60 

.00 

.'o* 

T 

1.57 

.16 

.76 

.00 

1.89 

.55 

.25 

1  .04 

2.09 

.73 

1  .29 

.45 

.41 

1  .21 

1.18  , 

.28 

.28 

1.12 

1  .07  T 

.04 

.04, 

05 

I  .64 

.03 

1.61 

2I0I 

I99 

.92 

2.11 

.12 

1.20 

.85 

.42 

.43 

.00 

1.02 

.04 

.30 

.64 

.04 

.04 

.31 

.11 

1.38 

.22 

1.07 

I  45 

20 

1  25 

3.49 

2.01 

1.45 

2.06 

.08 

.03 

.95 

.'16 

.16 

.51 

.51| 

1.51 

.60 

.781 

1.80 

.*» 

l.OOl  T 

1.80 

'26 

1.29 

1.02 

1.00 

1.62 

':»!  . 

2.21 

2.211 

1.31 

.43 

.05 

.99 

.24 

.2«! 

.15 

.19 

.96 

.90 

2.09i 

.07 

l.'l 

1.85 

i.ts 

4      5      6      7      8      9    ;  10     11  12 


13     14  15 


19     20     21     22    23  24 


25     26     27    28     29  X 


EVILLE   I  NNW 

ISDN  CENTRAL  TOWER 

ERTA 

ERTVILLE  2  SE 
lANOEB  CITY  6  NE 

CEVILLE 
ALUS  1 A    1  NW 
ISTON  FAA  AIRPORT 
EY   3  S 
VILLE   4  N 

EHS 
ENS  2 

ORE  STATE  FARM 
URN   3  SH 
AUGAVlLLE   3  N 

KHEAD  LOCK  AND  DAH 

MINETTE 
GREEN 

LE  MINA  2  N 
SEHER  4  SW 

HLEmEm 

LINGbtEY  1  SE 
GHAu  MOUNTAIN 
NINGHAM  we  AP 
MOP 


NTLEV 

HTON  3  SSE 
DGEPORT  2  W 
OK WOOD 

NOIOGE 
ERA   2  SW 
DEN   3  NW 
P  MILL  2  NW 
eON  MILL 

TER  GROVE 
IRE  *>  SW 
TREVILLE 
TOM 

LDERSRURG 

LDERSBuRO  WTR  PLANT 

RONELLE 

180RNE 

NTON 

riON 

EN 

FEE   SPRINGS  2  NW 
BERT   STEAM  PLANT 
LINSVILLE 
UH8IA    1  E 


VILLE 
TON 
ATUR 
ATUR  4 

ATUR  SUBSTATION 
TA 

OPOLIS  LOCK  AND  DAM 
HAN   FAA  AIRPORT 
8LE  SPRINGS 


ERPRISE 

AULA 

RGREEN 

RhOPE 

CO  OPEN  POND  TOWER 
KVILLE 

LS  CITY  BLK  PONO  TWR 
tEv 

ETTE 
T  ROCK 
T  DEPOSIT 
T  MORGAN 
T  PAYNE 

SCO  CITY 
'SDEN 

'SOEN  GAS  PLANT 

NESVILLE 

DEN  CITY 

TM 
lEVA 

,eERTOWN 
I  GAS 
CN  BAY 

lENSBORO 
IENVILLE 

|f  SMOHES  POST  OFFICE 

itersyillc 
[tersville  TVA 

iTEflSVILLE  0AM 
lEYVILLE 
IILTON 
OLA  NO 

mlano  mOME 

JMTOWER 
GES 

.TSVILLE  SUBSTA 
rSVILLE  WB  AP 
ULCVILLE 

OP 

Ikson 

<KSONVlLLE   2  SW 
iPER  *  N 

.DAN  DAM 
,*VETTE 
t  DAM 


T        T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

lo 

E- 

1  1 

2 

 ' 

3  :  4 

L  I V I NGSTON 

2.581 

.37 

1.93 

.28, 

LOCKHART 

.00 

LOUI SVI LLE 

•  04 

HAOISON 

1  .521 

■  59 

.93 

HAGELLA 

1.71 

.26 

1.42 

MARION   1  N 

.47: 

MAR  ION  JUNCT ION 

.47I 

MARION  JUNCTION  2  NE 

.46 

T 

'HI 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  1  5SW 

.06 

;o6j 

melvin 

I  .08 

1.08 

MERT2  PONOV 1 ULE  TOwER 

.70 

.02 

.68. 

MILLERS  FERRY 

.70 

.70!  T 

Ml LSTEAD 

MINTER   3  NW 

.21 

.21 

MITCHELL  0AM 

.48 

.48 

MOBILE  WB  AIRPORT 

1.47 

1.36 

.01 

MOB ILE 

.87 

.75 

MONTE  SANO 

2  ,59| 

•  45 

MONTEVALLO 

.95! 

.07 

!se 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

.08^ 

•  07| 

MOULTON 

2  ,39i 

.40 

.60 

1  .39 

MOULTON  2 

2.03 

■  60 

•  1  3 

1  .26! 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

2  , 181 

.91 

.69 

■  16 

NATCHEZ 

.78; 

.78 

NEWBURG  2  NE 

2.41 

I  .01 

.47. 

NEW  MARKET 

1.72 

.50 

1  .02 

NEW  MARKET  2 

1  .731 

.75 

.70| 

NEWTON 

.oo[ 

ONEONTA 

1.87| 

.52 

1.20| 

OPELIKA 

.19' 

ORRVILLE 

.65i 

•  65 

OZARK  6  NNW 

T  t 

PAINT  ROCK  2  N 

1  .451 

.10 

1.15 

PALMEROALE  2  W 

1.2a' 

.22 

1.06 

PELL  CITY   1  NNE 

1  .78 

1.67 

PERRYVI LLE 

.69 

.69 

PHENIX  CI TY  2  NNW 

.02. 

.02 

PICKENSVILLE 

.07 

.28 

PINE  HILL 

.65 

.65 

PINE  LEVEL 

.00 

PLANTERVI LLE  2  SSE 

.55 

.55 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.72 

.72 

PRATTVILLE 

•  26 

•  26 

PRIMROSE  FARM 

.07 

.07 

PUSHMATAHA 

1  .04 

1.04 

RAINSVILLE 

1  .06 

1.06 

1.80 

1.40 

.40. 

REDSTONE  ARSENAL 

1.93 

1.25 

RIVER  FALLS 

T 

T  I 

ROSERTSDALE  1  E 

.66 

.02 

.04 

ROCKFORD 

.701 

•  60 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

1.97 

1.03 

•  94 

RUSSELLVILLE  2 

2.12 

1.10 

1^02[ 

SAINT  BERNARD 

2.47 

1 .25 

.65 

SAND  MT  STATE  FaRM  a  U 

1.58 

.03 

•  04 

1.49i 

SAYRE 

1.25 

.19 

1^05 

SCOTTSSORO 

1.16 

.01 

.98  .( 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

1.09] 

T 

.95 

SEALE 

.03' 

SELMA 

•  46; 

.46| 

SHOEMAKER  SPRINGS 

1.63< 

.75 

.88j 

SLOCOMB 

.OOi 

Day  of  Month 


13  14 


15 


22     23  24 


28     29  30 


SNOW  HILL 

SOUTH  HlLL 

SUTTLE 

SWAIM 

5YLACAUGA  4  NE 
SYLVANl A 

TALLADEGA 
THOMASVILLE 
ThoRSBY  EXP  STATION 

tmuRlow  dam 

TONEY 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKEGEE  2 


UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 


5  S 


wadley 

.25 

ri 

•  02 

WALLACE  2  e 

T 

WALNUT  GROVE 

1  .76 

1.40i 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

1.17 

.15 

.87! 

WATERLOO 

1.29 

.54 

.74* 

WEST  8L0CT0N 

•  37 

.271 

WETUMPKA 

•  01 

.01 

T 

WHATLEY 

•  95 

•  95; 

WHEELER  DAM 

1.45 

.85 

•  60 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

1  .20 

1.00 

.10 

WILSON  DAM 

1.60 

.70 

.75 

WlNFIELO  2  SW 

2.61 

.31 

1.30' 

YATES  HYDRO  PLANT 

.20 

.13 

.05 

YOUNGS  STORE 

1  .75  1.14 

.61 

See  releienca  DOtea  lollowing  Station  Index. 


-  146  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1961 


StaUon 

DiY  Ol  Monlh 

1  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17  j 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LBERTvlLLE  2  S£ 

MAX 

83 

84 

61 

70 

71 

60 

80 

80 

60 

80 

80 

73 

58 

69 

70 

76 

76 

76 

63 

66 

67 

75 

73. 

9 

HIN 

55 

55 

48 

39 

40 

43 

42 

46 

45 

46 

49 

52 

50 

51 

35 

38 

39 

47 

36 

36 

39 

36 

41 

46 

39 

27 

27 

32 

52 

42. 

6 

LEXANOER  CITT   6  NE 

MAX 

S4 

84 

73 

75 

80 

82 

80 

78. 

4 

MIN 

53 

56 

52 

40 

36 

35 

36 

50 

44 

44 

43 

43 

42 

46 

39 

31 

36 

39 

38 

29 

40 

40 

32 

36 

43 

42 

23 

32 

53 

55 

48 

41. 

2 

LICEVILLE 

MAX 

69 

78. 

8 

HIN 

65 

68 

46 

36 

44 

48 

46 

55 

58 

58 

52 

51 

46 

47 

31 

31 

38 

39 

35 

35 

38 

41 

42 

43 

45 

34 

28 

37 

44 

57 

60 

45. 

3 

NOALUSIA   1  NW 

MAX 

70 

60 

79 

71 

75 

84 

83 

76. 

4 

MIN 

62 

57 

57 

46 

47 

47 

52 

60 

55 

56 

51 

47 

52 

69 

44 

36 

41 

45 

45 

36 

37 

36 

38 

42 

49 

52 

31 

38 

56 

62 

54 

46. 

1 

NMISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

77. 

3 

MIN 

63 

61 

46 

45 

42 

45 

45 

56 

51 

51 

51 

49 

53 

46 

35 

36 

43 

43 

41 

34 

45 

36 

40 

40 

45 

42 

30 

47 

57 

58 

53 

46. 

2 

TMENS  2 

MAX 

67 

75. 

0 

MIN 

57 

53 

46 

44 

41 

37 

39 

55 

50 

46 

50 

57 

48 

50 

33 

33 

37 

40 

42 

33 

42 

41 

35 

42 

45 

36 

24 

36 

55 

55 

53 

43. 

8 

TMORE  STATE  FARM 

MAX 

86 

83 

79 

83 

68 

84 

82 

79 

61 

79 

84 

81. 

2 

MIN 

63 

64 

52 

49 

49 

57 

57 

64 

57 

57 

54 

55 

66 

56 

42 

40 

42 

48 

35 

40 

41 

43 

46 

52 

51 

46 

38 

62 

64 

56 

51. 

2 

U6URN  3  SW 

MAX 

79 

65 

87 

83 

61 

61 

78 

79 

87 

78. 

6 

MIN 

58 

57 

56 

44 

44 

46 

50 

51 

50 

48 

51 

52 

48 

67 

36 

40 

46 

46 

46 

33 

39 

34 

45 

42 

46 

47 

36 

41 

50 

62 

63 

47. 

0 

ANKHEAO  LOCK   AND  0AM 

MAX 

61 

62 

79 

76 

86 

77. 

4 

MIN 

65 

65 

52 

42 

43 

46 

46 

49 

56 

53 

62 

52 

61 

51 

41 

37 

41 

45 

46 

34 

38 

40 

41 

43 

44 

43 

30 

32 

44 

55 

55 

46. 

2 

AT  MINETIE 

MAX 

86 

83 

71 

71 

77 

76 

79. 

1 

MIN 

66 

66 

53 

45 

61 

51 

60 

60 

60 

60 

68 

69 

62 

61 

45 

42 

53 

53 

55 

42 

43 

44 

46 

60 

56 

55 

44 

47 

63 

65 

61 

64. 

1 

ELLE   MINA   2  H 

MAX 

76. 

4 

MIN 

62 

55 

49 

38 

40 

44 

44 

57 

62 

50 

52 

54 

62 

52 

37 

35 

40 

44 

46 

36 

49 

40 

37 

46 

48 

39 

26 

40 

65 

56 

54 

46. 

1 

ESSEMER   <>  SW 

MAX 

77. 

6 

MIN 

65 

65 

51 

37 

38 

39 

43 

61 

61 

47 

49 

46 

46 

56 

38 

34 

38 

43 

44 

34 

36 

35 

36 

41 

48 

43 

25 

39 

60 

64 

55 

45. 

4 

IRMINOtAH  WB  AP 

MAX 

80 

8 1 

69 

78. 

0 

MIN 

65 

57 

46 

42 

48 

49 

52 

60 

59 

66 

66 

56 

56 

50 

41 

41 

46 

52 

45 

41 

47 

40 

45 

60 

56 

38 

34 

61 

60 

65 

60 

60. 

4 

RANILET 

MAX 

88 

67 

76 

66 

80. 

MIN 

59 

54 

57 

41 

41 

42 

47 

52 

52 

49 

46 

44 

47 

53 

41 

33 

38 

41 

43 

32 

36 

34 

35 

40 

46 

47 

28 

35 

52 

69 

62 

44. 

4 

REXION   3  SSE 

MAX 

60 

79. 

6 

MIN 

61 

59 

55 

43 

41 

43 

51 

62 

52 

54 

49 

50 

51 

58 

36 

33 

39 

43 

43 

34 

35 

36 

36 

41 

50 

51 

26 

35 

64 

60 

67 

46. 

8 

RIO&EPORT  2  H 

MAX 

81 

6 1 

80 

69 

7  1 

80 

62 

76. 

5 

MIN 

59 

59 

46 

35 

38 

40 

42 

46 

43 

44 

44 

47 

48 

53 

33 

30 

37 

41 

37 

30 

49 

43 

38 

42 

42 

41 

26 

30 

47 

63 

63 

42. 

5 

ALERA  2  SW 

MAX 

63 

70 

78 

6  3 

66 

60 

70 

76. 

8 

MIN 

62 

63 

51 

41 

36 

39 

43 

66 

52 

47 

47 

46 

45 

51 

36 

33 

37 

41 

42 

31 

35 

39 

34 

39 

45 

43 

24 

32 

65 

57 

52 

43. 

7 

AHOEN  3  NW 

MAX 

6 1 

79. 

6 

MIN 

61 

66 

52 

44 

43 

44 

47 

42 

61 

53 

51 

52 

52 

58 

41 

39 

42 

46 

45 

38 

40 

37 

39 

45 

52 

46 

29 

40 

57 

63 

57 

47, 

8 

AMP  HILL   2  NW 

MAX 

60 

85 

77. 

1 

MIN 

57 

56 

54 

43 

40 

40 

39 

43 

47 

47 

46 

50 

45 

47 

36 

34 

38 

42 

44 

33 

37 

35 

35 

39 

40 

46 

28 

30 

45 

57 

50 

42. 

7 

ENTRE   3  SW 

MAX 

79 

81 

70 

60 

86 

77, 

4 

MIN 

59 

62 

52 

38 

37 

38 

40 

41 

45 

46 

46 

46 

47 

62 

35 

33 

37 

41 

41 

36 

39 

33 

34 

38 

42 

36 

23 

34 

37 

54 

54 

41. 

8 

ENTREVILLE 

MAX 

63 

85 

74 

70 

76 

80 

62 

66 

79. 

6 

MIN 

65 

66 

50 

40 

38 

42 

44 

50 

53 

50 

49 

49 

48 

53 

37 

36 

39 

43 

43 

34 

38 

34 

38 

41 

44 

44 

25 

31 

52 

68 

63 

44, 

7 

MA  TOM 

MAX 

82 

76 

86 

89 

61. 

7 

MIN 

59 

64 

52 

41 

41 

41 

49 

62 

55 

50 

47 

47 

50 

66 

36 

34 

39 

41 

42 

35 

36 

36 

35 

38 

43 

46 

26 

31 

57 

53 

54 

46, 

0 

HILDERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

84 

83 

75 

74 

78 

80 

84 

63 

63 

76 

68 

80 

67 

79 

79 

82 

67 

68 

76, 

2 

MIN 

58 

64 

54 

40 

40 

44 

41 

55 

50 

47 

46 

46 

45 

61 

41 

34 

38 

41 

43 

32 

38 

35 

35 

40 

46 

39 

25 

36 

47 

53 

53 

43, 

8 

ITRONELLE 

MAX 

83 

72 

79 

60 

86 

66 

82 

76 

86 

79 

79 

80 

7  3 

6 1 

83 

67 

79. 

2 

MIN 

65 

70 

53 

47 

51 

53 

51 

65 

63 

61 

61 

60 

61 

63 

42 

46 

53 

54 

68 

42 

43 

46 

49 

51 

55 

54 

41 

47 

64 

58 

62 

54. 

6 

LANTON 

MAX 

73 

60 

85 

76, 

5 

MIN 

59 

62 

52 

44 

38 

38 

41 

52 

50 

46 

46 

46 

45 

60 

34 

34 

36 

40 

41 

35 

36 

43 

35 

40 

46 

42 

27 

32 

46 

56 

51 

43, 

4 

LAY TON 

MAX 

60, 

7 

HIN 

62 

62 

62 

42 

42 

45 

42 

53 

52 

54 

52 

62 

56 

52 

46 

40 

45 

62 

54 

37 

42 

40 

45 

56 

59 

67 

50. 

0 

ODEN 

MAX 

89 

68 

76 

77 

81 

66 

66 

66 

62 

86 

61. 

5 

MIN 

66 

67 

56 

43 

49 

50 

70 

67 

62 

60 

66 

56 

62 

62 

46 

43 

49 

49 

52 

38 

40 

42 

44 

47 

52 

56 

46 

45 

65 

64 

60 

63. 

7 

AYTON 

MAX 

70 

79 

62 

69 

88 

79. 

0 

MIN 

65 

67 

52 

45 

45 

46 

52 

61 

66 

57 

57 

57 

65 

54 

40 

40 

44 

49 

60 

37 

39 

42 

42 

46 

52 

46 

34 

43 

69 

63 

60 

50. 

2 

ECATUR 

MAX 

66 

85 

75. 

3 

HIN 

62 

57 

49 

41 

39 

45 

44 

44 

63 

50 

52 

53 

51 

63 

41 

37 

41 

44 

48 

36 

44 

43 

36 

41 

49 

43 

27 

31 

47 

52 

58 

46. 

6 

EMOfOLlS   LOCK  AND  DAM 

HAX 

76 

7, 

79 

86 

77, 

6 

HIN 

63 

65 

51 

44 

44 

42 

53 

53 

57 

55 

53 

65 

61 

54 

43 

37 

37 

40 

40 

36 

40 

41 

39 

40 

41 

49 

33 

35 

48 

50 

66 

46. 

7 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

60, 

2 

HIN 

62 

60 

51 

46 

49 

53 

56 

57 

60 

56 

65 

55 

56 

56 

44 

43 

50 

50 

55 

43 

46 

46 

45 

50 

54 

48 

38 

43 

63 

62 

57 

62. 

0 

OUSLE  SPRINGS 

HAX 

85 

71 

67 

67 

72 

75 

77 

78 

70 

62 

65 

63 

84 

62 

69 

66 

76 

80 

81 

71 

56 

65 

76 

80 

84 

74. 

8 

HIN 

63 

58 

46 

39 

41 

43 

43 

49 

55 

51 

54 

53 

50 

62 

34 

33 

43 

46 

44 

31 

40 

38 

40 

45 

48 

36 

28 

36 

49 

62 

56 

45. 

5 

MTERPRISE 

HAX 

62 

62 

74 

86 

86 

85 

60. 

9 

MIN 

62 

60 

59 

46 

49 

51 

54 

54 

60 

54 

56 

66 

53 

58 

49 

46 

53 

60 

64 

43 

46 

45 

45 

50 

54 

46 

40 

42 

62 

57 

53 

51. 

9 

UFAULA 

MAX 

88 

87 

85 

66 

75 

77 

60 

61 

84 

85 

66 

62 

80 

82 

83 

87 

80. 

6 

HIN 

60 

62 

62 

50 

45 

47 

49 

61 

46 

51 

51 

49 

50 

47 

39 

37 

36 

39 

46 

44 

40 

43 

44 

43 

49 

52 

33 

34 

64 

58 

54 

47. 

3 

VERGREEN 

HAX 

87 

67 

86 

66 

74 

79 

81 

61 

79 

86 

85 

86 

86 

84 

79 

70 

60 

64 

63 

83 

65 

71 

77 

61 

81 

81 

72 

75 

77 

84 

84 

79. 

7 

HIN 

65 

61 

55 

43 

46 

51 

56 

62 

69 

56 

65 

59 

57 

60 

41 

40 

44 

46 

47 

38 

38 

40 

42 

45 

45 

53 

37 

46 

50 

60 

50. 

1 

AIRHOPE 

MAX 

88 

85 

76 

73 

76 

63 

76 

81 

85 

86 

85 

87 

63 

77 

74 

60 

61 

80 

82 

76 

73 

76 

78 

76 

82 

75 

75 

77 

80 

84 

86 

80. 

0 

MIN 

66 

67 

55 

47 

52 

52 

61 

67 

60 

61 

58 

61 

63 

65 

45 

46 

51 

62 

56 

46 

46 

46 

46 

46 

55 

58 

45 

49 

60 

66 

62 

56. 

2 

•LKVILLE 

MAX 

85 

78 

68 

67 

73 

79 

76 

80 

78 

84 

65 

85 

67 

86 

70 

70 

79 

84 

84 

76 

56 

69 

75 

80 

81 

81 

67 

72 

74 

79 

87 

77. 

2 

MIN 

57 

54 

48 

38 

37 

43 

43 

56 

51 

47 

52 

64 

49 

54 

34 

34 

34 

43 

48 

33 

43 

34 

35 

44 

48 

36 

39 

41 

50 

61 

69 

45. 

2 

UTETTE 

HAX 

84 

77 

76 

60 

83 

87 

88 

69 

89 

67 

76 

71 

62 

86 

66 

70 

64 

61 

77 

82 

62 

81 

70 

74 

77 

79 

88 

86 

79. 

7 

MIN 

63 

39 

37 

38 

55 

48 

49 

46 

46 

52 

34 

33 

33 

41 

41 

32 

36 

32 

31 

41 

45 

36 

24 

36 

63 

63 

54 

42. 

3 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1961 


DayOi  Month 


alBlton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  MORGAN 

MAX 

70 

76 

80 

76 

MIN 

73 

74 

59 

58 

61 

62 

69 

71 

68 

68 

67 

67 

70 

67 

53 

59 

64 

60 

66 

55 

55 

57 

60 

60 

62 

63 

62 

60 

71 

70 

68 

63 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

89 

86 

67 

74 

80 

76 

66 

86 

86 

87 

64 

61 

84 

86 

84 

67 

79 

80 

MIN 

64 

62 

52 

43 

47 

49 

54 

61 

57 

56 

57 

56 

59 

58 

42 

40 

46 

61 

50 

39 

39 

42 

44 

46 

51 

50 

40 

43 

55 

62 

68 

50 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

84 

76 

64 

70 

75 

7  7 

77 

81 

84 

82 

82 

85 

67 

65 

78 

78 

60 

76 

65 

78 

63 

80 

74 

MIN 

60 

65 

51 

42 

39 

37 

39 

54 

45 

44 

45 

45 

47 

56 

39 

34 

38 

40 

42 

31 

46 

37 

35 

39 

44 

43 

24 

37 

46 

56 

53 

43 

GAINESVILLE 

MAX 

65 

76 

78 

79 

79 

60 

85 

66 

66 

85 

86 

78 

MIN 

66 

67 

52 

44 

43 

44 

48 

58 

59 

54 

55 

53 

52 

63 

40 

40 

42 

46 

47 

37 

41 

42 

43 

43 

46 

43 

30 

33 

48 

62 

57 

48 

GENEVA 

MAX 

85 

74 

66 

79 

MIN 

62 

58 

64 

44 

47 

49 

53 

57 

57 

54 

52 

52 

56 

58 

44 

36 

45 

47 

50 

41 

39 

42 

40 

47 

63 

55 

32 

45 

60 

63 

56 

50 

GILBERTOWN 

MAX 

89 

72 

77 

79 

7  7 

79 

84 

86 

85 

64 

64 

75 

70 

79 

83 

64 

84 

73 

72 

77 

81 

80 

83 

71 

73 

79 

82 

86 

79 

79 

MIN 

61 

63 

51 

42 

39 

40 

47 

64 

56 

49 

48 

46 

49 

44 

43 

35 

38 

42 

43 

34 

35 

37 

35 

36 

44 

47 

26 

33 

54 

55 

55 

45 

GREENSBORO 

MAX 

86 

83 

86 

88 

67 

61 

MIN 

6i 

68 

51 

43 

46 

47 

51 

62 

58 

56 

55 

55 

55 

60 

39 

42 

46 

51 

49 

36 

42 

44 

42 

47 

53 

44 

34 

49 

60 

64 

58 

50 

GREENVILLE 

MAX 

87 

88 

69 

78 

81 

81 

83 

85 

85 

67 

64 

80 

MIN 

64 

60 

56 

45 

50 

50 

54 

61 

59 

68 

56 

57 

57 

63 

44 

45 

52 

61 

50 

41 

43 

45 

46 

48 

53 

54 

41 

46 

60 

63 

61 

GUNTERSVILLE 

MAX 

MIN 

HALEYVI LLE 

MAX 

82 

70 

64 

66 

70 

75 

75 

78 

72 

81 

83 

83 

63 

82 

67 

78 

63 

6 1 

78 

68 

65 

70 

78 

79 

72 

70 

78 

83 

74 

MIN 

61 

56 

48 

39 

41 

44 

46 

58 

56 

51 

56 

53 

53 

57 

36 

37 

41 

45 

47 

34 

42 

43 

41 

46 

47 

42 

30 

40 

50 

60 

55 

46 

HAMILTON 

MAX 

88 

70 

65 

66 

70 

77 

75 

80 

78 

82 

65 

66 

84 

70 

68 

60 

62 

82 

70 

62 

78 

67 

86 

76 

MIN 

62 

55 

45 

38 

40 

41 

46 

50 

64 

50 

52 

53 

49 

48 

34 

35 

39 

44 

42 

32 

38 

36 

37 

43 

47 

38 

30 

36 

47 

58 

55 

44 

HEADLAND 

MAX 

86 

86 

86 

76 

80 

82 

64 

85 

85 

87 

60 

63 

82 

83 

65 

72 

72 

80 

81 

6  3 

74 

7  5 

79 

84 

85 

80 

MIN 

60 

59 

63 

49 

49 

50 

54 

55 

58 

54 

55 

59 

50 

61 

44 

40 

49 

51 

54 

41 

43 

43 

40 

46 

53 

56 

38 

41 

58 

63 

68 

51 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

82 

82 

82 

65 

79 

61 

61 

82 

75 

76 

85 

79 

78 

71 

71 

66 

72 

65 

79 

76 

68 

70 

74 

80 

77 

MIN 

61 

61 

55 

44 

45 

44 

50 

50 

54 

69 

54 

58 

56 

57 

39 

40 

42 

50 

54 

36 

36 

40 

43 

44 

47 

66 

32 

40 

50 

61 

63 

49 

HUNTSViLLE   WB  AP 

MAX 

79 

67 

65 

76 

80 

82 

83 

85 

85 

86 

63 

76 

8 1 

82 

7  3 

54 

64 

72 

78 

81 

80 

63 

71 

72 

79 

85 

84 

75 

MIN 

66 

53 

49 

42 

41 

44 

44 

55 

61 

50 

50 

63 

52 

46 

40 

36 

42 

46 

43 

36 

43 

36 

39 

45 

50 

35 

28 

50 

59 

61 

57 

46 

JASPER  N 

MAX 

79 

73 

68 

73 

78 

78 

80 

76 

83 

85 

86 

64 

68 

76 

80 

62 

76 

59 

67 

71 

76 

79 

80 

65 

69 

73 

60 

66 

83 

76 

MIN 

55 

57 

47 

34 

33 

34 

36 

53 

50 

43 

43 

44 

42 

52 

32 

30 

32 

36 

37 

29 

39 

30 

30 

35 

41 

32 

22 

26 

46 

68 

50 

40 

LAFAYETTE 

MAX 

83 

84 

71 

71 

74 

78 

78 

81 

65 

82 

84 

85 

74 

62 

81 

82 

59 

66 

80 

79 

79 

79 

70 

86 

89 

77 

MIN 

57 

57 

55 

43 

43 

42 

43 

52 

51 

52 

46 

53 

51 

55 

39 

41 

50 

47 

50 

36 

42 

41 

43 

45 

50 

46 

33 

36 

63 

60 

60 

47 

LIVINGSTON 

MAX 

70 

77 

78 

80 

79 

84 

84 

84 

85 

85 

73 

70 

78 

85 

6  3 

8 1 

66 

69 

74 

79 

79 

63 

69 

72 

7  7 

80 

85 

86 

78 

MIN 

65 

60 

51 

42 

41 

42 

46 

63 

56 

52 

51 

50 

50 

57 

39 

36 

40 

44 

45 

35 

40 

40 

39 

42 

50 

44 

29 

39 

61 

59 

56 

47 

LOCKHART 

MAX 

88 

86 

67 

61 

73 

76 

80 

85 

85 

61 

70 

79 

84 

81 

84 

65 

7  2 

76 

83 

63 

82 

71 

74 

78 

84 

66 

79 

MIN 

64 

59 

59 

45 

48 

53 

56 

59 

69 

56 

54 

55 

69 

59 

44 

44 

48 

50 

50 

43 

42 

45 

46 

48 

55 

56 

37 

47 

59 

64 

57 

52 

MADI SON 

MAX 

82 

74 

60 

63 

70 

72 

73 

77 

60 

82 

82 

81 

65 

76 

77 

78 

71 

5  3 

70 

78 

62 

67 

72 

78 

82 

73 

MIN 

63 

55 

48 

38 

39 

45 

47 

66 

61 

49 

64 

53 

53 

54 

34 

35 

41 

46 

47 

31 

45 

38 

39 

48 

50 

36 

27 

43 

66 

69 

57 

46 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

64 

64 

82 

63 

80 

81 

83 

78 

81 

67 

69 

79 

MIN 

64 

61 

53 

44 

43 

44 

48 

63 

66 

53 

51 

63 

53 

60 

39 

42 

43 

46 

46 

34 

44 

38 

41 

43 

51 

45 

30 

43 

66 

63 

56 

48 

MARTIN  DAM 

MAX 

78 

62 

65 

78 

79 

79 

69 

72 

78 

84 

84 

77 

MIN 

62 

63 

57 

49 

53 

50 

49 

67 

66 

54 

54 

66 

58 

59 

50 

43 

51 

49 

49 

42 

46 

49 

47 

45 

51 

54 

44 

41 

59 

62 

66 

52 

MINTER  3  NW 

MAX 

89 

84 

84 

63 

76 

80 

72 

74 

7  7 

81 

85 

79 

MIN 

63 

54 

43 

42 

47 

51 

51 

59 

58 

55 

56 

56 

57 

41 

41 

43 

44 

47 

37 

35 

41 

40 

41 

45 

50 

37 

36 

46 

62 

60 

47 

MOBILE   Wfl  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

70 

60 

87 

80 

79 

85 

84 

79 

74 

82 

83 

86 

79 

MIN 

68 

68 

54 

46 

52 

53 

63 

68 

64 

61 

59 

60 

63 

57 

45 

45 

50 

52 

53 

41 

45 

44 

46 

48 

56 

55 

45 

49 

68 

63 

61 

55 

MOBILE 

MAX 

76 

64 

76 

MIN 

70 

71 

55 

50 

52 

54 

61 

68 

66 

64 

63 

61 

64 

65 

49 

47 

52 

56 

60 

46 

46 

49 

50 

52 

57 

56 

45 

49 

63 

67 

63 

57 

MONTGOMERY   we  AP 

MAX 

85 

68 

83 

81 

80 

81 

76 

82 

86 

88 

79 

MIN 

62 

61 

51 

47 

44 

45 

47 

59 

54 

52 

52 

53 

52 

53 

40 

40 

43 

47 

46 

40 

44 

41 

41 

44 

52 

44 

34 

42 

62 

60 

54 

46 

MOULTON  2 

MAX 

79 

8 1 

82 

70 

58 

66 

60 

80 

66 

71 

74 

79 

86 

84 

76 

MIN 

65 

53 

48 

38 

38 

43 

42 

56 

54 

48 

53 

52 

49 

51 

34 

35 

39 

43 

42 

35 

48 

39 

36 

46 

49 

37 

25 

40 

55 

60 

57 

45 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

70 

77 

80 

82 

65 

57 

66 

72 

77 

79 

78 

64 

70 

74 

78 

66 

83 

74 

MIN 

60 

50 

45 

40 

38 

42 

43 

56 

54 

49 

54 

55 

52 

46 

38 

37 

40 

42 

41 

39 

45 

36 

39 

46 

49 

32 

25 

43 

51 

57 

57 

45 

NATCHEZ 

MAX 

89 

87 

72 

78 

79 

81 

85 

66 

86 

80 

84 

8  5 

84 

72 

71 

75 

82 

80 

83 

73 

76 

77 

62 

85 

89 

80 

MIN 

60 

60 

52 

39 

39 

41 

46 

62 

55 

48 

46 

45 

47 

61 

39 

32 

37 

40 

42 

32 

32 

34 

j3 

39 

48 

46 

25 

33 

57 

60 

54 

44 

NEW  MARKET  Z 

MAX 

75 

80 

82 

76 

53 

61 

68 

7  6 

76 

80 

66 

68 

71 

80 

82 

86 

74 

MIN 

66 

54 

47 

37 

35 

38 

38 

50 

46 

43 

45 

50 

50 

48 

31 

33 

36 

39 

43 

26 

48 

42 

38 

44 

45 

38 

22 

35 

54 

57 

67 

43 

ONEONTA 

MAX 

67 

79 

81 

84 

79 

57 

65 

73 

81 

80 

82 

65 

7  3 

73 

82 

65 

76 

MIN 

58 

64 

50 

34 

35 

35 

38 

46 

44 

42 

44 

43 

43 

49 

31 

30 

35 

39 

40 

38 

41 

33 

32 

37 

44 

32 

24 

33 

42 

55 

47 

40  ■ 

OPELIKA 

MAX 

78 

62 

76 

60 

79 

79 

7 1 

70 

72 

79 

86 

78. 

MIN 

57 

55 

56 

43 

40 

40 

40 

42 

47 

46 

45 

44 

45 

49 

34 

37 

41 

44 

45 

34 

36 

37 

38 

41 

46 

47 

37 

38 

47 

60 

51 

43. 

OZARK   6  NNW 

MAX 

88 

87 

84 

65 

83 

84 

72 

78 

83 

62 

81 

75 

7  6 

79 

84 

86 

81. 

MIN 

59 

57 

59 

43 

45 

46 

49 

54 

66 

67 

63 

52 

64 

55 

40 

45 

47 

50 

50 

40 

41 

42 

43 

45 

48 

53 

39 

40 

48 

62 

59 

49. 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

51 

56 

48 

36 

35 

35 

36 

41 

43 

43 

43 

44 

43 

46 

30 

30 

35 

36 

35 

26 

34 

37 

33 

35 

41 

34 

22 

24 

30 

49 

46 

38. 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

8 1 

82 

82 

63 

71 

75 

76 

76 

78 

62 

84 

83 

66 

66 

68 

78 

80 

80 

79 

60 

69 

74 

76 

77 

78 

70 

70 

73 

80 

63 

76. 

MIN 

58 

61 

62 

47 

50 

48 

61 

55 

56 

58 

68 

66 

66 

60 

42 

46 

51 

62 

53 

39 

30 

4i 

48 

47 

52 

50 

40 

44 

48 

60 

56 

50. 

PRATIVILLE 

MAX 

86 

86 

75 

74 

78 

■'5 

81 

82 

84 

86 

85 

87 

68 

77 

71 

81 

84 

82 

82 

74 

73 

77 

79 

80 

81 

71 

60 

78 

60 

84 

85 

80. 

MIN 

63 

61 

55 

45 

48 

44 

43 

61 

53 

52 

61 

50 

50 

66 

43 

40 

43 

47 

51 

42 

42 

37 

40 

43 

44 

49 

36 

40 

44 

64 

55 

46. 

PUSHMATAHA 

MAX 

87 

87 

74 

68 

72 

78 

78 

77 

79 

84 

65 

64 

84 

64 

73 

69 

77 

62 

63 

80 

66 

66 

74 

60 

79 

62 

70 

73 

78 

82 

67 

7S. 

MIN 

61 

67 

52 

43 

40 

45 

45 

59 

57 

61 

50 

50 

50 

52 

40 

38 

40 

43 

45 

35 

35 

36 

38 

40 

43 

42 

27 

29 

42 

55 

56 

45. 

RED  BAY 

MAX 

87 

69 

57 

65 

68 

76 

75 

78 

75 

62 

84 

83 

63 

83 

65 

65 

77 

81 

82 

65 

58 

64 

76 

76 

78 

76 

62 

75 

80 

65 

65 

74. 

MIN 

67 

56 

47 

41 

44 

50 

50 

51 

69 

57 

60 

60 

50 

49 

37 

42 

46 

47 

53 

36 

37 

39 

44 

55 

41 

36 

52 

62 

62 

62 

49. 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

76 

67 

63 

70 

74 

73 

76 

77 

82 

82 

85 

65 

82 

68 

bb 

76 

80 

82 

70 

55 

65 

72 

76 

77 

78 

63 

66 

72 

77 

63 

61 

74. 

MIN 

64 

52 

40 

38 

37 

42 

42 

51 

50 

47 

50 

49 

48 

40 

34 

34 

36 

44 

37 

37 

41 

36 

37 

43 

46 

30 

25 

49 

56 

58 

55 

43. 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1961 


DayOi  Month 


auuon 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29, 

30 

31 

Aver 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

TT 

64 

71 

7  9 

83 

82 

82 

67 

71 

75 

81 

60 

82 

74 

76 

75 

Bi 

83 

MIN 

6S 

64 

55 

45 

50 

51 

55 

63 

59 

59 

56 

59 

62 

64 

44 

45 

47 

46 

52 

43 

43 

44 

44 

45 

47 

57 

41 

43 

58 

64 

56 

52.6 

ROCI^FORD 

MAX 

62 

65 

83 

60 

76 

76 

81 

82 

83 

65 

82 

86 

64 

75 

7  7 

81 

81 

75 

73 

T* 

80 

85 

76>6 

MIN 

St 

56 

53 

43 

44 

46 

42 

43 

50 

53 

48 

53 

49 

60 

31 

36 

37 

44 

43 

31 

36 

38 

39 

41 

51 

41 

28  1  31 

37 

49 

51 

43.5 

ROCK.  HILLS 

MAX 

82 

83 

76 

73 

74 

76 

76 

60 

62 

65 

84 

65 

70 

68 

77 

78 

78 

74 

70 

71 

81 

84 

86 

76.2 

MIN 

ih 

56 

55 

46 

39 

36 

38 

46 

45 

46 

45 

45 

43 

43 

49 

34 

39 

41 

41 

34 

44 

45 

34 

39 

44 

46 

29 

29 

53 

52 

50 

43,2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

85 

69 

59 

66 

7 1 

75 

76 

78 

74 

83 

83 

84 

84 

84 

57 

64 

64 

78 

7  7 

63 

72 

74 

78 

84 

74.  1 

MIN 

64 

55 

47 

41 

36 

38 

38 

38 

50 

45 

45 

50 

45 

47 

33 

32 

33 

37 

39 

29 

35 

33 

33 

34 

42 

32 

21 

19 

57 

58 

52 

40.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

66 

60 

66 

63 

70 

71 

7 1 

76 

74 

82 

85 

85 

64 

63 

68 

55 

65 

70 

78 

80 

80 

67 

71 

72 

79 

83 

74.8 

MIN 

61 

68 

49 

42 

40 

41 

41 

47 

52 

49 

49 

61 

50 

54 

36 

35 

36 

46 

44 

34 

36 

38 

42 

41 

46 

36 

29 

32 

45 

56 

54 

44.6 

SAND  MI    STATE   FARM  A  U 

MAX 

82 

73 

61 

70 

72 

74 

7  5 

81 

61 

81 

82 

81 

70 

75 

79 

80 

75 

62 

63 

70 

74 

76 

78 

63 

62 

70 

78 

80 

82 

73.6 

MIN 

60 

61 

50 

41 

39 

46 

47 

66 

41 

52 

55 

52 

51 

55 

35 

35 

42 

61 

48 

35 

46 

40 

38 

49 

52 

40 

26 

44 

53 

57 

57 

46.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

60 

68 

66 

72 

75 

76 

78 

78 

82 

66 

84 

85 

81 

82 

76 

55 

64 

74 

77 

79 

79 

64 

70 

73 

77 

78 

MIN 

63 

50 

36 

36 

36 

35 

36 

46 

44 

44 

44 

44 

43 

34 

32 

32 

38 

40 

33 

33 

42 

35 

36 

40 

44 

25 

25 

33 

43 

44 

38.8 

SEALE 

MAX 

6S 

65 

81 

75 

76 

76 

80 

78 

82 

86 

66 

85 

85 

60 

82 

62 

72 

72 

78 

80 

81 

61 

74 

72 

75 

62 

87 

88 

80  0 

MIN 

57 

56 

60 

45 

43 

43 

45 

47 

50 

49 

49 

48 

48 

52 

38 

36 

42 

43 

45 

36 

42 

37 

40 

40 

49 

60 

31 

39 

57 

59 

52 

46.1 

SELMA 

MAX 

86 

82 

75 

75 

76 

78 

65 

85 

85 

81 

83 

83 

69 

70 

76 

60 

80 

83 

75 

72 

77 

81 

85 

67 

79,  9 

MIN 

65 

66 

55 

44 

45 

46 

51 

63 

59 

54 

53 

53 

54 

59 

41 

43 

45 

48 

49 

39 

42 

42 

42 

45 

54 

60 

35 

44 

61 

64 

58 

50>6 

STLACAUOA   4  NE 

MAX 

85 

83 

72 

73 

74 

76 

76 

80 

81 

84 

60 

68 

72 

71 

7  7 

85 

83 

77.2 

MIN 

61 

62 

54 

40 

40 

40 

43 

55 

49 

47 

47 

46 

45 

50 

37 

34 

39 

43 

43 

33 

40 

38 

37 

40 

47 

40 

26 

35 

54 

58 

55 

44.4 

TALLADEGA 

MAX 

62 

61 

68 

70 

76 

79 

81 

80 

81 

75 

78 

79 

78 

58 

64 

71 

76 

78 

78 

66 

70 

71 

78 

84 

62 

74.6 

MIN 

69 

64 

53 

43 

41 

40 

42 

52 

50 

48 

49 

50 

50 

53 

37 

36 

42 

46 

44 

32 

39 

40 

39 

43 

46 

44 

28 

35 

49 

58 

55 

45.7 

TMOMASVILLE 

MAX 

87 

67 

75 

67 

70 

75 

79 

76 

63 

69 

77 

80 

81 

80 

64 

68 

72 

77 

78 

78 

69 

72 

76 

78 

84 

76»9 

MIN 

6l> 

65 

51 

42 

45 

48 

50 

57 

59 

67 

54 

55 

55 

66 

43 

40 

46 

60 

49 

36 

39 

42 

44 

46 

62 

48 

36 

43 

5S 

62 

60 

60.1 

TMORSar   EXP  STATION 

MAX 

85 

79 

72 

71 

73 

80 

60 

81 

65 

66 

76 

78 

76 

79 

71 

71 

72 

76 

84 

66 

76.6 

MIN 

62 

64 

52 

45 

45 

46 

47 

68 

54 

63 

52 

64 

53 

59 

36 

44 

47 

49 

49 

36 

43 

45 

44 

46 

51 

46 

33 

46 

58 

60 

59 

49.5 

TROT 

MAX 

86 

86 

75 

78 

81 

82 

83 

84 

87 

86 

86 

86 

70 

76 

83 

77 

79 

94 

89 

81.1 

MIN 

63 

64 

56 

44 

53 

56 

60 

69 

62 

61 

56 

60 

61 

43 

43 

63 

67 

56 

40 

43 

42 

60 

52 

56 

52 

42 

49 

62 

63 

61 

53.9 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

79 

71 

76 

76 

79 

83 

76 

82 

80 

64 

60 

8 1 

8  3 

71 

74 

76 

80 

87 

87 

79.8 

MIN 

66 

56 

50 

41 

41 

41 

46 

60 

65 

51 

52 

51 

61 

51 

40 

38 

41 

46 

39 

36 

40 

37 

40 

40 

49 

35 

29 

37 

63 

61 

57 

46.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

88 

67 

77 

66 

83 

85 

86 

62 

68 

80 

82 

68 

74 

75 

79 

66 

78.6 

MIN 

65 

65 

50 

41 

39 

41 

45 

51 

54 

50 

50 

60 

49 

50 

42 

38 

41 

44 

45 

34 

36 

39 

39 

39 

41 

46 

30 

36 

46 

60 

54 

45.5 

TUSKEGEE  2 

MAX 

85 

83 

75 

72 

77 

79 

78 

82 

82 

62 

67 

7  6 

78 

78 

7 1 

70 

74 

79 

84 

86 

78.3 

MIN 

62 

62 

56 

46 

49 

50 

54 

67 

67 

57 

57 

56 

67 

56 

41 

43 

51 

55 

51 

39 

41 

42 

47 

50 

54 

50 

39 

45 

60 

63 

57 

61.8 

UNION   SPRINGS    i  S 

MAX 

84 

83 

80 

63 

76 

78 

62 

80 

61 

76 

81 

80 

80 

70 

72 

75 

62 

84 

77.7 

MIN 

59 

56 

56 

42 

43 

49 

66 

56 

52 

53 

52 

49 

57 

59 

40 

40 

43 

46 

47 

39 

41 

42 

40 

46 

51 

49 

39 

42 

59 

62 

54 

49.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

60 

82 

74 

57 

70 

72 

75 

76 

78 

80 

83 

82 

63 

84 

68 

65 

78 

80 

81 

76 

62 

63 

70 

74 

78 

80 

64 

70 

70 

78 

80 

74.3 

MIN 

42 

30 

29 

32 

39 

26 

2  7 

33 

32 

37 

38 

26 

19 

51 

50 

38.0 

VERNON 

MAX 

90 

75 

74 

72 

80 

81 

60 

64 

76 

89 

89 

90 

89 

88 

74 

75 

84 

87 

88 

75 

66 

76 

78 

82 

83 

79 

71 

74 

78 

79 

89 

80.4 

MIN 

60 

62 

48 

35 

37 

38 

42 

46 

53 

50 

49 

49 

46 

61 

33 

33 

37 

40 

40 

26 

31 

35 

36 

38 

44 

31 

24 

24 

48 

57 

53 

41.8 

WATERLOO 

MAX 

87 

65 

57 

66 

70 

74 

75 

76 

74 

82 

82 

84 

83 

83 

63 

66 

77 

81 

82 

66 

66 

65 

67 

77 

76 

76 

64 

69 

78 

79 

86 

73.7 

MIN 

56 

54 

45 

34 

36 

38 

39 

38 

48 

49 

51 

53 

50 

52 

29 

32 

37 

39 

42 

36 

34 

35 

34 

40 

47 

35 

22 

36 

58 

61 

58 

42.6 

KHATLET 

MAX 

91 

83 

71 

72 

77 

80 

ei 

82 

86 

86 

66 

87 

85 

76 

78 

80 

86 

84 

84 

73 

71 

75 

81 

80 

83 

78 

76 

76 

82 

62 

90 

80.  1 

MIN 

61 

63 

52 

40 

41 

42 

43 

46 

64 

67 

48 

48 

50 

53 

44 

34 

40 

42 

43 

33 

34 

34 

37 

38 

46 

49 

31 

33 

62 

67 

54 

45.7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"fl  ^,  tj» 

DEHOPOLIS  LOCK  k  DAM 

EVAP 

.20 

.13 

.21 

.08 

.16 

.22 

.11 

.17 

.02 

.24 

.09 

.11 

.18 

.21 

.23 

.08 

.12 

.18 

.10 

.07 

.14 

.10 

.10 

.11 

.18 

.08 

.10 

.12 

.13 

84.10 

WIND 

31 

21 

83 

82 

25 

15 

28 

35 

26 

2 

18 

16 

16 

16 

81 

37 

11 

5 

9 

62 

70 

58 

23 

10 

12 

24 

65 

51 

91 

41 

25 

1089 

FAIRHOPE 

EVAP 

.15 

.10 

.15 

.12 

.14 

.15 

.07 

.05 

.13 

.17 

.15 

.27 

.08 

.07 

.21 

.13 

.19 

.10 

.14 

.19 

.12 

.17 

.09 

.12 

.10 

.17 

.16 

.09 

.04 

.06 

.09 

3.97 

WIND 

15 

10 

30 

40 

20 

9 

19 

9 

8 

12 

13 

18 

17 

15 

50 

5 

15 

20 

27 

42 

28 

18 

18 

22 

15 

30 

33 

39 

17 

20 

22 

656 

MARTIN  DAU 

EVAP 

.13 

.09 

.19 

.05 

.27 

.45 

.15 

.11 

.15 

.17 

.17 

.07 

.24 

.20 

.27 

.19 

.12 

.14 

.17 

.09 

.32 

.09 

.13 

.09 

.24 

.16 

.12 

.05 

.08 

.02 

B4.88 

WIND 

13 

26 

113 

135 

15 

61 

19 

13 

33 

23 

30 

35 

40 

69 

171 

58 

97 

10 

99 

78 

13 

97 

24 

24 

20 

109 

79 

27 

22 

15 

23 

1591 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  149  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
OCTOBER  1961 


Burnsville  Substa,  Hiss. Q 
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tersville  Dam 
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•O  • 

I  La  Grange ,  Ga. 
I  ^1 


0.50"  Pe 
Loc4«'  Dam  O  Sutt 

Marlon  Junction  2  NE 
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Martin  Dam 
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HQ-  West  Point . 
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\ 


Leakesvllle,  Ul^s 


-o- 

Merrill,  Uiss. 


Brantley 
-O 


I. 


<:  4--  -A  / 
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Evergreen         River  Falls  2  NE 

River  Falls  9 
I  -O 
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n 


•1-  


V 


Ne«  ^cktoD  3  NE 

-o- 


Fort  Gaines,  Ga 


o 

aiajcely,  Ca. 


Blackman  4  WNV ,  Fla.iS 


V 


^Open  Pond  Twr  ICoffee  Splln 

To  I        I  \ 
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—4 

Grfct 


Lockhart  I 
 ^  ■  mi 


Entftrprise       Newton     -^'#Dothan  4  m 

I         I         /       .'^  Coluibia  1  E 

%         I        f        Dotti^n  ?AA  AT*-  C  I 

\l 

Donalsonvllle  3  l 

o 


ngs  2  NW 

O 

S locomb 


/ 


Vancleave ,  Miss .  i 

oden 

-o-  l-O- 

Pascagoula  Jr  HS  Mi*.'' 

y 


\ 


0.00" 


0.  50' 


0.25" 
0.  50" 


0  00"     •^'^^"^^  LEGEND 
O     •     *    PrtCiplfefion  only 

©  PrteipitoHon,  storago  ^ 

-O  -#-  Pracipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  ond  evaporation 

Type  of  gage:      O    Nan- recording , 
•  Recording ;      »    flf /A  //P** 

Double  circle  comtyinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


USCOMM-WB-Ashev 


e,   N.  C.    —  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
OCTOBER  1961 


O  •  *    Pr0cipltotion  only 

(D  PetcipHetlon,  storogt 

^  ^  -O-   Pracipitation  orxf  Tamp^rotuf 

^  ^  Precipitation,  T»mp»rolur»  and  £<fCporeHon 

Tfp0  of  gogt:      O    Non- rtcording ; 
•  Recording  ,      »    Boit>  lyp*i. 

Doubl*  Circl0  combinations  ,ndicafo  tho  a<^ailobiiHy  of 
more  dttoiltd  mtttorologicel  deto 


In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 
OCTOBER  1961 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

U 
g 

t5 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

CD  If  CD 

OBbtHVLn 

INDEX  NO. 

PrtllWTV 

LfUun  1 X 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  TEMP. 

PHECIP. 

EVAP. 

!  SPECIAL 

PHECIPJ 

if 

OOOB 

31  35 

465 

TA 

C 

JOHN  S.  RICHBURG 

LAY  DAM 

4603 

32  58 

86  31 

420 

6A 

PALMER  GOOSEY 

LEEDS 

JEFFERSON 

MRS.  MARY  K.  LEE 

TVA-53 

LEESauRC 

CHEROKEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

87  25 

SIDNEY   J.  HARDY.  SR> 

LIVINGSTON 

SUMTER 

PROF,  £.   J,  MURPHEY 

ALBERTVILLE  2  SE 

01  *t 

MARSHALL 

34  14 

86  10 

1140 

* 

JESSE  M.  CULP 

LOCKMART 

COVINGTON 

BA 

* 

H.  C.  YOUNG 

0163 

32  59 

660 

5P 

5P 

M 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  48 

85  33 

470 

8A 

01  7B 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

MADISON 

MADISON 

JAMES  P.  GILLIS  1 

MAGELUA 

JEFFERSON 

AMNISTON  f*A  AP 

0272 

CALHOUN 

85  51 

PEO.  AVIATION  AGENCY 

MAGNOLIA 

MARENGO 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

AftLE*   3  S 

0338 

WINSTON 

34  04 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MARION   I  ft 

PERRY 

* 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

0369 

33  16 

1060 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

MARION  JUNCTION 

5116 

32  26 

87  14 

204 

8A 

JOHN  T.  SWINDALL 

[MARION  JUNCTION  2  NE 

TVA-62 

MARTIN  DAM 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

86  59 

RADIO   STATION  NJMW 

MATHEWS   1  SSW 

MONTGOMERY 

E.   PAUL  GOWAN 

ATMORE  STATE  FARM 

* 

ESCAMBIA 

87  29 

ATMORE  STATE  FARM 

MELVIN 

CHOCTAW 

ERNEST  H.  LAND 

0422 

32  34 

730 

aA 

BA 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5382 

32  53 

B7  ao 

600 

7A 

AGRI.   RESEARCH  SERVICE 

MIDWAY 

AUTAUOAVI LLE   3  1 

AUTAUGA 

MILLERS  FERRY 

BANKHEAD  LOCK   AND  0AM 

TUSCALOOSA 

87  20 

CORPS  OF '£NG?NEERS 

MILSTEAD 

MACON 

C,   D.  HAMMOND.  JR. 

BAY  MEMETTE 

BALDWIN 

87  47 

GROVER  W.  WOOOWARO 

MINTER   3  NW 

DALLAS 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

0631 

34  28 

BIO 

7A 

MINIER  4  NW 

5454 

32  07 

87  03 

AUBURN  UNIVERSITY 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

50 

ALABAMA  POWER  CO. 

87  36 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

.MOBILE  WB  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  Bureau 

BESSEMER  t  SM 

JEFFERSON 

87  01 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE 

MOBILE 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BETHLEHEM 

MAD 1  SON 

86  30 

MONTE  SANO 

MAO 1  SON 

TVA-530 

0790 

34  10 

5T0 

c 

OSCAR  w.  LOCKRIOCE 

.MONTEVALLO 

5537 

33  06 

86  52 

462 

7A 

BILLINGSLEV   I  SE 

JOHN  R.  THOMAS 

>«NIGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BINGHAM  MOUNTAIN 

TVA-762-C 

MOULTON 

LAWRENCE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

JEFFERSON 

86  45 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

JOHN  M.  KELLY 

BISHOP 

oe»4 

COLBERT 

88  07 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

14  13 

lOTO 

7A 

c 

DAVIO  A.  BURNS 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

7A 

1069 

R.  E.  HENDERSON 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

BREMTON  3  SSE 

10B<> 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEWSURG  2  NE 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

85  45 

HISS  M.  LOUISE  JONES 

NEW  MARKET 

MADISON 

TVA-624 

8ROOKH0OD 

1143 

TUSCALOOSA 

87  17 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

6P 

H 

MRS.  A.  w.  KILPAIRICK 

I17B 

31  43 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITIINGTON 

NEWTON 

5875 

31  20 

85  36 

220 

7A 

t2«S 

PIERCE  A,  GARRETT 

ONEONTA 

HILCOX 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELIKA 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

87  59 

JOE  PICKENS 

ORRVILLE 

DALLAS 

EOWARD   a.  KARREN 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

85  41 

'OZARK  6  NNW 

DALE 

6A 

H 

JACOB  0.  BARNES 

1377 

WALKER 

33  54 

430 

7A 

Floyd  j.  garrison 

PAINT    ROCK   2  N 

6226 

33  '^^ 

86  20 

635 

7A 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

PALMERDALE  2  W 

1512 

CHEROKEE 

DON  R.  WATSON 

PELL  CITY   I  NNE 

ST  CLAIR 

NORMAN  A .  VAUGHN 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

87  08 

W>  0.  HOLLIFIElD 

IPERRYVILLE 

PERRY 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHATOH 

1566 

WASHINGTON 

88  15 

.PETERMAN 

MONROE 

c 

MRS.  MINTA  EODINS 

CHILDERSBURG 

33  17 

4B0 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

;PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

32  30 

85  01 

570 

8A 

CMILOERSBURG  WTR  PlANT 

1620 

TALLADEGA 

PICKENSVILLE 

33  13 

MRS  KARv  A.  hEDRICK 

CI TRONELLE 

1685 

MOBILE 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

IPINE  HILL 

31  59 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

CLAIBORNE 

1690  MONROE 

87  31 

TOLLIE  L.  HASKEW 

iPINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CLANTON 

CHILTON 

86  38 

MARION  W.  EASTERLING 

iPLANTERSVRLE  2  SSE 

AUTAUGA 

32  37 

THOMAS  E.  FISCHER 

1725 

BARBOUR 

31  54 

615 

5P 

5P 

MRS.  CAROLYN  R.  WAT  SON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

34  57 

85  55 

633 

7A 

MOBILE 

.PRATTVILLE 

32  28 

COFf EE  SPR  tNGS  Z  Nw 

1807 

GENEVA 

HENRY  F.  kELLEY 

32  IS 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

87  50 

TVA-4b2 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

32  12 

* 

MRS.  JANlE  C.  BROWN 

COLLINSVILLE 

1949 

OE  KALB 

85  52 

B.   W.  APPLETON 

RAINSVILLE 

OE  KALB 

34  30 

* 

TVA-T46 

COLUMBIA  I  E 

HOUSTON 

31  17 

68 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

RED  BAY 

6805 

34  26 

88  08 

680 

7A 

COROOVA 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAM 

;redston£  arsenal 

MAD  I  SON 

34  35 

COTTONTON 

1 1*0 

RUSSELL 

85  04 

HUGH  S.  KITE 

REFORM 

33  23 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

CUBA 

2079  'SUMTER 

88  23 

REUBEN  P.  HARRIS 

[RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

RUSSELL  FINLAY 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

85  45 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

OAOEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

32  SO 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

ROBERTSOALE  I  E 

6988 

30  32 

87  40 

IS5 

7A 

21<>1 

PICKENS 

MRS.  C.  0>  WEEKS 

ROCKFORD 

3Z  53 

21*19 

MORGAN 

TvA-503 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

SAYTON 

21BS 

MARENGO 

87  39 

JAMES  H.  CREWS 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

34  30 

TVA-725 

OECATuft 

2207 

MORGAN 

86  58 

ROSS  A.  HAWKINS 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

34  31 

44 

880 

7A 

* 

RADIO  STATION  WWWR 

2216 

MORGAN 

34  37 

570 

7A 

TVA-63-B 

SAINT  BERNARD 

7157 

2     34  12 

86  47 

602 

7A 

DECATUR   SUBSTaI ION 

2221 

MORGAN 

SAND  MT   STATE  FARM 

7Z07 

12     34  17 

2235 

CLAY 

MRS.   VERNA  6.  LANDERS 

,SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAK 

2245 

MARENGO 

87  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'SCOTTSBORO 

JACKSON 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

dothan  faa  airport 

2372 

HOUSTON 

85  26 

FED.   AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

JACKSON 

34  41 

° 

660 

* 

TVA-76-A 

2377 

HOUSTON 

31  17 

310 

c 

RAYMOND  KELLEY 

'sEALE 

732B 

32  18 

85  10 

390 

5P 

5P 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

WINSTON 

MITCHELL  DRAKE 

32  25 

2577 

COFFEE 

HERBERT  S.  WHATLEY 

■SHOEMAKER  SPRINGS 

34  51 

ELKMONT 

LIMESTONE 

86  55 

TVA-760 

SLOCOMB 

GENEVA 

31  07 

IRA  R.  SLAUGHTER 

elrod 

2632 

TUSCALOOSA 

87  48 

K.  V.  BERRY 

SNOW  HILL 

WILCOX 

32  00 

MRS.  EVA  R.  RAY 

COFFEE 

31  19 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HIRB 

ISOUTH  HILL 

7671 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

2727 

BARBOUR 

OTIS  C.  BRASHELL 

SUTTLE 

32  32 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

MRS.  WONNtE  R.  A5HCRAFT 

SWAIM 

34  53 

FAIHHOPE 

2813 

BALDWIN 

87  55 

JAMES  E.   SARRETT.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FALCO  OPEN  POND  TOUER 

2832 

COVINGTON 

86  33 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLVANIA 

012 

DE  KALB 

34  34 

84  49 

1400 

* 

TVA-38& 

FALKVILLE 

28(.0 

MORGAN 

34  22 

620 

7A 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

B024 

33  27 

66  06 

565 

6P 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

31  55 

FARLEY 

2867 

MADISON 

86  >4 

rvA-576 

THORSBY   1  SW 

32  54 

FAYETTE 

!8e) 

FAYETTE 

87  50 

GORMAN  J.  BLACK 

ITHORSBY  EXP  STATION 

CHILTON 

32  53 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

85  41 

TVA-387 

thurlow  dam 

ELMORE 

32  32 

89  54 

288 

** 

ALABAMA  POWER  CO. 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

34  49 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

TONEY 

S259 

34  54 

66  44 

750 

7A 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

RALPH  MC  GOUGH 

'TRAFFORD 

33  49 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

WM.  H.  CHANDLER 

TROY 

31  49 

6P 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

85  43 

CARL  PARKER 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA 

33  14 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

87  24 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAK 

8385 

TUSCALOOSA 

33  1  3 

87  35 

152 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

JOHN  H.  MILLIAMS 

TUSKEGEE  2 

8403 

32  26 

85  42 

6P 

6P 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

UNION  SPRINGS  5  S 

32  06 

470 

8A 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

■lACK  C  •   F  1  ELDS 

kjNIONTOWN 

32  26 

265 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

86  45 

4RS.  G.  MC  KENZIE 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

GARTH 

3215 

86  18 

TVA-7S2 

VERNON 

LAMAR 

33  45 

180 

7A 

C  M 

JOHN  a.  GUIN 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

WADLFY 

33  OB 

GEORGI ANNA 

3271 

BUTLER 

R.  W.  PRIDE.  JR. 

WALLACE  2  E 

6637 

31  13 

67  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M,  CHAVERS 

GI LBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

ALTON  G.  LAND 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

34  04 

66  19 

MRS. FLORENCE  PARKER 

GORGAS 

3430 

WALKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

32  47 

87  50 

110 

8A 

C 

3496 

COVINGTON 

31  11 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

WATERLOO 

8686 

.AUDERDALE 

34  55 

88  04 

465 

8A 

8A 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

220 

6P 

6P 

H 

N.  HAHNER  COaSS 

WEST  BLOCTON 

8809 

S3  07 

87  07 

500 

7A 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

CECILE    T.  LEWIS 

WETUMPKA 

32  33 

86  12 

207 

7A 

4AXWELL  J.  NORR 1 S 

GREENVILLE  2 

352* 

BUTLER 

L.  RAYMOND  BODIFORO 

WHATLEY 

8B67 

31  39 

87  43 

170 

5P 

TA 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

GILBERT  W.  MElCHER 

WHEELER  DAM 

8875 

34  47 

87  21 

580 

5A 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

34  20 

RADIO  STATION  WGSV 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

89)6 

34  53 

65  45 

625 

7A 

GUNTERSVlLLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

34  22 

610 

SA 

TVA- 745 

WILSON  DAM 

rOLBERT 

34  48 

TVA-47I 

GUNTERSVILLE  OAM 

MARSHALL 

34  26 

611 

5A 

TVA-70 

WINFIELD  2  SW 

1998 

33  55 

87  50 

468 

7A 

3620 

WINSTON 

36  14 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

HAMILTON 

MARION 

34  08 

87  59 

54  8 

7A 

REX  COOPER 

YOUNGS  STORE 

9350 

.AUDERDALE 

34  57 

67  53 

790 

TA 

TVA-621 

HARRISeURG  CAHABa  TOWER 

3697 

PERRY 

32  48 

8T  11 

600 

8A 

INACTIVE  6/61 

NEW  STATIONS 

NATNEVI LLE 

3748 

L0WN0C5 

32  11 

190 

MRS.   J.  W.  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

TA 

C 

T.  H.  GAILLARDi  JR. 

3775 

CLEBURNE 

33  39 

850 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

LUKE  JORDAN 

PUBLICATION  ENOEO 

migmtokeb 

3842 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J,  MART 

HODGES 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

EFFECTIVE  1/61 

3899 

34  20 

87  56 

845 

6A 

FRANK   L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTa 

4060 

HAD I  SON 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TVA-65 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MADISON 

34  41 

86  15 

605 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

rlUSTLEVILLE 

>oe5 

MARSHALL 

34  19 

86  10 

995 

7A 

TVA-763 

MYTQP 

JACKSON 

34  49 

86  07 

1615 

7A 

TVA-78 

IDER 

4115 

OE  KALB 

34  43 

85  41 

1540 

7A 

TVA-745 

JACKSONVILLE  2  Stf 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7A 

C 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226 

WALKER 

2     33  5* 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

7  1  32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

4    32  54 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FtNCHER 

t     1-ALABAMA(      Z-BLACK  WARRIOR,      S-CAHABA,      4-CHATTAhtOOCHEE ,      5-CHOCTAwhATCHEE i      6-  CONECUH,      7-COOSA,      B-ESCAMBlAi      9-GULF r      10-PEA,      1 1-TALLAPOOSA i      12-TENNESSEEi  13-TOMSIGCE 


-  152  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  mav  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery^  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °P,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at   time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on   the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowf a  11  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowf a  11  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snow fall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Stat  ion .     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,   and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  precipi tat  ion  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table,  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  m.3asurement ,  time  distribution  unknown, 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  Tljis  entry  in  time  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

U  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  havp  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent ially  accurate  but  m^y  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscr  ipt  ion  Price :     20  cen  ts  per  copy ,  monthly  and  annual;  $2. 50  per  year,     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary , )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


NOVEMBER  1961 
Volume  67         No.  11 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  1st  at  Centreville  and  Ozark  6  NNW 
Lowest  Temperature:     12°  on  the  30th  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:     10.30  inches  at  Citronelle 
Least  Total  Precipitation:     1.39  inches  at  Slocomb 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.69  inches  on  the  14th  at  Citronelle 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

NOVEMBER  1961 


Temperature 

Precipitation 

SlfltKjn 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Meant 

Highest 

e 

Lowest 

J 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Totol 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Doy 

Dole 

Snovr,  Steet 

No.  of  Days 

Moic. 

Min. 

Totol 

■5.1 

M  6 

i  0 

at 

0 

.10  or  More  1 

1 
0 
0 

1.00  or  More 

s ; 

si 

si 

NORTHERN  VALLEY 

THENS  2 

61. 

39.7 

50.6 

87 

3 

20 

29 

442 

0 

0 

9 

0 

4.71 

1.33 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

ELLE  MINA   2  N 

63. 4M 

42. OM 

52. 7M 

84 

2 

21 

30 

378 

0 

0 

5 

0 

4.22 

1.35 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

iCATuR 

63.1 

42.4 

52.8 

.9 

66 

I 

22 

30 

385 

0 

0 

6 

0 

4.77 

1.03 

1.56 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

ALKV I LLE 

42.4 

53.7 

6  5 

2 1 

364 

0 

0 

9 

0 

5.31 

1  .61 

23 

.  0 

0 

8 

6 

1 

JNTSVILLE  wb  AP 

62  .9 

42.9 

52.9 

64 

2 

22 

30 

374 

0 

0 

8 

0 

3.71 

.91 

23 

.  0 

0 

8 

3 

0 

AO  I  SON 

62. <t 

42.0 

52.2 

1.6 

83 

1 

21 

30+ 

394 

0 

Q 

7 

0 

4.45 

.62 

1.28 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

OULTON  2 

62.7 

42.2 

52.5 

82 

2 

18 

29 

389 

5.43 

1.98 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

LJSCLE    SHOALS   FAA  AP 

61.8 

41.5 

51.7 

82 

2 

20 

30 

414 

5.99 

1  .65 

22 

.0 

0 

7 

4 

3 

EW  MARKET  2 

62.9 

40.8 

51.9 

63 

2 

19 

30 

402 

Q 

3.42 

1.05 

23 

.  0 

0 

9 

3 

1 

iO  BAY 

61.3 

41.9 

51.6 

63 

2  4 

30+ 

415 

0 

0 

7 

0 

9.  96 

2.25 

23 

•  0 

0 

10 

7 

5 

lOsTONc  ARSENAL 

62.7 

39.8 

51.3 

81 

2 

20 

30 

418 

Q 

4.41 

1.16 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

JSSELLVILLE  2 

61  .4 

38.3 

49.9 

83 

19 

456 

^ 

1 1 

6.08 

1.90 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

ATERLOO 

6*.  7 

39.8 

52.3 

83 

4  + 

12 

30 

392 

6.56 

2.05 

23 

.0 

0 

9 

5 

2 

0 1 V I  S I  ON 

52.0 

1.3 

5.31 

1.58 

.0 

appalachi an  mount  a  I N 

LBERTVILLE  2  SE 

64  7M 

38  IM 

51  4M 

* 

82 

3  + 

22 

30 

424 

0 

0 

6 

0 

1  .05 

16 

•  0 

0 

1 

ESSEMER  U  SW 

66.2 

43.9 

55.1 

84 

2 

21 

30 

311 

5.45 

2.07 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

IRMTNGHAM  WB  AP  R 

66.0 

45.8 

55.9 

3.9 

64 

2 

27 

30+ 

301 

4.29 

.31 

1.08 

23 

.0 

0 

7 

5 

1 

RIOGEPORT   2  W 

66  . 1 

42.6 

54.4 

66 

2 

20 

30 

332 

4.23 

.57 

1  .46 

16 

.  0 

0 

9 

3 

1 

NEONTA 

65.6 

42.8 

54.2 

84 

3 

29 

344 

Q 

Q 

Q 

3.89 

1.30 

23 

.  0 

0 

5 

4 

2 

AINT  BERNARD 

63 

40  8 

52  1 

82 

^ 

23 

393 

0 

0 

7 

0 

4.61 

.56 

1.63 

2  3 

•  0 

0 

5 

3 

2 

AND   MT   STATE   FARM  A  U 

63.1 

43.1 

53.1 

83 

2 

22 

30  + 

363 

4.17 

1.60 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

64. OM 

39. 8M 

51. 9M 

1.4 

65 

3 

22 

30 

395 

Q 

1 0 

0 

4.84 

1.00 

2.00 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

ALLEY  HEAD 

64.3 

38.5 

51.4 

1.9 

84 

3 

1 6 

29 

414 

Q 

Q 

^2 

Q 

3.89 

.25 

1.06 

16 

•  0 

0 

7 

3 

1 

D I VI S I  ON 

53.3 

2.4 

4.42 

.67 

.0 

IIODCD     01  ATMC 
UKKt"        L  A  1  n  5 

LICEVILLE 

66. 7H 

43. IM 

54. 9M 

88 

3 

18 

30 

322 

0 

0 

6 

0 

4.72 

1.50 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

ANKHEAO  LOCIC  AND  DAM 

65.3 

42.9 

54.1 

85 

1 

26 

30 

338 

0 

0 

7 

0 

4.38 

1.53 

23 

.0 

0 

6 

1 

^7*5 

*  ^ 

^4*t 

1 

5? 

30 

314 

1 

0 

8 

0 

•  72 

1.90 

23 

.  0 

0 

6 

4 

1 

1.2 

30 

0 

0 

8 

0 

3.30 

~  .18 

1 .  60 

2  3 

0 

2 

1 

)U8LE  SPRINGS 

4n*Q 

52 . 

82 

3  + 

22 

29 

401 

0 

0 

8 

0 

5.87 

1  .80 

23 

*n 
• 

0 

8 

4 

2 

HYETTE 

66.1 

41.9 

54.0 

83 

2 

21 

10 

340 

0 

0 

7 

0 

5.22 

1.84 

23 

.0 

0 

1 

tLEYVILLE 

62.0 

41.9 

52.0 

82 

1 

24 

29+ 

404 

Q 

0 

6.73 

1.81 

23 

.0 

0 

8 

6 

2 

4MILT0N 

50. 9M 

3+ 

30 

2  •  70 

.  0 

0 

5 

3 

4SPER  *  N 

63*5^ 

39'  5^ 

84 

2 

18 

30 

403 

Q 

6  50 

2  3 

0 

5 

1 

RATTV I LLE 

69.6 

45.9 

57.8 

3.4 

85 

^4 

30 

257 

0 

0 

5 

0 

4.31 

.93 

1.50 

23 

.0 

0 

5 

^ 

2 

HORSBY  EXP  STATION 

66.8 

45.1 

56.0 

84 

27 

290 

3.78 

1.88 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

USCALOOSA  FAA  AIRPORT 

66. S 

44.4 

55.5 

86 

24 

30"*" 

309 

Q 

4.90 

1.12 

22 

.0 

0 

e 

5 

1 

ERNON 

65.3 

40.3 

52.8 

84 

3 

21 

30+ 

372 

0 

0 

8 

0 

8.97 

2.60 

23 

.0 

0 

10 

5 

4 

U 1 V 1 o 1  UN 

53.9 

.8 

5.23 

1.73 

•  0 

EASTERN  VALLEY 

^<NISTON   FAA  AIRPORT 

67.7 

44.  7 

56.2 

64 

2 

23 

30+ 

291 

3.31 

1.45 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

ALERA   2  SW 

67.7 

43.9 

55.8 

83 

2 

20 

30 

292 

Q 

3.59 

.11 

2.45 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

ENTRE    5  SW 

67.0 

41.5 

54.3 

87 

3 

2  3 

30 

335 

_ 

3.34 

.  0 

0 

hiloersburg  wtr  plant 

68  .  5 

43.8 

56.2 

84 

1 

20 

30 

266 

^ 

3.25 

1.41 

23 

.  0 

0 

7 

^ 

1 

VDSDEN   GAS  PLANT 

64.2 

45.0 

54.6 

85 

20 

30 

317 

0 

0 

6 

0 

2.70 

.77 

23 

.0 

0 

5 

0 

.LL       I  '  '     L  "trie. 

36.4 

M 

17 

0 

0 

1 3 

0 

3.72 

1.44 

23 

.0 

0 

7 

4 

1 

YLACAUGA   U  NE 

67.4 

44.4 

55.9 

82 

20 

30 

294 

2.61 

1.28 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

ALLADEGA 

66.6 

43.7 

55.2 

2.2 

82 

2 

22 

30 

312 

0 

0 

7 

0 

3.38 

.17 

1.56 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

U I  V 1  b  J  UN 

55.5 

3.6 

3.24 

.08 

•  0 

PIEDMONT  plateau 

LEXANDER  CITY  6  NE 

69, IM 

41. OM 

55. IM 

67 

1 

17 

30 

323 

° 

0 

3.24 

1.30 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

UBURN  3  SW 

71.3 

44.  5 

57.9 

2.8 

87 

2  + 

25 

30 

260 

2.15 

-  1.39 

1.01 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

AMP  HILL   2  NW 

69  .  8 

41.8 

55.6 

85 

2  + 

20 

30 

307 

3.35 

1.86 

23 

.  0 

0 

5 

2 

1 

AFAYETTE 

to'? 

45.1 

57.1 

65 

3  + 

2  5 

30 

271 

AR  TIN  DAM 

69  . 1 

48.2 

58.7 

85 

1 

30 

30+ 

224 

0 

0 

2 

0 

3.67 

.41 

1.73 

15 

*0 

0 

2 

2 

PFl 

69.5 

44.5 

57.0 

88 

. 

24 

30 

260 

0 

Q 

7 

2.85 

1.16 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

3CICF0R0 

68.9 

40. IM 

54.  5M 

87 

2+ 

19 

30 

344 

2.50 

.0 

0 

OCte  MILLS 

68.6 

43.4 

56.0 

85 

1 

20 

30 

288 

2.55 

1.53 

23 

.  0 

^ 

5 

1 

1 

56.5 

2.3 

2.90 

-  .55 

.0 

PRA I R  I  E 

AYTON 

68.0 

45.4 

56.7 

87 

1 

23 

30 

289 

0 

0 

5 

0 

4.63 

2.07 

23 

.0 

0 

7 

1 

EMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

M 

43. 9M 

M 

22 

30 

0 

0 

5 

0 

5.46 

1.49 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

AINESVILLE 

65.6 

43.4 

54.5 

87 

1 

24 

30 

337 

0 

0 

6 

0 

6.62 

1.99 

23 

.0 

0 

6 

5 

2 

REENSBORO 

68.7 

45.8 

57.3 

1.3 

85 

2  + 

24 

30 

262 

0 

0 

5 

0 

4.48 

1.18 

1.84 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

AYNEVILLE 

69.6 

44.8 

57.2 

87 

1 

26 

30 

289 

0 

0 

6 

0 

3.02 

1.19 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

IVINGSTON 

66.  OM 

45. 4M 

55. 7M 

85 

1 

23 

30 

305 

0 

0 

5 

0 

6.45 

2.25 

23 

.0 

0 

5 

5 

3 

ARION  JUNCTION  2  NE 

69.1 

45.2 

57.2 

89 

2 

22 

30 

267 

0 

0 

5 

0 

4.17 

1.65 

23 

.0 

0 

8 

3 

1 

INTER   3  NW 

68.9 

43.9 

56.4 

87 

1 

25 

30 

299 

0 

0 

6 

0 

4.18 

1.30 

23 

.0 

0 

5 

5 

1 

3HT0OMERY  W8  AP  R 

69.1 

45.9 

57.5 

2.3 

86 

1 

23 

30 

267 

0 

0 

3 

0 

3.52 

-  .43 

1.13 

IS 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Srsrion 

0  .§ 
<  S 

Average 

Minimum 

01 

Deporfui-e 

From  Long 
Term'Meoni 

Highest 

« 

t 

Dale 

0 
o> 

No.  of  Days 

Totol 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dote 

Snow,  Sleet 

No.  of  Do 

Max. 

Min. 

Total 

MoK.  Deplh 
on  Ground 

0 

.10  or  More  1 

Si 

« 1 

°  I 
hi 

5  * 

o« 

S 
° 

SELMA 

69.2 

'•7.6 

58.4 

1.8 

86 

2  + 

27 

30 

244 

0 

0 

4 

0 

3.74 

.60 

1  .20 

23 

.0 

0 

7 

1 

TUSKEGEE  2 

68.9 

'•7.2 

58.1 

85 

1 

27 

30 

249 

0 

0 

4 

0 

2.68 

1.35 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

UNION  SPRINGS  5  S 

71.3 

'•6.0 

58.7 

2.4 

86 

2 

22 

30 

249 

0 

0 

4 

0 

2.20 

-  .69 

.90 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

57.1 

1.4 

4.26 

1.04 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

71.1 

'•6.9 

59.0 

87 

3 

25 

30 

248 

0 

0 

5 

0 

6.10 

2.86 

15 

.0 

0 

7 

2 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

47.3 

84 

30 

0 

0 

4 

0 

4.99 

1.88 

14 

.0 

0 

6 

4 

2 

BRANTLEY 

72.5 

'•4.0 

58.3 

88 

6+ 

22 

30 

260 

0 

0 

9 

0 

4.54 

1.30 

1  .43 

15 

.0 

0 

7 

3 

2 

6REWT0N   3  SSE 

72.3 

'•5.9 

59.1 

3.0 

89 

1 

23 

30 

231 

0 

0 

6 

0 

6.91 

3.50 

2.07 

15 

.0 

0 

7 

4 

4 

CAMDEN   3  NW 

69.3 

'.5.6 

57,5 

86 

2 

22 

30 

264 

0 

0 

5 

0 

3.82 

1.60 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

CHATOM 

71.* 

43.7 

57.6 

86 

2+ 

21 

30 

255 

0 

0 

7 

0 

5.90 

2.11 

14 

.0 

0 

7 

4 

CLAYTON 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.01 

1.10 

23 

.0 

0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

72.0 

49.3 

60.7 

87 

4 

30 

30 

203 

0 

0 

1 

0 

1.55 

-  1.28 

1.04 

23 

.0 

0 

4 

1 

ENTERPRISE 

73.7 

46.5 

60.1 

87 

1 

31 

30 

203 

0 

0 

1 

0 

2.08 

.89 

23 

.0 

0 

6 

1 

FUFAULA 

73. CM 

43. 5M 

58. 3M 

1.7 

87 

2 

25 

30 

260 

0 

0 

0 

2.89 

.14 

1.41 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

EVERGREEN 

71.1 

46.2 

58.7 

88 

2 

27 

30 

256 

0 

0 

5 

0 

3.34 

.81 

23 

.0 

0 

6 

3 

G 

FRISCO  CITY 

70  .* 

46  .  9 

58.7 

87 

30+ 

0 

0 

4 

0 

3.71 

.46 

1.33 

14 

•  0 

0 

4 

4 

GENEVA 

71.9 

48.2 

60.1 

87 

2 

29 

30+ 

222 

0 

0 

3 

0 

i.eo 

-  1.42 

.59 

23 

.0 

0 

4 

1 

GILBERTOWN 

69.5 

44.7 

57.1 

88 

1 

21 

30 

266 

0 

0 

6 

0 

6.85 

1  .95 

23 

.0 

0 

6 

5 

GREENVILLE 

71.0 

48.2 

59.6 

3.0 

86 

5 

31 

30+ 

215 

0 

0 

2 

0 

5.69 

1.76 

3.11 

15 

.0 

0 

6 

4 

HEADLAND 

72.'. 

47.2 

59.8 

87 

2  + 

29 

30 

219 

0 

0 

4 

0 

1.58 

.94 

23 

.0 

0 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

47.1 

.9 

84 

29 

271 

0 

0 

2 

0 

6.22 

2.74 

3.00 

23 

.0 

0 

7 

2 

2 

LOCKHART 

72.2 

49.4 

60.8 

89 

1 

28 

30 

201 

0 

0 

2 

0 

3.62 

1.24 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

NATCHEZ 

43.7 

88 

1 

1 9 

30 

272 

0 

0 

8 

0 

3.06 

1.05 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

OZARK  6  NNW 

72I3 

47.5 

59.9 

1.9 

90 

1 

26 

30 

220 

1 

0 

3 

0 

1.96 

-  1.10 

.57 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

70.9 

46.7 

58.8 

85 

1 

30 

30 

236 

0 

0 

2 

0 

1.40 

.92 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

PUSHMATAHA 

42.8 

55.4 

.6 

88 

1 

2 1 

30 

318 

0 

0 

8 

0 

5.44 

2.47 

1.68 

23 

.0 

0 

SEALE 

72.2 

44.2 

58.2 

88 

1 

24 

30 

250 

0 

0 

6 

0 

1.44 

1.13 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

THOMASVILLE 

66.4 

44  ■  8 

55.6 

•  3 

85 

1 

26 

30 

310 

0 

0 

4 

0 

4.  94 

1.33 

1  .96 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

TROY 

70.  7 

48.5 

59.6 

3.5 

87 

1 

30 

30+ 

222 

0 

0 

2 

0 

3.02 

-  .35 

1.10 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHATLEY 

71.3 

44.  1 

57.7 

88 

1 

22 

30 

254 

0 

0 

7 

0 

5.42 

1.67 

23 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

58.6 

2.1 

3.86 

.43 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

71.1. 

50.2 

60.8 

85 

1 

31 

30 

175 

0 

0 

1 

0 

9.20 

5.70 

14 

.0 

0 

5 

4 

3 

CITRONELLE 

69.6 

49.  1 

59.4 

1.0 

83 

1 

30 

30 

212 

0 

0 

1 

0 

10.30 

5.81 

6.69 

14 

.0 

0 

7 

4 

2 

CODEN 

73.2 

51.2 

62.2 

86 

5 

30 

9 

152 

0 

0 

2 

0 

5.72 

3.50 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

FAIRHOPE 

72. 6M 

51.6M 

62. IM 

3.6 

86 

4 

31 

30 

158 

0 

0 

1 

0 

4.85 

1.55 

2.40 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

FORT  MORGAN 

69.7 

56.7 

63.2 

82 

2 

42 

30 

119 

0 

0 

0 

0 

5.70 

3.40 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

70.3 

50.6 

60.5 

1.8 

84 

1 

32 

30 

193 

0 

0 

1 

0 

5.57 

1.50 

1.47 

13 

.0 

0 

7 

3 

MOBILE 

70. 8M 

51.9M 

61  .4M 

85 

5 

34 

30 

177 

0 

0 

0 

0 

4.91 

2.23 

14 

.0 

0 

5 

I 

2 

ROBERTSOALE  1  E 

72.0 

48.8 

60.4 

87 

1 

30 

30 

204 

0 

0 

2 

0 

5.23 

2.90 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

61.3 

2.6 

6.44 

2.87 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6; 00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

« 
i- 

.01-09 

.10-.49 

66-09 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

• 

J  0 ! 
•  >.= 
S 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

17 

10.4 

40 

SW 

22 

76 

79 

56 

64 

7 

2 

2 

4 

1 

0 

16 

42 

6.8 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNW 

18  • 

8.9 

29++ 

ESE 

22 

78 

82 

58 

65 

2 

6 

5 

3 

0 

0 

16 

_ 

6.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

25 

11.3 

26++ 

WSW 

22 

82 

83 

58 

74 

4 

3 

2 

2 

3 

0 

14 

6.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

7.5 

30 

W 

3 

80 

88 

59 

65 

7 

2 

4 

1 

1 

0 

15 

43 

6,4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
NOVEMQEft  1961 


Day  of  Month 

e»  »■ 

o 

1 

H 

*  1 

1  n 

2  3 

1 

6 

I           1  _ 

7  1  8  1  9 

10  1  u  1 

12 

13  ] 

u  1 

15 

lb 

IB 

Z.i 

24 

25      26  27 

28  1  29  1  X 

31 

VtLLP  1  NNW 

1.56 

•  12 

•  11 

.16 

■  09 

.17 

.ot, 

SON  CENTRAL  TOWER 

5.90 

.74 

.14 

.39 

.50 

• 

1.98 

• 

2.0^ 

.49 

•  14 

.0) 

.76 

■  19 

• 

'ii 

»TV1LL6   2  SE 

■  _ 

.09 

-04 

1  *09 

58 

ANOER  CITY  6  NE 

* 

~01 

.19 

.03 

.48 

l64 

i'30 

"qi 

EVILLF 

4.72 

.22 

.90 

1.17 

.42 

■  91 

1.90 

LUSIA   1  NW 

6.10 

.41 

T 

.23 

.29 

2.86 

.22 

.35 

1.78 

ST ON  FAA  AIRPORT 

• 

J 

T 

T 

.26 

.27 

T 

J 

9  **' 
* 

26 

•  34 

.30 

2*11 

Ille^* 

ILL 

'49 
* 

• 

T 

.16 

■  ou 

* 

NS 

4.99 

.70 

.69 

.29 

.37 

.46 

.06 

.96 

■  13 

1.34 

•  01 

1 

NS  2 

4,71 

.79 

•  68 

•  27 

.«0 

.35 

.09 

.69 

.03 

.12 

1.33 

)E  STATE  FARH 

2*?i 

■ 

.12 

1  .86 

.12 

.90 

^lU 

!l4 

•  10 

^- 

.07 

.18 

1*01 

.10 

* 

• 

.09 

.00 

.38 

.60 

.52 

■ 

.22 

HEAD  LOCK  AND  DAM 

4.38 

.77 

.38 

.0> 

•  91 

.03 

.97 

1.93 

.19 

MINETTE 

9.20 

.89 

9.70 

.11 

1.16 

1.36 

1  .01 

l.«9 

2.15 

.19 

1.10 

*  1*7 

f  * 

.60 

4*23 

*7Q 

.S2 

.22 

.16 

* 

1  .01 

•  -p  ^ 

9*4! 
* 

J  * 

63 

* 

1*37 
* 

Io3 
* 

.03 

.25 

.01 

'82 
* 

.03 

■ 

20 

* 

LEHEM 

9.16 

.64 

.77 

■  63 

•  21 

.12 

.96 

.24 

1.03 

.11 

.74 

.09 

INCSLCT   I  SE 

3.91 

.38 

.04 

.16 

■  29 

.92 

.53 

.14 

1.39 

•  10 

INGHAM  WB  AP  R 

07 

.16 

■  02 

.22 

T 

Vjs 

1*0 

1  .40 

•  17 

.75 

U02 

'96 

09 

2*17 
* 

4!  IC 

•  61 

*96 
* 

•  22 

T 

.13 

T 

1. 

14 

*  26 
* 

TLEY 

4.94 

.42 

.63 

.17 

1.43 

.29 

.28 

1.32 

TON  )  SSE 

6.91 

1.61 

.23 

1.22 

2.07 

.22 

.32 

1.24 

SEPORT  2  U 

13 

•  ' 

06 

•  09 

.13 

.32 

.13 

* 

t 

9.91 

.77 

.60 

■  44 

.10 

1I26 

2.05 

.16 

MDCE 

3.03 

.23 

•  61 

•  04 

•  61 

■  10 

• 

•  42 

.10 

RA  2  SW 

3.99 

•  26 

.12 

.14 

.24 

.38 

2.49 

EN   3  NW 

3.82 

.46 

.08 

•  01 

T 

•  06 

.0> 

.89 

.13 

■  53 

1.60 

HILL   2  NW 

3.39 

■  28 

•  03 

.03 

■  73 

20 

* 

?*?a 

18 

9.46 

•  22 

.21 

.91 

.09 

'79 

:R  GROVE 

4.38 

•  96 

•  04 

T 

•  67 

.0« 

■  19 

.05 

*96 
* 

* 

■ 

* 

T 

RE   9  SW 

3.34 

T 

.94 

•  40 

.05 

T 

.03 

.25 

■  03 

.11 

•  92 

T 

.03 

T 

• 

1.38 

T 

REVILLE 

4.08 

.90 

.66 

•  01 

.39 

•  03 

.52 

1.90 

.11 

98 

* 

*$ft 

• 

.46 

2.11 

.22 

1 

)ERS9URG 

.25 

.15 

■ 

OERSBURG  WTR  PLANT 

* 

•  41 

**R 
• 

'?« 
* 

.19 

.13 

01 

■ 

ONELLf 

10.30 

•  76 

•  44 

.27 

6.69 

.12 

.98 

1.U4 

BORNE 

3.78 

.98 

T 

T 

T 

I  .33 

.06 

.79 

1.U4 

T 

•** 

.13 

T 

.48 

.12 

T 

roN 

75 

*25 

1*10 

9*72 
* 

04 

o7 

* 

.21 

3.90 

* 

1*  38 
* 

EE  SPRINGS  2  NW 

1.91 

•  10 

.05 

T 

.20 

T 

T 

.36 

■  80 

CRT   STEAM  PLANT 

7.07 

.29 

1.20 

■  36 

•  03 

•  60 

1.18 

.06 

1.10 

■  07 

2.16 

.04 

04 

* 

•  16 

.01 

.20 

ISl  a'  I*"! 

iIai 

*1  ^ 

•  20 

•  02 

.08 

^'03 

*08 
* 

*62 

'2' 

)VA 

4*63 

'78 

.15 

.05 

.28 

.09 

1  *os 

,  ' 

OHTON 

1.44 

.18 

•  09 

.10 

■  02 

.U9 

■  88 

.08 

6*64 

•  06 

.99 

.99 

.13 

1.60 

.40 

.66 

1.80 

.03 

VILLE 

03 

* 

1.03 

.22 

• 

5*47 

* 

*73 

i.oe 

.24 

'so 

1*50 

"o" 

.  - 
ILL 

9*3B 
* 

• 

.29 

1.42 

1.03 

'10 
* 

1*87 

ON 

4.63 

.62 

.10 

.05 

.87 

.20 

.56 

.16 

2.U7 

TTJR 

4.77 

.78 

.17 

.39 

•  20 

.49 

•  09 

.66 

T 

■  16 

1.96 

.li 

•  18 

.91 

.06 

*  1 1 

1  * 

rUR  SUBSTATION 

4*71 

'>i 

* 

.22 

.47 

*09 

*«7 

* 

'11 

2*  mi 

'o« 

* 

.32 

- - 

• 

*  1  ■ 
* 

POL  IS  LOCK  AND  DAH 

9.46 

.89 

.19 

.05 

1  .45 

>  33 

.94 

1.49 

.12 

AN  fAA  AIRPORT 

1.99 

•  08 

■  14 

.02 

.01 

.10 

T 

T  1.U4 

E  SPRINGS 

•  27 

.24 

.35 

■  03 

!  '  7n 

.18 

.02 

*  «T 

.39 

*  it 

'W 

.22 

.39 

^;65 

*** 

I 

t>MT 

491 

'74 
* 

*  ^ 

•  25 

.21 

.99 

.07 

.56 

* 

1  ' 

D 

3.89 

.69 

.45 

.70 

.45 

1.60 

PPRlSf 

2.06 

T  •lO 

.10 

T 

.06 

.08 

•  04 

.16 

■  33 

.32 

.69 

^•81 

04 

* 

SREEN 

9*34 

•  42 

* 

_ 

T 

.67 

.77 

09 

40 

HOPE 

4.69 

•  •7 

.10 

.09 

2.40 

.39 

1*01 
* 

.03 

0  OPEN  POND  TOWER 

9.99 

•  30 

.14 

.16 

.06 

.70 

1.76 

.47 

• 

2.40 

VILLE 

9.31 

•  68 

.60 

.99 

.15 

.16 

.03 

.96 

1.61 

.59 

S  CITY  BLK  POND  TWR 

4.24 

.19 

.16 

.27 

.05 

.25 

.10 

2,00 

4.33 

•  72 

.05 

•  38 

.15 

.10 

.03 

1 .20 

.07 

48 
■  . 

9.22 

•  04 

.96 

Il7 
* 

.77 

•  12 

.82 

1*84 

ROCK 

3.06 

•  46 

.22 

.03 

•  01 

.10 

.09 

1.12 

.04 

•  66 

.33 

DEPOSIT 

9.26 

.70 

T 

•  32 

2.00 

.74 

.30 

1.10 

.10 

pavn*" 

.30 

•  50 

3.40 

"Jo 

^*74 

*60 

22 

* 

06 

.26 

•  01 

1.18 

09 

_ 

OA 

• 

- 

* 

T 

CO  CITY 

3.71 

* 

_ 

1.33 

■  09 

.57 

*Q? 

OFN 

2.98 

.69 

.33 

.12 

■  04 

.41 

.17 

.94 

•  32 

OEN  GAS  PLANT 

2.70 

.63 

.93 

.09 

.09 

.30 

.01 

.77 

•  32 

't  i 

■  02 

1.63 

.37 

'if 

.06 

4*63 

*4fl 

.12 

.04 

.23 

3.82 

•  04 

•  64 

.08 

.24 

•  05 

.29 

.29 

1.16 

•  03 

•  70 

.34 

VA 

1.80 

•  42 

•  44 

.26 

.04 

.02 

.03 

.99 

Gl ANNA 

4.06 

•  69 

•  16 

T 

.01 

.25 

2.59 

.31 

.09 

.84 

:RTOWM 

T 

.71. 

1  .37 

■  36 

4*91 

20 

•  06 

.32 

1*38 

1*7? 

.18 

3.B1 

* 

•  06 

.42 

.89 

IS80R0 

4.48 

.66 

•  38 

•  01 

•  01 

.29 

.19 

.32 

.78 

T 

1^84 

IVILLE 

9.69 

•  94 

.01 

•  01 

.04 

.24 

3.11 

.59 

.34 

•  79 

•  02 

SHORES  POST  OFFICE 

T 

2.10 

.01 

ERSVILLE  TVA 

4.14 

.04 

94 

07 

.30 

.04 

■  11 

.22 

1*06 

02  T 

1*96 

•  01 

ERSVILLE  DAM 

4,70 

• 

' 

.301 

.19 

.20 

* 

* 

* 

•  75 

nrviLLE 

6.73 

1^00 

•  26 

•  60 

.73 

.93 

.02 

.93 

.09 

1.81 

•  36 

LTON 

.49 

U16 

•  40 

.40 

.90 

2.70 

.U 

.U 

2.42 

•  60 

t  S8URG  CAHABA  TOWER 

3.86 

.30 

eville 

*  « 

'01 

T 

.01 

.03 

1.19 

*  J, 

.18 

•  09 

LAND 

■ 

.18 

■  1 5 

• 

LAND  HOME 

6.22 

•  19 

•  13 

■  29 

2.00 

.39 

.30 

3.00 

T 

TOWER 

2.79 

•  49 

.09 

.40 

.10 

1.20 

•  23 

.92 

2.49 

.15 

<92i 

SVILLE  SUBSTA 

«  T? 

.01 

■  66 

^ 

.27 

.05 

.26 

.07 

.62 

.01 

•  20 

tLLE  WB  AP 

'ni 

.18 

.24 

.09 

.82 

*06 

*oi 

I 

.EVILLE 

4,38 

.06 

•  69 

■  36 

•  23 

.03 

.16 

.02 

1.26 

.12 

.06 

.91 

•  48 

4.34 

■  30 

•  99 

•  09 

.02 

2.40 

.02 

.70 

•  30 

4.39 

.04 

.60 

•  32 

•  14 

.19 

.21 

1.20 

.28 

.78 

.99) 

.90 

T 

T 

T 

T 

2.00 

1.30 

MNVILLE  2  SW 

3.13 

.61 

.96 

T 

T 

.30 

■  12 

1.49 

-07 

tR  «  N 

6.90 

•  80 

.13 

.93 

•  39 

.25 

.11 

.93 

■  53 

.06 

2.38 

xn  DAM 

3.49 

.39 

.01 

.0, 

■  11 

1.20 

■  29 

.23 

1.00 

•  21 

yCTTE 

.29 

•  09 

1.49 

PAH 

3.63 

,99 

•  31 

.04 

.31 

.30 

.25 

■  31 

1.42 

.10 

>.9I 

.99 

.60 

.03 

.04 

T 

.16 

.02 

.60 

T 

.01 

1  .40 

.17 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1961 

Continued   


otstion 

Tola; 

Day  of  Month 

1 

I   1   2  [ 

1 

1 

7  1  8  j  9 

10 

11 

"  1 

12 

13  1 

14  j 

15 

16  1 

17  J 

18 

19  j  20  1  21 

22  I  23  -  1 

24 

25  1  28  1  27 

28  j  2 

)  1  30 

31 

LEESBURG 

3 

13 

.47 

.38 

•  20 

.71 

.12 

.45 

•  80 

LIVINGSTON 

6 

45 

•  98 

1.12 

1*46 

•  59 

.05 

2.25 

LOC  HHAR  f 

3 

62 

.19 

.08 

.17 

T 

•  49  1 

.24 

.02 

.35 

T 

1.08 

2 

39 

.06 

1.26 

•  04 

•  10 

.02 

.08 

.77 

•  06 

MAO  I  SON 

•  66 

.14 

.28 

•  18 

•  42 

•  04 

1.18 

.17 

1.28 

•  10 

MAGELLA 

08 

.70 

1.20 

•  03 

•  19 

•  04 

•  61 

.02 

.01 

1.91 

•  17 

MARION   1  N 

•  98 

• 

.39 

• 

.49 

1.22 

2.50 

• 

49 

•  36 

•  18 

•  20 

•  57 

•  46 

.86 

.01 

1.75 

.10 

MARION  JUNCTION  Z  NE 

17 

•  35 

•  17 

•  03 

T 

•  20 

•  15 

.30 

•  03 

1.65 

T 

MARTIN  0AM 

3 

67 

•  22 

.09 

•  06  1 

•  73 

.23 

.01 

1.33 

MATHEWS  1  SSW 

•  23 

•  I  0 

.28 

.18 

.73 

.16 

.30 

1.60 

•  35 

MELVIN 

^ 

35 

•  41 

•  69 

2.10 

•  28 

1.29 

1.58 

5 

11 

•  54 

.95 

.55 

.25 

•  75 

1.81 

•  26 

MILLERS  FEf^RY 

k 

53 

•  52 

.07 

T 

.44 

•  62 

.03 

T 

1.77 

•  05 

T 

MIL  STEAD 

3 

89 

•  41 

•  33 

T 

.13 

.73 

•  11 

.22 

T 

1.S4 

•  OS 

MINTER   3  NW 

* 

.80 

.08 

•  54 

•  69 

•  68 

1.30 

.09 

MITCHELL  0AM 

13 

■  39 

.10 

.23 

•  32 

•  14 

•  32 

1.53 

.10 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5 

57 

T 

•  59 

•  20 

T 

•  04 

•  03 

1.47 

1.03 

•  03 

1.02 

T 

T 

•94  .22 

91 

.75 

•  10 

2.23 

.63 

1.20 

le 

■  73 

.14 

•  22 

•  08 

.31 

•  10 

1.16 

•  13 

1.15 

.  16 

MONTEVALLO 

•  48 

.27 

•  13 

.20 

.09 

.61 

T 

2.02 

.35 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

52 

T 

■  42 

■  01 

T 

.01 

•  18 

.49 

•  13 

.29 

T 

T 

T  .99 

5 

09 

•  90 

.32 

.03 

•  17 

•  36 

•  77 

.54 

■  10 

1 .60 

■  30 

HOULTON  2 

43 

•  90 

.05 

■  34 

•  17 

•  96 

•  30 

.23 

.37 

.10  T 

1 .98 

.03 

T 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

99 

T 

1^22 

■  06 

.28 

.07 

1^44 

•  02 

•  76 

.12 

.07 

1.65  .30 

NATCHEZ 

06 

■  6« 

.47 

.14 

.67 

.05 

1.05 

T 

NEWBURG  2  NE 

51 

1^01 

.31 

•  23 

• 

• 

2.65 

* 

2.31 

NEW  MARKET 

3 

29 

•  18 

•  60 

.09 

•  19 

•  07 

•  20 

NEW  MARKET  2 

3 

42 

■  66 

T 

.10 

T 

•  22 

•  17 

•  21 

.14 

•  66 

.21 

1^05 

1 

43 

T 

.07 

•  04 

•  17 

.02 

.36 

•  75 

.02 

ONEONTA 

89 

.52 

.60 

•  05 

.07 

1.20 

.05 

1  •SO 

■  10 

OPELIKA 

2 

85 

.24 

.12 

1.16 

T 

■  02 

.03 

•  14 

.02 

.09 

•  02 

•  86 

.15 

ORRV I LLE 

.63 

.21 

.81 

•  51 

•  62 

.12 

OZARK  6  NNW 

1 

96 

.11 

•  46 

•  04 

T 

.17 

■  03 

•  32 

•  16 

•  57 

.08 

T 

PAINT  ROCK  2  N 

08 

•  03 

.69 

.02 

•  18 

•  07 

•  29 

•  28 

U40 

•  04 

•  82 

.26 

PALMERDALE  2  W 

* 

49 

.65 

.75 

.12 

1.55 

1.30 

■  12 

PELL  CITY  1  NNE 

3 

72 

■  70 

.50 

.13 

•  04 

.54 

•  25 

•  02 

1.44 

.10 

PERR YVt  LLE 

40 

.40 

.22 

T 

T 

.34 

.44 

•  15 

.72 

T 

.04 

1.85 

.24 

PHEN IX  CI TY  2  NNW 

1 

40 

.1  e 

•  02 

•  04 

•  02 

.01 

•  01 

.92 

.20 

PICKENSVI LLE 

6 

43 

1.14 

.36 

•  43 

1.54 

•  43 

.80 

•  04 

1.59 

.10 

PINE  HILL 

* 

32 

.42 

.05 

T 

T 

•  15 

1.75 

•  20 

.50 

1.25 

PINE  LEVEL 

1 

84 

.  38 

•  15 

.20 

•  43 

.26 

.35 

•  07 

* 

PLANTERVILLE   2  SSE 

3 

76 

.57 

.20 

T 

.25 

•  37 

•  43 

•  41 

T 

T 

1.31 

•  22 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3 

40 

•02  •06 

■  40 

.20 

.25 

.15 

1.10 

•  12 

•  90 

•  20 

PRATTV I LUE 

4 

31 

•  45 

.07 

•  05 

•  04 

.35 

.26 

•  56 

.03 

1.50 

PRIMROSE  FARM 

T 

.36 

T 

.01 

.25 

1.69 

1.16 

PUSHMATAHA 

44 

1.25 

•  07 

1.50 

.43 

.51 

1.66 

RA I NSV I LLE 

4 

06 

•  01 

■  45 

.30 

•  13 

.01 

•  24 

.15 

1.37 

.09 

.05 

•  71 

•  57 

9 

96 

.52 

1  ^48 

•  20 

1.28 

2.11 

.10 

1.40 

.10 

2^25 

•  52 

REOSTONE  ARSENAL 

41 

•  65 

■  09 

•  04 

•  06 

•  29 

•  37 

•  04 

•  70 

.45 

.06 

.06  T 

■48  1^16 

T 

RIVER  FALLS 

6 

75 

■  55 

.03 

•  25 

•  07 

T 

•  30 

i.50 

.15 

.70 

1^20 

ROBERTSOALE  1  E 

S 

23 

.73 

•  03 

2.90 

•  02 

.32 

.08 

1^15 

2 

SO 

•  50 

•  10 

• 

1^90 

ROCtt^MILLb 

2 

55 

■  23 

•  08 

T 

•  23 

.06 

.10 

1^53 

•  32 

RUSSELLV I LLE 

7 

72 

1.22 

•  20 

.01 

•  41 

2.  18 

•  04 

1.02 

•  09 

2^15 

•  40 

RUSSELLVILLE  2 

6 

08 

1.00 

.19 

•  60 

.  90 

1.07 

.10 

1.90 

•  32 

SAINT  BERNARD 

4 

61 

■  06 

.01 

•  98 

.06 

.14 

.04 

1.60 

T 

•  05  T 

1^63 

•  44 

T 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

4 

17 

.56 

■  22 

.15 

.38 

•  15 

1.60 

1^11 

< 

S 

13 

•  71 

.33 

•  11 

.02 

•  24 

1.60 

1^95 

•  17 

SCOTTSBORO 

4 

84 

■  09 

.10 

•  20 

•  04 

.29 

.07 

2  .00 

.09 

.07 

•  68 

•  70 

•  01 

SC0TTS80P0  5UBSTA 

* 

83 

•  03 

•  46 

•  13 

•  18 

•  05 

.21 

■  01 

2.33 

.05 

.89 

•  49 

T 

-  ; 

SEALE 

1 

44 

•  12 

.03 

•  02 

.03 

.02 

.09 

1.13 

3 

74 

.52 

.11 

•  01 

•  44 

.56 

.28 

.51 

.04 

1.20 

•  07 

T 

SHOEMAKER  SPR INGS 

5 

43 

.70 

.72 

• 

1.24 

.95 

1.82 

slocohb 

1 

39 

38 

T 

.07 

.05 

•  08 

.75 

•  05 

SNOW  HILL 

* 

46 

.90 

.60 

.93 

.91 

1.12 

SOUTH  HILL 

■  10 

•  14 

.05 

•  28 

.42 

•  24 

•  76 

•  98 

•  67 

•1 

4 

19 

•  40 

.21 

•  12 

.50 

•  29 

•  85 

1^86 

] 

SWAIM^ 

4 

10 

■  56 

.12 

•  58 

.24 

•  29 

1^02 

■  12 

1*04 

•  13 

SYLACAUGA  4  NE 

2 

61 

.39 

,27 

.02 

T 

.08 

•  23 

•  34 

1.28 

SYLVANI A 

•  54 

.23 

•  16 

•  05 

.20 

.18 

1^50 

.05 

1.01 

•  43 

TALLADEGA 

36 

■  26 

.73 

•  1  7 

•  02 

•  13 

•  50 

T 

•  01 

1  .56 

THOMASV I LLE 

94 

>  38 

•  1  2 

.30 

1  ^96 

•  08 

.65 

1  .44 

•  01 

THORSBY  EXP  STATION 

3 

78 

.37 

•  01 

THURLOW  DAM 

3 

■  86 

.23 

.07 

•  11 

.28 

.16 

.33 

.01 

1.56 

•  11 

toney 

•  53 

.98 

• 

• 

• 

1.57 

.06 

•  88 

•  15 

trafforo 

^ 

68 

.51 

.49 

•  15 

•  19 

1  .65 

1*63 

•  20 

3 

.02 

.47 

•  55 

•  12 

•  49 

.06 

.19 

1*10 

•  02 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

4 

90 

•  71 

.69 

T 

T 

■  71 

•  13 

•  39 

.38 

T 

T 

1^12  ^77 

TUSKEGEE  Z 

^ 

»68 

•  29 

•  16 

.37 

•  12 

•  21 

.18 

1*35 

UNION   SPRINGS   S  S 

2 

.20 

•  39 

•  21 

•  22 

•  20 

.20 

•  06 

•  90 

T 

UNIONTOWN 

4 

.52 

•  40 

.20 

•  10 

•  60 

•  38 

.72 

2.12 

VALLEY  HEAD 

3 

.89 

•  66 

.14 

T 

•  06 

•  20 

1.06 

.34 

■  02 

•  95 

•  41 

VERNON 

8 

.97 

•  42 

1  •OO 

•  10 

•  15 

.76 

2.36 

•  15 

1*24 

2^60 

•  19 

WAOLEY 

3 

.58 

•  44 

.48 

.40 

.34 

.30 

1^36 

•  26 

WALLACE  2  E 

4 

.02 

•  35 

•  34 

1  .  30 

.20 

•  70 

1^13 

WALNUT  GROVE 

3 

.81 

•  56 

.55 

•  11 

1.40 

•  94 

•  25 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

.59 

•  70 

.64 

.85 

•  37 

.97 

1^93 

•  13 

WATERLOO 

6 

.56 

.56 

1.31 

.56 

.38 

.35 

•  25 

.90 

.13 

2^05 

•  07 

WEST  BLOCTON 

5 

.71 

.90 

U40 

•  29 

.10 

.80 

2^00 

•  22 

WETUMPKA 

3 

.76 

.47 

.02 

T 

T 

•  17 

.37 

.41 

.23 

•  99 

•  10 

WHATLEY 

5 

.42 

.35 

.06 

•  04 

.11 

1.60 

1.57 

1.67 

WHEELER  0AM 

.94 

.88 

•  52 

.08 

.15 

.25 

1.05 

1.00 

•  06 

1.90 

•  05 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

^ 

.98 

.02 

.60 

.22 

•  10 

T 

•  12 

.18 

1.10 

.42 

•  10 

•  60 

•  52 

T 

T 

WILSON  0AM 

.18 

T 

1.09 

.30 

.10 

•  07 

.15 

1.45 

•  12 

1.03 

T 

1.87 

WINFIELD  2  SW 

7 

.11 

1.21 

.27 

•  41 

.41 

.94 

•  07 

.88 

•  10 

2.53 

•  29 

YATES  HYDRO  PLANT 

3 

.71 

.20 

.08 

.10 

•  29 

.21 

.27 

•  02 

1.46 

•  08 

YOUNGS  STORE 

6 

.47 

1.00 

.77 

.53 

•  35 

.75 

1  .06 

2.01 

See  ielei«nce  notes  loUowmg  SlAlion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1961 


Day  OI  Month 

3) 

Station 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

< 

ERTVILLE   2  SE 

82 

82 

62 

68 

72 

70 

68 

62 

50 

60 

60 

55 

60 

71 

66 

67 

60 

47 

64  .7 

HIN 

59 

50 

50 

48 

60 

43 

36 

28 

25 

66 

66 

43 

35 

33 

31 

26 

25 

30 

36 

34 

36 

38 

40 

24 

22 

38.1 

XANOER  C I TY  6  NE 

70 

75 

73 

64 

60 

64 

58 

69 

60 

HIN 

53 

53 

57 

55 

57 

58 

48 

31 

25 

21 

36 

61 

61 

* 

36 

43 

37 

23 

30 

60 

37 

27 

27 

38 

44 

24 

17 

41. C 

CEV I  LLE 

68 

78 

73 

71 

68 

59 

59 

69 

MIN 

S8 

59 

57 

49 

«9 

48 

42 

32 

23 

25 

32 

40 

68 

68 

58 

38 

34 

40 

49 

47 

24 

IS 

43.1 

ALUSIA   1  NW 

75 

76 

74 

51 

71  a  J 

MIN 

57 

60 

66 

59 

66 

60 

55 

42 

34 

28 

32 

48 

57 

63 

41 

40 

44 

31 

35 

51 

40 

35 

36 

42 

49 

32 

26 

46.9 

ISTON   FAA  AIRPORT 

84 

80 

78 

58 

61 

69 

78 

74 

75 

72 

57 

63 

60 

5  5 

61 

65 

63 

67 

64 

MIN 

60 

61 

58 

54 

59 

63 

47 

37 

26 

29 

48 

50 

60 

66 

41 

45 

34 

26 

42 

50 

37 

27 

38 

47 

41 

23 

23 

44.; 

ENS  2 

63 

59 

56 

51 

69 

74 

65 

69 

70 

67 

46 

50 

47 

60 

60 

57 

59 

MIN 

58 

59 

55 

46 

46 

43 

34 

33 

22 

30 

40 

46 

52 

68 

34 

34 

31 

23 

32 

43 

30 

32 

42 

40 

36 

20 

21 

39.; 

73 

81 

76 

77 

74 

72 

58 

63 

62 

MIN 

62 

61 

56 

52 

64 

58 

49 

36 

32 

30 

41 

62 

63 

63 

67 

61 

42 

41 

42 

44 

34 

40 

62 

41 

39 

39 

50 

48 

32 

28 

47.; 

URN   3  SW 

84 

80 

83 

77 

78 

64 

73 

74 

72 

HIN 

54 

55 

60 

58 

62 

63 

61 

37 

28 

29 

39 

46 

56 

58 

63 

66 

39 

37 

43 

40 

28 

33 

42 

38 

36 

34 

45 

43 

27 

25 

44.1 

kheao  lock  and  dam 

84 

83 

60 

63 

77 

66 

70 

71 

72 

71 

MIN 

57 

57 

54 

52 

53 

55 

40 

39 

2? 

28 

32 

43 

60 

69 

56 

46 

41 

41 

38 

29 

31 

45 

3b 

34 

34 

49 

43 

28 

26 

42. < 

MINETTE 

65 

80 

78 

74 

78 

76 

64 

MIN 

6A 

64 

58 

57 

65 

58 

61 

50 

36 

38 

44 

56 

66 

63 

58 

44 

42 

46 

44 

36 

45 

55 

44 

44 

44 

62 

46 

35 

31 

60.; 

uE   MINA    2  N 

80 

62 

60 

70 

70 

69 

68 

MIN 

61 

60 

54 

48 

49 

46 

37 

34 

24 

30 

41 

42 

59 

60 

60 

36 

40 

34 

26 

37 

52 

35 

33 

42 

37 

23 

21 

42. ( 

SEMER   *»  SW 

78 

71 

72 

58 

58 

MIN 

56 

60 

55 

53 

55 

53 

41 

35 

25 

26 

40 

46 

62 

62 

65 

39 

40 

36 

26 

39 

51 

36 

30 

45 

51 

43 

27 

21 

43.' 

HINGMAM  W8  AP 

59 

61 

74 

76 

72 

53 

56 

55 

58 

65 

67 

54 

66  C 

HIN 

60 

64 

56 

54 

68 

49 

43 

37 

30 

33 

44 

53 

64 

64 

66 

49 

41 

40 

42 

36 

30 

46 

50 

39 

37 

49 

50 

36 

27 

27 

45. e 

NTLET 

76 

80 

73 

59 

HIN 

54 

57 

63 

59 

56 

60 

54 

38 

28 

24 

29 

46 

53 

61 

66 

61 

43 

40 

38 

42 

29 

32 

45 

42 

29 

32 

40 

48 

3C 

22 

44. ( 

WTON   3  SSE 

89 

73 

76 

80 

77 

65 

70 

MIN 

57 

56 

60 

57 

63 

61 

55 

41 

28 

25 

37 

50 

68 

64 

66 

42 

42 

43 

30 

34 

56 

38 

31 

31 

44 

46 

33 

23 

46.' 

5GEP0RT   2  W 

81 

80 

71 

68 

70 

72 

66 

54 

53 

68 

HIN 

60 

55 

57 

53 

60 

53 

42 

32 

22 

27 

44 

49 

60 

59 

60 

38 

42 

29 

24 

32 

53 

34 

28 

42 

47 

38 

21 

20 

42. < 

ERA  2  SW 

HAX 

70 

71 

73 

63 

53 

61 

5  5 

56 

65 

66 

66 

70 

69 

61 

60 

67.7 

HIN 

56 

58 

56 

55 

57 

56 

49 

36 

24 

25 

39 

46 

61 

60 

65 

39 

43 

36 

25 

36 

52 

33 

31 

33 

54 

44 

26 

20 

43.9 

DEN  3  NM 

70 

73 

79 

74 

63 

53 

62 

60 

60 

68 

68 

66 

73 

69 

63 

69  3 

HIN 

59 

63 

55 

55 

62 

57 

46 

37 

27 

27 

37 

48 

62 

63 

66 

40 

43 

41 

31 

36 

53 

40 

35 

36 

53 

44 

29 

22 

45.6 

P  HILL    2  NW 

83 

75 

76 

70 

61 

62 

62 

61 

59 

67 

60 

65 

67 

67 

67 

54 

56 

69  .  J 

HIN 

48 

57 

60 

57 

58 

58 

49 

35 

28 

24 

28 

42 

46 

67 

63 

37 

40 

37 

27 

29 

41 

35 

34 

34 

36 

46 

27 

20 

41. e 

TRE   5  SW 

72 

73 

73 

55 

52 

62 

46 

54 

62 

57 

63 

66 

66 

70 

53 

53 

67  .C 

MIN 

54 

53 

56 

56 

57 

56 

49 

36 

26 

27 

31 

41 

39 

60 

61 

38 

41 

31 

26 

33 

39 

38 

30 

37 

43 

41 

25 

23 

41.5 

TREVILLE 

75 

70 

74 

60 

55 

56 

59 

67 

5b 

68 

70 

70 

66 

59 

54 

68  2 

MIN 

53 

55 

66 

56 

55 

56 

43 

37 

28 

25 

30 

44 

55 

57 

62 

39 

42 

40 

28 

30 

46 

35 

30 

33 

40 

44 

26 

20 

42.5 

TOM 

81 

76 

66 

53 

67 

65 

64 

72 

70 

72 

76 

76 

72 

64 

57 

66 

7 1  .4 

MIN 

60 

62 

55 

54 

59 

53 

43 

37 

25 

26 

43 

43 

63 

63 

38 

43 

40 

26 

35 

53 

33 

29 

32 

43 

43 

29 

21 

43.7 

LOERSBURG  WTR  PLANT 

73 

73 

68 

63 

59 

55 

69 

66 

67 

66 

72 

69 

68 

6 1 

52 

63 

68.5 

HIN 

55 

56 

59 

65 

59 

57 

49 

36 

26 

26 

41 

43 

59 

60 

56 

48 

38 

43 

36 

25 

33 

53 

35 

30 

34 

48 

44 

28 

20 

43. e 

RONE  LLE 

HAX 

76 

81 

62 

69 

82 

74 

78 

74 

66 

55 

64 

63 

59 

73 

71 

6b 

67 

76 

74 

66 

54 

61 

69.6 

HIN 

64 

64 

57 

56 

63 

63 

46 

40 

34 

37 

47 

64 

65 

64 

66 

4U 

46 

40 

35 

44 

56 

43 

42 

40 

63 

50 

33 

30 

49.1 

NION 

77 

61 

64 

73 

71 

72 

60 

50 

60 

68 

65 

70 

69 

67 

53 

51 

67.  2 

HIN 

52 

65 

60 

52 

64 

55 

45 

38 

25 

23 

30 

40 

43 

69 

63 

37 

43 

37 

29 

33 

43 

38 

32 

32 

36 

42 

26 

21 

41.3 

TTON 

HAX 

MIN 

70 

80 

76 

67 

69 

67 

65 

73 

70 

70 

73 

77 

74 

66 

60 

66 

73.2 

MIN 

63 

69 

59 

58 

67 

59 

63 

44 

30 

33 

48 

58 

66 

68 

68 

42 

48 

51 

40 

44 

58 

4U 

41 

45 

62 

67 

37 

31 

51.2 

TON 

64 

74 

78 

74 

60 

59 

59 

67 

5 1 

50 

66  - 

HIN 

61 

63 

60 

55 

56 

55 

44 

36 

29 

29 

39 

52 

63 

63 

66 

68 

44 

40 

43 

42 

37 

30 

39 

39 

33 

42 

53 

42 

26 

23 

46.4 

ATUR 

MAX 

86 

81 

83 

70 

64 

7  1 

60 

58 

57 

66 

78 

65 

69 

71 

69 

50 

49 

58 

60 

70 

67 

65 

48 

46 

63 . ; 

MIN 

61 

63 

63 

50 

49 

46 

38 

38 

27 

30 

38 

44 

50 

60 

61 

39 

40 

35 

29 

31 

45 

36 

35 

34 

46 

40 

25 

22 

42.4 

OPOL 1 S   LOCK  AND  DAM 

85 

MIN 

57 

58 

65 

46 

53 

56 

43 

38 

29 

28 

29 

44 

58 

63 

63 

59 

41 

41 

41 

33 

36 

43 

42 

34 

34 

47 

31 

22 

43.; 

HAH  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

84 

87 

84 

76 

81 

65 

66 

72 

74 

81 

78 

74 

82 

78 

65 

61 

65 

70 

72 

55 

58 

62 

72  .C 

MIN 

62 

63 

65 

62 

61 

68 

64 

43 

34 

34 

46 

67 

60 

64 

67 

41 

43 

43 

34 

42 

54 

47 

37 

40 

63 

41 

33 

30 

49.3 

BLE  SPRINGS 

HAX 

82 

78 

82 

69 

6  3 

65 

59 

59 

56 

59 

67 

67 

76 

64 

68 

69 

67 

49 

52 

5 1 

52 

55 

57 

64 

69 

69 

63 

51 

49 

63.1 

HIN 

58 

61 

62 

49 

49 

45 

35 

34 

24 

27 

32 

46 

59 

69 

61 

34 

37 

32 

24 

26 

45 

33 

33 

33 

60 

40 

22 

23 

40.; 

ERPR I SE 

87 

86 

85 

86 

82 

84 

78 

71 

69 

79 

74 

69 

59 

64 

66 

61 

72 

68 

72 

71 

79 

73 

67 

57 

62 

73.7 

MIN 

63 

61 

61 

61 

62 

61 

58 

43 

36 

35 

41 

41 

45 

63 

51 

41 

39 

43 

34 

39 

56 

45 

41 

40 

40 

34 

33 

31 

46.5 

AULA 

MAX 

86 

87 

86 

89 

86 

85 

65 

60 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

60 

61 

73. C 

MIN 

55 

57 

61 

60 

60 

69 

58 

42 

33 

29 

42 

33 

40 

41 

39 

33 

33 

41 

42 

30 

26 

43.5 

RGRE  EN 

88 

85 

81 

84 

64 

73 

64 

8 1 

77 

77 

78 

64 

57 

64 

62 

62 

71 

63 

71 

70 

71 

74 

57 

54 

71.1 

HIN 

59 

61 

65 

57 

57 

63 

52 

42 

34 

29 

32 

42 

60 

64 

66 

69 

42 

38 

42 

45 

32 

34 

43 

41 

41 

34 

36 

50 

31 

27 

46.2 

rhope 

MAX 

82 

84 

80 

86 

83 

76 

75 

69 

66 

66 

70 

79 

78 

76 

79 

75 

70 

59 

62 

69 

64 

76 

74 

66 

76 

74 

67 

58 

67 

72.6 

MIN 

67 

64 

59 

58 

68 

60 

54 

44 

36 

37 

49 

58 

67 

67 

70 

63 

45 

43 

44 

48 

40 

47 

50 

43 

41 

66 

51 

37 

31 

51.6 

KVILLE 

HAX 

85 

82 

84 

70 

63 

73 

69 

62 

56 

60 

70 

68 

78 

67 

70 

70 

70 

49 

54 

50 

49 

54 

62 

68 

69 

72 

68 

65 

51 

49 

64.9 

HIN 

62 

62 

64 

50 

60 

47 

39 

30 

24 

26 

43 

47 

60 

60 

62 

64 

43 

38 

40 

31 

23 

27 

48 

36 

30 

42 

64 

38 

22 

21 

42.4 

ETTE 

MAX 

80 

83 

80 

63 

69 

58 

66 

60 

62 

64 

70 

78 

67 

70 

71 

73 

60 

56 

56 

56 

56 

66 

67 

69 

72 

71 

67 

60 

62 

61 

66.1 

MIN 

58 

59 

53 

46 

59 

46 

36 

33 

23 

21 

38 

44 

59 

61 

66 

51 

45 

39 

39 

35 

22 

36 

60 

32 

30 

36 

51 

42 

26 

22 

41.9 

See  Reference  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1961 


Da7  Of  Month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

t 

28  J 

FORT  MORGAN 

78 

82 

78 

78 

77 

74 

70 

68 

62 

62 

70 

78 

77 

75 

77 

72 

67 

61 

60 

64 

62 

76 

72 

64 

64 

72 

71 

65 

64 

63 

MIN 

66 

71 

60 

62 

66 

62 

57 

52 

45 

46 

55 

63 

70 

69 

67 

61 

53 

60 

52 

63 

46 

42 

FR I  SCO  CITY 

MAX 

87 

86 

83 

80 

80 

85 

64 

72 

64 

64 

64 

68 

81 

77 

75 

76 

74 

63 

51 

63 

63 

62 

71 

60 

70 

72 

74 

72 

56 

54 

MIN 

26 

30 

46 

6  3 

65 

62 

42 

40 

36 

40 

GAOSOEN   GAS  PLANT 

75 

85 

78 

65 

73 

66 

64 

54 

59 

63 

63 

77 

73 

70 

72 

71 

66 

50 

54 

60 

52 

62 

57 

61 

67 

66 

69 

62 

50 

60 

MIN 

2  9 

27 

52 

59 

60 

6 1 

56 

45 

39 

45 

36 

26 

38 

42 

30 

GAINESV I LLE 

87 

8l> 

85 

60 

62 

73 

58 

64 

58 

60 

58 

68 

77 

66 

70 

74 

72 

56 

53 

60 

56 

59 

66 

59 

66 

71 

73 

67 

53 

49 

MIN 

5 1 

2  8 

55 

61 

62 

64 

46 

41 

42 

42 

32 

33 

46 

37 

34 

33 

40 

45 

29 

24 

GENEVA 

86 

87 

84 

84 

84 

84 

76 

76 

65 

63 

69 

69 

60 

76 

74 

81 

76 

66 

56 

66 

63 

60 

72 

64 

70 

66 

70 

75 

56 

55 

MIN 

63 

59 

6  7 

32 

29 

34 

54 

56 

63 

65 

68 

46 

41 

44 

46 

33 

36 

51 

44 

33 

36 

44 

49 

34 

29 

88 

8<> 

77 

61 

82 

67 

76 

63 

66 

60 

70 

61 

72 

71 

76 

75 

64 

53 

65 

62 

60 

70 

71 

70 

72 

76 

71 

64 

56 

62 

MIN 

59 

43 

40 

27 

27 

42 

47 

65 

65 

66 

57 

41 

41 

41 

41 

30 

37 

63 

34 

30 

33 

47 

44 

30 

21 

85 

85 

79 

64 

82 

69 

71 

64 

65 

63 

72 

79 

71 

74 

76 

74 

63 

52 

63 

62 

62 

66 

67 

67 

70 

73 

67 

62 

63 

62 

MIN 

56 

46 

40 

42 

41 

30 

42 

49 

39 

39 

62 

42 

27 

24 

ur^c  C  r<  V  1 1.  [.  c 

85 

85 

80 

82 

66 

79 

73 

68 

65 

69 

68 

79 

78 

74 

77 

74 

66 

66 

63 

59 

60 

69 

67 

69 

72 

73 

69 

64 

63 

63 

MIN 

57 

6  3 

35 

35 

46 

56 

63 

66 

59 

44 

41 

43 

44 

35 

39 

53 

43 

39 

62 

45 

31 

HALEYVI LLE 

82 

78 

81 

57 

62 

63 

60 

59 

54 

59 

67 

68 

75 

63 

69 

70 

66 

45 

51 

50 

50 

53 

64 

57 

62 

69 

69 

62 

46 

46 

MIN 

24 

25 

47 

59 

54 

43 

35 

37 

32 

26 

37 

52 

34 

33 

41 

55 

H AM  I L  TON 

83 

83 

57 

54 

61 

61 

60 

54 

59 

66 

69 

75 

63 

69 

71 

65 

48 

52 

52 

53 

53 

66 

56 

66 

71 

70 

64 

52 

48 

MIN 

49 

43 

37 

36 

34 

26 

30 

34 

HAYNEV I LLE 

MAX 

87 

86 

86 

81 

80 

84 

67 

72 

62 

61 

67 

71 

71 

78 

76 

76 

72 

62 

61 

62 

69 

57 

69 

67 

67 

72 

71 

68 

54 

52 

MIN 

67 

43 

39 

43 

32 

33 

36 

36 

HEADLAND 

87 

87 

85 

84 

85 

85 

74 

80 

67 

66 

70 

73 

80 

79 

76 

62 

79 

65 

56 

60 

63 

60 

72 

67 

72 

69 

71 

74 

61 

52 

MIN 

61 

45 

40 

42 

40 

32 

34 

43 

36 

41 

43 

32 

HIGHLAND  HOME 

8'> 

at 

83 

71 

81 

83 

67 

71 

61 

61 

67 

65 

80 

75 

74 

76 

71 

61 

50 

53 

57 

56 

66 

60 

67 

70 

71 

66 

54 

51 

MIN 

35 

51 

54 

65 

66 

42 

4U 

40 

42 

33 

36 

45 

42 

42 

42 

40 

29 

3C 

HUNTSVILLE   W6  AP 

79 

84 

73 

66 

77 

58 

59 

53 

57 

66 

66 

77 

69 

71 

70 

70 

50 

52 

60 

47 

57 

60 

60 

59 

70 

67 

64 

46 

47 

6C 

MIN 

26 

50 

36 

39 

39 

31 

28 

44 

4  7 

37 

32 

49 

46 

31 

24 

JA  SPER  ^  N 

78 

84 

74 

60 

73 

60 

62 

56 

59 

65 

71 

76 

66 

70 

69 

70 

64 

52 

52 

61 

51 

65 

61 

62 

66 

69 

66 

55 

48 

57 

MIN 

55 

47 

27 

24 

23 

45 

5  7 

62 

51 

44 

36 

37 

31 

24 

30 

5 1 

30 

2G 

31 

36 

25 

1 J 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

85 

85 

78 

82 

76 

75 

61 

64 

70 

72 

78 

78 

76 

74 

71 

61 

52 

64 

56 

58 

65 

62 

64 

69 

64 

69 

58 

55 

6C 

MIN 

28 

55 

60 

60 

42 

38 

40 

29 

34 

4£ 

39 

36 

46 

L I  V  I NGSTON 

MAX 

85 

84 

76 

60 

75 

62 

65 

60 

61 

59 

68 

76 

70 

71 

75 

61 

57 

62 

59 

59 

67 

66 

67 

71 

74 

67 

66 

6C 

6C 

MIN 

56 

58 

5 1 

38 

26 

29 

52 

63 

67 

47 

41 

42 

43 

31 

41 

53 

36 

33 

3G 

53 

LOCKHART 

MAX 

89 

88 

84 

82 

85 

84 

70 

77 

64 

65 

71 

71 

82 

79 

74 

78 

74 

64 

64 

67 

64 

62 

72 

64 

71 

72 

74 

75 

55 

55 

MIN 

63 

60 

62 

65 

55 

42 

31 

35 

40 

55 

58 

64 

67 

7 1 

41 

42 

34 

39 

57 

42 

40 

3£ 

50 

34 

MAO  I  SON 

83 

78 

80 

64 

55 

73 

54 

59 

52 

57 

63 

66 

75 

67 

69 

71 

67 

48 

51 

49 

46 

62 

60 

69 

60 

70 

66 

65 

47 

46 

MIN 

59 

59 

47 

54 

45 

39 

32 

22 

31 

47 

58 

59 

61 

53 

43 

36 

40 

33 

25 

36 

46 

34 

31 

39 

49 

36 

2 1 

2 1 

MARION  JUNCTI ON  2  N E 

MAX 

85 

89 

77 

57 

83 

74 

71 

63 

63 

66 

74 

78 

72 

75 

75 

74 

63 

51 

62 

69 

60 

67 

67 

69 

72 

73 

68 

60 

53 

62 

MIN 

26 

27 

56 

42 

39 

45 

40 

30 

39 

5 1 

39 

35 

35 

51 

4  3 

27 

22 

MAR  Tin  DAM 

85 

82 

80 

80 

80 

78 

73 

66 

62 

67 

70 

76 

76 

73 

74 

7U 

67 

67 

63 

69 

56 

67 

65 

64 

70 

64 

68 

64 

64 

61 

MIN 

65 

38 

47 

58 

49 

44 

47 

46 

37 

46 

52 

45 

42 

36 

46 

47 

32 

30 

MINTER    3  NW 

87 

86 

86 

78 

75 

85 

64 

71 

61 

62 

67 

70 

60 

75 

75 

70 

74 

62 

49 

61 

66 

60 

68 

60 

70 

72 

73 

67 

61 

51 

MIN 

56 

42 

39 

39 

41 

32 

32 

37 

35 

40 

35 

42 

46 

2£ 

25 

MOBILE   WB   AI RPOR T 

SI, 

83 

79 

79 

81 

67 

76 

64 

64 

57 

68 

77 

76 

74 

80 

75 

63 

54 

66 

65 

62 

73 

64 

72 

70 

74 

74 

59 

67 

62 

MIN 

69 

52 

47 

44 

50 

45 

40 

46 

47 

41 

42 

47 

55 

42 

35 

32 

MOB  I L  E 

84 

80 

77 

80 

85 

82 

71 

62 

63 

67 

73 

76 

75 

73 

77 

77 

65 

66 

66 

64 

63 

71 

63 

70 

71 

74 

76 

66 

55 

MIN 

67 

47 

44 

44 

46 

41 

43 

53 

46 

46 

48 

66 

62 

36 

34 

MONT  GOME  R  Y  W  B   A  P 

86 

85 

81 

80 

84 

71 

74 

63 

64 

67 

69 

78 

79 

75 

76 

72 

53 

5u 

62 

69 

57 

68 

67 

68 

69 

70 

67 

66 

54 

60 

MIN 

59 

6 1 

57 

50 

37 

33 

2  7 

45 

59 

67 

52 

43 

42 

44 

40 

34 

37 

63 

41 

35 

36 

50 

39 

30 

23 

MOULT ON  2 

MAX 

80 

82 

75 

52 

64 

62 

59 

54 

57 

66 

66 

77 

66 

70 

69 

71 

51 

50 

49 

51 

51 

63 

62 

62 

70 

67 

65 

53 

46 

60 

MIN 

50 

43 

35 

41 

3  1 

24 

3  5 

49 

34 

30 

47 

52 

3  5 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

80 

82 

74 

62 

60 

61 

60 

54 

56 

66 

62 

76 

64 

71 

71 

72 

46 

51 

48 

50 

51 

62 

60 

62 

70 

68 

63 

49 

46 

56 

MIN 

24 

48 

39 

40 

38 

34 

29 

40 

42 

31 

30 

40 

3  0 

24 

20 

NATCHEZ 

88 

85 

80 

78 

85 

74 

72 

64 

64 

66 

68 

83 

75 

77 

77 

75 

64 

55 

64 

62 

61 

70 

69 

71 

73 

74 

70 

65 

53 

64 

MIN 

68 

36 

40 

39 

27 

33 

54 

37 

29 

30 

46 

1  9 

NEW   MARKET  2 

79 

83 

76 

66 

76 

57 

56 

52 

55 

68 

62 

75 

73 

68 

74 

70 

68 

61 

50 

46 

56 

6C 

62 

58 

68 

66 

64 

53 

46 

5£ 

MIN 

54 

42 

36 

3C 

33 

29 

39 

2  6 

ONEON  T  A 

82 

77 

94 

72 

71 

79 

57 

62 

54 

60 

71 

70 

60 

71 

74 

71 

73 

49 

61 

64 

52 

58 

64 

57 

63 

73 

69 

67 

52 

51 

MIN 

57 

2  5 

28 

46 

53 

43 

36 

40 

32 

24 

27 

47 

37 

31 

42 

42 

39 

22 

26 

88 

86 

84 

79 

74 

82 

74 

76 

61 

63 

68 

65 

60 

78 

73 

76 

71 

63 

56 

64 

67 

59 

69 

62 

63 

69 

66 

67 

56 

54 

MIN 

55 

59 

66 

42 

36 

36 

31 

40 

41 

37 

32 

52 

45 

29 

24 

OZARK   6  NNW 

MAX 

90 

89 

94 

85 

97 

87 

72 

78 

65 

65 

71 

71 

82 

80 

74 

78 

73 

62 

56 

66 

64 

62 

64 

64 

71 

72 

72 

75 

55 

57 

MIN 

61 

61 

62 

59 

58 

60 

58 

41 

34 

34 

49 

49 

55 

59 

65 

67 

43 

40 

41 

44 

31 

37 

42 

46 

36 

39 

52 

45 

31 

26 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

49 

47 

56 

50 

50 

51 

41 

32 

22 

22 

26 

37 

36 

54 

56 

52 

40 

33 

35 

31 

2 1 

2  3 

37 

30 

26 

28 

29 

38 

2 1 

1 7 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

85 

84 

83 

83 

62 

82 

75 

77 

63 

64 

74 

72 

60 

78 

73 

79 

72 

65 

57 

66 

56 

58 

69 

64 

67 

70 

64 

65 

61 

67 

MIN 

6l 

42 

41 

33 

40 

40 

41 

42 

31 

30 

PRATTVILLE 

MAX 

85 

85 

85 

84 

84 

73 

73 

68 

64 

71 

70 

78 

76 

74 

74 

70 

62 

62 

62 

69 

66 

67 

67 

66 

69 

67 

67 

63 

53 

61 

MIN 

57 

59 

59 

59 

61 

61 

50 

38 

30 

32 

40 

45 

58 

63 

65 

67 

46 

40 

44 

43 

32 

35 

52 

41 

34 

34 

44 

46 

29 

24 

PUSHMATAHA 

MAX 

88 

85 

85 

75 

76 

74 

57 

67 

61 

63 

66 

59 

60 

68 

69 

74 

73 

60 

52 

62 

59 

60 

70 

56 

68 

75 

76 

67 

52 

61 

MIN 

57 

59 

66 

50 

53 

52 

40 

38 

26 

28 

30 

40 

55 

63 

63 

66 

43 

35 

40 

40 

29 

30 

39 

34 

32 

34 

47 

45 

29 

21 

BED  BAY 

MAX 

83 

80 

81 

57 

58 

57 

56 

56 

64 

60 

62 

70 

MIN 

62 

63 

56 

48 

49 

43 

34 

33 

27 

27 

40 

48 

58 

60 

61 

49 

44 

37 

37 

34 

26 

26 

45 

32 

35 

43 

48 

39 

24 

24 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

77 

81 

72 

65 

77 

60 

59 

54 

57 

65 

66 

76 

75 

71 

71 

71 

51 

52 

61 

49 

52 

61 

56 

59 

69 

65 

66 

48 

46 

59 

MIN 

58 

57 

51 

48 

51 

40 

31 

28 

23 

29 

43 

48 

60 

60 

61 

49 

35 

39 

36 

27 

22 

41 

40 

32 

29 

44 

44 

28 

22 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinuod 


SUUoQ 

Day  Oi  Month 

,  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8   1  9 

in 

13 

15 

IB  1 

1 

17 

18 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

i 

27 

28 

29 

30 

1 

DnnpDT^nAi  P  1  r 

KUDCK  1                  1  C 

87 

86 

83 

80 

83 

83 

66 

75 

64 

65 

70 

73 

81 

79 

75 

78 

73 

65 

63 

64 

67 

62 

76 

65 

70 

70 

74 

75 

59 

56 

99 

60 

60 

57 

59 

62 

54 

43 

35 

31 

34 

51 

64 

66 

66 

66 

45 

44 

42 

46 

39 

40 

46 

42 

36 

42 

60 

50 

37 

30 

11 

6 

ROCK FORD 

MAX 

87 

87 

80 

76 

80 

64 

76 

81 

59 

57 

57 

61 

70 

74 

75 

75 

74 

63 

54 

63 

67 

60 

67 

67 

61 

72 

73 

6B 

59 

58 

68 

MIN 

53 

59 

55 

59 

59 

34 

26 

25 

27 

37 

51 

56 

50 

41 

38 

44 

37 

27 

31 

43 

36 

30 

32 

34 

43 

27 

19 

40 

1 

ROCK  MILLS 

HAX 

SS 

83 

81 

76 

82 

76 

76 

66 

63 

70 

72 

71 

76 

74 

76 

71 

64 

56 

63 

66 

66 

63 

62 

66 

69 

62 

66 

62 

52 

61 

68 

HIN 

52 

50 

53 

56 

55 

60 

50 

39 

32 

27 

43 

41 

46 

63 

62 

61 

43 

39 

43 

37 

27 

30 

64 

44 

30 

30 

40 

<*<» 

26 

20 

43 

4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

83 

79 

77 

57 

63 

59 

60 

58 

54 

55 

67 

63 

75 

63 

73 

71 

65 

60 

61 

50 

50 

62 

62 

57 

62 

69 

66 

67 

48 

45 

61 

MIN 

54 

59 

52 

45 

48 

43 

34 

31 

21 

21 

30 

45 

54 

59 

61 

51 

43 

33 

38 

31 

23 

23 

42 

30 

29 

33 

46 

>3 

19 

1 9 

36 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

81 

76 

82 

70 

62 

72 

66 

59 

52 

56 

66 

66 

77 

67 

71 

69 

69 

46 

62 

61 

56 

63 

63 

56 

61 

70 

66 

6<* 

46 

46 

63 

MIN 

57 

56 

62 

49 

51 

49 

39 

35 

25 

28 

34 

42 

46 

59 

62 

54 

44 

37 

39 

32 

27 

28 

43 

36 

33 

34 

38 

37 

23 

23 

40 

6 

SAND  MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 

73 

63 

78 

65 

72 

64 

64 

53 

56 

66 

69 

70 

69 

71 

68 

69 

64 

52 

50 

46 

54 

60 

57 

69 

67 

63 

66 

57 

48 

57 

63 

1 

MIN 

61 

59 

56 

52 

60 

52 

44 

34 

24 

32 

42 

44 

58 

60 

62 

53 

42 

41 

41 

29 

26 

37 

49 

36 

33 

41 

52 

32 

22 

22 

43 

1 

SCOTTSBORO 

MAX 

80 

85 

76 

64 

76 

58 

64 

58 

60 

69 

67 

76 

69 

68 

70 

69 

53 

66 

50 

48 

56 

60 

66 

62 

70 

66 

66 

51 

52 

64 

0 

HIN 

53 

54 

52 

53 

54 

42 

33 

24 

24 

32 

46 

46 

60 

63 

56 

43 

37 

40 

30 

24 

24 

44 

34 

29 

3o 

41 

24 

22 

39 

6 

SEAlE 

HAX 

SB 

85 

87 

66 

85 

76 

79 

67 

65 

74 

73 

81 

79 

75 

79 

74 

67 

5  7 

66 

61 

60 

71 

66 

69 

71 

66 

68 

b** 

59 

64 

72 

2 

MIN 

54 

52 

57 

60 

57 

64 

55 

38 

30 

25 

40 

47 

52 

64 

65 

57 

39 

37 

41 

40 

26 

33 

52 

43 

32 

34 

40 

38 

29 

24 

44 

2 

selma 

MAX 

86 

86 

80 

69 

64 

77 

70 

65 

62 

68 

70 

75 

74 

75 

75 

72 

67 

65 

62 

66 

56 

66 

66 

69 

70 

71 

66 

64 

52 

58 

69 

2 

MIN 

61 

61 

66 

56 

60 

60 

47 

38 

32 

30 

42 

50 

61 

64 

66 

60 

41 

41 

46 

43 

34 

40 

57 

41 

36 

39 

50 

46 

30 

27 

47 

6 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

82 

82 

77 

74 

62 

71 

69 

59 

61 

68 

69 

75 

74 

74 

72 

72 

61 

64 

69 

66 

61 

66 

66 

66 

71 

66 

65 

58 

52 

61 

67 

MIN 

5S 

57 

59 

55 

60 

58 

50 

31 

27 

26 

40 

43 

61 

63 

65 

58 

47 

38 

46 

36 

26 

36 

;3 

36 

30 

35 

49 

45 

28 

20 

44 

4 

Talladega 

MAX 

81 

82 

79 

73 

81 

71 

67 

58 

59 

66 

69 

78 

74 

75 

74 

7 1 

61 

6 1 

6  7 

62 

65 

66 

64 

62 

70 

66 

66 

60 

49 

6i 

66 

6 

MIN 

56 

56 

58 

56 

59 

56 

48 

31 

26 

27 

43 

43 

57 

63 

62 

56 

44 

36 

42 

36 

27 

36 

53 

34 

31 

36 

44 

41 

26 

22 

43 

7 

ThOMASV I LLE 

MAX 

85 

84 

84 

70 

64 

80 

60 

68 

60 

60 

61 

69 

77 

70 

72 

75 

70 

6u 

46 

60 

56 

66 

68 

56 

66 

66 

71 

67 

50 

50 

66 

4 

MIN 

60 

63 

64 

55 

55 

55 

43 

37 

29 

30 

36 

48 

55 

63 

64 

58 

42 

39 

41 

41 

33 

36 

40 

36 

39 

41 

47 

28 

26 

44 

6 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 

79 

84 

78 

69 

60 

71 

66 

59 

61 

64 

71 

75 

71 

73 

70 

71 

64 

52 

60 

65 

66 

65 

65 

66 

70 

66 

67 

5V 

52 

59 

66 

6 

MIN 

58 

61 

56 

54 

59 

55 

44 

37 

29 

31 

40 

47 

59 

62 

64 

53 

43 

38 

44 

39 

30 

36 

49 

39 

38 

36 

51 

42 

27 

27 

46 

1 

TROV 

MAX 

87 

84 

82 

85 

85 

75 

76 

64 

64 

70 

67 

79 

78 

75 

76 

71 

64 

66 

62 

60 

72 

66 

70 

72 

70 

70 

60 

54 

63 

70 

7 

MIN 

60 

62 

60 

58 

64 

62 

53 

40 

34 

34 

40 

55 

59 

64 

65 

68 

43 

40 

43 

42 

34 

40 

61 

42 

40 

43 

53 

45 

30 

30 

48 

6 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

86 

74 

61 

60 

60 

66 

61 

61 

61 

71 

79 

70 

74 

74 

74 

67 

66 

69 

67 

57 

69 

61 

66 

73 

71 

67 

56 

52 

59 

66 

5 

MIN 

58 

61 

55 

55 

59 

50 

42 

38 

28 

29 

45 

46 

65 

64 

68 

47 

41 

42 

41 

37 

30 

39 

44 

36 

34 

36 

51 

37 

29 

24 

44 

TUStCEGEE  2 

MAX 

85 

83 

61 

61 

62 

75 

75 

62 

62 

69 

69 

79 

77 

73 

74 

72 

63 

51 

62 

57 

66 

66 

66 

66 

66 

64 

67 

62 

55 

61 

66 

9 

HIN 

58 

59 

59 

65 

52 

41 

34 

31 

42 

53 

57 

63 

64 

56 

43 

39 

46 

42 

32 

39 

61 

42 

36 

40 

47 

47 

30 

27 

47 

2 

UNION  SPRINGS  S  S 

MAX 

85 

86 

65 

79 

62 

84 

72 

74 

62 

62 

72 

72 

81 

79 

78 

76 

73 

66 

62 

62 

60 

69 

69 

62 

66 

66 

70 

73 

61 

58 

71 

3 

MIN 

60 

62 

58 

56 

67 

52 

39 

34 

27 

40 

46 

56 

62 

63 

65 

42 

39 

41 

40 

31 

36 

50 

41 

35 

35 

41 

45 

26 

22 

46 

0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

83 

81 

64 

80 

66 

70 

60 

65 

56 

56 

66 

68 

75 

70 

71 

7u 

70 

53 

64 

50 

48 

55 

66 

57 

60 

66 

64 

65 

51 

50 

64 

3 

HIN 

50 

50 

56 

52 

46 

54 

46 

26 

20 

17 

23 

45 

56 

56 

58 

64 

43 

31 

40 

25 

20 

21 

41 

36 

26 

26 

62 

38 

16 

16 

38 

6 

VERNON 

MAX 

78 

82 

84 

59 

62 

66 

65 

65 

60 

64 

65 

72 

77 

64 

69 

73 

69 

53 

55 

56 

67 

57 

67 

67 

68 

72 

71 

64 

55 

52 

65 

3 

MIN 

55 

63 

55 

44 

45 

45 

34 

26 

21 

25 

30 

41 

49 

59 

59 

51 

45 

39 

42 

35 

27 

26 

47 

33 

33 

36 

46 

43 

27 

21 

40 

3 

KATERLOO 

HAX 

83 

80 

62 

83 

60 

61 

59 

58 

56 

56 

66 

66 

76 

63 

72 

72 

72 

46 

56 

63 

61 

51 

63 

57 

62 

66 

68 

69 

61 

47 

64 

7 

MIN 

57 

62 

59 

42 

49 

49 

30 

31 

19 

31 

36 

43 

50 

62 

61 

51 

44 

39 

36 

30 

23 

27 

48 

3o 

31 

35 

38 

40 

30 

12 

39 

6 

WHATlEY 

MAX 

88 

86 

76 

79 

85 

77 

72 

63 

65 

67 

70 

61 

73 

76 

77 

76 

67 

67 

66 

64 

63 

70 

70 

7o 

72 

74 

72 

66 

54 

63 

71 

3 

MIN 

55 

60 

54 

53 

55 

58 

45 

39 

27 

25 

37 

44 

63 

64 

63 

61 

40 

42 

36 

32 

36 

62 

36 

31 

32 

42 

47 

30 

22 

44 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

DEHOPOLIS  LOCK  &  DAU 

EVAP 

.10 

.11 

.22 

.02 

.02 

.17 

.29 

.18 

.02 

.02 

.01 

.25 

.11 

.03 

.07 

.15 

.10 

.00 

.06 

.05 

.10 

.20 

.06 

.04 

82.46 

WIND 

33 

46 

152 

96 

40 

81 

114 

114 

95 

51 

11 

43 

55 

64 

50 

98 

66 

132 

43 

59 

69 

36 

230 

30 

39 

26 

47 

90 

100 

57 

2167 

FAIRHOPE 

EVAP 

.07 

.10 

.07 

.01 

.08 

.09 

.10 

.15 

.09 

.05 

.04 

.04 

.06 

.03 

.09 

.08 

.04 

.06 

.05 

.06 

.11 

.10 

.03 

.03 

.03 

.02 

.07 

.07 

.06 

Bl  .94 

WIND 

35 

27 

47 

20 

58 

45 

43 

23 

23 

8 

30 

33 

46 

11 

43 

34 

12 

9 

14 

13 

40 

91 

18 

6 

13 

32 

24 

21 

13 

832 

MABTIN  DAM 

EVAP 

.20 

.13 

.07 

.13 

.11 

.18 

.16 

.25 

.11 

.08 

.05 

.08 

.10 

WIND 

10 

30 

70 

30 

30 

72 

106 

165 

53 

86 

16 

20 

30 

20 

20 

4 

123 

92 

16 

79 

86 

40 

50 

90 

40 

15 

7 

130 

48 

40 

1620 

I 


See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
NOVEMBER  1961 


V  I      O  Youngs  Store 

V-O-  Waterloo  I  Elkm 

j       [>.  Shoemaker  Springs  O 

J  f       '    \  Wilson  Dam  p  .  ■ 

1        I       Florence-O    q    — r  Athens 

Colbert  Sleam  Plant 


'^^i'^  ..'P~     »  HuntsviUe. 

)  ^.^       Athens  2       l  SubstaA 


"r'-'O "heeler  Dao  lO 

/     I  @      ^     -^^^  * 

I'  Muscle  Shoals 

>I>sh„.,„go  1  »,    »'s    Ir.shop    NORTHERN    -  |   ""^-^  Redstone  *r,.»al  \  Sco,  t  .boro    Sco,  ..tor, 

•          I                                                         Deotur  tn'O          '■     ^.  T  1  I  y'^ 

^^^^^UAfl£^lvule   Russellvllle  2                   !  r  Decatur  Subata  ^  1  I 

t            |B.l^S|fi    GO-'       ONe.burg  2  NE  ,    .  •— 1  Isvlvanl. 

ked  Bay        o\                 „„  „ , ,       .,  J»»ouUon  VALLEY  'V—*'  lUln.v'lUeO 
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I  Hodges       I  Addison  Central  Twr     I  *"  ^' 

\ — h^4-— — 114 


'alls  City  Blk  Pond  Twr 
O 


leld  2  SW  ; 

O     I  Jasper 

 o  o 

Carbon  Hill 


ALABAMA 


4 

LaParette,  Ca. 


STATUTE  MILES 


Add IsoD 
Double  Springs 


Center  Crove 

^    I  _6cuntersvHle  Evapj 

GunterBvllle  "O"^        O    I  ' 
S    HustleviUe  ' 


Albertville  2  SE-O 
Bernard       /  \ 

o        J  \ 


APPALAGHIAN 


I  Colllaaville 
*^  QLeesburg 


(^.Centre  5  SW  | 
Cadsden  t> 


PLAINS 


^  sw-o 

^■^'"'"^  ,  Brookwood,  >* 

Q   Tuscaloosa  FAA  AP  Q  jL- 


e^^^^^usca  loosa  Oliver  Dam 

"-^  !   ;  . 


f 


West  Blocton 


MpoRtAIN , 

'  Tralford 


Palmerdale  , 
Birmingham  WB  i 


In.tGrove  _g_  \   | 

^'V-'N^  Cads  den  Cas  Plant  V  Jl  , 

^       A.hvlUe  1  «l      ■'"ksonvlUe  ^  _Sir  | 


,  ^  L  l'*  W 

(\.rlEABTERN    "j^'"  .t-"»p<.o 

city   1   mE      MAnniston  FAA  AP  I 
®1  HiBhto.e? 
-   r                  i             J"                           O      I  Carr 
/  TaUadega    fj^    .^-.-r:  1 

1/    ^  i  r  °  I  \ 


Cedartown,  Ga . 

GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIHE  ZONE 


Childersburg    Wtr  PI 
Ch  1  IdersburgO^O"  ^ 

VA/LEY  / 

/  \  I  I  I  Wadley 

\o/:^il^    


^  Rock  Mills 

wadley  ^  , 


-  Warrior  Lock  L  Dam 
Gainesville 

Creeost 


Livingston 


Meridian  WB  AP.  Miss 


I  CentrevllJ 
Mertz  Pondville  Twr  ""^ 

HarrlsburrfCahftba  Twr 


Alexander  City  6  NE 


3  Lay  Dam 
Thorsby  I  SW    ^  Rockford 
•O-  Thorsby  Exp  sta  -O- 


I       LaFayette  1 

I        -o-  I 

OadeviUe  2  ,Camp  HUl  2  NW  ^  .est  Point 


Marlon  1  N 

3 


Perryvill 


/ii  <  «       T    '  Plante 

--t)- Demopolis  Lock  L  Dam  O  Sutlle  ^ 

(  J  "anon  Juiltion  2  *Ni 

UniontownO        |  |'  \ 


f  ^  ;      Marlon  Junction  1 

t  "T 

I  Pushmataha  ^  p Alberta 

/     "  J  Magnolia    f  "^RAlRlE 

L    d\     T"'"°  '"\J^-^'  ^ 

t       .  ^  O^den  3  nnI^  q  L 


p   Jordan  Dam 
Billingsley    1    SE    j  Q 

I  Plantersvll le  2  SSE  l^etumpka  1 

.  o 

Prativille 
augav  " 


g  ,  ^..^ie  ^  ,i.amp  Mill   2  NW  H 

MltcVoa.  J^,  Oa!?vi,^^PLATEAU_ 


Crandall   12  N.  Miss 


«    nuidugavi  lie  -xj- 


Martin  Dam  J 

I       -(J)-  [  Ope  111 

Yates  Hydro  Plant 

"  r  9  r"^*A  ^*"'"" 

■        0       I  Aubi^rn3  SW 

He  Thorlow  Pam  ^ 


ilstead 


^Goat    Rock,  Ca 
»_ColuBbus  WB  AP,  Ca 

■A® 

2  SSwQ  Columbus .  Ga. 


Montgomery  WB  AP 

vllle 


O  Primrose  Farm 
Mathews  1  SSW— ^'"i 


'\fLAlN 


Pine  Level  O"  Midwa 

j  Highla*  Home           j  \  J 

envllle  2     \(             Troy  ( 

I        In     ^  '  ° 

[II  /  Loulsv 

I                1    i  O  / 


River  Falls  2  NE 
River  Falls 


Falco  Open  Pond  Tw» 

i  O 


O 

Brundidge  j 


I  Ozat 


V 


2" 


Ne»ton    ^^'#Dothan  4  NW 

r         Doth  an    J  AA  AV- 


Lumpk in,  Ga 

-»- 


o 

futhbert ,  Ga. 


o 

aiakely. 


CoffeJ  Springs  2 


Ickhart  I 


JlsoDvllle  3  W,  Ca. 

o 


Vancleave,  Miss. 

Coden  / 

-o         _-o-  1 

Pascagoula  Jr  HS     Hlss.Ni^  / 

I  ^^^^^  Shores  Post  Offlce< 
!  ^,_,^ort  Morgan   ^  O 


STATION  LEGEND 


Chipley  3  E,  Fla. 
O 


O  •  3    Prtcipitation  onfy 

<D  PrtcipilaHon,  storagt 

-O  ■•■  Precipitation  and  Tgmptrotur* 

•<J>-  -4-  Prtcipitofion,  Ttmpgrotara  ana  Evaporation 


Typ9  of  gaga:      O  Non-rtcerding 
•  Recording ;       9    Both  'rpas 
Double  circit  combinations  inc 
more  aa/oiied  moteoroiogieei 


ffi0  owaiiabiiiif  of 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
m  mountainous  areas ,  r  t  i-  / 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
NOVEMBER  1961 


I  O  Young* 
\-0-  Wfcterloo 


Plvisant  Crov^ 
Br  lilK<^p<3r  y 


Cortnth,  HlBS  ^  

Shoeukvr  Springs 

Burnavllle  3ubBt»,  Miss.  Q  f       '  \    .  ^      llllson  Daa  p  Athena 

^  I      j      riorenc«-0-  O  — ^  - 

Colb«rt  St«an  Plant       y'  _^ 

^  ,   i^.'.-  Tn"  @Hu„t.,ul.  ^ 

TlShOBingO    1    N,    Ml"-        nmnuw  11— 

BvlBont.  UK 


ALABAMA 


/  '"!'"'•  '       1  ^'">""»         ""K'p.in.  ROCK  s'n  X: 


LkFAyettc,  Ga . 


Id  mountainous  areas . 
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STATION  INDEX 


STATION 

1 

i     INDEX  NO- 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

W 
P 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

precip!] 

SPECIAL 

0008 

HENRY 

4 

31  35 

6*  15 

465 

c 

JOHN  S.  RICHBURG 

ADDISON 

006  3 

WINSTON 

2 

34  13 

67  11 

795 

c 

PALMER  GOOSEY 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  25 

7A 

TVA-53 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

SA 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALflERTVlLLE  2  SE 

014B 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1 140 

5A 

6A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  N£ 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

M 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

140 

7A 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

ANDALUSIA   1  HI 

0252 

COVINGTON 

31  19 

6b  30 

260 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

1 

33  35 

85  51 

699 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

AHLET  3  S 

0336 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

MRS.  OORA  R.  OAVIS 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  51 

1060 

6P 

6P 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

ASHVILLE  «  W 

0377 

ST,  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T,  SWINDALL 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  69 

709 

7A 

TvA-62 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

1  2 

34  48 

720 

RADIO  STATION  HJMW 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

B 

31  10 

87  29 

300 

4( 

4P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

042  7 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

C 

AGRI.   RESEARCH  SERvICt 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  41 

200 

6A 

J.  U.  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

33  29 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0903 

BALDWIN 

I 

30  53 

67  47 

26( 

7f 

7P 

gRoveR  w.  woodward 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  26 

67  52 

810 

TVA-43 

12 

66  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

074B 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

C 

MISS  CLARA  R,  OLIVE 

BESSEMER  4  SW 

JEFFERSON 

33  22 

6P 

JAMES  £.  MC  CRAVY 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

34  S9 

66  38 

675 

11 

TVA-757 

8EXAR  2  SE 

0790 

MARION 

1  3 

34  10 

86  07 

570 

C 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

0823 

1 

86  42 

420 

eiNGHAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

12 

34  46 

86  17 

164C 

7A 

TVA-762-C 

aiRMlNGHAH  HS  AP 

JEFFERSON 

33  34 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

B I  SHOP 

0854 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

47C 

7A 

BOAZ 

0957 

2 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

C 

DAVID  A.  OURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  5SE 

1084 

ESCAMBIA 

*> 

31  04 

87  03 

86 

6P 

6A 

H 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIOOEPORT  2  W 

JACKSON 

34  56 

6P 

MISS  M.   LOUlSt  JONES 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  J7 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIOCE 

I  1  78 

5 

31  43 

85  49 

495 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

225 

6P 

5P 

AubUHN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

CLARKE 

31  55 

JOE  PICKENS 

CAMP  HJLL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARSON  HILL 

137T 

WALKER 

2 

33  54 

67  32 

430 

7A 

FLOYD  J.   GARR 1  SON 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  3S 

780 

7A 

TVA-66 

CENTRE   5  SW 

1512 

CHEROKEE 

7 

34  06 

66  45 

62C 

7A 

7A 

DON  R.  WAISON 

CENTREVILLE 

eiBU 

32  57 

W.  0.  HOLLlFlELD 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

66  15 

196 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

86  21 

460 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

MRS, ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

' 

31  32 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLAN TON 

1694 

CHILTON 

32  51 

66  36 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EAiTE  tLlNG 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  54 

85  28 

615 

5P 

6P 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

COOEN 

1803 

MOBILE 

9 

30  2  3 

88  13 

6P 

5P 

AGNEb  C.  CHRlMtNSEN 

COFFEE  SPRINGS  Z  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

COLBERT 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALb 

7 

34  15 

85  62 

734 

7a 

B.    W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

31  17 

85  06 

68 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  11 

8A 

MRS.  C.  GRESHAM 

COT TON TON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

65  04 

217 

7A 

HUGH   S.  KITE 

CUBA 

SUMTER 

32  26 

REUPEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7a 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

1  1 

32  50 

66  46 

730 

H,  CLAY  PLESS 

DANCY  i.  N 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

68  17 

207 

MRS.  C.  O.  WEEKS 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  05 

600 

7A 

TVA-503 

DAYTON 

MARENGO 

32  21 

JAMES  H.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

66  68 

560 

8A 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DECATUR  4 

2216 

12 

34  37 

86  59 

670 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

BA 

IVA-411 

DELTA 

2235 

CLAV 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRi.  VERNA  b.  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK.  AND  DAM 

32  31 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

MIC 

m!c 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  NW 

2377 

HOUSTON 

31  17 

310 

c 

RAYMOND  KELLLY 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

600 

7a 

Ml ICHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

7A 

HEKOERT   S.  WHATLEY 

ELKHONT 

LIMESTONE 

34  53 

TvA-760 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

2S2 

7A 

K.   V.  bERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

86  61 

5P 

6P 

RADIO  bTAllON  WIRB 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

6 

31  26 

86  68 

227 

7A 

7A 

M 

MRS.  WONNIE  R..  ASHCRAFT 

f AIRHOPE 

BALDWIN 

30  32 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT,  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.5.  FOREST  SERVICE 

FALKVRLE 

2640 

12 

34  22 

86  56 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LcE  CROW 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2648 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MAO I  SON 

12 

34  34 

86  34 

672 

7A 

TVA-5T6 

FAYETTE 

FAYETTE 

1  3 

33  41 

87  60 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

FLAT  BOCK 

2945 

JACKSON 

34  46 

85  41 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

31  59 

86  35 

480 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

WM,    H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

934 

BA 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

6A 

8A 

MRS,  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

31  51 

ETOWAM 

34  01 

570 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

566 

6P 

SO,  NATURAL  CAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

MACK  C.  F lELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

8A 

c 

MRS.  G.  HC  KEN£1E 

GARTH 

3215 

JACKSON 

12 

66  18 

660 

TVA-762 

GENEVA 

GENEVA 

31  02 

7A 

7A 

REOECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  36 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

31  S3 

ALTON  G.  LAND 

GORCAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  11 

300 

6A 

ALAPAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

31  11 

66  17 

260 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

6P 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  36 

5P 

CECILE   T,  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

31  50 

420 

L.  RAYMOND  60DIF0RD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3569 

BALDWIN 

9 

30  17 

87  41 

6 

7a 

GILBERT  w.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

678 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

8A 

TVA-765 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

6A 

TVA-70 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

546 

REX  COOPER 

MARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

3 

32  48 

87  11 

600 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  n 

86  36 

190 

€ 

MR5.  J.  u.  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

860 

6P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HICHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

33  32 

86  24 

1176 

6A 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

NUNTSVILLE  SUBSTA 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  36 

611 

6A 

TVA-65 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  41 

66  35 

605 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  dUREAU 

HUSTLEVILLE 

4085 

MARSHALL 

1.2 

34  19 

86  10 

996 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

66  07 

1615 

7A 

TVA-78 

IDER 

4115 

DE  KAL3 

12 

34  43 

85  41 

1640 

7a 

TVA-745 

JACKSON 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

c 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

7 

33  48 

86  46 

690 

c 

MRS.   ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  ORIIAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

6* 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

*»02 

CHAMBERS 

32  54 

66  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINChER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

** 

0 

< 
S 

s 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

EVAP. 

special] 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  56 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  3: 

636 

7a 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

65  46 

689 

7A 

RUFUi  M,  SEWELL 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

16( 

PROF.  E.   J.  MURPHEY 

lockhart 

4fi2< 

COVINGTON 

31  01 

66  2i 

8A 

6A 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  4G 

85  33 

470 

6A 

JOHN  B.  ARD 

MAO 1  SON 

4976 

MADISON 

i; 

34  42 

66  45 

573 

HARRY  R.    TAYLUR.  JR. 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

66  51 

664 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

6004 

MARENGO 

32  08 

87  39 

185 

c 

DR.    T.  H.  GAILLARD 

MARION  1  N 

5106 

PERRY 

: 

32  38 

67  18 

210 

7A 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET   SMI TH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6121 

DALLAS 

32  28 

67  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  OAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

66  55 

335 

6P 

6P 

6P 

M 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS    I  SSW 

MONTGOMERY 

11 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

66  27 

360 

7! 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

3 

32  5: 

67  20 

600 

7a 

U.3.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

65  32 

c 

MRS.   iARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

6417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

5A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

206 

C.    D.    HAMMOND.  JR. 

MINTER   3  NW 

644^ 

DALLAS 

1 

32  06 

87  0: 

370 

7A 

7A 

HENRY    J.  YAIE5 

WINTER  4  NW 

6454 

DALLAS 

1 

32  07 

67  03 

c 

I.  L.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

6465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

86  15 

21  1 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WCATMER  BUREAU 

MOBILE 

MOBILE 

6A 

ROBERT  G.  BLTANCOURT 

MONTE  SAND 

5629 

MADISON 

12 

34  4' 

66  31 

160t 

7I 

TVA-630 

MONTEVALLO 

6537 

SHELBY 

33  06 

86  62 

46^ 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  Wa  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  16 

86  24 

196 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

6626 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  17 

660 

8A 

c 

TVA-361 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

64  6 

61 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

6749 

COLBERT 

12 

34  46 

87  17 

536 

MID 

J] 

FED.  AtflAIION  AGENCY 

NATCHEZ 

6765 

MONROE 

11  43 

87  16 

182 

S.  B.  HELlON 

NEW  BROCKTON 

6842 

COFFEE 

5 

31  24 

86  66 

460 

c 

E.  L.  DEAN 

NEWBURG  2  NE 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  34 

626 

7A 

TVA-644 

NEW  MARKET 

MAO ISDN 

12 

NEW  MARKET  2 

5867 

MADISON 

12 

34  64 

86  26 

716 

6P 

MH^j.  A.  M.  KlLPAIfiKK 

NEWTON 

DALE 

6 

31  20 

85  36 

220 

BASCOM  N.  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  67 

86  29 

880 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

760 

8A 

8A 

RADIO  STAI ION  WJHO 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

OZARK  6  NNW 

6216 

DALE 

5 

31  32 

85  41 

46( 

6A 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  I  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

66  16 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYV 1 LLE 

PERRY 

3 

8A 

MRi  EVELYN  M.  FULLtR 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  36 

67  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIX    CITY    2  NNW 

6396 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

570 

eA 

8A 

D.   R.  MC  LtMORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

66  16 

165 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  69 

67  36 

1  ID 

7A 

MRS.   DLLLA   L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

Vi 

MRS.    ENA   C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

660G 

AUTAUGA 

1 

32  37 

86  64 

230 

THOMAS   e.  FISCHEK 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

65  55 

633 

PRATTVI LLE 

AUTAUGA 

32  26 

66  28 

290 

6P 

6P 

CONIlNENIAL  GIN  CU. 

PRIMROSE  FARM 

66  84 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  15 

180 

12N 

W.  e.  ELSbLRRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

13 

8A 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  52 

132C 

7A 

TVA-746 

RED  BAY 

6606 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  06 

680 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

673 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

230 

7A 

MRS.LOINE    V.  MULLINS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

RUSSELL  F INLAY 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

66  31 

19C 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERTSDALE  1  £ 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

155 

li 

7a 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

66  13 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7026 

RANDOLPH 

4 

33  09 

65  18 

745 

6P 

6A 

JOHN  I.  bAILET 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

12 

TVA-T26 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

861 

7A 

'J 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

sr.   UERNARO  COLLEGE 

SAND  KT   STATE  FARM 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

66  68 

1195 

AUOURN  UNWLkSlTY 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  56 

304 

7A 

MR^.    M.    W.  PKIDMORe 

SCOTTSBORO 

12 

7A 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

14  41 

86  01 

66C 

7A 

IVA-76-A 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

32  16 

66  10 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  Teal 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  26 

87  00 

147 

6P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  61 

87  12 

740 

7A 

TVA-68Z 

SLOCOMB 

GENEVA 

5 

31  07 

IKA  R.  bLAUGHTER 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.    tVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALb 

12 

34  24 

86  02 

1120 

TVA-75 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

666 

7A 

TVA-38S 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

33  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVANIA 

6012 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  49 

1400 

7A 

IVA-386 

TALLADEGA 

6024 

33  27 

86  06 

565 

C.  D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  56 

8  7  44 

405 

7A 

7a 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

6204 

CHILTON 

1 

32  64 

86  44 

200 

c 

AubURN  UNIVERSITY 

THOfiSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

680 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  64 

266 

6A 

Alabama  power  co. 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  64 

86  44 

760 

c 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  69 

680 

6P 

6A 

C  H 

Thomas  j.  dillard 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RED  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Do layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,     Max  and  Hln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  valuf>s  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table, 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

•I-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent ially  accurate  but  may  vary  slight ly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Ij      General  weather  conditions  in  the  U,  S,   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
|l      MATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
I      D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
**Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
I      orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  81°  on  the  11th  at  Brewton  3  SSE  and  Enterprise 
Lowest  Temperature:     8°  on  the  30th  at  Russellville  2 

Greatest  Total  Precipitation:     20.65  inches  at  Prattville 

Least  Total  Precipitation:     5.04  inches  at  Brantley  and  Newton 

Greatest  One-Day  Precipitation:     10.18  inches  on  the  10th  at  Jackson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.0  inches  at  Valley  Head 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the  30+  at 

Valley  Head 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


December  1961,  proved  to  be  the  wettest 
December  of  record  over  most  of  Alabama, 
At  Montgomery  it  was  the  wettest  December 
in  some  90  years  of  record,  1872-1961, 
with  a  monthly  total  of  11.35  inches,  or 
250%  of  normal.     Previous  wettest  December 
was  in  1941  when  10.32  inches  were  recorded. 
At  Millbrook,  just  across  the  Alabama  River 
north  of  Montgomery,   an  unofficial  but  au- 
thentic record,   23.54  inches  occurred  dur- 
ing the  month. 

At  Birmingham  the  December  total  was  13.98 
inches,  or  266%  of  normal,  making  it  the 
wettest  December  of  record,  1895-1961. 
Previous  wettest  December  at  Birmingham 
was  in  1932  when  13.85  inches  were  recorded. 
Flash-flooding  occurred  on  the  11th  and  17th 
but  not  as  severe  as  the  flooding  of  Febru- 
ary, 1961. 

At  Mobile  13  consecutive  days  of  rainfall 
during  mid-December  caused  local  and  re- 
gional flooding  with  minor  damage.  The 
monthly  total  of  10.92  inches  was  202%  of 
normal . 

Runoff  was  excessive.     Monthly  discharge 
at  the  index  station  at  Centreville,  Ala., 


on  the  Cahaba  River,  where  record  began 
in  1935,  was  record  high  for  December. 
Heavy  rainfall  during  two  storm  periods, 
December  9-13  and  December  14-18,  occurred 
over  most  of  the  state  with  15  to  20  inches 
in  some  localities.     These  heavy  rains 
caused  considerable  local  flooding  on  small 
streams  and  moderate  to  heavy  flooding  on 
most  of  the  major  rivers. 

On  the  9th  and  10th  very  heavy  rains  of  6 
to  more  than  10  inches  fell  in  less  than  24 
hours  in  Autauga,  Clark,  Chilton,  Dallas, 
Elmore,   and  Wilcox  Counties.     These  heavy 
rains  caused  rapid  flooding  of  small  streams 
and  lowland  areas.     Considerable  damage 
occurred  to  county  roads  and  bridges.  Some 
residences  were  flooded.     The  Arlington  and 
Kimbrough  Communities  in  Wilcox  County  were 
flooded . 

Local  flooding  occurred  in  many  of  the  north- 
central  counties  from  heavy  rains  of  4  to  6 
inches  on  the  11th  and  12th  and  in  the  north 
and  central  counties  again  on  the  17th  and  18t 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,  RFD  2 
Montgomery,  Alabama 
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STORM  RAINFALL,   DECEMBER  9  -  13,  1961 
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STORM  RAINFALL,   DECEMBER  14  -  18,  1961 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DECEMBER  1961 
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13.04 

.0 

0 

14 

6 

3 

51.2 

34.3 

42.8 

74 

4 

11 

29 

546 

0 

0 

15 

0 

13.22 

3.04 

12 

.0 

0 

5 

53.6 

31.4 

42.5 

76 

4 

10 

30+ 

589 

0 

0 

17 

0 

13.63 

3.38 

12 

T 

0 

13 

4 

4 

53.5 

33.9 

43.7 

75 

9 

30 

654 

0 

0 

15 

0 

12.74 

2.11 

12 

.0 

0 

12 

9 

6 

59.5 

38.5 

49.0 

.0 

75 

4 

18 

30 

492 

0 

0 

11 

0 

20.65 

15.60 

9.05 

10 

.0 

0 

16 

7 

6 

56.3 

37.4 

46.9 

74 

3 

18 

29 

555 

1 2 

17.98 

4.46 

10 

.0 

0 

14 

9 

7 

56.8 

37.6 

46.7 

76 

4 

17 

30 

502 

0 

0 

11 

c 

12.01 

3.52 

17 

.0 

0 

12 

7 

6 

66.3 

34.7 

46.5 

-  3.8 

76 

5 

17 

30+ 

696 

0 

0 

13 

0 

11.56 

6.00 

3.44 

18 

.  0 

c 

13 

5 

4 

5'>.8M 

32. 7M 

43. 8M 

76 

4 

15 

30+ 

666 

0 

0 

17 

0 

14.49 

3.60 

12 

.0 

0 

45.0 

-  2.1 

14.09 

8.60 

T 

55.2 

34.8 

45.0 

77 

3 

15 

30 

615 

0 

0 

13 

0 

12.17 

2.68 

17 

T 

0 

13 

10 

4 

57.8 

36.8 

46.8 

76 

2 

14 

30 

569 

0 

0 

16 

0 

3.05 

12 

.0 

0 

5 

53.5 

33.9 

43.7 

75 

4 

17 

30+ 

654 

0 

0 

16 

0 

13.15 

5.87 

12 

T 

0 

57.5 

37.3 

47.4 

76 

3 

15 

30 

538 

0 

0 

12 

0 

14.  39 

3.28 

12+ 

.0 

0 

16 

7 

4 

52.5 

34.8 

43.7 

76 

3 

16 

30+ 

663 

0 

0 

15 

0 

6.85 

12 

.0 

0 

6 

3 

16.17 

6.70 

12 

.0 

0 

14 

7 

4 

57.0 

37.1 

47.1 

75 

3 

14 

30 

649 

0 

0 

12 

0 

14.68 

3.93 

10 

.0 

0 

14 

7 

6 

55.0 

35.7 

45.4 

-  1.4 

75 

3 

13 

30+ 

601 

0 

0 

14 

0 

13.12 

7.93 

3.25 

12 

.0 

c 

14 

9 

3 

45.6 

.0 

13.95 

8.62 

T 

34.4 

76 

0 

0 

17 

0 

18.50 

.0 

0 

15 

8 

6 

5B.7 

35.2 

47.0 

-  1.9 

77 

12  + 

12 

30 

555 

0 

0 

15 

0 

12.87 

7.65 

2.44 

13 

.  0 

0 

13 

7 

5 

57.6 

33.4 

46.6 

75 

4 

13 

30 

596 

0 

0 

17 

0 

15.24 

4.20 

10 

.0 

0 

13 

e 

4 

52.6M 

31.2M 

42. 0^ 

74 

4 

10 

30 

702 

0 

0 

16 

0 

12.35 

2  .84 

1 2 

.0 

0 

12 

7 

3 

57.8 

37.1 

47.6 

75 

4 

15 

29 

538 

0 

0 

11 

0 

13.94 

4.93 

10 

.0 

0 

12 

6 

5 

58.6 

40.6 

49.6 

76 

3 

18 

30 

472 

c 

7 

c 

16.36 

10.21 

5.91 

10 

.0 

0 

14 

7 

4 

57.2 

33.5 

45.4 

76 

4 

13 

31  + 

603 

c 

0 

16 

0 

12.02 

2.18 

11 

.0 

0 

12 

5 

5 

M 

0 

0 

0 

17.05 

5.90 

10 

•  0 

0 

57.1 

33.9 

45.6 

76 

3 

13 

30 

695 

0 

0 

17 

0 

15.99 

3.90 

10 

.0 

0 

13 

6 

5 

46.2 

-  1.9 

14.81 

9.70 

.0 

59.1 

39.5 

49.3 

78 

3 

19 

29 

487 

0 

0 

12 

0 

13.90 

2.83 

IB 

.0 

0 

15 

8 

4 

M 

38.6 

M 

23 

30 

0 

0 

8 

0 

13.91 

4.47 

18 

.0 

0 

12 

6 

5 

57. IM 

37.8 

47. 6H 

76 

4 

20 

29 

636 

0 

0 

11 

0 

12.94 

2.94 

12 

T 

0 

13 

7 

5 

59.2 

38.5 

48.9 

-  .9 

76 

4+ 

18 

29 

492 

0 

0 

10 

0 

14.16 

8.71 

2.87 

12 

T 

0 

14 

8 

6 

59.5 

37.6 

48.6 

79 

12 

18 

30 

507 

0 

0 

15 

0 

10.18 

2.45 

10 

.0 

0 

12 

6 

4 

58.  7M 

38.6 

48.7M 

76 

3 

19 

29 

505 

0 

0 

10 

0 

13.66 

3.25 

17 

.0 

0 

12 

8 

6 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

1 
< 

Departure 

From  long 
Term  Meonj 

S 
r 

Date 

Lowest 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Toloi 

Departure 
From  Long 
Term  Meons 

Greatest  Day 

a 

Sno 

-V,  Sleet 

No.  of  Do 

Mox. 

Min. 

1 

Mox,  Depth 

on  Ground 

1    . 1 0  or  More  | 

1    .50  or  More  1 

o  2 

"si 

si 

.°i 

MARION  JUNCTION  2  NE 

59.4 

39.3 

49.4 

78 

4 

17 

30 

478 

0 

0 

10 

0 

17.15 

4.82 

10 

.0 

0 

14 

9 

7 

59.3 

36. 4M 

47.9M 

78 

12 

18 

30+ 

531 

0 

0 

14 

0 

16.14 

6.00 

10 

.  0 

0 

12 

7 

5 

MONTGOMERY  MB  AP 

R 

59.9 

40.9 

60.4 

1.0 

80 

11 

21 

30 

453 

0 

0 

8 

0 

11.35 

6.81 

2.28 

12 

.0 

c 

12 

7 

5 

60.2 

41.5 

50.9 

.0 

76 

4 

21 

30 

434 

° 

° 

' 

0 

18.14 

12.55 

7.08 

10 

.0 

0 

12 

5 

5 

TUSKEGEE  2 

59.5 

39.9 

49.7 

77 

1 1 

18 

30 

471 

0 

0 

9 

0 

10.89 

3.37 

10 

.0 

0 

11 

5 

UNION  SPRINGS  5  S 

60.0 

37.0 

48.5 

_ 

2.0 

79 

12 

17 

30 

505 

0 

0 

13 

0 

8.99 

4.31 

2.07 

11 

.0 

0 

13 

5 

3 

DIVISION 

49.1 

- 

.8 

13.45 

8.29 

T 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

63.0 

39.3 

51.2 

80 

12 

21 

29+ 

439 

0 

0 

11 

0 

8.58 

3.33 

11 

.0 

0 

12 

5 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

64.2 

42.6 

53.4 

11 

22 

29 

367 

0 

0 

9 

0 

9.80 

3.15 

0 

11 

5 

3 

BRANTLEY 

62.8 

37.0 

49.9 

80 

12 

16 

30+ 

478 

0 

0 

14 

0 

5.04 

.17 

1.51 

11 

.0 

0 

8 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

65.8 

41.4 

53.6 

1.7 

81 

11 

18 

29 

371 

0 

0 

9 

Q 

5.97 

1.12 

1.66 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

CAMDEN  3  NW 

61.4 

40.8 

51.1 

78 

11 

19 

29 

429 

0 

0 

9 

0 

19.85 

9.20 

10 

.0 

0 

12 

7 

5 

CHATOM 

63.6 

38.0 

50.8 

80 

4+ 

17 

29 

439 

0 

0 

11 

0 

18.50 

6.13 

10 

.0 

0 

14 

7 

5 

CLAYTON 

M 

0 

0 

0 

10.87 

5.95 

6.00 

0 

11 

8 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

62.6 

42.6 

52.5 

79 

11 

22 

30 

391 

0 

0 

8 

0 

6.43 

2.02 

1.91 

10 

.0 

0 

8 

4 

2 

ENTERPRISE 

64.1 

40.8 

52.5 

81 

11 

22 

25+ 

393 

Q 

0 

Q 

5.99 

1.80 

10 

.0 

0 

11 

4 

2 

EUFAULA 

63.6 

36.9 

50.3 

- 

1.0 

80 

12 

19 

30 

459 

0 

0 

13 

0 

5.61 

.41 

1.93 

13 

•  0 

0 

5 

3 

2 

EVERGREEN 

62.  7M 

38. 9M 

50. 8M 

80 

12 

19 

30+ 

453 

0 

0 

13 

0 

6.47 

2.05 

13 

.0 

0 

10 

4 

2 

FRISCO  CITY 

61.9 

40.5 

51.2 

80 

12 

20 

29 

433 

0 

0 

10 

0 

9.03 

3.15 

2.70 

0 

10 

7 

2 

GENEVA 

63.3 

40.5 

51.9 

79 

12 

20 

30 

419 

0 

0 

12 

0 

5.67 

1.20 

2.57 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

GIL8ERT0WN 

62.5 

38.  5 

50.5 

79 

2 

1 6 

29 

444 

Q 

1  5.  64 

3.60 

10 

.0 

0 

12 

9 

4 

GREENVILLE 

63.2 

42.6 

52.9 

1.5 

78 

11  + 

20 

30+ 

386 

0 

0 

9 

0 

12.44 

6.86 

4.48 

10 

.0 

0 

11 

5 

4 

HEADLAND 

63.0 

40.5 

51.8 

80 

12 

23 

29 

418 

0 

0 

10 

0 

6.62 

2.51 

11 

.0 

c 

9 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

59.0 

39.3 

49.2 

- 

2.2 

77 

12 

18 

29 

490 

c 

0 

10 

0 

10.57 

5.21 

4.00 

1 0 

0 

10 

6 

2 

LOCKMART 

H 

6.29 

2.17 

13 

.0 

0 

9 

3 

2 

NATCHEZ 

63.2 

39.7 

51.5 

79 

11 

16 

29 

424 

c 

0 

1 1 

c 

12.61 

4.30 

10 

.0 

0 

12 

7 

4 

OZARK  &  NNW 

62.3 

39.5 

50.9 

- 

1.9 

80 

12 

20 

29 

443 

0 

0 

11 

0 

5.70 

1.83 

2.36 

11 

.0 

0 

9 

4 

3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

58.6 

37.5 

48.1 

77 

12 

21 

30+ 

520 

0 

0 

12 

0 

7.10 

1.60 

13 

.0 

0 

12 

4 

4 

PUSHMATAHA 

59. 3M 

35.4 

- 

1.8 

78 

5 

17 

547 

0 

0 

15 

0 

13.19 

8.30 

2.55 

10 

.0 

0 

13 

9 

4 

SEALE 

61.5 

38.3 

49.9 

78 

11  + 

14 

30 

457 

0 

0 

12 

0 

8.47 

3.29 

12 

.0 

0 

2 

THOMASVILLE 

58.6 

38.3 

2.0 

75 

12+ 

1  6 

512 

16.20 

12.50 

6.29 

10 

.0 

0 

1 3 

7 

5 

TROY 

61.3 

42.4 

51.9 

1.1 

79 

11 

20 

29 

410 

0 

0 

7 

0 

5.51 

1.67 

.0 

0 

WHATLEY 

64.  2M 

39. 6M 

51. 9M 

79 

3 

17 

29 

404 

0 

0 

12 

0 

14.14 

5.03 

10 

.0 

0 

11 

9 

3 

D I V I S I  On 

51  .0 

.5 

9.90 

4.55 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

64.6 

44.8 

54.7 

80 

11 

22 

29 

339 

0 

0 

8 

0 

10.10 

2.81 

12 

.0 

0 

CITRONELLE 

66. 3M 

45. OM 

2.3 

78 

5+ 

22 

295 

0 

0 

6 

0 

12.46 

5.47 

4.  74 

10 

.0 

0 

13 

7 

2 

COOEN 

67.6 

45.4 

56.5 

80 

3 

22 

29 

288 

0 

0 

7 

0 

7.53 

2.00 

15 

.0 

c 

9 

5 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

66.0 

46.6 

56.3 

2.3 

80 

11 

28 

29+ 

296 

0 

0 

7 

0 

8.97 

3.75 

2.34 

15 

.0 

0 

10 

5 

4 

64.6 

51.2 

57,9 

75 

11  + 

33 

29 

244 

0 

0 

0 

0 

12.25 

5.95 

10 

.0 

0 

8 

5 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

64.2 

45.5 

54.9 

1.4 

79 

6 

26 

29 

339 

0 

0 

6 

0 

10.92 

5.51 

3.50 

10 

.0 

0 

9 

7 

4 

MOBILE 

62.8 

45.5 

54.2 

78 

7 

29 

29 

350 

0 

0 

5 

0 

10.94 

3.50 

10 

.0 

0 

10 

7 

4 

ROBERTSDALE  1  E 

64.8 

42.0 

53.4 

79 

12 

24 

29 

383 

0 

0 

11 

0 

7.19 

1.95 

11 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

55.5 

1.5 

10.05 

4.64 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

0 

tr 
« 
• 

<  ■ 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

9 

fl 

o 
> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

faslesl  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-  09 

10-49 

66-OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

BIRHINGHAM  WB  AIRPORT 

NNW 

10 

9.1 

38 

SW 

12 

76 

80 

63 

70 

2 

5 

4 

3 

2 

2 

18 

38 

6. 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

8.3 

35++ 

ESE 

9 

79 

82 

66 

71 

5 

S 

4 

3 

1 

3 

21 

7. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

10 

11.4 

34++ 

N 

31 

85 

88 

65 

75 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

16 

5. 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

10 

8.0 

2S 

SW 

11+ 

83 

86 

68 

74 

1 

3 

5 

1 

5 

1 

16 

45 

6. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  174  - 


DAILY  PRECIPITATION 


E>a7  of  month 


A 

^  1 

6 

1  1 
'  1 

*  1 

9 

•  • 

"  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

IK 

16  1 

17 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

no  ' 
22  1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

.63 

.09 

3.79 

T 

2.10 

T 

.49 

•  21 

.09 

.29 

•  09 

.29 

.02 

.04 

.12 

.3C 

7^06 

.29 

3.92 

1.33 

.24 

1.19 

.74 

.33 

2.23 

.03 

.30 

.29 

.32 

.20 

- 

_ 

1.20 

.70 

•  39 

.19 

• 

4.00 

.02 

.75 

.23 

.09 

9^37 

.95 

3.90 

.20 

1.40 

UIO 

.29 

1.69 

2.44 

•  13 

.16 

•  11 

" 

.11 

■" 

.69 

U23 

2.12 

.20 

.49 

U27 

.24 

1.12 

3^20 

.66 

.13 

•  39 

3.33 

.22 

1.40 

.44 

•  94 

.93 

.26 

,04 

.01 

7 

•  16 

.9) 

.66 

■  10 

1.64 

•  61 

2.37 

1.25 

.93 

.04 

.19 

2.66 

.31 

.03 

.09 

7 

•  63 

7 

7 

.93 

.32 

• 

2^02 

.41 

3.07 

•  09 

.29 

1.69 

2.10 

2.96 

•  92 

.49 

.10 

.36 

.30 

.71 

.17 

2^12 

.16 

4.90 

.48 

.30 

.29 

.14 

2*66 

3.41 

.10 

•  Ot 

.99 

.24 

.03 

.19 

1.66 

3.64 

.06 

1.70 

.11 

•  69 

■  26 

.04 

.Ot 

.71 

•  19 

.19 

1.74 

2.12 

1.90 

.12 

.70 

1.60 

1.79 

.03 

• 

•  70 

.13 

3.19 

.09 

2.70 

.19 

•  03 

1.39 

.10 

.65 

,65 

.03 

7 

•  36 

.15 

.30 

.20 

.40 

.29 

T 

2.23 

1.91 

1.22 

2.44 

•  37 

2.10 

.68 

.51 

,42 

.14 

.10 

.30 

.03 

.09 

7.72 

.31 

.71 

1.47 

.30 

1.94 

.67 

.29 

2,49 

.17 

■  26 

.29 

.66 

.13 

.12 

1 .  39 

.12 

2.00 

.  33 

.70 

.15 

.32 

3,24 

.14 

•  02 

■  40 

.20 

2.10 

1.10 

2.61 

.16 

1.61 

.30 

2.02 

.32 

.20 

.11 

2.49 

.78 

2*20 

.13 

.44 

2.15 

2.27 

,09 

•  89 

.14 

.27 

•  49 

.22 

1.29 

.39 

1.94 

1^33 

.05 

.07 

.69 

1.83 

1.29 

.19 

•  61 

.27 

.97 

.21 

.24 

1.79 

.01 

9.07 

.69 

.02 

.96 

.16 

.26 

3,83 

7 

.13 

7 

7 

7 

7 

.43 

!o2 

•  66 

.14 

.18 

1.27 

.11 

2.84 

.14 

.18 

1.84 

1.49 

.12 

7 

.96 

.26 

.07 

T 

.37 

.16 

T 

.12 

9.80 

2.14 

1.99 

1.99 

1.12 

.  16 

9.15 

.13 

.29 

.40 

.22 

.17 

1.60 

1.10 

2.02 

.06 

1.37 

2.01 

2,21 

.08 

.40 

.39 

•  02 

.42 

.69 

.02 

1.39 

.11 

4.35 

1.19 

.33 

.01 

.15 

4,06 

,03 

.01 

.02 

7 

.69 

7 

.99 

.92 

.13 

.91 

2.28 

.56 

1.69 

.14 

.46 

1,86 

1.59 

.19 

.48 

.40 

.09 

.10 

1.17 

4.22 

.45 

3.60 

.08 

.80 

.29 

.03 

.15 

1.51 

.09 

1.34 

.19 

.93 

.43 
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.32 

9.38 
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.37 

.04 

.30 

.23 

.19 

.36 

.06 

.63 

.48 

2.07 
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3.06 

1.73 

.38 

1.62 

1.22 

•  62 

.97 

T 

.46 

.01 

.07 

.21 

9.20 

1.67 

3.69 

.13 
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2.45 
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.60 

.04 

.31 

1.72 
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.08 

.06 
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2.46 
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.08 

•  29 

.08 

.20 

.39 

.44 

.09 

.21 

1.04 

.06 

9.67 

.67 

.24 

.19 

.21 

2.82 

.10 

7 
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.29 
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•  14 

.21 

1.12 

.09 

3.49 

.70 

.36 

1.67 

.20 

.16 

2.42 

.07 

.44 

.12 

.36 

.01 

.71 

6.13 
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.11 

.49 

.63 

.24 

.37 

1.10 

.02 

.31 

1.05 

.16 

.69 

.08 

.10 

3.09 

.04 

3.96 
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.02 

1.02 

.37 

.18 

3^10 

.10 

.43 
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.03 

.19 

3.28 

.71 

3.28 

.15 

.83 

.29 

1.99 

1.48 

.02 

.10 

.24 

.39 

.22 

•  34 

.10 

.12 

4.74 

.75 

2.99 

.18 

.97 

.79 

.14 

.29 

.06 

.61 

.08 

.76 

U07 

.19 

T 

6.94 

1.33 

.97 

2.10 

.07 

.14 

.69 

.17 

.26 

.02 

.20 

.17 

.67 

.16 

.10 

4.50 

5.10 

1.17 

•  40 

2.00 

.90 

7 

3.75 

.20 

.15 

.60 

T 

.92 

1 .00 

.90 

9.00 

•  60 

.80 

.90 

.10 

.30 

7 

7 

.15 

.86 

.37 

2.00 

.19 

.46 

•  64 

1.52 

.03 

2.02 

.06 

2.54 

7 

.75 

.19 

.09 

.20 

7 

•  70 

•  29 

•  10 

•  44 

•  10 

.39 

2.40 

.40 

1.63 

.13 

.34 

2.66 

2.09 

•  06 

•  27 

•  19 

.23 

.31 

.11 

.84 

.26 

3.89 

.64 

•  14 

.17 

.69 

2.64 

•  10 

7 

•  02 
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•  06 

.07 

2.27 

.12 

1.64 

•  29 

.17 

.07 

.19 

•  02 

.49 

.33 

.23 

1.50 

.40 

3.16 

.18 

.16 

•  92 

.21 

.95 

2.67 

.10 

•  29 

•  80 

.20 

.49 

.11 

.31 

1.25 

.47 

1.79 

.03 

U05 

.19 

.26 

.11 

•  12 

.17 

.12 

.29 

.91 

1  .71 

.03 

2.J4 

.66 

.73 

U31 

.41 

.27 

3.51 

.02 

•  43 

.24 

.97 

.11 

.20 

5.62 

.90 

.85 

2.82 

.14 

1.40 

1.63 

1,34 

.89 

.01 

.12 

.19 

.70 

.19 

.10 

2.28 

.21 

2.20 

.10 

1.28 

3,00 

- 

1.12 

•  16 

.11 

.27 

.98 

4.36 

.20 

1.40 

1.87 

•  06 

.56 

.13 

.17 

.19 

.34 

2.31 

.15 

2.09 

.85 

.80 

1.72 

.64 

,37 

2.83 

.48 

.91 

.99 

.20 

.11 

1.73 

.16 

2.68 

7 

.10 

,07 

2.55 

1.78 

.02 

7 

.18 

7 

.17 

.48 

.01 

.66 

•  20 

.12 

1.80 

.09 

3.00 

.10 

.20 

1.90 

2.28 

.19 

.19 

.41 

.12 

.92 

.19 

.09 

1  .68 

.23 

2.72 

7 

.09 

.23 

2.05 

2.07 

T 

.23 

.19 

.49 

7 

.19 

.04 

3.02 

.18 

3.17 

1.05 

.85 

.18 

2.64 
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.33 

.03 

.36 

.29 

.42 

1.58 
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.03 

.60 
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1.89 

.01 

.03 

.70 

.01 

.23 

.04 

.12 

.41 

.89 
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.14 
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.66 

2.82 

.03 

.31 

1.20 

2.17 

2.03 

.02 

.16 

T 
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.33 

.22 

.13 

.95 
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2.53 

.65 

.30 

.20 

.10 

.10 

.10 

7 

96 
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.22 

1.61 

.40 

3.02 

.13 

.40 

1,85 

1.95 
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.03 
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.40 

.79 

.99 
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.55 

.92 
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• 

.94 
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.89 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


oiaaon 

I  I 

12  3 

1 

1 

6 

7      8  1  9 

1 
1 

13 

14 

15 

16 

16 

17  ' 

16 

19     20  j  21 

22  j 

23  j 

'24 

25  1  26 

97 

1 
1 

1 

30 

31 

LAY  DAM 

16.63 

•  22 

.86 

.17 

1  0 

4.20 

.15  4.92 

1.74 

.05 

2.70 

.55 

.07 

2.58 

.23 

.09 

LEEDS 

13.31 

•  40 

.79 

.10 

Ii: 

1.70 

.10  4.85 

.52 

.52 

■  22 

.48 

2.63 

.11 

T 

.03 

.59 

.15 

LEESBURG 

12.91 

•  1« 

.32 

.05 

.07 

1.05 

.15  5.62 

.71 

.10 

■  25 

.20 

3.10 

.09 

.47 

.14 

LIVINGSTON 

13«6( 

.96 

.2: 

.12 

1.5S 

.62 

1.97  2.0( 

1.61 

.34 

,02 

3.25 

1  .01 

.31 

LOCKMART 

.32 

.47 

LOUISVILLE 

T.08 

.12 

.10 

.10 

2.41  .57 

I  .68 

.19 

1.02 

■  19 

.10 

.24 

.06 

.10 

MADISON 

11.12 

.10 

.50 

.21 

.17 

1.61 

.77  2.06 

.12 

.70 

2.00 

1.65 

.21 

.41 

.36 
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.58 

.19 
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1.41 

.03  5.05 

.69 

.70 

.11 

■  13 

3.89 
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,75 

.20 

05 
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.15 

.27 
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1.30 

.22 

1.27 

1  .54 

.10 

.28 

.05 
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15.36 

.13 

.38 
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.21 
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.02 
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.92 
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.20 

T 

.11 
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.75 

2^30 
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.32 

1.19 

2.46 
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1.84 
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.97 

.94 

■  48 

.50 

■  50 

.20 

.10 

T 

.31 

MINTER   3  NW 

16.14 

.01 

.25 

.22 

•  15 

6.00 

.93  1.79 

1  .40 

.48 

1.04 

.60 

.08 

1.06 

.13 

MITCHELL  DAM 

16.80 

.18 

.57 

•  22 

.05 

5.50 

.22  1.64 

1.80 

.03 

2.49 

■  24 

• 

3.4( 

.09 

.31 

MOBILE  WB  AIRPORT 

10.92 

.09 

T 

T 

.23 

3.60 

T 

.02 

1.01 

•  53 

.86 

MOBILE 

10.94 

T 

3.50 

.90  .50 

2.10 

T 

1.20 

1.10 

.50 

.40 

.30 
.44 

.44 

T 

MONTE  SANO 

12.35 

.53 

.25 

.21 

1.82 

.80  2.17 

•  14 

.74 

2.60 

2.04 

.22 

.02 

T 

■  29 

.08 

MONTEVALLO 

12.35 

.27 

•  59 

.06 

■  21 

1.36 

.04  3.17 

.81 

.18 

U63 

■  30 

.17 

2.92 

.11 

■  53 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

11.35 

.19 

•  21 

.12 

1.00 

1  .97 

1.73  2.28 

1.49 

U15 

.05 

.64 

.02 

T 

.05 

.1< 

.26 

MOULTON 

10.31 

•  10 

.46 

.17 

.10 

.30  2.70 

.30 

1.73 

2.08 

MOULTON  2 

11.34 

.13 

.42 

.21 

1.04 

.66 

2.18  .94 

.14 

•  07 

1.14 

2.21 

1.08 

.11 

T 

.65 

T 

.36 
.80 

MUSCLE  SHOALS  EAA  AP 

11.00 

.22 

.20 

.10 

.11 

2.15 

T 

U91  .37 

.12 

T 

2.02 

2,53 

.03 

.06 

T 

.36 

T 

T 

NATCHEZ 

12.61 

T 

.87 

.12 

•  03 

4.30 

1.20  1.48 

2.00 

.47 

•  52 

.88 

■  30 

.33 

T 

.11 

NEMBURG  2  NE 

11  .06 

.82 

.31 

.94 

1.61  1.9C 

•  09 

1,52 

3.10 

.77 

NEW  MARKET 

10.12 

.20 

.18 

.20 

1^90 

1  .73 

.20 

*40 

NEW  MARKET  2 

11.46 

•  06 

.72 

.20 

1.70 

2,00  .70 

T 

2.85 

1,33 

.25 

T 

1.40 

T 

.26 

NEWTOH 

5.04 

.09 

1.65  T 

1.50 

.03 

.63 

.26 

■  07 

■  08 

.07 

.36 

.10 

ONEONTA 

13.95 

.43 

.65 

•  05 

.12 

1.45 

.25  4.25 

.46 

.50 

■  96 

3^05 

.07 

.65 

.69 

.15 

OPELIKA 

12.02 

.09 

.28 

•  48 

.05 

1.99 

2.18  U3* 

2.15 

.10 

1.69 

.47 

,43 

.42 

.02 

■  12 

ORR V  I LLE 

•  48 

1  .60 

.  7^ 

25 

OZARK  6  NNW 

6.70 

.09 

.07 

.01 

T 

2.36  .18 

1.48 

1.02 

.36 

,12 

.60 

.01 

.04 

.18 

.18 

PAINT  ROCK  2  N 

11.88 

•  61 

.20 

.16 

1.32 

.25  2.52 

.07 

.08 

.10 

3,20 

2.45 

.10 

.25 

.55 

PALMEROALE  2  W 

13.31 

.33 

.65 

.22 

1.63 

.14  4.05 

.43 

•  43 

.15 

,35 

3.95 

■  15 

.08 

.60 

.15 

PELL  CITY   1  NNE 

16.11 

.23 

.79 

•  13 

.10 

1.62 

.06  6.7C 

1.35 

■  55 

.35 

.24 

2.90 

.14 

.02 

.72 

.27 

PERRYVILLE 

T 

.15 

.35 

■  24 

55 

.68 

■  24 

2.79 

T 

PHENIX  CtTY  2  NNW 

7.10 

.33 

•  09 

T 

1.14 

1.19  ,10 

1.60 

.17 

1.35 

.30 

.40 

.11 

.10 

■  22 

PICKENSVILLE 

11.76 

.40 

.76 

.10 

.12 

1.24 

.06  2.64 

.08 

.45 

.95 

■  06 

2.02 

2.39 

T 

•  25 

■  24 

PINE  HILL 

20.29 

1.70 

7.80 

.85  2.95 

2.56 

.92 

.72 

* 

• 

2.77 

T 

PINE  LEVEL 

6.50 

.45 

.03 

2.87 

1^20  .84 

.95 

.20 

.60 

■  58 

.17 

.31 

.14 

.16 

PLANTERVILLE  2  SSE 

T 

■  36 

T 

5.05 

•15  2.35 

1.20 

■  25 

3.38 

.20 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

11.72 

.35 

.20 

.19 

1.76 

■34  2.50 

T 

.10 

T 

2,10 

3.50 

.06 

.20 

.40 

.06 

PRATTVILLE 

20.65 

.20 

.32 

.02 

9.05 

U65  3.50 

.16 

,91 

1.69 

.13 

1.35 

.97 

.16 

.10 

.1  3 

.29 

PRIMROSE  FARM 

10.25 

.10 

.31 

.06 

2.96 

.52  1.76 

.54 

1,04 

1.07 

.59 

.72 

.22 

.08 

.14 

PUSHMATAHA 

13.19 

.11 

.45 

.9i 

2.55 

.11  2.00 

.90 

1.05 

.43 

.70 

.60 

2.44 

.90 

RAINSVILLE 

12.43 

.31 

.29 

.13 

.98 

•20  4*43 

.45 

.09 

.15 

2.11 

2.32 

.12 

.07 

•  78 

REO  BAY 

13.40 

.52 

.25 

.25 

2.60 

1.10  1.65 

•  25 

.43 

2.75 

2.65 

.10 

.75 

.10 

REDSTONE  ARSENAL 

12.31 

,2f 

.30 

.17 

.03 

1.46 

.03 

2.40  .84 

•  10 

.03 

2.30 

3.20 

■  03 

.06 

T 

T 

.62 

.01 

.46 

RIVER  FALLS 

9.06 

.20 

.07 

.35 

4.50  ,08 

1.55 

.50 

.72 

.51 

.10 

.25 

.13 

.10 

ROBERTSDALE  1  E 

7.19 

.05 

.05 

1.95  .05 

1.30 

1.10 

•  70 

.07 

.15 

.27 

.55 

.95 

ROCKFORD 

17.05 

.15 

.65 

• 

.10 

.30 

■  60 

3.90 

.15 

ROCK  MILLS 

15.99 

.10 

.35 

.27 

•  02 

3.90 

.96  2.84 

2.21 

1.64 

.35 

.29 

2.61 

.01 

.13 

.31 

RUSSELLVILLE 

12.67 

•  10 

.42 

.21 

.20 

2.42 

.33  2.64 

.16 

.29 

2.66 

2.33 

.11 

.06 

.51 

.01 

.22 

RU5SELLVILLE  2 

12.41 

• 

.80 

■  13 

2.14 

.76  2.16 

.34 

.28 

2.59 

2.22 

T 

T 

.70 

T 

.25 

SAINT  BERNARD 

.34 

.39 

•  01 

.12 

1.63 

.23  4.13 

.10 

.20 

.39 

1.63 

3.24 

.01 

•  05 

T 

,U 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

112  *82 

■  34 

■  20 

.47 

1.21 

2.95 

o'lo 

SAYRE 

13.66 

.30 

.73 

•  17 

.12 

1.65 

.34  3.49 

.28 

.41 

.23 

1.95 

2.46 

•  54 

.74 

.29 

SCOTT SBORO 

13.67 

.40 

•  21 

.26 

1.49 

.07  3.26 

,26 

.04 

.06 

3,09 

3.89 

.06 

.12 

.43 

T 

.03 

5C0TTS6OR0  SU6STA 

13.66 

.46 

•  23 

•  28 

1^64 

.46  2.92 

.20 

.09 

.23 

4,10 

2.61 

.07 

.11 

.44 

.02 

SEALE 

8.47 

•  07 

.57 

•  03 

,05 

2.15 

.17  3.29 

.16 

■  45 

.65 

.07 

,52 

.04 

T 

.06 

.0<h 

.08 

.03 

SELMA 

•  10 

.03 

T 

.13 

3.85 

SHOEMAKER  SPRINGS 

10.79 

.56 

.12 

.20 

2.04 

•  2.72 

* 

4.20 

.72 

.23 

SL0C0H6 

7.09 

.02 

3.37  .05 

1.95 

.69 

.22 

.12 

.03 

.03 

■  51 

.10 

SNOW  HILL 

10.36 

.71 

.12 

2.04 

1.37  1,18 

1.59 

1.52 

.59 

.42 

.22 

.42 

.18 

SOUTH  HILL 

13.17 

.29 

.28 

•  11 

.56 

.66  3.83 

.38 

.43 

.78 

3,11 

2.25 

.12 

.23 

•  08 

.04 

SUTTLE 

17.34 

.42 

.35 

.17 

5  •  30 

.15  2.85 

52 

1  .20 

.24 

2.91 

.01 

SWAIM 

13.93 

.54 

.23 

.36 

2.17 

.15  3.03 

.11 

.10 

1.87 

2.08 

2.16 

T 

•  26 

.76 

.11 

5YLACAUGA  4  NE 

14.66 

•  57 

.38 

T 

•  10 

3.93 

1.26  2.90 

.05 

1.22 

.16 

.14 

1.34 

1.54 

.18 

.49 

.04 

.36 

SYLVAN I A 

12.80 

.34 

.29 

.14 

1.26 

■20  4.05 

.54 

.09 

.24 

2.24 

2.65 

.12 

T 

.08 

,56 

T 

TALLADEGA 

13.12 

.50 

.82 

T 

.12 

2.25 

.79  3.25 

.03 

.73 

.13 

.22 

2.17 

.94 

.12 

.43 

,07 

.55 

THOMASVILLE 

.25 

•  25 

■  21 

.45 

2.39 

.03 

TH0R5BY  EXP  STATION 

17.98 

.90 

.26 

.30 

4.45 

1.43  3.74 

.15 

1.55 

2.00 

.28 

1.00 

1.00 

.34 

.56 

thurlow  dam 

13.74 

.23 

.33 

.08 

2.63 

.50  2.89 

2.65 

.10 

2.17 

.73 

.50 

.53 

.09 

.11 

TONEV 

9.97 

.50 

•  12 

.14 

1.26 

.30  2.60 

.10 

2.30 

1.61 

.04 

.50 

.30 

TRAFFORD 

13.62 

.36 

.66 

.18 

1.77 

.38  3.88 

.30 

■  34 

.15 

.67 

4.08 

.15 

,70 

TROY 

6.91 

T 

.06 

.10 

02 

31 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

12.01 

T 

.46 

.51 

.23 

1.56 

.03 

2.23  1.04 

1.04 

.12 

.18 

3.52 

.06 

T 

T 

.29 

.74 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

11.56 

.19 

.64 

•  14 

.22 

1.44 

,07  2.85 

.43 

■  20 

1.23 

.09 

.16 

3.44 

.10 

.03 

.31 

.02 

TUSKEGEE  2 

10.89 

.10 

.30 

•  13 

3.37 

.41  2.63 

.16 

1.29 

1.27 

.05 

.82 

.27 

.06 

.03 

UNION  SPRINGS  5  S 

6.99 

.62 

•  20 

•  21 

1.60 

2.07  ,25 

i.eo 

.19 

.65 

■  73 

.20 

.37 

T 

.10 

UNI ON TOWN 

12.62 

.45 

.20 

.10 

1  .80 

•15  2.05 

.97 

■  73 

1.20 

.30 

2.60 

10 

VALLEY  HEAD 

13.67 

.33 

.30 

T 

•  16 

1.06 

.70  4.26 

.42 

.18 

.63 

1.76 

2.96 

.02 

.18 

T 

T 

.03 

.66 

T 

T 

VERNON 

14.49 

• 

1.12 

.02 

.14 

1.11 

.57  3.50 

.03 

.59 

1.07 

2.90 

2.89 

.13 

.19 

.19 

.Oit 

WADLEY 

16.58 

.04 

•  49 

.25 

4.35 

.65  3.43 

1.78 

1.76 

.33 

.14 

3.04 

.02 

.11 

.19 

WALLACE  2  E 

7.69 

T 

T 

4.00  T 

1.65 

.26 

1.00 

.22 

.33 

.23 

T 

WALNUT  GROVE 

.35 

.22 

■  30 

.40 

WARRIOR  LOCK  AND  DAH 

13.25 

.16 

.57 

.30 

.29 

1.45 

3.67 

.70 

.21 

1  .86 

.13 

.14 

3.52 

.25 

WATERLOO 

■  21 

WEST  BLOCTON 

14.10 

.30 

l.IO 

.10 

.30 

1  .20 

4.10 

.65 

.40 

1.10 

I20 

I  30 

3.80 

.10 

• 

,45 

WETUMPKA 

20.06 

.20 

.41 

.17 

.14 

a.to 

U60  2.60 

2.00 

.32 

2.27 

.52 

.31 

1.07 

.11 

T 

•  02 

.24 

WMATLEY 

14.14 

.82 

.07 

.03 

6.03 

1.20  1.81 

■  62 

,61 

•  80 

.60 

.56 

.40 

.19 

WHEELER  DAM 

10.23 

.38 

.12 

.20 

2.10 

2.50 

T 

•  01 

T 

2.50 

1.78 

.10 

T 

.12 

.40 

.02 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

13.16 

.42 

T 

.20 

2.00 

T  3.00 

.35 

.10 

2.77 

3.06 

.06 

.15 

.10 

■  75 

T 

WILSON  DAM 

10.34 

.38 

.10 

•  26 

2.10 

1.90 

•  10 

T 

2.70 

2.40 

T 

.08 

.32 

T 

WINFIELD  2  SW 

14.03 

.33 

.54 

.15 

1.17 

.83  2.61 

.06 

•  52 

1.26 

3.57 

2.17 

.17 

.36 

.29 

YATES  HYDRO  PLANT 

15.96 

.18 

.59 

.09 

3.92 

.33  2.12 

4.28 

.26 

2^05 

.50 

.42 

.97 

.03 

.12 

.14 

YOUNGS  STORE 

10.85 

.OS 

.74 

1.00 

1.98 

1.65  .60 

.70 

2.00 

1.32 

.78 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  I96l 


Day  Oi  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1« 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

LBERTVILLE   2  SE 

MAX 

57 

62 

61 

73 

71 

52 

55 

50 

48 

49 

58 

63 

60 

38 

43 

50 

57 

56 

56 

57 

57 

56 

53 

55.7 

MIN 

2* 

32 

38 

50 

52 

41 

34 

34 

33 

37 

47 

51 

23 

24 

31 

39 

42 

43 

35 

25 

25 

25 

29 

25 

27 

14 

13 

17 

32.5 

LEXANUER   city   6  NE 

MAX 

67 

75 

76 

76 

67 

57 

63 

55 

63 

67 

73 

73 

65 

43 

52 

53 

54 

68 

66 

55 

56 

59 

61 

39 

46 

57 

64 

53 

44 

50 

53 

59.4 

MIN 

25 

32 

37 

43 

54 

49 

31 

26 

41 

47 

55 

59 

29 

30 

40 

46 

46 

39 

32 

21 

20 

37 

25 

28 

16 

27 

22 

15 

10 

32 

34.4 

LICEVILLE 

MAX 

70 

69 

75 

75 

59 

60 

62 

60 

63 

60 

68 

49 

51 

55 

62 

57 

54 

57 

48 

49 

57 

46 

38 

48 

56 

51 

37 

36 

48 

55.9 

MIN 

42 

56 

49 

44 

41 

46 

45 

45 

23 

26 

32 

42 

46 

26 

30 

32 

30 

22 

23 

21 

29 

20 

15 

14 

15 

34.2 

NDALUSIA    1  NW 

MAX 

63 

67 

74 

76 

76 

75 

70 

62 

56 

72 

72 

80 

74 

52 

54 

56 

68 

78 

66 

69 

52 

56 

64 

59 

44 

48 

59 

60 

46 

43 

56 

63.0 

MIN 

30 

35 

48 

42 

50 

59 

45 

35 

40 

53 

63 

70 

37 

37 

41 

43 

27 

2  7 

38 

26 

29 

21 

27 

2  6 

21 

23 

28 

39.3 

NNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

70 

77 

75 

64 

54 

56 

53 

57 

60 

72 

64 

43 

44 

51 

49 

66 

60 

63 

45 

56 

61 

46 

36 

43 

54 

62 

37 

35 

44 

45 

55.2 

MIN 

32 

38 

45 

50 

48 

40 

30 

39 

39 

42 

56 

40 

29 

34 

40 

48 

39 

29 

20 

27 

31 

27 

25 

21 

34 

2  2 

17 

15 

36 

34.8 

THENS  2 

MAX 

55 

60 

66 

73 

71 

50 

59 

50 

55 

55 

56 

60 

59 

34 

46 

51 

54 

56 

52 

54 

40 

46 

54 

35 

35 

38 

53 

47 

34 

32 

40 

50.6 

MIN 

29 

41 

47 

53 

46 

41 

33 

34 

35 

41 

47 

SO 

18 

17 

31 

46 

34 

25 

25 

32 

25 

20 

21 

29 

1  7 

11 

14 

25 

33.0 

TMORE   STATE  FARM 

MAX 

71 

75 

76 

76 

75 

72 

66 

62 

71 

72 

79 

76 

61 

49 

55 

61 

76 

75 

66 

63 

56 

65 

63 

48 

48 

60 

61 

58 

43 

56 

54 

64.2 

MIN 

3* 

49 

52 

49 

53 

59 

45 

38 

51 

63 

61 

60 

31 

40 

46 

54 

46 

33 

30 

3 1 

40 

29 

26 

24 

44 

26 

22 

25 

48 

42.6 

UBURN   3  SW 

MAX 

62 

67 

72 

77 

76 

63 

59 

60 

56 

67 

67 

77 

70 

50 

45 

52 

51 

70 

63 

64 

50 

56 

60 

50 

38 

47 

66 

57 

43 

38 

47 

58.7 

MIN 

30 

38 

41 

44 

46 

53 

32 

30 

38 

52 

56 

58 

32 

32 

36 

47 

49 

40 

29 

24 

25 

38 

25 

26 

19 

33 

2  5 

17 

12 

17 

35.2 

ANKHEAD  LOCK   AND  ;>AM 

MAX 

61 

67 

70 

75 

75 

58 

56 

56 

54 

65 

58 

67 

63 

41 

45 

48 

56 

61 

54 

59 

45 

53 

61 

44 

38 

46 

54 

56 

39 

36 

46 

55.2 

MIN 

26 

45 

*' 

56 

46 

35 

34 

36 

46 

48 

55 

2S 

25 

33 

43 

50 

45 

34 

26 

27 

30 

31 

30 

24 

26 

23 

16 

16 

16 

34.4 

AY  MINETTE 

MAX 

72 

76 

76 

76 

76 

75 

65 

57 

73 

73 

80 

75 

60 

50 

57 

65 

75 

73 

70 

55 

58 

67 

61 

47 

50 

62 

64 

56 

46 

68 

53 

64.6 

MIN 

40 

54 

55 

53 

58 

64 

54 

40 

52 

65 

64 

59 

32 

42 

46 

53 

47 

36 

32 

34 

43 

29 

26 

27 

46 

26 

22 

27 

43 

44.6 

ELLE  MINA   2  N 

MAX 

65 

66 

75 

74 

69 

59 

54 

50 

55 

57 

57 

60 

43 

46 

46 

53 

57 

58 

54 

45 

51 

57 

54 

35 

40 

57 

50 

35 

33 

43 

50 

53.2 

MIN 

44 

48 

54 

47 

43 

34 

35 

34 

46 

51 

42 

21 

25 

40 

44 

36 

29 

31 

28 

25 

24 

33 

20 

14 

17 

33 

35.5 

ESSEMER  4  SW 

MAX 

67 

72 

76 

75 

65 

57 

55 

48 

63 

61 

70 

63 

46 

43 

51 

54 

59 

62 

61 

44 

54 

61 

62 

36 

47 

56 

53 

39 

39 

46 

48 

55.6 

MIN 

48 

43 

50 

47 

i  I 

34 

40 

47 

56 

46 

24 

31 

42 

49 

29 

22 

36 

20 

16 

15 

39 

37.0 

IRHINGHAM  WB  AP 

MAX 

67 

71 

75 

75 

67 

67 

56 

46 

63 

62 

69 

69 

42 

45 

51 

55 

62 

63 

61 

45 

63 

60 

51 

37 

44 

55 

53 

39 

39 

46 

47 

55.7 

MIN 

39 

51 

49 

61 

48 

46 

34 

39 

44 

45 

56 

35 

26 

33 

43 

" 

28 

26 

30 

30 

29 

26 

33 

2  4 

20 

20 

39 

38.1 

RANTLEY 

MAX 

6* 

71 

77 

79 

76 

75 

70 

64 

62 

72 

70 

80 

74 

53 

49 

55 

63 

78 

64 

70 

62 

57 

63 

66 

43 

48 

56 

59 

46 

44 

65 

62.6 

MIN 

28 

34 

46 

45 

46 

58 

40 

31 

34 

52 

63 

69 

37 

35 

40 

24 

26 

26 

1 6 

23 

26 

16 

1  6 

26 

37.0 

REWTON  3  SSE 

MAX 

69 

77 

77 

79 

78 

75 

64 

60 

72 

74 

81 

78 

64 

51 

55 

62 

60 

74 

72 

60 

58 

69 

60 

66 

51 

63 

61 

56 

46 

60 

57 

66.8 

MIN 

29 

47 

50 

46 

50 

57 

46 

36 

47 

65 

63 

62 

35 

42 

47 

28 

46 

20 

40 

18 

20 

34 

41.4 

'lOGEPORT  2  w 

MAX 

62 

64 

74 

74 

69 

60 

57 

48 

57 

59 

58 

61 

50 

44 

51 

52 

53 

56 

59 

43 

53 

56 

52 

37 

42 

54 

51 

39 

33 

43 

42 

53.4 

MIN 

29 

37 

43 

46 

46 

41 

27 

33 

38 

44 

51 

48 

22 

23 

38 

46 

36 

30 

25 

29 

18 

31 

1 8 

10 

1 1 

31 

33.6 

AlERA  2  SW 

MAX 

67 

75 

74 

72 

64 

58 

56 

53 

65 

61 

69 

70 

64 

43 

56 

55 

56 

67 

62 

54 

65 

60 

57 

41 

44 

56 

56 

44 

39 

50 

48 

57.8 

MIN 

26 

41 

42 

40 

52 

49 

32 

30 

41 

51 

56 

58 

26 

30 

40 

42 

" 

43 

32 

23 

22 

37 

30 

24 

19 

26 

2  2 

1  7 

14 

38 

35.8 

AMDEN   3  NW 

MAX 

72 

75 

77 

77 

69 

61 

61 

54 

72 

69 

78 

74 

51 

44 

53 

61 

73 

73 

72 

55 

53 

64 

57 

46 

46 

56 

60 

47 

42 

57 

52 

61.4 

MIN 

33 

46 

50 

55 

60 

53 

42 

35 

42 

61 

58 

50 

29 

36 

42 

^' 

58 

47 

33 

29 

29 

39 

32 

26 

24 

43 

24 

19 

22 

42 

40.8 

AMP  HILL   2  NW 

MAX 

61 

60 

72 

75 

72 

60 

56 

54 

54 

67 

67 

73 

67 

43 

45 

48 

52 

68 

60 

64 

68 

56 

63 

50 

36 

45 

64 

66 

46 

38 

47 

57.6 

MIN 

24 

31 

41 

42 

51 

52 

34 

27 

35 

49 

54 

56 

30 

27 

37 

24 

28 

19 

21 

2  5 

17 

13 

1  5 

33.4 

:NTRE   5  SW 

MAX 

58 

70 

67 

75 

73 

73 

54 

55 

50 

51 

60 

62 

64 

40 

44 

60 

50 

55 

56 

60 

43 

53 

58 

43 

37 

42 

54 

47 

36 

34 

44 

53.5 

MIN 

29 

35 

43 

45 

54 

43 

32 

34 

36 

40 

46 

52 

25 

29 

35 

42 

36 

26 

26 

29 

20 

28 

1 7 

1 7 

24 

33.9 

iNTREVILLE 

MAX 

60 

66 

72 

74 

75 

60 

57 

56 

58 

65 

61 

72 

65 

44 

46 

53 

58 

66 

56 

68 

46 

53 

60 

47 

39 

47 

55 

54 

40 

32 

49 

56.7 

MIN 

28 

30 

42 

44 

50 

50 

34 

34 

40 

50 

50 

60 

27 

27 

35 

32 

24 

24 

24 

30 

30 

20 

20 

2  2 

1 3 

1  5 

1  6 

34.2 

HATOM 

MAX 

73 

79 

80 

80 

72 

62 

65 

53 

73 

71 

79 

73 

51 

47 

55 

63 

76 

72 

68 

65 

60 

66 

69 

46 

52 

63 

64 

47 

48 

60 

67 

63.6 

MIN 

30 

40 

42 

51 

53 

55 

36 

34 

43 

63 

56 

47 

26 

36 

42 

41 

" 

26 

35 

^' 

19 

41 

2  2 

1 7 

21 

37 

36.0 

HILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

66 

72 

76 

75 

65 

55 

58 

53 

63 

61 

71 

73 

58 

43 

50 

53 

57 

66 

63 

58 

53 

61 

55 

43 

44 

56 

57 

45 

36 

46 

46 

67.6 

MIN 

29 

39 

40 

49 

55 

47 

31 

31 

42 

44 

56 

58 

29 

33 

41 

48 

39 

25 

40 

26 

30 

20 

36 

20 

17 

1  5 

36 

37.3 

ITRONELLE 

MAX 

73 

73 

78 

78 

76 

72 

69 

57 

73 

72 

77 

72 

63 

49 

55 

64 

76 

74 

68 

60 

58 

66 

61 

68 

62 

46 

56 

55 

66.3 

MIN 

44 

52 

54 

56 

59 

61 

46 

46 

48 

60 

64 

63 

29 

40 

45 

61 

53 

47 

35 

35 

38 

26 

31 

42 

26 

22 

28 

43 

45.0 

■ANTON 

MAX 

60 

67 

73 

74 

74 

58 

56 

57 

54 

65 

65 

71 

63 

44 

46 

52 

54 

67 

57 

62 

45 

53 

60 

45 

35 

44 

55 

55 

39 

38 

50 

56.1 

MIN 

24 

33 

39 

41 

51 

47 

33 

31 

39 

51 

56 

59 

27 

29 

34 

42 

24 

26 

26 

25 

20 

22 

2  2 

16 

15 

1  7 

33.6 

.AYTON 

MAX 

MIN 

OOEN 

MAX 

72 

79 

80 

79 

79 

77 

70 

61 

77 

72 

77 

71 

61 

58 

61 

76 

78 

70 

73 

61 

59 

68 

63 

52 

56 

64 

66 

61 

49 

59 

66 

67.6 

MIN 

41 

53 

54 

52 

54 

61 

50 

45 

58 

66 

63 

61 

35 

45 

51 

46 

34 

34 

43 

26 

27 

49 

2  8 

22 

28 

44 

45.4 

AVTON 

MAX 

61 

72 

78 

72 

77 

76 

57 

59 

55 

70 

65 

75 

65 

45 

48 

55 

65 

70 

55 

63 

47 

53 

64 

48 

38 

45 

60 

56 

40 

42 

56 

59.1 

MIN 

35 

41 

56 

50 

58 

50 

38 

37 

41 

55 

55 

60 

27 

30 

39 

29 

36 

19 

^* 

32 

39.  5 

ECATUR 

MAX 

59 

63 

73 

75 

74 

51 

60 

52 

46 

56 

57 

60 

60 

35 

47 

49 

56 

56 

52 

56 

42 

50 

57 

36 

35 

40 

57 

49 

33 

35 

43 

62.1 

MIN 

23 

40 

48 

55 

50 

43 

36 

37 

37 

46 

51 

54 

21 

21 

33 

37 

28 

26 

29 

28 

23 

24 

2  1 

16 

1  6 

1  7 

34.7 

EHOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

MIN 

34 

36 

44 

45 

56 

48 

38 

33 

40 

52 

53 

55 

27 

28 

37 

54 

49 

36 

33 

" 

34 

33 

29 

30 

35 

2  7 

24 

23 

28 

36.5 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

75 

77 

74 

77 

72 

64 

62 

73 

74 

79 

78 

55 

51 

56 

57 

72 

72 

72 

53 

56 

62 

59 

43 

48 

57 

60 

47 

42 

54 

51 

62.6 

MIN 

38 

52 

52 

48 

55 

i7 

41 

35 

49 

64 

65 

60 

42 

43 

48 

56 

46 

34 

^' 

30 

36 

28 

29 

24 

42 

2  6 

24 

22 

38 

42.6 

OUBLE  SPRINGS 

MAX 

59 

64 

66 

74 

73 

51 

60 

54 

50 

56 

57 

60 

60 

39 

43 

50 

57 

60 

50 

54 

45 

52 

57 

32 

34 

43 

56 

50 

35 

36 

41 

52.3 

MIN 

25 

37 

49 

57 

49 

42 

31 

32 

36 

46 

50 

53 

20 

21 

32 

*^ 

34 

24 

26 

28 

22 

28 

1 6 

10 

1 0 

1 5 

33.1 

NTERPRI SE 

MAX 

70 

75 

78 

78 

78 

78 

64 

61 

74 

74 

61 

76 

62 

50 

55 

57 

72 

77 

71 

63 

57 

64 

57 

49 

48 

57 

58 

56 

42 

54 

51 

64.1 

MIN 

37 

37 

49 

47 

41 

51 

48 

37 

56 

63 

63 

46 

39 

42 

42 

50 

56 

48 

36 

30 

30 

41 

22 

22 

24 

36 

20 

24 

24 

38 

40.6 

UFAULA 

MAX 

63 

65 

73 

76 

76 

78 

69 

67 

73 

74 

76 

60 

75 

54 

49 

59 

73 

75 

73 

67 

53 

55 

59 

60 

61 

51 

52 

51 

51 

41 

43 

63.6 

MIN 

28 

32 

34 

39 

43 

45 

45 

33 

36 

42 

59 

67 

41 

41 

40 

39 

28 

26 

30 

29 

26 

22 

25 

2  6 

21 

19 

20 

36.9 

VERGHEEN 

MAX 

62 

69 

76 

76 

76 

74 

70 

61 

59 

72 

70 

80 

72 

52 

50 

57 

65 

76 

68 

51 

56 

65 

66 

43 

49 

60 

61 

46 

42 

55 

62.7 

MIN 

32 

41 

50 

52 

52 

59 

44 

38 

39 

49 

62 

69 

34 

33 

41 

48 

53 

64 

32 

26 

26 

30 

28 

26 

22 

22 

26 

19 

19 

22 

38.9 

AIRHOPE   2  NE 

MAX 

72 

74 

77 

72 

77 

75 

68 

60 

77 

74 

60 

75 

63 

54 

61 

66 

77 

73 

69 

64 

56 

68 

64 

49 

50 

63 

63 

60 

46 

56 

58 

66.0 

MIN 

42 

54 

56 

55 

56 

62 

50 

42 

56 

66 

65 

63 

36 

44 

51 

58 

67 

56 

46 

38 

31 

36 

46 

32 

29 

28 

49 

29 

26 

29 

45 

46.6 

AkKVILLE 

MAX 

60 

65 

69 

76 

75 

54 

59 

55 

56 

58 

58 

61 

61 

37 

47 

55 

59 

55 

55 

63 

49 

49 

41 

59 

68 

37 

57 

61 

65 

31 

49 

55.9 

MIN 

38 

44 

48 

55 

49 

43 

36 

36 

38 

47 

50 

54 

22 

24 

33 

43 

49 

48 

26 

33 

29 

26 

16 

16 

29 

37.4 

AYETTE 

MAX 

67 

72 

75 

66 

56 

58 

47 

65 

67 

61 

62 

44 

45 

51 

57 

62 

61 

56 

47 

54 

60 

54 

37 

44 

57 

52 

38 

39 

66 

47 

55.6 

MIN 

30 

44 

41 

44 

43 

32 

37 

39 

47 

54 

41 

34 

30 

39 

46 

55 

47 

44 

30 

24 

25 

31 

30 

28 

21 

29 

21 

14 

15 

39 

35.1 

See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1961 


Da;  Of  Moath 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

68 

66 

75 

75 

75 

72 

64 

65 

79 

72 

75 

72 

63 

58 

69 

69 

56 

64*6 

HIN 

92 

57 

60 

59 

60 

62 

55 

48 

64 

66 

66 

62 

41 

49 

54 

60 

66 

56 

53 

45 

41 

46 

48 

38 

36 

36 

54 

35 

33 

35 

50 

51.2 

FBI           C  I  TV 
r  K 1 till 

62 

70 

76 

78 

76 

74 

66 

62 

56 

72 

70 

80 

50 

61  •9 

MIN 

33 

*1 

53 

51 

54 

59 

43 

38 

40 

53 

62 

68 

30 

32 

40 

48 

54 

64 

46 

34 

30 

33 

42 

31 

26 

26 

30 

26 

20 

24 

36 

40.5 

GADSDEN  GAS  PLANT 

62 

69 

75 

73 

65 

52 

55 

46 

54 

60 

58 

62 

53 

56 

50 

38 

5  2.5 

MIN 

29 

36 

44 

47 

47 

44 

30 

30 

38 

41 

53 

53 

27 

27 

35 

44 

41 

46 

42 

38 

27 

26 

39 

26 

30 

20 

32 

23 

16 

16 

31 

34.8 

MAX 

60 

70 

74 

76 

75 

58 

71 

60 

72 

63 

43 

5  7.1 

MIN 

25 

3* 

43 

50 

56 

47 

37 

38 

41 

53 

53 

59 

27 

27 

35 

45 

54 

50 

47 

34 

33 

34 

34 

32 

30 

30 

30 

26 

20 

21 

27 

37.8 

OENEVA 

MAX 

60 

74 

75 

76 

75 

56 

64 

76 

70 

72 

53 

55 

61 

59 

44 

46 

56 

5  9 

47 

43 

53 

63.3 

MIN 

31 

39 

50 

44 

48 

57 

48 

35 

>9 

53 

64 

70 

43 

42 

44 

51 

56 

64 

46 

35 

29 

28 

31 

28 

30 

22 

30 

30 

22 

20 

28 

40.5 

ul  LBtrt  1  UMi^ 

76 

60 

60 

62.5 

MIN 

30 

40 

43 

50 

57 

52 

35 

35 

42 

58 

96 

47 

28 

37 

44 

52 

62 

52 

42 

31 

25 

27 

36 

26 

23 

21 

47 

24 

16 

21 

33 

38.5 

GREENSBORO 

MAX 

76 

65 

58 

63 

67 

64 

50 

57 

62 

55 

39 

49 

43 

69.2 

MIN 

36 

*7 

48 

55 

49 

46 

35 

37 

41 

52 

57 

43 

26 

33 

41 

61 

64 

51 

45 

31 

26 

30 

36 

32 

24 

29 

40 

22 

16 

21 

37 

38.5 

MAX 

76 

78 

57 

76 

74 

74 

64 

68 

66 

64 

69 

60 

5  5 

63.2 

MIN 

35 

*9 

53 

49 

56 

58 

44 

38 

48 

65 

64 

70 

32 

39 

44 

51 

56 

56 

62 

35 

30 

30 

43 

28 

28 

24 

40 

26 

20 

20 

37 

42.6 

GUNTERSV ILLE 

66 

77 

74 

71 

61 

54 

56 

62 

57 

61 

63 

54 

46 

56 

60 

58 

52 

55,2 

MIN 

48 

43 

52 

50 

41 

39 

31 

40 

51 

53 

46 

24 

32 

43 

44 

44 

42 

45 

37 

27 

26 

26 

25 

29 

21 

35 

20 

15 

15 

33 

35.9 

HALE YV I LLE 

58 

63 

66 

74 

71 

55 

59 

52 

43 

56 

56 

59 

56 

36 

44 

60 

60 

60 

43 

35 

34 

40 

51.2 

HIN 

3* 

39 

44 

51 

54 

40 

32 

31 

37 

47 

48 

54 

21 

23 

33 

42 

48 

49 

48 

34 

25 

29 

31 

29 

26 

27 

28 

1  8 

11 

14 

15 

34.3 

HAM I LTON 

60 

66 

69 

76 

75 

52 

59 

54 

55 

59 

56 

61 

39 

36 

53.6 

MIN 

20 

31 

38 

39 

48 

43 

27 

27 

>9 

48 

48 

53 

21 

21 

33 

42 

50 

48 

46 

34 

23 

23 

23 

29 

29 

19 

19 

18 

10 

10 

12 

31.4 

HA  YNEVI LLE 

MAX 

61 

70 

75 

78 

75 

66 

60 

60 

55 

70 

68 

79 

70 

53 

48 

69 

60 

66 

69 

46 

39 

46 

69 

59.5 

MIN 

30 

35 

50 

48 

53 

57 

40 

37 

39 

52 

61 

59 

32 

31 

38 

47 

68 

56 

46 

32 

29 

27 

28 

26 

27 

22 

24 

26 

19 

18 

20 

37.6 

MAX 

62 

78 

64 

55 

60 

76 

52 

59 

43 

48 

56 

60 

47 

41 

63.0 

MIN 

35 

40 

44 

45 

50 

56 

46 

36 

36 

50 

65 

68 

42 

42 

41 

48 

66 

59 

47 

35 

29 

32 

36 

28 

30 

25 

31 

30 

23 

25 

28 

40.5 

HEFLIN 

70 

72 

65 

48 

46 

60 

55 

60 

42 

55 

56 

44 

34 

43 

52 

5  1 

37 

33 

44 

62.8 

MIN 

30 

39 

40 

48 

46 

30 

29 

38 

40 

50 

55 

28 

26 

35 

42 

41 

42 

36 

36 

19 

19 

23 

24 

30 

15 

18 

21 

11 

10 

14 

31.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

67 

52 

59 

72 

69 

66 

48 

51 

63 

52 

37 

46 

69 

68 

44 

4 1 

53 

59.0 

MIN 

35 

42 

52 

51 

51 

58 

40 

36 

40 

50 

63 

66 

35 

33 

39 

47 

62 

51 

46 

32 

29 

33 

36 

23 

27 

26 

31 

25 

16 

19 

32 

39.3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

6* 

36 

47 

52 

68 

59 

66 

41 

51 

66 

47 

35 

40 

57 

50 

3  3 

34 

44 

43 

52.2 

MIN 

38 

52 

48 

56 

44 

41 

34 

36 

40 

51 

51 

31 

22 

25 

41 

47 

49 

50 

40 

30 

27 

27 

26 

28 

25 

24 

29 

19 

14 

16 

37 

35.5 

JASPER  K  N 

MAX 

65 

67 

58 

41 

55 

60 

56 

57 

46 

50 

37 

42 

55 

36 

36 

42 

46 

53.5 

HIN 

28 

36 

40 

52 

45 

43 

10 

33 

38 

46 

52 

40 

22 

26 

40 

46 

54 

49 

39 

33 

23 

22 

31 

29 

29 

24 

31 

18 

11 

9 

31 

33.9 

LAFAYETTE 

MAX 

70 

50 

57 

66 

66 

51 

53 

60 

53 

43 

46 

66 

52 

40 

50 

53 

57.8 

MIN 

30 

40 

47 

48 

53 

48 

38 

36 

44 

50 

55 

58 

31 

33 

40 

46 

45 

63 

43 

34 

25 

26 

40 

24 

25 

23 

34 

24 

15 

16 

24 

37.1 

L I VI NGSTON 

MAX 

67 

54 

74 

59 

56 

4  2 

52 

58  7 

MIN 

32 

42 

44 

56 

52 

48 

34 

39 

40 

54 

56 

44 

27 

33 

43 

50 

60 

60 

46 

33 

29 

30 

37 

31 

24 

25 

37 

24 

19 

21 

38 

36.6 

LOCKHART 

MAX 

MIN 

HAD  I  SON 

MAX 

55 

53 

58 

55 

54 

42 

40 

36 

40 

36 

41 

51 

42 

MIN 

32 

42 

48 

52 

40 

42 

33 

33 

37 

48 

50 

53 

20 

23 

37 

43 

46 

49 

44 

26 

25 

28 

32 

27 

24 

23 

34 

17 

10 

14 

26 

34.1 

HARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

70 

44 

62 

66 

59 

59.4 

MIN 

31 

41 

45 

53 

57 

52 

34 

43 

43 

56 

58 

49 

28 

36 

43 

60 

65 

52 

46 

33 

27 

28 

38 

32 

26 

23 

42 

23 

19 

17 

38 

39.3 

MARTIN  DAM 

MAX 

76 

73 

58.6 

MIN 

3* 

45 

42 

48 

52 

53 

43 

41 

44 

59 

57 

60 

34 

37 

44 

50 

49 

55 

44 

37 

35 

31 

41 

29 

32 

27 

34 

28 

19 

18 

36 

40.6 

MINTER   3  NW 

MAX 

70 

47 

59.3 

MIN 

27 

36 

48 

52 

46 

57 

37 

36 

60 

64 

29 

29 

37 

47 

63 

56 

48 

34 

26 

26 

30 

20 

26 

26 

25 

24 

18 

16 

20 

36.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

64.2 

MIN 

44 

55 

54 

56 

60 

59 

48 

44 

62 

65 

66 

46 

34 

46 

50 

60 

68 

48 

46 

36 

33 

38 

37 

30 

26 

30 

39 

28 

26 

31 

46 

45.5 

63 

51 

65 

90 

60 

62  6 

MIN 

37 

49 

55 

60 

59 

63 

52 

44 

45 

63 

65 

67 

34 

34 

47 

63 

62 

65 

63 

36 

35 

38 

40 

31 

30 

35 

37 

30 

29 

32 

38 

45.5 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

61 

61 

55 

71 

80 

73 

49 

59.9 

MIN 

33 

44 

46 

50 

59 

51 

40 

38 

50 

62 

62 

47 

35 

40 

48 

53 

56 

48 

44 

36 

31 

29 

36 

30 

29 

24 

38 

27 

23 

21 

38 

40.9 

MOULTON  2 

MAX 

73 

49 

52.8 

MIN 

37 

46 

50 

57 

46 

43 

32 

36 

38 

47 

51 

36 

20 

25 

40 

44 

63 

48 

42 

36 

25 

29 

29 

26 

26 

26 

33 

21 

15 

17 

36 

35.9 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

52 

43 

56 

48 

42 

51 

66 

39 

35 

51.5 

MIN 

35 

49 

51 

57 

44 

41 

33 

38 

39 

49 

49 

26 

19 

28 

41 

46 

62 

47 

39 

26 

25 

27 

29 

30 

26 

24 

26 

19 

13 

17 

31 

34.7 

NATCHEZ 

MAX 

57 

55 

63.2 

MIN 

28 

46 

49 

51 

57 

55 

39 

33 

45 

63 

60 

54 

29 

38 

43 

53 

58 

54 

41 

30 

24 

26 

41 

31 

25 

19 

42 

24 

16 

18 

40 

39.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 

66 

61 

52.6 

MIN 

33 

44 

47 

50 

45 

40 

27 

33 

45 

42 

42 

44 

19 

21 

39 

41 

50 

48 

44 

36 

24 

26 

30 

25 

27 

23 

31 

17 

10 

14 

37 

33.9 

ONEONTA 

MAX 

75 

55 

50 

43 

58 

50 

54.4 

MIN 

31 

37 

43 

50 

53 

42 

34 

35 

39 

43 

48 

54 

22 

26 

34 

44 

46 

50 

42 

34 

24 

24 

35 

25 

25 

19 

30 

18 

14 

13 

17 

33.9 

OPELIKA 

MAX 

74 

62 

57.2 

MIN 

30 

30 

39 

40 

44 

55 

34 

31 

37 

49 

55 

56 

35 

32 

34 

42 

42 

47 

46 

29 

25 

24 

25 

26 

26 

19 

19 

26 

17 

13 

13 

33.5 

OZARK  6  NNW 

78 

75*  77 

62 

60 

74 

55 

47 

53 

69 

75 

68 

71 

52 

65 

66 

43 

46 

68 

5  8 

46 

4 1 

46 

62.3 

MIN 

38 

40 

54 

47 

49 

59 

46 

34 

35 

50 

63 

67 

40 

40 

40 

46 

54 

53 

44 

33 

28 

30 

32 

26 

27 

25 

27 

28 

20 

23 

26 

39.5 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

MIN 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

62 

65 

72 

76 

74 

63 

62 

58 

58 

68 

67 

77 

71 

91 

45 

51 

50 

70 

65 

66 

49 

56 

60 

53 

37 

46 

56 

60 

43 

38 

48 

56.6 

MIN 

32 

37 

49 

50 

51 

56 

41 

37 

39 

50 

58 

59 

37 

35 

36 

44 

46 

46 

46 

33 

29 

29 

29 

27 

26 

23 

25 

28 

21 

21 

23 

37.5 

PRATTVILLE 

MAX 

67 

72 

73 

75 

63 

60 

65 

61 

66 

68 

72 

70 

61 

46 

60 

54 

62 

66 

64 

52 

51 

64 

55 

41 

46 

53 

68 

57 

37 

56 

48 

59.5 

MIN 

31 

40 

43 

45 

53 

54 

37 

35 

43 

61 

60 

61 

32 

36 

41 

43 

52 

64 

44 

33 

30 

26 

28 

27 

26 

23 

34 

26 

20 

18 

35 

38.5 

PUSHMATAHA 

MAX 

61 

71 

76 

77 

78 

60 

56 

59 

71 

62 

69 

65 

45 

47 

65 

68 

70 

55 

62 

46 

65 

65 

49 

41 

51 

61 

59 

41 

44 

56 

59.3 

MIN 

22 

30 

42 

47 

58 

49 

36 

35 

40 

55 

56 

56 

27 

27 

36 

45 

54 

50 

42 

31 

26 

25 

26 

29 

23 

21 

26 

24 

17 

20 

25 

35. » 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Contlnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1961 


Slalion 

Day  Of  Monlli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RED  SAY 

MAX 

29 

43 

54 

54 

46 

42 

34 

34 

36 

49 

49 

59 
49 

19 

35 
20 

32 

41 

50 

60 
46 

50 
46 

47 
34 

42 

28 

51 
26 

56 

29 

32 
20 

32 
26 

44 

27 

56 

32 

47 

20 

35 
15 

36 
15 

41 

20 

REDSTONE  ARSENAL 

HAX 

33 

47 

44 

73 
56 

43 

59 
35 

53 
28 

46 

35 

56 
40 

58 
48 

58 
51 

61 
29 

36 
21 

47 

26 

49 
40 

54 
46 

58 
46 

56 
46 

55 
39 

42 

33 

49 

31 

56 
33 

48 

28 

35 

27 

41 

23 

56 

21 

51 
27 

34 

20 

35 
15 

42 
15 

49 

36 

ROBERTSDALE  I  E 

HAX 

63 
32 

69 
44 

75 
54 

75 
50 

77 
51 

78 
54 

77 
49 

66 
42 

69 
42 

77 
68 

77 
65 

79 
70 

75 
37 

54 

36 

55 
46 

64 

52 

71 
62 

58 

45 

35 

30 

56 

30 

67 

35 

52 
28 

46 

27 

50 
25 

62 
28 

65 
29 

48 

24 

45 

25 

56 
26 

ROCKFORD 

HAX 

ROCK  MILLS 

HAX 

6A 

26 

70 
32 

76 
38 

74 
39 

48 

57 
48 

56 
31 

29 

43 

45 

53 

59 

31 

31 

51 
40 

51 
45 

52 
40 

50 

40 

37 

53 
23 

57 
22 

52 
26 

50 
25 

43 

26 

54 

16 

55 
22 

51 
25 

36 
17 

44 

13 

53 
28 

RUSSELLVILLE  2 

HAX 

56 

35 

63 
36 

62 
41 

72 
45 

63 
43 

58 
42 

61 
26 

52 
36 

36 

55 
44 

54 
48 

49 

19 

18 

46 

30 

51 
40 

58 
49 

48 

52 
47 

50 
39 

43 
21 

5  1 
27 

57 
26 

38 
28 

35 
26 

41 

21 

56 

27 

48 
16 

33 
9 

35 
8 

41 

10 

SAINT  BERNARD 

MAX 

61 
2* 

64 

32 

65 
43 

79 
45 

73 
54 

54 
43 

58 
33 

51 
35 

48 

36 

56 
45 

56 
48 

59 
54 

22 

22 

44 

34 

49 
42 

53 
46 

49 

44 

36 

41 

25 

51 
25 

57 
25 

41 

25 

35 
24 

40 

21 

56 

23 

49 
20 

33 
14 

35 
14 

41 
14 

SAND   MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 

60 
34 

67 
43 

72 
43 

71 
54 

47 

57 
42 

52 
33 

33 

47 
35 

59 
40 

51 

49 

22 

25 

48 

38 

47 
41 

49 
39 

46 

57 
43 

46 
34 

50 
25 

54 
29 

53 

30 

34 
24 

37 
26 

51 

22 

48 

35 

35 
19 

32 
13 

42 
16 

44 

31 

SCOTTS80RO 

HAX 

66 
29 

66 
31 

65 
43 

75 
44 

74 
54 

41 

59 
31 

52 
33 

35 

43 

46 

53 

23 

22 

47 

34 

49 
40 

49 
44 

41 

58 
48 

57 
37 

41 

24 

50 
23 

57 
23 

39 
27 

35 
29 

41 

19 

56 
19 

47 
19 

33 
12 

34 
14 

43 
14 

SEALE 

HAX 

67 
27 

73 
40 

78 
42 

77 
42 

63 
45 

50 

45 

32 

70 
48 

62 

60 

60 

36 

36 

51 
43 

52 
48 

69 
46 

57 

45 

31 

26 

24 

35 

26 

48 

27 

58 
19 

63 
40 

54 
29 

41 
16 

50 
14 

57 
27 

SELMA 

HAX 

69 
35 

74 
45 

73 
46 

51 

59 

57 

40 

38 

43 

64 

59 

56 

31 

37 

52 
43 

57 

50 

74 

55 

63 
55 

64 
46 

57 
35 

52 
29 

61 
31 

59 
42 

45 

31 

46 
29 

56 

26 

57 
40 

56 
27 

40 

22 

52 
21 

50 
39 

SYLACAUGA   *  NE 

HAX 

65 
29 

40 

75 
42 

74 
49 

54 

49 

14 

31 

44 

45 

56 

54 

30 

30 

53 
43 

53 
49 

57 
50 

68 
54 

62 
41 

49 
36 

55 
24 

60 
24 

54 

39 

39 

28 

45 

30 

56 

20 

59 

33 

42 

22 

38 

18 

46 

14 

49 

37 

TALLADEGA 

HAX 

63 
31 

70 
40 

75 
43 

74 

50 

63 
51 

54 
45 

32 

31 

41 

42 

56 

52 

28 

29 

52 
42 

52 
46 

55 

50 

51 

41 

34 

23 

24 

36 

38 

26 

41 

30 

55 
19 

54 

31 

41 
19 

36 
13 

44 

13 

45 

35 

TMOMASVILLE 

MAX 

60 
29 

69 
44 

73 
50 

75 
53 

75 
59 

65 
54 

59 
39 

59 

36 

55 
39 

70 
54 

57 

64 

27 

26 

49 

36 

57 
47 

67 
55 

72 
52 

55 
46 

62 
31 

48 

26 

52 
26 

62 
35 

46 

31 

41 

26 

45 

25 

57 
26 

59 
24 

41 

16 

41 

19 

55 

25 

THORSBV   EXP  STATION 

MAX 

67 
35 

73 
46 

74 
47 

73 
53 

65 

53 

55 
48 

38 

50 

37 

41 

46 

46 

53 

26 

32 

50 
32 

49 
47 

54 
49 

67 

50 

60 
46 

53 
32 

54 

27 

60 
25 

55 
36 

36 
26 

43 

25 

55 

23 

55 
39 

52 
23 

37 
16 

46 
19 

45 
35 

TROV 

HAX 

70 
40 

76 
52 

76 
55 

75 
52 

68 
55 

68 

55 

62 
44 

59 
36 

50 

65 

63 

60 

35 

36 

52 
44 

56 
51 

75 
54 

71 
56 

69 
46 

54 

33 

56 

28 

62 

35 

55 
39 

40 
26 

46 
28 

57 
26 

60 
40 

54 
27 

43 

20 

53 
24 

49 

37 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 
32 

73 
43 

75 
42 

76 
56 

49 

56 
42 

57 
35 

39 

46 

51 

57 

33 

27 

35 

51 
44 

57 
51 

61 
58 

61 
47 

57 
44 

45 

31 

51 
26 

59 
28 

53 
33 

36 

33 

45 
27 

55 
24 

53 
32 

36 
24 

39 
19 

50 
17 

47 
41 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

HAX 

60 
33 

66 
37 

72 
43 

75 
42 

76 

55 

56 
45 

56 
34 

57 

33 

55 
38 

66 
48 

43 

47 

24 

42 
27 

46 
36 

55 
43 

60 
50 

63 
50 

55 
50 

57 
33 

46 
26 

59 
27 

60 
26 

45 

30 

39 
28 

46 

23 

55 
27 

58 
23 

38 
17 

39 
17 

51 
19 

TUSXEGEE  2 

HAX 

67 
36 

72 
47 

75 
47 

71 
49 

66 
51 

63 
53 

59 
36 

56 
36 

46 

62 

61 

60 

33 

35 

51 
42 

53 
51 

66 
49 

54 

44 

56 
32 

53 
26 

61 
29 

52 
42 

43 
25 

47 
28 

56 
25 

59 
36 

52 
26 

36 
19 

49 
16 

53 
35 

UNION  SPRINGS  5  S 

HAX 
MIN 

62 
33 

73 
38 

78 
45 

74 
45 

66 

51 

66 

56 

65 
43 

62 
35 

57 
41 

70 
52 

70 
54 

54 

71 
32 

32 

46 

39 

62 
46 

62 
50 

51 

41 

33 

27 

5 1 
32 

61 
24 

46 

26 

36 
26 

44 

20 

56 
29 

60 
26 

42 
18 

39 
17 

51 
32 

VALLEY  MEAD 

MAX 
HIN 

58 
26 

56 
35 

65 
42 

72 
44 

70 
53 

55 
42 

60 

25 

50 
27 

48 

32 

56 
40 

46 

53. 

24 

23 

45 
34 

51 
38 

51 
42 

46 

40 

35 

21 

54 
22 

56 
22 

25 

34 
28 

40 
17 

54 

18 

48 
16 

32 
10 

32 
10 

43 
10 

VERNON 

HAX 
HIN 

61 

23 

69 
34 

70 

76 

58 

56 

54 

65 

58 

62 

60 

42 

44 

33 

52 
43 

61 
51 

62 
48 

53 
46 

53 
30 

49 

26 

55 
28 

61 
28 

44 

31 

38 
28 

46 

24 

59 
25 

51 
20 

41 

15 

41 
15 

45 
16 

WATERLOO 

HAX 
HIN 

55 
24 

54 

30 

56 
42 

75 
48 

72 
46 

49 
40 

60 
27 

52 
26 

47 
18 

57 
36 

55 
49 

60 
48 

54 

17 

36 
19 

46 

33 

44 

33 

52 
40 

58 
46 

50 
48 

46 

33 

43 
18 

51 
22 

59 

23 

50 
29 

45 

26 

49 
25 

56 
29 

37 
17 

36 
9 

42 

15 

52 
32 

KHATLEY 
. 

HAX 
MIN 

74 

30 

77 
40 

79 
48 

78 
47 

72 
52 

66 
56 

63 
36 

55 
35 

72 
45 

71 
64 

75 
53 

76 
54 

54 

29 

45 

38 

54 
43 

63 
53 

75 
59 

74 
53 

66 
44 

59 
31 

58 
26 

66 

27 

60 
39 

54 

32 

50 
25 

60 
20 

62 
41 

58 
29 

45 

17 

62 
19 

EVAPORATION  AND  WIND 


EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
AIRnOPE  2  NE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


Day  of  month 


92 
.03 


15    16     17  18 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 


o  0_£ 


.20 
41 


81.68 
892 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  179  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
DECEMBER  1961 


ANNISTON  FAA  AIRPORT 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  4  SW 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 
BRIDGEPORT  2  W 
CENTRE  5  SW 
DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


HAMILTON 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MADISON 
MOULTON  2 
NEW  MARKET  2 
ONEONTA 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  STATE  FARM 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  OX  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


1234S6789  10 


See  reference  notes  following  Station  Indeic. 
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CLiMATOLOGICAL  DATA 


ALABA^M 
DELAYED  DATA 


Temperaturo 


Station 

.  1 
**  o 

<  s 

Av0rag« 

Minimum 

< 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Meant 

s 

X 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Oayl 

No.  of  Doyi 

1 

Departure 

E  E 

Grealeit  Doy 

o 

Sko 

w.  Sleet 

No.  of  Ooyi 

Max. 

MIn. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Ground 

Dole 

.  1 0  or  More 

« 

1 

s 

1 

o 
o 

S  < 

S  J 

B  t 

II  ikic  loci 

SAINT  BERNARD 

61. CM 

4.8 

5 

53 

18 

12 

5 

0 

0 

0 

1.56 

2 1 

.0 

0 

8 

2 

1 

JULY  1961 

ASHLAND 

86.5 

64.0 

75.3 

92 

29+ 

57 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

4.66 

1.04 

13 

.0 

0 

11 

3 

1 

AUGUST  1961 

ASHLAND 

85.2 

64.6 

74.9 

92 

29 

58 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

3.87 

1.92 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

NOVEMBER  1961 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

66.0 

42  .A 

54.2 

1.4 

85 

3+ 

23 

30 

337 

0 

0 

7 

0 

5.90 

2.27 

1.97 

23 

.0 

0 

6 

5 

2 

Precipilolion 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

JUNE  1961 
SAINT  BERNARD 

.02 

.02 

.01 

.17 

.22 

.12 

.40 

.01 

.01 

.19 

T 

T 

.13 

1.56 

.01 

.02 

.78 

3.65 

JULY  1961 

ASHLAND 
VELVIN 

.15 

.22 

.3S 

.20 

.94 

.77 
.74 

.39 
.17 

1.04 
.37 

.38 

.10 

.14 

.13 

.32 

.05 

.18 

.82 

.05 

.42 

T 

4.66 

3.30 

AUGUST  1961 
ASHLAKD 

BlNGHAy  UOUKTAIN 

.81 

T 

.05 

T 

.67 

T 
1.80 

.04 
.02 

T 

.05 

.29 

T 

.36 

.16 

.01 
.60 

T 

.02 

.13 

.11 

T 

1.92 

3.87 
3.17 

SEPTOfflBR  1961 
BINCHAH  yOVNTAIH 

s.eo 

.29 

.24 

8.13 

NOVQIBER  1961 
BIKCHAll  MOUNTAIK 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAll 

.55 

.58 
.74 

.05 
1.02 

.03 

.79 

.09 

.94 

• 

1.97 

2.87 
.32 

4.05 
5.90 

See  Reference  Notei  Following  Slotion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  alabam. 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE' 1961 

SAINT  BERNARD 

UAX 

86 

88 

90 

91 

90 

83 

88 

87 

88 

87 

90 

90 

89 

87 

85 

63 

65 

78 

80 

66 

73 

80 

79 

84 

83 

73 

83 

85 

87 

82.7 

lilN 

S4 

54 

64 

65 

64 

59 

63 

66 

66 

65 

64 

66 

68 

68 

55 

56 

53 

54 

64 

62 

59 

56 

59 

63 

61 

57 

56 

63 

65 

61.0 

JULT  1961 

ASHLAMD 

UAX 

90 

88 

87 

88 

90 

90 

85 

85 

86 

87 

80 

82 

87 

88 

88 

90 

89 

89 

91 

89 

89 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

88.5 

HIN 

62 

62 

64 

60 

57 

61 

62 

61 

63 

61 

61 

63 

65 

67 

65 

66 

65 

65 

66 

63 

65 

66 

68 

67 

65 

67 

65 

65 

66 

66 

65 

64.0 

AUGUST  1961 

ASHLAND 

UAX 

89 

88 

90 

86 

88 

85 

77 

80 

87 

87 

88 

89 

88 

87 

82 

86 

86 

85 

85 

82 

81 

83 

83 

78 

78 

76 

87 

91 

92 

90 

88 

85.2 

UIN 

68 

70 

68 

69 

60 

69 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

62 

67 

65 

60 

59 

62 

58 

60 

60 

61 

64 

65 

65 

63 

64 

67 

67 

69 

64.6 

NOVEUBER  1961 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

lUX 

85 

80 

85 

74 

61 

77 

59 

66 

59 

60 

61 

69 

78 

70 

72 

74 

70 

54 

53 

57 

55 

57 

69 

59 

85 

71 

70 

65 

54 

50 

66.0 

UIN 

55 

59 

64 

51 

S3 

52 

40 

36 

26 

28 

28 

45 

49 

59 

60 

56 

46 

39 

43 

40 

31 

34 

43 

36 

32 

36 

40 

41 

28 

23 

42.4 

Total  Precipitation  and  Departure  Table  (Annua 
SlOGomb 


Cllmatological  Data  Table: 
Camden  3  NW 


Daily  Precipitation  Table: 
Camden  3  KW 


Daily  Temperature  Table 
Camden  3  NW 


Cllmatological  Data  Table: 
Ashland 


Haleyville 


Dally  Temperature  Table: 
Ashland 


CORRECTIONS 
ANNUAL:  1957 


MARCH  THROUGH  SEPTEMBER  1961 


MO.VTH:     MAY  1961 


Haleyville 


Total  precipitation  should  be  43.43. 


Data  published  under  the  name  of  Camden 
3  NNW  should  have  been  Camden  3  KW. 


Data  published  under  the  name  of  Camden 
3  NNW  should  have  been  Camden  3  Nff. 


Data  published  under  the  name  of  Camden 
3  NNW  should  have  been  Camden  3  NW. 


Average  maximum  temperature  should  be  80.1. 
Average  temperature  should  be  66.6.  Highest 
temperature  and  date,  88  on  31+,     No.  of 
days  with  maximum  temperature  90°  or  above 
should  be  0. 

Correct  as  follows :     average  maximum ,  77.5; 
average  t emperature,  65 . 1 ;   highest  tempera- 
ture and  date,  86  on  8;   total  degree  days, 
79;  no.  of  days  with  maximum  temperature 
90"  or  above  should  be  0. 


Maximum  temperature  on  22Qd  should  be  88. 


Maximum  temperature  on  the  12th  should  be 
75^ 


Cllmatological  Data  Table: 
Livingston 


Daily  Temperature  Table: 
Livingston 


Cllmatological  Data  Table: 
Atmore  State  Farm 


Daily  Precipitation  Table: 
Atmore  State  Farm 


Cllmatological  Data  Table: 
Hamilton 


Daily  Precipitation  Table: 
Hamilton 


Marlon  1  N 


Evaporation  and  Wind  Table: 

Demopolls  Lock  and  Dam 


SEPTEMBER  1961 


MONTH:     NOVEMBER  1961 


Average  maximum  temperature  should  be  86.4. 
No.  of  days  with  maximum  temperature  90" 
or  above  should  be  18. 


Maximum  temperature  on  30th  should  be  91. 


Total  precipitation  should  be  missing.  No. 
of  days  with  precipitation  .10  or  more 
missing.     Coastal  Plain  Division  average 
precipitation  should  be  3.19,  departure 
from  long-term  average  -  0.70. 


Amount  on  the  14th  should  be  missing. 


Monthly  precipitation  total  should  be  9.25. 
No.  of  days  with  precipitation  .10  or  more, 
10.  Upper  Plains  Division  average  precipi- 
tation should  be  5,54,  departure  from  long- 
term  average  +  2.04, 


Amount  on  the  16th  should  be  0. 


Amount  on  the  24th  should  be  0.  Monthly 
total  5.58. 


Evaporation  on  30th  should  be  .03. 
total  2.41. 


See  retereace  oote*  following  StAtion  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
DECEMBER  1961 


^2"  tnnouKB  WB  AP,  T«nn, 


Burnifville  Subst*,  Uls^.Q 


ALABAMA 


USCOm-WB-A; 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
DECEMBER  1961 


42! 


Corloth,  Miss. 
Burnsvllle  Substa,   Hiss. Q 


Youngs  Sto 


Shoemaker  Spr 
Ison  Dam  p  ^ 

■r-^O-Wheeier  Dam 

AP      Belle  Mtna  2  H-Q-  t-O 
•  Madlso 
hop  I  (H_rM>*    •  [  Decatur 

[  Decatur  4'J50 

RuBsellvllle   Russellvtlle  2 


Uuscle  Shoals  FA1 

..sJp  NORTHERN 


Florence-O-  o 
lant 


Red; 

O    I  Rue.ellvllle   Russell'vllle  2  "j"    '      Decatur  Subita' 

B.l.ont,  »l.s.  f  iBelgieen    GO-'       OKe.burg  2  NE  |  .         ^rv  I 

jj.  "oQnoniV          Danville     ^^^^^^f~^^^       „       South  Hill  ,    ^„     *  i 

I  I  1  O  ;  O  f',.rff?Tf     Center  ciove      ^  45°  ;     0|  f">  I 

I  Hodges  Addison  Central  Twr  FaJ«^Ule  q   |  -Viuntersy llle  Evap  *»  I 

/  h-0  ,  1  4  Gua^ej^vllle  -Q^^  ^  p  j        .,^„,  „,  I 

•  I  Haleyvllle  !  ^  TnTSTVuuTsEO-  '    I        t°"     ^  „  •< .       .,,  S 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Rome  WB  AP,  Ga. 


O  Colllnsvllle 
*7  ot'e«s'»"'8 


Brooksvllle  Exp.  Sta. .  u 


-o- 

Klpllng.  M 


Crandall  12  N.  Ml 


,—itl>- Domopolls  Lock  &  Dam  O  Suttle  %^ 

/     ^        I  I   Marion  Junction  2  NE  Prattville  Thurlo^.  Da 

„„.o„.o.„o  r         ^  y-.-ne  w.^.>^,, 

jf         ^  po^PRAIRIE 

•  /  I  •  ^"•Millers  Ferry  " 

7  ■^•^•♦^^■••"p^  Camden  3  NN 


f Goat  Rock,  Ca 



I    Ph.  ,    -   iTif    2  NNwQ  Columbus,  Ga 


O     •     O    Pracipitation  only 

(D  Precipitation,  storage 

O  -O^   Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporotion 

Type  of  gage:      O    Nan  -  recording , 
•  Recording ,       t>    Botti  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  ovoilobiHty  of 
more  detailed  meteorological  data 


USCOMM-WB-Ashev 1  lie,    N.  C. 


isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  f'""" J^^°':^^';„^"^f *f  J^^^^^L 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data."  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

as 
5 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

6 

c 

AeeEVILLC  1  NNW 

MENRY 

31  39 

489 

7A 

c 

JOHN  S.  RKHBURG 

00«3 

3*  13 

•7  11 

c 

PALMER  GOOSEY 

ADDISON  CEMTRAL  TOHfR 

0071 

LAWRENCE 

)*  29 

87  19 

990 

7A 

TVA-93 

ALBERTA 

WILCOX 

32  1* 

179 

8A 

SIDNEY  J>  HAROVt  Sfi* 

ALSERTVILLE  2  $E 

MARSHALL 

)*  14 

1140 

9A 

JESSE  M*  CULP 

01«) 

Tallapoosa 

32  99 

9P 

9P 

H 

DOUOLAS  M.  SANFORD 

alicevillc 

01TB 

PICKENS 

3)  07 

«e  07 

140 

7A 

7A 

** 

MRS.  CHERRY  J.  hERNDON 

ANDALUSIA   1  HV 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNI^TON  fkA  AP 

CALHOUN 

33  39 

999 

D 

FEO.   AVIATION  AGENCY 

ARLET  }  S 

WINSTON 

34  04 

900 

7A 

ASKLAND 

0S6« 

CLAY 

33  16 

1060 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  OUECN 

03T7 

33  91 

86  20 

7A 

JOHN  T(  SWINDALL 

ATHENS 

0)«0 

LIMESTONE 

86  99 

709 

A 

ATHENS  2 

0399 

LIMESTONE 

12   3*  *e 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJNW 

ATMORf  STATf  FARM 

0*02 

31  10 

300 

kP 

ATMORE  STATE  FARM 

R 

0*22 

LEE 

32  3* 

730 

BA 

SA 

H 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

AuaURN  ARS  to 

0*27 

LEE 

32  36 

89  29 

700 

c 

AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

AUTAUCAVlLLC  S  N 

0*40 

AUTAUGA 

)2  28 

86  *1 

kA 

J*  Ba  NE IGhBORS 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAH 

TUSCALOOSA 

)3  29 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAV  MIKETTE 

09*3 

BALDWIN 

30  93 

87  47 

268 

GROVER  W*  WOODWARD 

BELSRCEN 

0631 

FRANKLIN 

B1  92 

7A 

fiELLE  NINA  2  N 

0A»; 

LIMESTONE 

3*  42 

B6  93 

600 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

«RRT 

0740 

FAYETTE 

33  40 

•  T  36 

*92 

J.  ** 

MISS  CLARA  R,  OLIVE 

BESSEMER  *  SW 

0797 

JEFFERSON 

35  22 

9)3 

6P 

6A 

JAMES  e>  HC  CRAVY 

BETMLEMEM 

0776 

MADISON 

3*  99 

879 

7A 

TVA-797 

0790 

MARION 

34  10 

88  07 

c 

OSCAR  W>  LOCKRIDGE 

BILLlNGSLEV  1  SE 

0S23 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

eiNCHAN  MOUNTAIN 

0S26  JACKSON 

86  17 

16*0 

A 

eiRMtNaHAH  VB  AP 

0131 

JEFFERSON 

33  3* 

610 

M 

D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

B 1 SHO» 

OBS* 

COLBERT 

34  39 

470 

TVA-42 

brantlcv 

0f97 

MARSHALL 

34  1) 

86  10 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

1069 

CRENSHAW 

31  39 

86  16 

27* 

8A 

•A 

R>  £•  HENDERSON 

BREmTON  3  SSE 

108<> 

ESCAMBIA 

31  0* 

87  03 

89 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDCEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

12 

3*  96 

89  *9 

660 

9P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK WOOD 

11*3 

TUSCALOOSA 

33  16 

609 

7A 

MRS.  WILLIE  H.  STVRON 

flRUNOIDGf 

1170 

PIKE 

31  43 

B9  49 

TA 

MtLOREO  P.  WMITTINGTON 

CALERA  2  Sm 

12BB 

SMELflY 

33  09 

86  46 

9*0 

9P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN    3  NM 

1301 

WILCOX 

32  02 

87  20 

229 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1)19 

CLARKE 

13 

31  99 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL  2  NH 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HiLL 

1377 

WALKER 

33  54 

87  32 

7A 

FLOYD  J.  GARR I  SON 

CENTER  GROVt 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  )B 

780 

TVA-66 

CENTRE  »  SW 

1912 

CHEROKEE 

34  06 

89  49 

620 

7A 

DON  R.  WATSON 

centreville 

1920 

BIBB 

32  97 

230 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

CmaTOm 

1966 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  19 

195 

CHAS.  C.  SMITH 

1619 

TALLADEGA 

33  n 

86  21 

ALABAMA   POWER  CO. 

Chiloersbufio  htr  Plant 

1620 

TALLADEGA 

3?  17 

86  20 

41B 

9P 

9P 

CI TY  WATER  Plant 

CITRONELLE 

MOBILE 

31  09 

S8  14 

331 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690  iMONROE 

31  32 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEN 

CLANTOM 

169* 

CHILTON 

32  91 

980 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1729  iBARBOUR 

31  94 

61  9 

9P 

9P 

H 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 

COOEN 

1S03  MOBILE 

30  21 

8«  1) 

12 

9P 

5P 

ACNES  C.  CHRISTENSEN 

COfFEE  SPRINGS  2  Nw 

1807 

GENEVA 

9  ;  31  11 

69  96 

290 

6A 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

[819 

COLBERT 

12     3*  44 

470 

7A 

TVA-*62 

COLLINSVILLC 

OE  KALfl 

34  19 

7)* 

7A 

a.  W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

186^ 

HOUSTON 

31  17 

89  06 

7A 

ROBERT  E.  ROPPIE 

CORDOVA 

1940  TALKER 

33  *6 

87  11 

))4 

8A 

HRS>  C>  ORESHAH 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

7A 

CUBA 

2079 

SUHTEft 

32  26 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119  iTAtLAPOOSA 

LI 

32  *9 

780 

7A 

WILLIAM  L<  SARTlETT 

OADEVIllC  2 

2124 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  46 

c 

H,  CLAY  PLESS 

»ANCT  4  H 

2141 

PICKENS 

33  0* 

88  IT 

207 

6P 

MRS.  C.  0>  WEEKS 

DANVILLE 

2149 

12  1  3*  29 

87  09 

7A 

SATTOK 

2iaB 

MARENGO 

13  1  32  21 

220 

7A 

JAMES  Ht  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  39 

980 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  99 

7A 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

3*  36 

86  98 

988 

8A 

TVA-611 

DELTA 

2239 

CLAY 

33  26 

89  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DCHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2249  MARENGO 

t) 

32  31 

100 

8A 

CORPS  OE  ENGINEERS 

XtTHAN   FAA  AIRPORT 

2  372  IhOUSTON 

31  14 

321 

MID 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

2377  IHOUSTON 

31  17 

89  2* 

c 

WU9LE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

CLBA 

29T7 

COFFEE 

10 

31  29 

86  04 

199 

7A 

HERBERT  S>  WHATLEY 

Clkmont 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  93 

768 

7A 

TVA-740 

elroo 

26)2 

TUSCALOOSA 

13 

33  19 

292 

TA 

K*  V>  BERRY 

2670 

COFFEE 

31  19 

89  91 

9P 

5P 

H 

RADIO  STATION  HIRB 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  93 

89  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

EVERGREEN 

2791 

CONECUH 

31  26 

86  98 

227 

MRS*  WONNIE  R*  ASHCRAFT 

FAIRMOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

30  33 

123 

9P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWEO 

2832 

COVINGTON 

31  06 

232 

SA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVI LLE 

2840 

12 

3*  22 

7A 

7A 

H 

MRS.  MINNIE  L.EE  CROW 

Palls  city  blk  pono  twr 

2848 

WINSTON 

2  1  34  0* 

87  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

Wyette 

2867 

KADI  SON 

12  1  34  34 

86  34 

972 

7A 

TVA-976 

2883 

FAYETTE 

13     33  41 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

'LAT  ROCK 

2949 

JACKSON 

12 

3*  46 

7A 

TVA-3e7 

FORT  DEPOSIT 

)024 

LOWNDES 

31  59 

480 

7A 

RALPH  MC  GOUGm 

FORT  MORGAN 

30)9 

BALDWIN 

30  1* 

88  01 

ep 

BP 

C  H 

VORT  PAYNE 

30*3 

DE  KALB 

3*  27 

89  43 

934 

8A 

FRISCO  CITY 

3109 

MONROE 

31  26 

eA 

MRS.  NELIA  MCKEN2IE 

GADSDEN 

3191 

ETOWAH 

34  01 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN   GAS  PLANT 

319* 

E  TOWAH 

34  01 

969 

6P 

7A 

H 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

88  09 

7A 

7A 

** 

MACK  Cm  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

86  49 

900 

BA 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GARTH 

3219 

JACKSON 

12 

690 

7A 

GENEVA 

3295 

GENEVA 

9  1  31  02 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

BUTLER 

6  1  K  38 

29) 

TA 

JAMES  G.  HARRIS 

GILBERTOMN 

3)08  CHOCTAW 

13     31  93 

88  20 

6P 

6P 

GORCAS 

3430 

WALKER 

2     )3  39 

87  1) 

300 

ALABAMA    POWER  CO. 

6REEN  SAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3911 

HALE 

32  42 

220 

P 

N.  HANNER  COBBS 

3919 

BUTLER 

31  90 

4*4 

9P 

SA 

H 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

392* 

BUTLER 

31  90 

88  38 

C 

L.  RAYMOND  8OOIFOR0 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

7A 

jlLBERT  w.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3973 

MARSHALL 

12 

34  20 

978 

*P 

lADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVlLLE  TVA 

3971 

MARSHALL 

12 

34  22 

8A 

GUNTERSVILLE  DAM 

3983 

MARSHALL 

12 

34  26 

611 

9A 

MAlEYVILLE 

3620  IwiNSTON 

)*  1* 

B7  37 

6A 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

36*4 

MARION 

1) 

34  08 

•  7  99 

7A 

HARRISBURG  CahaBA  TOhER 

3*97 

PERRY 

32  48 

87  U 

8A 

j!  S^^OREST  SERVICE 

MAVNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

)2  11 

86  36 

7A 

MRS.  J.  W.  DOSWELL 

XADLANO 

3761 

HENRY 

)1  21 

89  20 

370 

TA 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

37Ti 

CLEBURNE 

11 

33  39 

89  >6 

8A 

SA 

J] 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

1816 

CRENSHAW 

31  97 

86  19 

7A 

7A 

.UKE  JORDAN 

MIGMTOWtR 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

89  24 

8A 

MOOCES 

3899 

FRANKLIN 

1)1  3*  20 

87  96 

•*9 

FRANK  L.  MAYNES 

MUNtSVILLE  SU8ST* 

*060  MADISON 

12  1  3*  43 

86  39 

611 

9A 

TVA-65 

MJNTSVILLE  «B  AP 

*06* 

MADISON 

12     34  41 

86  19 

609 

HID 

M 

D 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

MUSTLCVILLE 

*0«9 

MARSHALL 

12  1  34  19 

86  10 

999 

TA 

TvA-76) 

MYTO* 

4099 

JACKSON 

12  '   34  49 

86  07 

1619 

7A 

TVA-T8 

lOCR 

*115 

DE  KALfl 

12  1  34  4> 

89  *1 

19*0 

7A 

TVA-7*5 

JACKSO** 

♦  193 

CLARKE 

I)    3i  31 

87  93 

210 

7A 

c 

T.  M,  GAILLARO.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

T    35  »B 

89  *6 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *  N 

4226 

WALKER 

3  1  33  9* 

BT  1* 

929 

«P 

BP 

JAMES  A.  BRITAIN 

LJO^DAN  DAM 

4)06 

ELMORE 

7  1  32  37 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAfAYCTTE 

4902 

CHAMBERS 

*  1  32  94 

89  2* 

•  30 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  DRAIN 

ES 

Si 

LAY  DAM 

*«0) 

CHILTON 

•6  II 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

*«19 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

6)6 

TA 

LEESBURG 

*62T 

CHEROKEE 

3*  11 

89  46 

9B9 

TA 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER  13 

32  39 

88  11 

160 

TP 

TA 

LOCKHART 

*822 

COVINGTON  9 

•A 

•a 

'  * 

LOUISVILLE 

•SB* 

BARBOUR  9 

iA 

JOHN  S.  ARO 

HAD  1  SON 

*9T6 

MADISON  11 

34  42 

66  49 

97) 

«A 

*A 

H 

MARRY  R.   TAYLOR.  JR. 

MA6ELLA 

4996 

JEFFERSON  3 

33  30 

86  91 

69* 

TA 

HAGNOL 1  A 

9004  [MARENGO  1 

C 

MARION  1  N 

9108 

PERRY  2 

TA 

c 

MARION  JUNCTION 

9116 

DALLAS                I  3 

BA 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS  ) 

32  28 

67  1) 

200 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

91*0 

ELMORE  11 

52  40 

69  99 

))9 

8P 

6P 

6P 

JIAThEWS  1  S5W 

m;nTG0MERy  II 

TA 

MELVIN 

9394 

390 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

MERTi  PONOVILLE  TOWER 

9382 

BIBB  13 

T* 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

9397 

BULLOCK 

32  04 

•9  32 

490 

c 

MILLERS  FERRY 

1*17 

WILCOK 

32  06 

87  22 

78 

»A 

MILSTEAD 

MACON 

«A 

HINTER  3  NW 

9*49 

DALLAS 

TA 

TA 

HINTER  4  NW 

5*9* 

DALLAS 

c 

T.  E.  LlOE 

MITCHELL  DAM 

5469 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

«A 

MOBILE  WS  AIRPORT 

54  78 

MOBILE 

30  41 

66  15 

211 

MID 

C  MJ 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

8A 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

7A| 

MONTEVALLO 

5557 

SHELBY 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMtOY  MB  AP 

9950 

MONTGOMERY 

32  16 

86  2* 

195 

MID 

MID 

C  HJ 

HOULTON 

9625 

LAWRENCE 

34  29 

87  IT 

660 

6A 

c 

MOULTON  2 

9639 

LAWRENCE 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

MID 

^EO.  AVIATION  AGENCY 

976* 

9P 

TA 

H 

S.  »,  HELTON 

NEW  BftOCKTON 

9842 

COFFEE  9 

31  24 

69  96 

460 

c 

NEWBURG  2  NE 

98*7 

FRANKLIN  Il2 

3*  31 

87  34 

629 

7A 

NEW  MARKET 

9862 

MADISON  il2 

7A 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON  il2 

6P 

.     .  . 

9879 

DALE                     .  9 

7A 

BASCOM  N.  BROUN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT  2 

)3  97 

66  29 

880 

7A 

7A 

OPELIKA 

6129 

LEE  11 

32  )6 

89  23 

790 

BA 

RADIO  STATION  WJHO 

OBRVILLF 

6161 

DALLAS  1 

•A 

EDWARD  S*  WARREN 

6218 

DALE                     1  9 

JACOB  0.  BARNES 

6226 

JACKSON  12 

7A 

c 

TVA-69 

PALMERDALE  2  w 

62*6 

JEFFERSON         j  2 

33  *4 

86  41 

79$ 

7A 

PELL  CITY   I  NNE 

6329 

ST  CLAIB           1  7 

33  36 

86  16 

999 

TA 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY                j  3 

8A 

PETEBMAN 

6370 

HONBOE               1  1 

6398 

RUSSELL             ;  4 

BA 

8A 

0.  R.  MC  LEMORE 

pkkensville' 

6*14  IPICKENS  il) 

53  13 

88  16 

169 

7A 

6*60  k(ILCOK  1 

31  59 

67  36 

110 

TA 

MRS.  OELLA  l.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*68 

HONTCOHERY  6 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

plantebsville  2  SSE 

6908 

AUTAUGA  1 

7A 

Thomas  e.  fischer 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

7A 

TVA-699 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

32  28 

66  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GJN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  16 

66  19 

180 

t2N 

w.  E.  ELS6ERRY 

6719 

CHOClAW 

BA 

OE  KALB 

7A 

RED  Way 

6805 

FRANKLIN 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KlLBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6855 

MADISON 

34  39 

86  36 

573 

MID 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

REEORM 

PICKENS 

33  2) 

88  01 

230 

TA  t 

HRS.LOINE  V.  MULL  INS 

6937 

COVINGTON 

7A  { 

RUSSELL  FINLAY 

69*2 

COVINGTON 

c 

Alabama  electric  Co. 

ROBERTSOAlE  1  £ 

BALDWIN 

TA 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORO 

7020 

32  93 

86  13 

650 

6A 

6A  : 

BOCK  MILLS 

7025 

33  09 

89  18 

749 

JOHN  T.  BAIlEY 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

?A 

BUSSELLVILLE  2 

7151 

FRANKLIN 

7A 

RADIO  STATION  WWHR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN              1  2 

7A 

7A 

ST.  BEBNARD  COLLEGE 

SANO  MT  STATE  FARM 

7207 

DE  KALB  |12 

5*  17 

89  98 

1199 

6P 

6P 

SAYRC 

7282 

JEFFERSON  2 

53  43 

66  96 

30* 

TA 

4RS.  M.  H.  PR  I CHORE 

SC0TTS90R0 

JACKSON 

RADIO  STATION  WCR 1 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

7A 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

9P 

9P 

HOMER  D.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  29 

67  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

T460 

LIMESTONE 

3*  91 

87  12 

740 

7A 

SLOCOMB 

797t. 

GENEVA 

8A 

IRA  R.  SLAUGHTER 

7620 

WILCOX 

TA 

MRS.  EVA  P.  RAY 

suttle"""'" 

76  71 

DE  KALB 

7A 

TVA-79 

7963 

PERRY 

32  32 

67  11 

1*9 

TA 

J.  F.  SUTTLE*  JR. 

7968 

JACKSON 

34  53 

86  13 

669 

TA 

TVA-389 

5YLACAUGA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

6P 

CUT  WATER  PLANT 

8012 

DE  KALB 

7A 

TVA-386 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

6P 

C.  D.  WEAVER 

ThOMASVI llE 

81  7B 

CLARKE  115 

31  95 

87  44 

405 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

THOBSBY  1  SW 

S20* 

CHILTON 

32  54 

86  ** 

200 

C        , AUBURN  UNIVERSITY 

THOB  S6V  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

T HUB LOW  0AM 

8219 

ELMORE 

.ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8299 

MADISON 

34  94 

7A 

TVA- 506 

TRAFFORO 

8285 

JEFFERSON 

33  49 

86  *4 

470 

7A 

: 

WILLIAM  P.  DOSS 

8)23 

PIKE 

31  49 

69  99 

6P 

C  H 

THOMAS  J.  OILLARD 

Tuscaloosa  faa  ap 

8380 

TUSCALOOSA 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6389 

TUSCALOOSA 

7A 

7» 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

6403 

MACON 

32  26 

69  42 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

8438 

BULLOCK 

32  06 

89  48 

470 

8A 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

6446 

PERRY 

32  26 

67  31 

269 

TA 

JEPTHA  s.  BBANYON 

VALLEY  HEAD 

)4«9 

OE  KALB 

3*  34 

89  37 

1040 

7A 

7A 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

VEBNON 

LAMAR 

35  49 

88  08 

160 

7A 

7A 

C  H 

JOHN  8.  GUIN 

WAOLEY 

RANDOLPH 

33  08 

89  34 

640 

7A 

^ALABAMA  POWER  CO. 

1637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

6646 

ETOWAH 

3*  04 

66  19 

690 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

S673 

GREENE 

32  *7 

87  90 

110 

•  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

34  99 

88  04 

465 

8A 

BA 

^H 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

900 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

7A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

31  39 

67  43 

170 

9P 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE  '12 

34  47 

•7  21 

9A 

TVA-92 

IwlOOWS  CREEK  SIM  PLANT 

8956 

JACKSON  112 

34  93 

85  49 

629 

TA 

TVA-704-A 

WILSON  0AM 

8980 

COLBERT 

3*  48 

67  )7 

930 

9A 

TVA-4T1 

WINFIELO  2  SW 

8996 

FAYETTE 

33  99 

87  90 

468 

TA 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9105 

ELMORE 

32  34 

•9  94 

3)9 

ALABAMA  POWER  CO. 

YOUNGS  STORE 

9)90 

LAUDERDALE 

3*  97 

•7  9) 

790 

1 

TVA-621 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record , 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  havp  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  maV  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publlcatlo 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents.  ^ 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C, 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


ANNUAL  SUMMARY  1961 
Volume  67       No.  13 


ASHEVILLE:  1962 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


July 


August 


September 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
AUICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SM 

SANKKEAO  LOCK  AND  DAM 

BAY  MINETTE 
BELLE   MINA   2  N 
BESSEMER  t*  SW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BRANTLEY 

6REWT0N   3  SSE 
BRIDGEPORT    2  W 
CALERA   2  SW 
CAMDEN   3  NNU 
CAMDEN   3  NW 

CAMP  MILL  2  NW 
CENTRE   5  SW 
CENTREVILLE 
C HA TOM 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 
CLANTON 
CLAYTON 
COOEN 
DAYTON 

DECATUR 
OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTMAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 

EUFAULA 
EVERGREEN 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

FALKVILLE 

FAYETTE 
FLORENCE 
FORT  MORGAN 
FRISCO  CITY 
GAOSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVlLLc 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HUNTSVILLE   WS  AP 
JASPER   6  N 
LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MINTER    3  NW 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

ONEONTA 

OPELIKA 

OZARK   6  NNW 
PELL  CITY   1  NNE 
PHENIX  CITY    2  NNW 
PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   STATE   FARM  A  U 

SCOTTSBORO 

SEALE 

SELHA 

SYLACAUGA  i*  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

TROY 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIvEP  DAM 
TUSKEGEE  2 
UNION   SPRINGS   5  S 

VALLEY  HEAD 
VERNON 
WATERLOO 
WHATLEY 


35.0 
39*8 
37.8 


39.3  -lO.l 


37. IM 

38.6 

39.0 


35.7 
60.6 


i»1.3 
39.9 


48.7 

58.6  ! 
49.9 

52.0  I 

52.1  : 
53.8 

57.7  i 


41.2MI  -10.8 


47.3  ,  -  6.7 


46.8 
43.0  I 
37.6  , 

39.1 
42.9  i 
42.8  ' 

41.8     -  6.1 
.1      -  7.6 


42.9     -  8.7 


47.1MI 
54.0  I 
55.8 


48.8  : 
54. 8M' 
49. 6H 
50.1  I 


49. 6M 

47.4 

56.0 


54.6MI 
59.4  ' 
57.1m| 


53. OM' 
57.3Mi 
59,2  ' 


62.8  1  -  2.4 


60,2  ! 
56.0MI 
58.8MI 


70.3 
65.0 
67.0 

70.3 

66.0 
65.6 
68.6 
70.2 
67.6 

72.0 
66.5 
69.6M 


62.7  I  -  3.5 


68.5 
64.7 
73,6 


69,5 
69.6 
70.6 

64.6 
65,1 
64. 8M 
69.0 


66.2 

66. 9M 
72,3 
72.8 
■  4.5  68.7 
66. 5M 


65.3 

69.2 
65. 3M 
66.8 
70.0 
66.9 

65.3 


52.5     -  6,7 
56.2  I 
55.9 
61.1 


63.3 
65.2 
64.3. 


68.1 

70.5 
66.7 
66.8 
70,3 
68. 9M 

62.4 
67.0 
64,1 
69.4 


71. IW  -  5,4 
72.6 
75,  3M 
74.4 
73.1 


75. 5M 

77.4 

75,6 


74,4 
73,8 
71  .7 


76,4 
72.2 
74.9 


71.1 
74.3 
70,8 
71.0 


76. IM 
71. 7M 
73, OM 


72.6 
74.8 
73,7 

75.8 
73.8 
73.7 
76. IM 


79.4 
77,8 
77,4 


79.5 
76.5 
77.3 

79.6 

77.1 
76.6 
79.2 
76.5 
77.9 

79.6 
77.1 
77. 7M 
81.0 
79.2 

77.41 
78.6 
60, 8M 
75,8 
79,9 


75.8 
79.6 
76.6 


78.6 

76.3 
76.9 
78.7 
77.9 
77,1 

76.8 


78.6 
79.1 
75,4 
78. 6M 


79.1 
79.0 
76.1 


75.6 
75. 5M 
76.0 
78.0 


77. 6M 

76.0 

76.1 


75.9 

73.7 
75.4 
77.3 
73,0 
76.7 


77.2 
74.0 
73.8 


77.0 
73.9 
73.1 
74.1 
74.4 

76.7 
76.2 
74.7 


70,1 
74.0 
71.6 
75.3 


56. 2M 
59.8 
62. IM 


59.4 
66.  2M 
62.8 
61.8 


63.4 
64.9 
62.1 


68.0 
64.1 
60.9 


67. 5M 
63.1 
62.1 
65.1 


55. IM 
54. 9H 
59.0 
56.2 


60.8 
52. 7M 
55.1 
55.9 
58.3 

.4  59.1 
54.4 
55.8 

57.5 

55.8 
54.3 
.1  55.4 
57.6 
56.2 


59. 


60.7 
52.0 
60.1 


63.2 
56.7 
54.6 

54.5 
60.1 
57.1 
57.3 
59.6 


52.0 
50. 9M 
57.2 
59.8 


55. 7M 
60.6 


51.9 
54.2 
57.0 


60.4 
54. 5M 
56.0 

49.9 
52.1 
53.1 
51. 9M 
58.2 

56.4 
55.9 
55.2 
55.6 
56.0 

59.6 
55-5 
54.2 


46.3 
46.9 
49.9 


43.7 

47.  6M 

51.9 

50.5 

46.9 

52.9 


42.0M 

49.2 

43.9 


42.7 
49.4 
49.6 

47. 9M 
54.9 
54.2 


46.1 
49.0 
47. 4M 


See  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 
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T«bl0  l~Coabiiu«<l 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


lulir 


Augiut 


S«ptomb«i 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NOBTMERN  VALLEV 
APPALACHIAN  HOUNTAIN 
UPPER  PLAINS 
EASTERN  VALLEY 
PIEDMONT  PLATEAU 

PRA |R  IE 
COASTAL  PLAIN 
OULF 


37.7  -  9.9 
38.6  -  7.t 
39.1     -  9.7 


.  S3. 9 
55. i 


56.1     -  A. 9 
58.0  - 
57.7  !  - 
5«.0  1  - 


60.5     -  A.6 
61.3  I  -  <i.6 
.4     -  3.6 


6A.9 
65.0 
67.2 
66.4 
66.7 

69.4 
69.9 
72.5 


-  4. 

-  3.9 

-  4.9 


72.7  -  5.9 
75.5     -  4.5 


77.4 
77.1 
77.1 


-  2. 
2.4 

-  2. 

-  2. 
2.6 

-  1. 


53.3 
53.9 
55.5 
56.5 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  January,  February,  March 
and  December  issues  of  this  publication  for  1961, 


Sm  R»l«r*Dc«  NolM  FoUowing  Sutlon  \admx 
-  189  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


July 


September 


ALBERTA 

3 

64 

12 

58 

12 

15 

4 

50 

ALBERTVILLE   2  SE 

E2 

26 

-3 

58 

11 

28 

5 

67 

7 

60 

1 

18 

3 

79 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

30 

^* 

88 

1  « 

ALICEVILLE 

2* 

72 

12 

39 

9 

58 

3 

46 

ANOALUS I A   1  NW 

16 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

2 

21 

15 

90 

7 

88 

4 

59 

ARLEY    3  S 

2 

70 

12 

14 

8 

72 

4 

07 

ASHLAND 

58 

1* 

76 

27 

10 

ASHVILLE   «  W 

3 

59 

15 

59 

8 

77 

4 

78 

7 

52 

07 

E2 

45 

ATHENS  2 

E3 

09 

6 

92 

6 

91 

2 

70 

ATMORE   STATE  FARM 

61 

11 

15 

£9 

70 

6 

66 

AUBURN  3  SW 

89 

67 

61 

12 

70 

92 

56 

66 

AUTAUGAVILLE    3  N 

3, 

10 

14 

11 

11 

32 

5 

47 

8ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

3, 

02 

15 

22 

9 

35 

73 

BAY  HINETTE 

E6 

30 

6 

64 

11 

63 

7 

67 

BELGREEN 

2 

11 

6 

19 

10 

14 

2 

03 

BELLE  MINA  2  N 

^ 

91 

63 

46 

^ 

07 

BESSEMER  4  SW 

3 

18 

19 

14 

9 

66 

5 

00 

BETHLEHEM 

3 

26 

7 

31 

10 

04 

2 

76 

BILLINGSLEY   1  SE 

2 

76 

14 

92 

8 

84 

4 

75 

BINGHAM  MOUNTAIN 

3 

93 

9 

65 

10 

00 

2 

82 

BIRMINGHAM  WB  AP 

49 

67 

50 

22 

91 

*  • 

33 

B 1 SHOP 

2 

76 

7 

26 

12 

50 

2 

78 

BOAZ 

1 1 

39 

7 

69 

02 

BRANTLEY 

4 

34 

- 

63 

8 

63 

4 

08 

7 

74 

1 

46 

6 

24 

BREWTON  3  SSE 

5 

41 

61 

9 

42 

4 

87 

11 

6G 

5 

37 

6 

72 

BRIDGEPORT  2  W 

13 

76 

69 

16 

3 

59 

BROOK WOOD 

- 

89 

15 

97 

87 

5 

03 

BRUNDI DGE 

29 

35 

3 

99 

59 

53 

CALERA  2  SW 

2 

53 

-2 

68 

E16 

43 

10 

99 

9 

06 

2 

45 

4 

89 

CAMOEN   3  NNW 

3 

59 

14 

20 

■ 

C  A  MDE  N   3  N  W 

37 

CAMP  HILL  2  NW 

3 

70 

20 

CO 

10 

97 

5 

56 

CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 

3 

71 

11 

75 

10 

08 

3 

62 

CENTRE  5  SW 

3 

30 

13 

30 

6 

49 

3 

76 

CENTREV I LLE 

56 

76 

16 

66 

05 

10 

02 

23 

CHATOH 

91 

1 3 

55 

2-j 

CHILDERSBURG 

3 

16 

13 

97 

ElO 

1^ 

91 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

2 

63 

15 

53 

11 

29 

5 

19 

CITRONELLE 

5 

71 

84 

12 

15 

7 

77 

15 

85 

6 

94 

5 

10 

CLAIBORNE 

18 

09 

05 

07 

CLANTON 

3 

26 

-2 

00 

1 3 

92 

g 

59 

97 

43 

3 

69 

CLAYTON 

02 

91 

;iO 

12 

s 

£7 

55 

37 

7 

36 

CODEN 

5 

37 

6 

46 

6 

07 

5 

51 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

4 

38 

22 

5 

36 

79 

6 

49 

74 

11 

13 

COLBERT  STEAM  PLANT 

30 

96 

76 

COLLINS* ILLE 

33 

10 

55 

97 

19 

COLUMBIA  1  E 

95 

60 

. 

2E 

g 

CORDOVA 

2 

65 

15 

21 

10 

83 

3 

96 

COT TON TON 

3 

65 

6 

38 

5 

40 

6 

97 

CUBA 

76 

16 

05 

96 

^ 

63 

OADEVI LLE 

22 

74 

,  ^ 

19 

09 

10 

57 

25 

5 

66 

DANCY  4  N 

78 

-3 

11 

66 

98 

27 

3 

57 

DANVILLE 

2 

26 

9 

57 

6 

78 

5 

14 

DAYTON 

3 

00 

14 

28 

11 

65 

3 

15 

DECATUR 

38 

47 

96 

45 

68 

60 

DECATUR  <» 

2 

48 

76 

2 

17 

DECATUR  SU6STAT ION 

2 

40 

DELTA 

2 

25 

:13 

51 

6 

77 

5 

35 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

4 

23 

17 

02 

11 

13 

3 

26 

dothan  faa  airport 

26 

69 

56 

02 

® 

01 

DOUBLE  SPRINGS 

2 

45 

10 

56 

g 

65 

3 

92 

Elba 

75 

95 

2 

93 

g 

51 

66 

7 

75 

ELKMONT 

2 

99 

6 

71 

8 

39 

2 

69 

ELROD 

2 

88 

14 

41 

9 

70 

3 

19 

ENTERPR I SE 

06 

6 

43 

eufaula 

4 

00 

_ 

45 

7 

95 

3 

60 

E5 

99 

21 

7 

03 

EVERGREEN 

09 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

2 

95 

11 

68 

7 

91 

b 

15 

FAIRHOPE 

5 

05 

82 

14 

38 

10 

49 

5 

97 

33 

5 

20 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

E4 

69 

7 

43 

^ 

16 

9 

83 

falkville 

2 

62 

9 

35 

8 

50 

3 

50 

FALLS  CITY  BLK  POND  TW 

E2 

49 

12 

19 

9 

55 

40 

FARLEY 

2 

63 

8 

71 

7 

37 

3 

57 

FAYETTE 

3 

33 

13 

62 

9 

80 

3 

46 

Flat  rock 

^ 

25 

38 

3 

FLORENCE 

FORT  OEPOS I T 

3 

68 

19 

1 5 

74 

1 5 

FORT  MORGAN 

X 

30 

6 

05 

6 

22 

4 

15 

FORT  PAYNE 

2 

91 

8 

64 

6 

33 

3 

36 

FRISCO  CITY 

38 

16 

90 

12 

28 

78 

95 

GADSDEN 

3 

40 

-2 

73 

14 

10 

8 

25 

7 

77 

1 

56 

4 

07 

GADSDEN  GAS  PLANT 

20 

13 

54 

E4 

02 

GAINESVILLE 

3 

04 

12 

98 

8 

4? 

2 

57 

GARDEN  CITY 

2 

67 

14 

65 

6 

72 

3 

57 

GARTH 

3 

92 

10 

20 

10 

79 

3 

00 

GENEVA 

4 

69 

77 

5 

69 

1 

45 

6 

59 

72 

8 

30 

GEORGIANNA 

2 

34 

10 

90 

E7 

36 

5 

20 

GILBERTOWN 

2 

84 

16 

72 

17 

06 

2 

68 

GORGAS 

2 

37 

14 

25 

11 

.64 

4 

57 

GREEN  BAY 

4 

06 

7 

48 

a 

06 

8 

91 

GREENSBORO 

2 

81 

-2 

.11 

19 

18 

13 

.69 

11 

36 

79 

3 

.3 

GREENVILLE 

3 

77 

-1 

.09 

20 

.28 

15 

.33 

8 

95 

2 

.18 

5 

53 

GULF  SHORES  POST  OFFIC 

4 

60 

7 

42 

8 

.43 

3 

89 

GUNTERSVILLE 

1 

35 

E9 

.66 

E6 

.46 

63 

07 

GUNTERSVILLE  TVA 

2 

17 

9 

.29 

6 

00 

3 

41 

GUNTERSVILLE  DAM 

3 

06 

9 

45 

7 

.15 

3 

00 

HALEYVILLE 

3 

24 

E9 

.12 

8 

.54 

3 

.67 

HAMILTON 

2 

.71 

8 

.37 

6 

.65 

3 

.33 

HARRISBURG  CAHABA  TOW£ 

3 

26 

13 

.91 

8 

.87 

3 

31 

HAYNEVILLE 

E2 

.53 

13 

.35 

11 

.55 

5 

.!« 

3.50 
2.99 
3.2« 
4.81 


0.28 
4.1> 
2.39 
4.47 

3.23 
2.00 
5.98 
3.09 


6.27 
4.32 
4.11 


1.83 
El. 00 
5.46 
2.08 
6.34 

6.32 
6.13 
4.06 
1.09 
3.06 


5.65 
El. 781 
4.36 

7.00 
1.94 
1.92 


4.85 
E6.50 
10.57 
4.39 
4.99 

5,47 
8.41 
4.99 
4.97 
5.97 

5.54 


8.68 
8.97 
9.40 
8.10 

6.94 
6.73 
13.70 


5.90 
6.63 
3.85 
8.68 


5.19  2.04 

3.39 
4.81 
5.46 
4.80 


6.00 
5.90 
2.91 


10.21 
12.00 
14.10 


9.01 
7.55 
7.90 
6.75 
7.31 

6.77 
7.20 
8.09 
3.74 
8.89 


5.50  2.38 
5.35  1 
3.94 
E5.67 
5.78 


4.61 

7.46 
3.68 
3.08 
3.27 
4.66 

6.37 
3.35 
3.46 
10.90 
4.00 


10.15 
2.61 
3.21 


3.42 
8.68 
3.94 


8.25 
4.33 
12.79 


5.56 


E2.04I 

Sm  Reference  Notes  FoUowliig  Station  Index 


1  .86 
E3.03 
1.64 


3.66  1.91 


-2.45  El. 46 


1.80 
1.64 
1.07 


-1.75 
-1.98 
-1.44 


4.75 
E4.13 
3.24 


3.31 
5.43 
2.78 


3.39 
4.38 
9.20 
9.52 
4.22 

5.45 


5.90 
2.97 
3.25 
10.30 


5.87 
3.79 
4.51 
3,85 
2.08 

2.89 


6.62 
4.65 
3.82 


4.86 
6.85 
4.57 
3.81 

4.48 
5.69 
4.06 
E4.14 
4.14 

4.70 
6.73 
9.25 
3.86 
3.02 


12.52 
18.06 
;12,54 
18.50 

;il.40 
8.58 
12.17 
13.86 
16.98 

13.93 
11.58 
11.57 
9.80 
12.87 

16.41 

10.13 
10.10 
12.09 
10.46 

14.68 
10.02 
18.98 
12.01 
13.96 

11.07 
13.58 
5.04 


19,86 

15,24 
13,16 
12.39 
13.15 
11.94 

18.50 
14.18 
14,39 
12,46 
14,07 


.40 


12.27 

16.63 
96^12. 
12.00 
12.99 
10.79 

11  .08 
10,82 
13.76 
13.91 
6.43 

12.56 


8.13 

12.61 
13.98 
11.13 
13.04 
11.77 


10.04 
12,25 
11,47 
9,03 

13,91 
;13,33 
12,94 
12,74 
11,80 

6,67 
6,44 
15,64 
11,61 


11,15 
13,22 
13,63 


E61,36 
E59,46 

79,04 
E64,03 

77,70 

E60,23 
71.20 
64,70 
66.82 
71.98 

E71.85 
E57.18 
E56.93 
E84.47 
71.20 

74.54 
64.34 
E88.51 
61.57 
52.93 

80.63 
61.92 
71.72 
67.81 
76.48 

60.85 
65.06 
60.81 
79.10 
63.04 

77,14 
62,86 
E69,36 


75.02 
66,75 
68,78 
65,23 
68.16 

83.20 
E75.83 
80.22 
98.22 
80.34 

72.07 
£72.39 
72.83 
68.86 
58.68 

59.40 
56.42 
64.54 
54.27 
77.77 

75.12 
E59.43 
58.20 
78,68 
54,94 

55.21 
54.45 
£63,85 
79,95 
55.24 

63,85 
67,04 
59,16 
£58,04 
£63,53 

£66,82 


61,09 
£67,07 
63,23 
69,64 
52,40 


73,99 
64,59 
57,29 
79,56 

70,06 
£66,58 
66,01 
70,17 
70,48 

59,59 
£61,27 
8«,82 
69,03 
65,37 

80,29 
75,91 
59,23 
£57,69 
60,65 

63,55 
£71,07 
68,23 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


jADUUy 

Fabnuiy 

KUich 

April 

Juna 

July 

August 

September 

Octobet 

Novembei 

Decern  her 

Annuel 

Statioa 

s 
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b 

1 

c 

a 

Q 

■a 

a 

a 

o 

33 

> 

o 
•o 
S 

c 

1 
a 

£ 

• 

a 

o 

33 

• 

a 

33 
3 
0. 

i 

£ 

• 

o 
S 

• 

-31 

a 

e 

a 

1 

£ 

e 

a 

33 

3 
a 

£ 

e 

a, 
£ 

e 

33 
5 

a 
1 
£ 

e 

1 

1 

t 
i 

a 
1 
£. 

• 

Q 

a 
£ 

• 

£. 

a 

i 

£ 

Q 

• 

a 
1 

i 

• 

Q 

Ok 

i 

£ 

t 

• 

& 

tCAOUUlO 

HIGHLAND  HOME 
■4IGMT0WER 

1.79 

2. as 

-  .61 

9.63 
17.53 
13.78 
9.99 
6.82 

8.67 

6.10 
9.57 
10.47 
4.40 
9.69 

.26 

8.68 

6.53 
E5.56 
5.06 
2.67 

6.10 
6.96 
2.99 
6.20 
E6.27 

-.95 

5.02 
9.21 
7.9« 
3.66 
6.78 

3.09 

5.66 
E3.88 
6.05 
6.26 
2.39 

-2.87 

5.19 
E6.96 

6.57 
10.59 

6.67 

I 

.29 

2.72 
£2.66 
3.13 
2.99 
E  .96 

.32 

.00 
El. 66 
.16 
.51 
1.51 

-1.47 

1.58 

E3.00; 

6.22  2.76 

2.79 

9.1l| 

6.62 
12.35 
10.57 
12.10 
12.29 

5.21 

59.31 
E77.2« 
E76.32 

64.69 
E61.93 

19.81 

HUNTSVILLE  SU8STA 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MUSTlEVILLE 

HYTOP 

IDER 

2.S3 
1*74 
9.7« 
3.«2 
3.20 

8.31 
9.13 
10.11 
9.19 
8.91 

8.26 
6.69 
6.83 
8.62 
7.67 

2.43 
2.21 
6.04 
3.01 
3.66 

5.65 
6.68 
5.71 
5.75 
2.91 

6.65 
6.64 

5.22 
7.39 
7.99 

2.69 
2.16 
9.29 
3.62 
9.98 

2.89 
9.39 
2.92 
2.66 
1.06 

2.61 
.49 
3.17 
4.96 
3.15 

1.60j 
1.46' 
1.60 
1.02 
1.62' 

3.60f 
3.71 
4.38 
4.34 
4.35 

9.96 
12.17 
13.13 
12.69 
13.76 

55.26 
96.01 
67. 9< 
64.61 
63.66 

JACKSON 

JACKSONVILLE   2  SM 
JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 

E2.99 
1.77 
3.2« 
3.25 

13.28 
16.49 
19.20 
19.09 

6.69 
10.69 

9.99 
10.22 

6.96 
6.31 
6.66 

6.05 

2.87 
3.26 
2.61 
3.13 

6.37 
6.99 
5.53 
3.87 

2.67 
7.60 
6.36 
3.70 

1  .83 
2.96 
6.63 
6.69 

1.81 
.76 

2.09 
.90 

2.21 
1.31 
.26 
.15 

3.13 
6.90! 
3.45 
E2.40| 

12.98 
12.74 
16.45 
13.96 

E59.73 
73. IC 
60.61 

E7S.H 

LAY  DAM 
LEEDS 
LEESaURG 
LIVINGSTOH 
.OCKHART 

E3.00 
2.76 
3.39 
2.90 

«.9a 

-2.98 

11.92 
16.27 
13.30 
12.02 
4.96 

S.83 

E9.30 
9.66 
6.87 
10.66 
E6.49 

3 

.26 

6.05 
6.96 

6.29 
2.63 
6.81 

-  .63 

1.96 
3.37 
6.02 
1.79 
3.06 

.17 

11.60 
5.21 
5.80 
6.67 

12.55 

1.27 

2.93 
6.04 
6.26 
7.93 
8.28 

.11 

E3.83 
3.72 
1.26 
6.95 
9.37 

-I 

.39 

El  .99 
7.36 
2.74 
1.96 
3.38 

4.39 

.96 
2.09 
1.85 
2.58 

.00 

-  .75 

3.63 

3.58:  -  .16 
3.13 
6.45| 
3.62 

16.43 
13.31 
12.91 
13.66 
6.29 

7.42 

E73.62 
75.71 
63.60 
76. 6C 

E73.69 

19.80 

LOUISVILLE 
NAOISOM 

nagella 

NARION   1  N 

UR 1  ON  JUNC  T  1  OM 

».ot 

2.73 
2.92 
£6.09 
3.35 

-2.99 
-  .66 

8.29 
10.09 
17.88 
16.31 
16.70 

6.66 
11.06 

8.79 
7.92 
10.19 
10.69 
10.72 

1 
6 

.81 
.08 

7.71 
3.10 
6.74 
6.02 
3.71 

-1.31 
-1.03 

6.87 
9.67 
2.66 
.96 
1.82 

2.01 
-2.66 

6.96 
6.20 
6.64 
3.91 
11.29 

2.81 
.23 

3.69 
3.21 
5.76 
5.63 
3.36 

-1.72 
.30 

6.31 
2.77 
2.22 
6.66 
7.63 

2 

.93 
.26 

2.76 
2.73 
3.68 
2.98 
3.51 

-  .42 

-  .03 

.06 

1.52 
1.71 
.67 
.67 

-1.26 
-1.4, 

2.39 
6.45 
9.08 
9.58 
4.49 

.42 
2.61 

7.06 
11.12 
16.03 
11  .77 
17.31 

5.96 
6.52 

62.97 
61.33 
77.39 
E73.49 
82.50 

9.26 
21.01 

NARION  JUNCT ION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  SSW 
HELVIN 

HERT7    PONDVILLE  TOWER 

2.89 
2.16 
6.06 
3.66 

3.00 

-2.99 

16.56 

16.55 
16.65 
18.25 
14.67 

11.70 

10.71 
10.43 

8.84 
18.68 

9.46 

6 

.80 

3.19 
6.61 
5.26 
2.66 
3.60 

1  .39 

1.56 
3.90 
1.78 
1.86 
.67 

.16 

10.55 
6.28 
9.10 

16.66 
6.13 

.96 

3.69 
3.67 
6.10 
3.30 
3.75 

-1  .88 

5.60 
7.27 
10.27 
3.72 
2.19 

3 

.11 

2.02 
2.99 
2.31 
2.67 
3.63 

.04 

.66 

.13 
.06 
1.08 
.70 

-1.64 

4.17 
3.67 
3.93 
6.35 
9.11 

.61 

17.19 
15.36 
9.61 
13.00 
14.71 

10.21 

76.31 
76.44 
71.61 
91.09 
67.60 

26.27 

MILLERS  FERRT 
HILSTEAD 
NINTER   3  NH 
MITCHELL  DAM 
MOBILE   WB  AIRPORT 

3.30 
3.67 
3.97 

2. at 

6.16 

-  .99 
-1.13 

1.12 

16.07 
16.39 
12.91 
13.12 
6.61 

9.06 
13.69 

1.80 

13.66 
8.86 

13.99 
9.03 

10.39 

2 
2 

.82 
.73 

6.57 
6.98 

6.66 
6.11 
6.86 

-1.08 
1.81 

1.76 

6.67 
2.99 
1.60 
2.32 
6.62 

.55 

-  .68 

-  .02 

10.65 
3.05 
8.34 
6.90 

13. OT 

6.42 
-  .61 

6.98 

7.30 
6.29 
6.72 
3.26 
6.80 

1.5< 
-6.17 

3.31 
17.13 
1.98 
2.83 
5.69 

12 

.21 
.62 

1.76 
2.96 
2.96 
1.70 
6.63 

-1.31 
-  .11 

.85 

.70 
E  .21 
.21 
.48 
1.47 

-1.03 
-1.42 

-2.26 

6.93 
3.85 
6.18 
3.1  3 
5.57 

1.19 
.33 

1.50 

16.85 
11.13 
16.16 
16.80 
10.92 

10.78 
5.81 

9.51 

85.17 
E89.29 
75.06 
66.11 
82.73 

31.5  3 
33.29 

15.16 

MOBILE 
MONTE  SANG 
NONTE^ALLO 
KMTGOMERY  MB  AP 

6.69 
3.26 
3.63 

z.ie 

2.96 

-2.62 

6.18 
9.63 

18.23 
13.38 
4.59 

8.69 

8.96 
9.67 
9.19 
10.61 
6.76 

3 

.91 

8.20 
2.96 
6.38 
6.22 
2.16 

-  .59 

6.31 
6.71 
.96 
1.80 
3.68 

-1.66 

6.83 
10.39 
9.21 
5.10 
3.68 

.61 

3.28 
3.39 
4.57 
3.78 
2.87 

-1.98 

5.72 
3.51 
2.95 
6.92 
3.16 

2 

.17 

5.81 
5.38 
2.70 
2.08 
2.13 

-1.43 

.67 
2.59 
.95 
.08 
2.39 

-2.28 

6.91 
6.18 
6.15 
3.52 
9.09 

-  .63 

10.96 
12.35 
12.39 
11.35 
10.31 

6.81 

74.12 
73.82 
73.07 
46.82 
51.52 

11.16 

MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 
MATCMEZ 
NEtfSURG  2  NE 
MEW  MARKET 

1.79 
1.20 
3.33 
2.30 
2. 99 

4.82 
4.01 
16.37 
E7.80 
4.78 

4.78 
9.76 
11  .19 
7.60 
7.39 

2.06 
2.28 
5.72 
3.69 
2.78 

3.62 
3.72 
6.30 
3.96 
6.29 

3.13 
4.06/ 
9.24 
6.38 
8.92 

2.77 

3.91 
2.87 
2.36 

3.49 
6.28 
7.10 
3.89 
2.28 

1.62 
.07 
1.92 
1  .25 
4.95 

2.03 
2.18 
.78 
2.41 
1.72 

9.43 
9.99 
3.06 
6.51 
3.29 

11.36 
11  .00 
12.61 
11.04 
10.12 

50.64 
53.72 
77.75 
E59.50 
57.05 

NEW  MARKET  2 

NEVTON 

ONEOMTA 

OPELIKA 

3MVILLE 

2.02 
6.32 
2.63 
6.60 
2.02 

.30 

7.10 
6.68 

15.76 
:i5.25 
15.77 

.31 

8.01 
7.19 
8.81 
7.99 
11.76 

1 

93 

2.35 
7.62 
6.72 
6.28 
3.13 

9.11 

6.82 
3.66 
6.96 

2.61 
3.22 

-  .15 

9.39 
9.12 
6.60 
6.09 
10.10 

1.28 

2.59 

5.66 
3.77 
5.21 

1 .  35 

5.97 
10.32 
5.19 
3.67 
2.99 

.38 

1.56 
2.52 
3.97 
2.17 
3.06 

-1.67 

1.73 
.00 

1.87 
.25 
.65 

-1.08 

3.62 
1.63 
3.89 
2.89 
E3.48 

-1.26 

11.66 
5.06 
13.99 
12.02 
18.99 

.56 

40.38 
56.76 
77.71 
E69.95 
E61.14 

10.06 

aiAK.  6  NNU 
PAINT   ROCK   2  N 
PALMERDALE   2  W 
PELL  CITT   1  NNE 
PERRTV 1  llE 

6.63 
3.0t 

2.60 
E2.26 
3.99 

.21 

6.04 
8.74 
15.77 
E19.03 
16.60 

1.67 

9.92 
9.62 
9.61 
E8.36 
10.39 

36 

6.B3 
3.10 
4.51 
6.60 
3.55 

1.67 

3.26 
5.11 
2.62 
3.27 
1.60 

-  .99 

6.60 
9.65 
2.97 
5.67 
7.16 

1.96 

4.07 
2.63 
5.95 
2.66 
9.56 

-  .67 

7.06 

3.52 
2.38 
3.09 

1.91 
9.12 
3.61 
7.63 
2.69 

-2.30 

7 

1.65 
1.28 
1.78 
.69 

-1.43 

1.94 
4.08 
4.49 
3.72 
4.40 

-1.10 

6.70 
11  .66 
13.31 
16.17 
16.30 

1.83 

54.40 
70.91 
69.86 
E73.il 
73.36 

2.04 

PHCNIX   CITY   2  NMW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
'LANTERV 1  LLE  2  SSE 

3.a9 

2.67 
6.7a 

3.73 
E3.32 

10.76 
12.96 
15.63 
13.18 
14.33 

9.65 
9.35 

11.66 
8.66 

10.66 

7.13 
6.33 

3.85 
5.86 
3.61 

6.88 
.86 

E2.20 
1.69 
3.25 

6.63 

9.90 
9.91 
4.05 
3.46 

4.37 
6.28 
3.06 
6.67 
5.29 

5.36 

1  .31 
4.75 
6.95 
2.71 

1.31 
2.02 
1.20 
9.28 
1.32 

.02 
.57 
.65 
.00 
.55 

1  .40 
4.43 
4.32 
1.64 
3.74 

7.10 
11.76 
20.29 

8.50 
;i7.16 

54.04 
63.66 

E82.36 
68.01 

E71.36 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRI"«OSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RA INSV ILLE 

2.69 
2.66 
2.16 
6.19 
3.0a 

-2. 03 
-2.03 
-  .22 

8.10 
17.53 
11.25 
13.19 

8.11 

12.60 
7.03 
8.93 

8.05 
12.62 
9.95 
9.56 
5.97 

6 
6 

3 

35 
69 
89 

3.69 

6.83 
4.86 
2.45 
3.87 

-  .49 
.02 
-2.39 

6.63 
1.90 
2.32 
3.08 
2.87 

-1.73 
-1.10 
.09 

5.10 
5.13 
4.60 
7.25 
6.75 

1  .05 
.29 
3.55 

1.95 
4.01 
3.33 
3.87 
4.53 

-1  .67 
-2.30 
-1.66 

3.29 
4.46 
9.05 
6.16 
1.47 

4 

3 

76 
48 

n 

3.35 
3.66 
1.22 
1 .85 
2.02 

.58 
-1.98 
-1.14 

.72 
.26 
.07 
1.04 
1.06 

-1.78 
-1.72 
-  .66 

3.40 
4.31 
3.47 
9.44 
4.08 

.93 
.33 
2.47 

11.72 
20.65 
10.25 
13.19 
12.63 

15.50 
5.49 
8.30 

56.21 
81  .80 
62.47 
71.23 
56.24 

28.35 
13.20 
23.88 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
ItlVEfi  FALLS 
ROBERTSOALE  1  E 

2.91 
2.78 
2.98 
6.93 
5.62 

-  .69 

7.30 
9.61 

13.20 
8.99 

16.29 

3.45 

10.36 
6.00 

11.71 
7.70 
8.85 

1 

09 

3.72 
1.90 
6.98 
7.00 
5.92 

1.13 

6.60 
6.78 
1.70 
6.61 
E6.12 

.27 

6.07 
6.22 
5.62 
9.96 
16.07 

6.05 

3.03 
3.87 
7.80 
4.65 
9.97 

-2.97 

5.28 
5.22 
2.42 
7.07 
9.64 

1 

11 

3.32 
.97 
E2.23 
3.29 
7.43 

-  .91 

1  .80 
1.93 
E  .54 

T 

.66 

-1.96 

9,94 
6.61 
E5.17 
6.75 
5.23 

2.83 

13.60 
12.31 
111. 66 
9.06 
7.19 

3.83 

69.35 
59.60 

E69.59 
73.59 

E66.79 

13.63 

ROCK FORD 
»OCK  MILLS 
RUSSELLVlLLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

3.69 

3.19 
2.69 
2.93 
2.71 

-3.35 

13.90 
17.66 
7.02 
6.96 
12.91 

7.05 

11  .70 
8.66 
8.65 

E8.19 
7.30 

1 

09 

6.39 
6.99 
2.18 
2.11 
6.05 

-  .29 

2.00 
3.63 
3.49 
6.25 
6.76 

1.26 

9.10 
5.25 
5.06 
9.16 
E4.66 

1.02 

3.65 
3.91 
2.78 
3.16 
9.65 

.93 

5.45 

6.30 
5.89 
5.38 

1 

21 

1.60 
2  .62 
.86 
.25 
2.83 

.19 

.70 
.22 
1.97 
2.12 
2.47 

-  .71 

2.50 
2.55 
7.72 
6.08 
6.41 

.56 

17.05 
15.99 
12.67 
12.41 
;i3.28 

7.66 

71.65 
71  .06 
61.35 
E96.45 
E70.81 

16.60 

SAND  MT   STATE   FARM  A  U 
SATRE 

SC0TTS60R0 

scottsboro  subst# 
seale 

E2.6a 
2.60 
3.39 
3.27 
3.11 

-2.72 

10.86 
16.13 
9.73 
9.11 
10.76 

3.75 

7.27 
9.85 
7.66 
7.22 
7.12 

1 

26 

6.02 
5-09 
3.39 
3.27 
7.65 

-1.33 

E5.31 
3.67 
3.90 
3.67 
7.56 

.35 

6.96 
3.68 
5.92 
5.14 
6.66 

1.80 

4.01 
6.  83 
3.06 
2.98 
3.69 

-2.71 

4.10 
1  .88 
3.02 
2.04 
5.29 

- 

82 

3.76 
1  .36 
3.73 
3.79 
2.99 

.90 

1  .58 
1.25 
1.16 
1.09 
.03 

-1.96 

4.17 
5.13 
6.84 
6.63 
1.66 

1.00 

:12.82 
13.66 
13.67 
13.66 
8.67 

8.07 

E47.30 
68.73 
43.63 
60.29 
62.31 

7.57 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
rOUTH  H 1 LL 

2.60 
2.19 
9.07 
3.33 
2.86 

-2.02 

12.62 
7.18 
9.31 

15.08 
8.17 

7.39 

10.79 
9.92 
4.61 

11.81 
7.97 

76 

3.66 
3.06 

10.17 
5.86 
5.36 

-2.31 

2.50 
5.17 
6.24 
2.00 
6.13 

-1.50 

7.75 
5.63 
6.88 
11.06 

7.87 

6.26 

5.12 
6.53 
4.91 
4.04 
8.66 

.12 

1.75 
4.29 
9.03 
.76 
1.39 

2.19 
1  .57 
1.72 
2.06 
3.16 

-  .13 

.46 

1.63 
.00 
.03 
El. 63 

-1.62 

3.74 
5.43 
1.39 
4.46 
3.66 

.60 

18.14 
10.79 
7.09 
10.36 
13.17 

12.65 

70.90 
61.19 
62.22 
70.81 
E67.79 

19.51 

arTTLE 
MAIM 

VYLACAUGA  4  NE 

iTLVANlA 

TALLADEGA 

3.aa 

3.56 
2.60 
3.06 
2.39 

-2.64 

16.77 
9.66 

12.75 
8.13 

15.26 

9.79 

9.35 
6.28 
7.80 
5.55 
8.29 

2 

19 

3.63 
3.63 
6.56 

3.79 
5.10 

.25 

3.24 
5.32 
2.77 
2.58 
2.44 

-  .78 

10.67 
7.16 
10.11 
13.21 
9.03 

.66 

5.11 
2.68 
4.28 
4.39 
5.92 

1.08 

2.76 
3.08 
9.87 
1.91 
3.73 

40 

3.66 
6.83 
3.50 
2.53 
5.21 

2.60 

.61 
1.06 
1.68 
1.23 
1.67 

-  .99 

6.1, 
6.10 
2.61 
6.35 
3.38 

.17 

17.36 
13.93 
16.48 
12.80 
13.12 

7.93 

79.63 
67.21 
76.61 
63.51 
71.50 

20.02 

'HOMASVILLE 
'HONSBY  EXP  STATION 
'HlJ»LO«  DAM 
OMEY 

~R  A/'FOOD 

E6.93 
2.27 
2.82 
2.92 
3.33 

-  .37 

16.33 
16.12 
16.75 
6.67 
19.28 

6.99 

12.16 
9.32 

11.08 
6.46 
8.50 

9 

61 

6.69 
3.21 
5.67 
2.01 
6.68 

-  .89 

1.97 
1.34 
3.10 
6.36 
3.12 

-2.65 

7.13 
9.36 
3.60 
6.36 
6.26 

3.65 

3.97 
1.84 
3.19 
2.49 
5.72 

-2.66 

7.46 
4.21 
10.06 
2.68 
2.95 

3 

00 

2.95 
2.06 
E6.71 
1.15 
1.78 

-  .58 

.96 
.52 
.21 
1.71 
1.92 

-1.11 

6.96 

3.78 
3.86 
6.17 
6.68 

1.33 

18.20 
17.96 
13.76 
9.97 
13.62 

12.50 

E83.27 
69.99 

E78.79 
51.13 

E49.22 

27.22 

ROY 

USCALOOSA  FAA  AIRPORT 
USCALOOSA  OLIVER  DAM 
"USKEGCE  2 
WION  SPRINGS  5  S 

V.V. 

2.68 
6.17 

-  .93 
-2.83 

-  .22 

10.36 

16.36 
16.56 
16.11 

5.97 
10.96 
9.65 

9.18 

8.96 
7.69 
E6.20 

-1 
2 

52 
69 

12 

7.25 

6.35 
5.59 
5.36 

1.71 
-  .01 
.09 

3.66 

1.18 
3.38 
2.93 

-  .75 
-2.81 

-  .50 

6.86 

6.92 
3.98 
4.62 

3.62 
1.25 
3.01 

3.45 
6.78 
4.08 
5.19 
9.45 

-2.95 
1.15 
-  .82 

10.31 
1  .76 
1.79 
6.73 
4.62 

6.56 

-2.50 
-  .02 

1.16 
.72 
1.20 
2.86 
1  .62 

-2.55 
-1.66 
-  .77 

.00 
.70 
1.03 
.15 

-1.79 
-1.55 
-1.76 

3.02 
6.90 
5.90 
2.68 
2.20 

-  .35 
2.27 

-  .69 

6.51 
12.01 
11.96 
10.89 

8.99' 

1.67 
6.00 
4.31 

41.46 
59.05 
65.91 
64.38 
E43.05 

7.09 
13.14 
12.14 

MIONTOWN 

■ALLEY  HEAD 
YRNOM 

'AOlEY 
lALLACE   2  t 

3.86 
2.98 
3.08 

E3.09 
3.90 

-3.12 

15.33 
E6.30 
10.61 
13.60 
8.66 

2.91 

11  .56 
5.35 

10.49 
9.75 
9.29 

42 

3.60 

3.82 
3.95 
5.88 
7.19 

-  .89 

1.13 
2.96 
2.09 
3.80 
1.67 

-  .76 

9.22 
7.96 
7.61 
4.98 
9.66 

6.07 

4.85 
3.28 
4.82 
5.49 

6.07 

-1.27 

5.42 
3.76 
3.74 
4.45 

5.79 

23 

2.64 

2.22 
2.28 
2.06! 
1  .63 

-  .44 

.45| 
1.94 
3.03 

.25 

7 

-1.39 

6.52 
3.89 
8.97 
3.98 
6.02 

.25 

12.62 
13.67 
16.69 
16.96 
7.69 

8.67 

71.22 
E99.31 
E77.92 
E73.6* 

65.531 

7.24 

Sm  Batoranc*  Notas  FoUowtng  SteOon  bidm 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  Alabama 


January 

February 

March 

April 

May 

Time 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

a 

t 

1 

1 

1 

1 

Station 

1 

0 

1 

£ 

o 
1 

9 

o 
1 

■SI 

•XJ 

•z 

0 

• 

s 

L 

1 

& 

1 

a 

X 

1 

1 

a 

s 
1 

S 

0. 

1 

s 

9* 

1 

1 

■S- 

1 

■B" 

1 

£ 

1 
« 

a 

if 

« 

G 

£> 

0. 
9 

Q 

0 

Q 

1 

• 

O 

1 

£ 

a 
• 

a 

I 
£ 

a 
Q 

i 

£ 

9 

a 

e 

£ 

Q 

« 

£ 

o 

a 

e 

£ 

« 

Q 

p 

C 

S 

a 

0 

Q 

WALNUT  GROVE 

E2 

.93 

13.58 

7,09 

3.97 

5 

28 

8 

00 

5 

43 

2.94 

3.60 

1.76 

3.81 

;ii 

91 

E70.30 

WARRIOR  LOCK  AND  0AM 

3 

>14 

13.43 

10,25 

£3.48 

97 

5 

50 

4. 

10 

6.97 

3.16 

1.17 

5.59 

13 

25 

E71.01 

WATERLOO 

2 

•  62 

6.35 

10,29 

3.  74 

2 

79 

4 

22 

10 

6.56 

10 

05 

57.77 

WEST  BLOCTON 

3 

25 

17,70 

10.10 

3.90 

1 

3C 

5 

30 

55 

3.05 

1  .03 

.37 

5.71 

14 

10 

70.36 

WETUMPKA 

3 

36 

-1.34 

14.09 

IS 

10.75 

* 

88 

5,36 

.17 

39 

.06 

^ 

06 

2.57 

2. 

86 

-2.23 

7.63 

2.78 

1 .26 

-1.67 

.01 

-1  .96 

3.76 

.45 

20 

08 

15 

02 

78.61 

26,  79 

WMATLE Y 

5 

51 

15.49 

10.36 

4.73 

3 

00 

7 

51 

06 

4.08 

3.96 

.95 

5.42 

78.21 

WHEELER  DAM 

2 

20 

6.16 

8.61 

2.28 

35 

6 

75 

3 

1 3 

5.49 

.95 

1.45 

5.94 

57.56 

WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 

2 

91 

8.44 

8.02 

2.92 

* 

66 

82 

5 

26 

3.17 

3.89 

1.20 

3.98 

: 

62.45 

WILSON  DAM 

1 

71 

5.22 

10.97 

2.45 

3 

2  5 

2 

84 

3. 

10 

1.60 

6.18 

10 

34 

51.18 

WINFICLD  2  SW 

2 

71 

1 1  .99 

10.84 

4,76 

2 

90 

2 

90 

5. 

35 

5.88 

.56 

2.61 

7.11 

14 

03 

71  .64 

YATES  HYDRO  PLANT 

4 

11 

59 

19  50 

14, 

74 

9  40 

3 

14 

5  51 

* 

2 

99 

3 

63 

.4 

-2  12 

8  31 

4  21 

4  85 

1  78 

20 

1 

3  71 

39 

15 

96 

10 

92 

30,  32 

YOUNGS  STORE 

2 

«0 

7.10 

11.35 

3.33 

2 

76 

3 

77 

3. 

98 

1.72 

1.24 

1.75 

6.47 

10 

85 

66.72 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLEY 

2 

26 

-3.47 

7,70 

2. 

09 

7,99 

2 

06 

2.64 

.63 

4 

48 

.07 

5 

25 

1  .79 

3 

18 

-1.21 

4.06 

.55 

1.58 

-1.53 

1.79 

-  .90 

5.31 

1.58 

11 

59 

6 

61 

57.83 

6.93 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

2 

44 

-3.33 

13.37 

7, 

74 

7.87 

1 

63 

4.08 

.47 

4 

11 

.65 

6 

07 

2.20 

5 

38 

.37 

3.75 

-  .49 

2.97 

.22 

1.76 

-1.12 

4.42 

.67 

13 

34 

7 

95 

69.56 

16,02 

UPPER  PLAINS 

2 

63 

-2,87 

13.99 

B. 

50 

9.53 

3 

25 

3.99 

.04 

2 

16 

.58 

5 

91 

1.83 

4. 

97 

-  .36 

3.53 

-1.02 

1.73 

-1.13 

1.30 

-I  .01 

5.54 

2.04 

14 

09 

8 

60 

69.37 

15,22 

EASTERN  VALLEY 

2 

57 

-2,95 

14.38 

8. 

90 

8.46 

2 

36 

4.67 

.19 

2 

90 

.41 

7 

00 

2.98 

4. 

31 

-  .73 

4.60 

.24 

3.61 

.84 

1.42 

-1.11 

3.24 

-  .08 

13 

95 

8 

52 

71.11 

18.37 

PIEDMONT  PLATEAU 

3 

19 

-1.71 

16,87 

11  . 

88 

9.73 

3 

64 

5.71 

.36 

3 

28 

.32 

5 

31 

1  .37 

3. 

67 

-1.78 

4.94 

.08 

2.09 

-  .87 

.32 

-1.77 

2.90 

-  .55 

14 

81 

9 

70 

72.82 

20,03 

PRAIRIE 

3 

11 

-1.33 

14,20 

9, 

40 

10.76 

4 

53 

3.91 

- 

.24 

1 

89 

.75 

6 

63 

3.12 

5 

48 

-  .03 

4.98 

.71 

2.11 

-  .70 

.85 

-  .99 

4,26 

1.04 

13 

36 

8 

22 

71.83 

21 .05 

COASTAL  PLAIN 

17 

-  .44 

11.29 

6. 

60 

9.15 

2 

79 

6.45 

.82 

3 

43 

.77 

7 

59 

3.28 

5 

35 

-1.64 

6.76 

1.23 

3.19 

-  .70 

.31 

-1.55 

3.86 

.43 

9 

90 

65 

71.45 

14,70 

GULF 

5 

07 

•  60 

9,12 

97 

9.19 

2 

46 

6.08 

.03 

5 

07 

.08 

11 

47 

5.77 

5 

91 

-3.38 

6.41 

.07 

5.75 

.04 

1.07 

-1.49 

6.44 

2.87 

10 

05 

4 

64 

81.63 

16.66 

I 

i 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1961 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  mmimnm  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24  '  or 
below 

20  or 
below 

16°  or 
below 

16°  01  below 

20°  or  below 

0 

0 

%r 
_S1_ 

28  "or  below 

32°  01  below 

© 
Q 

[Temp. 

o 
"15 
Q 

|Temp.] 

o 

a 

j  Temp. 

Date 

1  Temp,  j 

Date 

g 

£ 
a 

1  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.l 

Date 

Temp.  1 

Albert viLLE  2  s£ 

94 

8-30+ 

11 

1-29+ 

2-  4 

16 

2-  5 

17 

2-  6 

22 

2-26 

28 

4-11 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

n-29 

24 

12-29 

14 

12-29 

14 

328 

327 

296 

243 

199 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

97 

e-  3 

5 

1-22 

1-31 

16 

2-  5 

19 

2-11 

21 

3-25 

27 

4-18 

31 

10-16 

31 

10-27 

23 

10-27 

23 

11-30 

17 

12-26 

16 

329 

298 

258 

216 

181 

AL ICEV ILLE 

96 

9-  5+ 

1 1 

1-22 

1-23 

13 

2-  4 

20 

2-11 

24 

3-10 

28 

4-  6 

31 

10-15 

31 

10-27 

28 

11-  9 

23 

11-30 

18 

1  2-29 

1  5 

340 

299 

271 

231 

190 

ANOALUS I A    1  NW 

95 

7-26+ 

1 4 

1-22 

1-22 

14 

1-30 

1 9 

1-31 

21 

2-11 

27 

3-1 1 

31 

10-27 

\n 

11-10 

12-26 

2 1 

7^7  1" 

NONE 

329 

272 

230 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

95 

9-  2* 

1-21 

1-21 

1-30 

18 

2-1 1 

24 

2-11 

24 

4-  7 

31 

10-2  7 

30 

11-  9 

7^ 

1 1-29 

23 

12-2  1 

20 

12-30 

343 

32  5 

291 

2  71 

203 

ASHLANO 

96 

9-2  5 

7 

1-22 

1-28 

16 

2-  4 

20 

2-  4 

20 

3-25 

28 

4-  7 

30 

11-29 

9 

11-26 

21 

12-19 

26 

12-19 

26 

NONE 

_ 

318 

318 

248 

236 

ATHENS  2 

95 

8-11 

9 

1-28+ 

2-  4 

15 

2-  4 

16 

2-26 

23 

4-  7 

27 

4-18 

30 

10-27 

24 

10-27 

24 

10-27 

24 

11-29 

20 

12-29 

11 

328 

298 

243 

203 

192 

ATHORE  STATE  FARM 

95 

9-24+ 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

1  7 

1-30 

24 

2-  4 

28 

2-10 

30 

11-  9 

32 

11-30 

1  2-26 

24 

NONt 

NONE 

* 

330 

299 

2  72 

AUBURN   3  SW 

97 

8-12  + 

6 

1-2  3  + 

1-23 

8 

1-23 

6 

2-  4 

24 

3-10 

28 

4-  2 

30 

11-  9 

1 1  -  9 

7a 

12-21 

24 

12-26 

19 

12-30 

12 

341 

33  7 

320 

244 

221 

8ANKHEA0  LOCK  AND  0AM 

95 

9-25+ 

1 0 

1-22 

1-23 

11 

1-30 

20 

2-11 

24 

2-12 

27 

4-  7 

32 

10-27 

30 

11-9 

77 

1 2-26 

24 

12  29 

16 

12-29 

1 6 

34C 

33  3 

316 

2  70 

203 

BAY  MINETTE 

94 

9-24+ 

19 

1-22 

NONE 

1-22 

19 

1-30 

24 

2-  4 

28 

2-  5 

30 

U-30 

31 

12-25 

26 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

_ 

333 

324 

296 

BELLE  NINA  2  N 

96 

9-24+ 

11 

1-2  8+ 

1-28 

11 

2-  4 

18 

2-10 

24 

2-26 

28 

4-  7 

31 

10-2  7 

26 

10-27 

26 

11-  9 

24 

12-28 

20 

12-29 

14 

335 

327 

272 

243 

203 

BESSEMER  M  SW 

95 

1 1 

1-22 

1-30 

16 

2-  4 

20 

2-10 

23 

3-10 

26 

4-  7 

29 

10-27 

\n 

10-27 

1 1-30 

2 1 

12-2  8 

20 

1  2-29 

1  5 

333 

327 

293 

231 

203 

BIRMINGHAM  WB  AP 

96 

9-25  + 

1-22 

1-22 

13 

2-  4 

2-  5 

23 

2—10 

25 

3-10 

30 

11-  9 

^ii~^7 

1 2-28 

24 

12-29 

20 

NONE 

328 

326 

292 

244 

BRANTLEY 

97 

7-26  + 

10 

1-22 

1-22 

10 

1-31 

7rt 

20 

2-1 1 

24 

3-10 

26 

3-25 

31 

10-20 

7 

32 

10-27 

7a 
28 

I  l-lO 

24 

12  2  6 

18 

1  2-29 

1 6 

341 

329 

2  72 

231 

209 

BREW  TON  3  SSE 

96 

6-12  + 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-30 

19 

2-  6 

22 

2-11 

27 

3-10 

29 

10-27 

26 

10-27 

28 

11-30 

23 

12-26 

20 

NONE 

- 

330 

296 

258 

231 

BRIDGEPORT   2  W 

96 

9-24  + 

4 

1-22 

2-  4 

16 

2-10 

le 

2-26 

22 

4-  7 

28 

4-29 

32 

10-16 

30 

10-27 

26 

U-  9 

22 

11-3C 

20 

12-29 

10 

328 

293 

256 

203 

170 

CALERA  2  SW 

95 

9-23  + 

8 

1-22 

1-30 

14 

1-31 

18 

2-10 

22 

3-10 

28 

4-18 

32 

10-20 

10-27 

24 

10-27 

24 

20 

1  2-30 

1 4 

334 

303 

259 

231 

165 

CAMDEN  3  NNH 

1-22 

1-31 

20 

2-  5 

22 

2-11 

28 

2-11 

28 

- 

~ 

NONE 

CANDEN   3  NW 

97 

6-  4 

10-2  7 

11- 

77 

1 1-3U 

22 

12-29 

19 

NONE 

CAMP  HILL   2  NW 

95 

8-  3 

8 

1-22 

1-23 

13 

1-31 

19 

2-  5 

23 

3-  2 

26 

3-26 

32 

10-27 

28 

10-27 

28 

11-10 

24 

11-30 

20 

12-30 

13 

341 

303 

276 

239 

215 

CENTRE   i  SW 

97 

8-30 

9 

1-22 

1-28 

13 

2-  4 

20 

2-10 

22 

4-  7 

26 

4-  6 

31 

10-27 

23 

10-27 

23 

10-27 

23 

12-26 

20 

NONE 

- 

325 

259 

203 

202 

CENTRE V I LLE 

97 

8-  4  + 

9 

1-22 

1-30 

16 

2-  1 

1 9 

2-11 

24 

3-10 

26 

4-  7 

32 

10-2  7 

2  5 

10-27 

2  5 

1 1-30 

20 

11-30 

2C 

12-29 

1 3 

333 

302 

292 

231 

203 

Chat CM 

'e 

1-22 

1-22 

13 

1-31 

?a 

2-  5 

7^ 

2-10 

3-10 

29 

10-2  7 

^n~77 

1 

12-24 

NONE 

329 

29£ 

25? 

2  31 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

95 

8-29  + 

10 

1-22 

1-30 

1-31 

19 

2-10 

2-11 

4-17 

31 

10-20 

77 

10-27 

7R 

1 1-30 

20 

11-30 

20 

12-30 

334 

293 

2  58 

1 66 

CI tronelle 

95 

8-12  + 

17 

1-22 

NONE 

1-29 

19 

2-  4 

23 

2-  5 

26 

3-10 

31 

11-30 

30 

12-25 

26 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

_ 

328 

323 

265 

CLANTON 

95 

8-  4 

8 

1-22 

1-23 

12 

1-31 

20 

2-11 

24 

3-  2 

26 

4-  2 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-10 

23 

12-26 

20 

12-29 

16 

340 

329 

272 

239 

206 

CLAYTON 

96 

8-  5  + 

- 

_ 

. 

3-10 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COOEN 

ol 

9-24 

1 9 

1-22 

NONE 

1-22 

1 9 

1-30 

22 

1-31 

27 

3-10 

31 

11-  9 

30 

12-24 

1  2-29 

22 

NONE 

333 

327 

244 

DAYTON 

96 

4 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-29 

20 

2-  5 

24 

2-  5 

24 

3-10 

32 

11-  9 

29 

11-29 

28 

1 1-30 

23 

7  7? 

12-29 

19 

NONE 

334 

298 

297 

244 

DECATUR 

96 

8-13 

11 

1-22 

1-29 

13 

2-  5 

18 

2-10 

24 

2-25 

27 

2-25 

27 

10-2  7 

27 

10-27 

27 

11-30 

22 

12-29 

16 

12-29 

16 

3  34 

327 

293 

244 

244 

DENOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

95 

8-  4 

13 

1-23+ 

1-23 

13 

1-31 

18 

2-  5 

23 

2-12 

28 

2-12 

26 

11-  9 

29 

11-10 

28 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

- 

- 

298 

271 

270 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

qZ 

NONE 

1-22 

1-22 

1-30 

^~  a 

32 

11-30 

7? 

1 

7-1*7 

7*^7ft 

336 

19^ 

?aA 

DOUBLE  SPRINGS 

1-30 

:^ 

2-10 

70 

1  ^ 

3-10 

n 

7© 

4-18 

31 

10-20 

1  n~?7 

?i 

20 

16 

332 

306 

244 

ENTERPRISE 

I  57 

1-22 

1-22 

1-22 

1-30 

77 

" 

11-30 

I  7~7i. 

77 

NONF 

336 

298 

EUFAULA 

96 

8-  4 

14 

1-22 

1-23 

16 

1-23 

16 

1-31 

24 

2-1 1 

28 

_ 

11-10 

29 

11-30 

25 

12-26 

22 

12-30 

19 

NONE 

- 

341 

329 

292 

- 

EVERGREEN 

96 

8-30 

- 

- 

- 

- 

- 

3-10 

31 

11-10 

29 

11-30 

27 

12-26 

22 

12-29 

19 

NONE 

- 

- 

- 

- 

245 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

1-22 

1-22 

1-31 

7~^i 

32 

- 

FAIRHOPE 

NONE 

1-22 

70 

1-22 

7n 

7~7A 

32 

11-30 

7^ 

NOWF 

77 

oft 
298 

FALKVILLE 

97 

8-31 

1-22 

1-30 

16 

2-  4 

2-10 

77 

22 

2-26 

7 

4- 

29 

U-  8 

30 

1  1  Q 
11 

11- 

24 

1  7  7C 

12-29 

16 

7  70 
12-29 

16 

333 

328 

777 
2 

76 

256 

215 

FAYETTE 

97 

8-30+ 

11 

1-22 

1-29 

16 

2-  4 

19 

2-10 

24 

2-11 

26 

4-  7 

30 

10-20 

32 

10-27 

24 

10-27 

24 

12-29 

14 

12-29 

14 

3  34 

326 

269 

268 

196 

FLORENCE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  MORGAN 

92 

8-  2 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29 

NONE 

I'^'^Q 

7^7  Q 

FRISCO  CITY 

95 

6-  6 

15 

1-22 

1-22 

1-22 

1-30 

2-  5 

3-10 

32 

11-  9 

7ft 

20 

341 

7^9 

777 

244 

GADSDEN  GAS  PLANT 

95 

8-30 

1-22 

1-28 

15 

2-  4 

20 

2-10 

2 1 

2-2  6 

26 

4-  8 

32 

10-20 

7 

10-27 

7 

24 

1  02  7 

24 

1  an 
11-30 

20 

7  Q 
12-29 

16 

335 

299 

243 

195 

GAINESVILLE 

96 

8-31 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-30 

20 

2-  5 

22 

2-10 

27 

3-10 

32 

10-27 

30 

11-  9 

28 

11-30 

24 

12-29 

20 

NONE 

- 

333 

296 

272 

231 

GENEVA 

100 

6-12 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-30 

24 

2-  5 

26 

3-11 

31 

10-27 

32 

12-22 

28 

12-26 

22 

12-30 

20 

NONE 

- 

342 

330 

320 

230 

GI LBERTOWN 

98 

8—  3 

12 

1—22 

1-22 

12 

1-31 

1 9 

2-10 

24 

2-11 

25 

4-  2 

32 

10-27 

26 

10-2  7 

26 

11-30 

2  1 

12-2  9 

16 

12-29 

16 

34  ] 

332 

293 

268 

208 

GREENSBORO 

97 

9-22 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-29 

20 

2-  4 

22 

2-  5 

26 

3-10 

31 

U-  9 

28 

1 1  -  9 

^a 

1 1-30 

24 

1 6 

NONE 

334 

77? 

2  77 

244 

GREENVILLE 

96 

8-12 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-29 

24 

2-  4 

26 

3-10 

32 

11-29 

12-24 

28 

1  2-26 

24 

12~29 

NONE 

341 

323 

264 

GUNTERSVILLE 

95 

7-30 

9 

1-22 

1-27 

12 

1-31 

17 

1-31 

17 

2-25 

27 

4-15 

32 

- 

- 

- 

12-28 

20 

12-29 

15 

336 

331 

- 

- 

HALEYV ILLE 

93 

7-  2 

8 

1-22 

2-  5 

16 

2-11 

20 

2-11 

20 

3-10 

27 

4-16 

32 

10-27 

30 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

12-28 

18 

12-29 

11 

327 

320 

271 

244 

194 

HAMI LTON 

95 

8-13 

6 

1-22 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

2-26 

24 

3-11 

26 

4-17 

32 

10-20 

32 

11-  9 

1 1-3O 

19 

1 1-3C 

19 

10 

3  21 

296 

277 

7^fl 

186 

HAYNEV ILLE 

95 

8-31  + 

1-22 

1-22 

1-22 

2-  4 

24 

2-  5 

28 

2-11 

30 

11-  9 

30 

11-10 

1  2-26 

22 

19 

NONE 

341 

325 

276 

2  71 

HEADLAND 

96 

8-  2  + 

1 7 

1-22 

NONE 

1-23 

20 

1-23 

20 

1-31 

26 

2-  5 

31 

11-10 

32 

12-24 

28 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

340 

3  27 

2  76 

HEFL  IN 

_ 

_ 

5 

1-22 

2-10 

13 

2-11 

19 

2-13 

24 

3-  3 

28 

4-19 

31 

- 

- 

_ 

- 

12-26 

15 

319 

- 

- 

HIGHLAND  HOME 

95 

8-   1  + 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-29 

24 

2-  5 

27 

3-10 

30 

10-27 

32 

12-24 

23 

12-24 

23 

12-29 

IS 

NONE 

- 

341 

329 

322 

231 

HUNTSVILLE   WB  AP 

V* 

9-24  + 

1 0 

1-22 

1-28 

1 2 

2-  4 

1 8 

2-10 

23 

2-26 

27 

3-10 

29 

10-2  7 

^n~77 

11-29 

ft 

it 

292 

JASPER   k  H 

1-30 

2-10 

2-26 

30 

10-15 

77 

77 

1  ^"ol 

ll"3C 

1  7~7C 

77- 

7n7 
7^: 

1  ftn 

7A^ 

LAFAYETTE 

Q7 

n 

1-25 

1-25 

in 
10 

1-28 

70 

2-  5 

74 

3 

28 

3-10 

31 

11-9 

7A 

1  I  ~  0 
11 

7ft 

12-2 

24 

1  7  7fl 
12-29 

252 

2 

L 1 VI NGSTON 

95 

8-12  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-29 

19 

2-  5 

23 

2-11 

28 

3-10 

31 

10-27 

29 

11-  9 

28 

11-30 

23 

12-29 

19 

NONE 

- 

334 

296 

271 

231 

LOCKHART 

96 

7-25 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-22 

15 

2-  4 

26 

3-10 

31 

11-  9 

31 

11-30 

28 

- 

NONE 

- 

- 

- 

299 

244 

HADI SON 

94 

8-  3 

1-22 

2-  4 

16 

2-  4 

16 

2-10 

22 

3- 1  0 

27 

4-  7 

31 

10-20 

3 1 

10-27 

27 

11-  9 

22 

12-13 

20 

12-29 

10 

312 

272 

231 

1  96 

MARION   JUNCTION   2  NE 

93 

8-29  + 

1  3 

1-22 

1-22 

13 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

2-  5 

20 

3-10 

32 

10-27 

30 

11-  9 

11-30 

22 

NONE 

32  7 

231 

MARTIN  DAM 

94 

8-  3  + 

1  3 

1-22 

1-22 

1  3 

1-22 

1 3 

1-31 

24 

3-15 

26 

4-19 

31 

11-10 

30 

12-26 

27 

12-29 

1 9 

12~2S 

19 

NONE 

34 1 

77- 

2  86 

206 

MINTER   3  NW 

95 

8-29  + 

13 

1-22 

1-23 

15 

1-23 

15 

2-  5 

24 

2-  6 

28 

2-10 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-24 

20 

12-24 

20 

NONE 

_ 

335 

277 

273 

MOBILE  WB  AIRPORT 

96 

9-  5 

21 

1-22 

NONE 

NONE 

1-22 

21 

1-30 

25 

2-  5 

32 

11-30 

32 

12-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

329 

296 

MOBI LE 

96 

8-   3  + 

26 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-  5 

31 

12-24 

NONE 

- 

MONTGOMERY   WB  AP 

94 

9-2  5  + 

1  5 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

1 5 

1-31 

23 

2-  5 

27 

2-1 1 

31 

11-10 

NONP 

NONE 

372 

MOULTON  2 

96 

8-12 

1  1 

1-2  8+ 

1-30 

15 

2-  5 

20 

2-10 

23 

3-10 

27 

4-13 

29 

10-2  7 

in  77 

5A 

11  2S 

A 

12-29 

15 

27' 

231 

107 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

96 

8-12 

9 

1-22 

1-29 

13 

2-  4 

17 

2-10 

22 

2-26 

26 

3-25 

30 

10-26 

32 

10-27 

25 

11-  9 

24 

11-30 

20 

12-29 

13 

3  34 

299 

243 

215 

NATCHEZ 

95 

9-25  + 

11 

1-22 

1-22 

11 

1-31 

20 

2-  5 

22 

2-11 

27 

4-  2 

32 

10-16 

32 

10-27 

25 

11-lC 

23 

11-30 

19 

12-29 

16 

341 

303 

278 

258 

197 

NEW   MARKET  2 

8-  1  + 

1-22 

2-  4 

2-10 

2-26 

4-29 

31 

10-15 

22 

12-29 

10 

243 

ONE ON T A 

at. 
95 

9-25  + 

1-22 

1-31 

2-  4 

18 

2-10 

71* 

4-  7 

7fi 

28 

4-1 1 

32 

10-15 

1  n~77 

12-2C 

1  Q 

12-29 

14 

77- 

1  ft7 

OPELIKA 

98 

8-  4 

6 

1-22 

1-23 

7 

1-31 

1 7 

2-13 

24 

3-10 

26 

4-18 

32 

11-  9 

77 
32 

11  in 
11-10 

1 1-30 

24 

12-30 

13 

7A1 
341 

329 

290 

245 

205 

OZARK   6  NNW 

99 

8-  2 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-23 

17 

1-23 

17 

2-  6 

26 

3-10 

32 

11-21 

31 

11-30 

26 

12-29 

20 

12-29 

20 

noneI 

- 

340 

340 

297 

256 

PELL   CITY    1  NNE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4-17 

32 

10-15 

30 

10-20 

28 

10-27 

22 

11-30 

17 

- 

- 

- 

181 

PHENIX   CITY   2  NNW 

97 

8-  3 

17 

1-23+ 

NONE 

1-23 

17 

1-29 

23 

2-  4 

25 

3-10 

30 

10-21 

12-2A 

1  2-26 

NONE 

NONE 

331 

323 

7^A 

PRATTVILLE 

97 

8-29+ 

1  3 

1-22 

1-22 

13 

1-22 

1  3 

1-31 

23 

2-10 

28 

3-10 

31 

11-  9 

3C 

1 1-3C 

1 1-3C 

24 

12-29 

20 

NONE 

341 

303 

PUSHMATAHA 

95 

8-  4 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-29 

18 

2-  5 

24 

2-1 1 

27 

3-25 

32 

10-27 

27 

10-27 

1 1-3C 

2 1 

12-29 

17 

NONE 

334 

298 

216 

RED  BAY 

96 

8-13 

10 

1-29+ 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

2-  6 

24 

2-26 

26 

4-17 

30 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-29 

24 

12-13 

19 

12-29 

15 

327 

311 

296 

256 

206 

REDSTONE  ARSENAL 

95 

8-30  + 

7 

1-22 

2-  4 

16 

2-  5 

19 

2-1 1 

24 

2-11 

24 

4-  7 

30 

10-26 

30 

10-27 

25 

11-  9 

23 

11-30 

20 

12-29 

15 

328 

298 

271 

268 

202 

ROBERTSDALE   1  E 

96 

7-2  7 

19 

1-22 

NONE 

1-22 

19 

1-22 

19 

1-31 

28 

2-  5 

32 

11-10 

31 

12-24 

28 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

341 

327 

278 

ROCKFORO 

95 

8-31  + 

5 

1-22 

1-23 

10 

1-31 

18 

2-11 

23 

3-10 

27 

4-18 

32 

10-15 

31 

10-27 

28 

11-30 

19 

11-30 

19 

30  3 

231 

180 

ROCK  MILLS 

97 

8-  3  + 

7 

1-22 

1-22 

7 

2-10 

20 

2-12 

22 

3-  2 

28 

4-16 

31 

29 

11-10 

27 

11-30 

20 

11-30 

20 

12-30 

13 

342 

293 

253 

192 

96 

8-31  + 

6 

1-22 

2-  5 

12 

2-11 

19 

3-11 

24 

3-26 

28 

4-18 

29 

10-16 

32 

10-27 

21 

10-27 

21 

10-28 

19 

12-28 

16 

326 

269 

230 

216 

181 

SA INT  BERNARD 

93 

9-2  5  + 

8 

1-23+ 

1-30 

13 

2-  5 

18 

2-11 

23 

3-11 

28 

4-17 

32 

10-2  7 

29 

11-  9 

11-29 

23 

12-28 

20 

12-29 

15 

333 

326 

291 

243 

193 

91 

8-30  + 

9 

1-22 

2-  4 

16 

2-  4 

16 

2-26 

24 

2-26 

24 

4-11 

32 

10-27 

26 

10-27 

26 

11-  9 

12-2  8 

19 

12-29 

328 

327 

256 

243 

199 

SCOTTSBORO 

94 

8-31* 

8 

1-22 

1-31 

16 

2-  5 

18 

2-11 

22 

2-27 

26 

4-  8 

29 

10-16 

32 

10-27 

11-  9 

15 

12-26  19 

12-29 

12 

332 

324 

271 

242 

191 

SEALE 

96 

8-  2 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-22 

12 

1-22 

12 

3-10 

28 

4-  2 

31 

10-27 

31 

11-10 

25 

11-30 

24 

12-26 

19 

12-301  14, 

342 

338 

312 

246 

208 

SELMA 

96 

8-29  + 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-30 

23 

2-  5 

28 

2-11 

31 

11-  9 

32 

11-30 

27 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

- 

333 

296 

271 

SYLACAUGA  4  NE 

96 

8-2  9 

8 

1-22 

1-30 

16 

2-  5 

20 

2-10 

22 

2-26 

28 

4-18 

31 

10-2  7 

25 

10-27 

2b 

11-30 

20 

11-30 

20 

12-30 

14 

334 

298 

293 

243 

192 

TALLADEGA 

9* 

8-  3 

7 

1-22 

1-22 

7 

1-31 

20 

2-10 

22 

3-10 

27 

4-  2 

31 

10-20 

32 

10-27 

26 

11-30 

22 

12-26 

19 

12-29 

13 

341 

III 

293 

231 

201 

THOMASVILLE 

9* 

8-  4  + 

13 

1-22 

1-22 

13 

1-31 

19 

2-  5 

24 

2-10 

28 

3-10 

30 

11-  9 

29 

11-29 

28 

12-28 

24 

12-29 

18 

NONE 

326 

292 

244 

TMORSBY  EXP  STATION 

93 

8-29+ 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-22 

12 

2-  4 

21 

2-  5 

25 

3-10 

32 

11-  9 

29 

11-29 

12-26 

23 

12-29 

18 

NONE 

341 

325 

297 

244 

See  leieience  notes  lollowmg    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  *^abama 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  '  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

o 
o 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp.  1 

Date 

Temp- 1 

Date  ! 

|Temp  1 

Dale  j 

Q. 

E 
o 

Dale 

1  Temp. 

Dale 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

[Temp. 

Dale 

iTemp.  1 

TROV 

95 

7-2  5 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-28 

21 

2-  4 

26 

3-10 

32 

11-29 

30 

12-21 

28 

12-29 

20 

12-29 

20 

NONE 

341 

335 

320 

264 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

97 

9-2  5  + 

14 

1-22 

1-22 

14 

1-30 

20 

2-  4 

23 

2-11 

26 

3-10 

29 

10-27 

29 

11-  9 

28 

1  1-30 

24 

12-29 

19 

NONE 

333 

299 

271 

231 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

96 

9-  3t 

13 

1-22 

1-23 

15 

2-  5 

20 

2-10 

24 

2-11 

25 

4-  a 

31 

10-27 

30 

11-  9 

26 

11-30 

23 

12-29 

17 

NONE 

327 

293 

271 

202 

TUSKEOEE  2 

96 

8-11 

1-22 

1-22 

14 

1-22 

14 

1-31 

24 

2-  4 

25 

3-11 

31 

11-10 

31 

11-30 

27 

12-29 

19 

12-29 

19 

NONE 

341 

332 

299 

244 

UNION   SPRINGS   5  S 

94 

9-26  + 

12 

1-22 

1-22 

12 

1-23 

20 

1-30 

23 

2-  5 

27 

3-10 

32 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-30 

22 

12-26 

20 

NONE 

337 

304 

2  78 

245 

VALLEY  HEAD 

95 

8-31 

U 

1-22 

2-  5 

13 

2-11 

17 

3-25 

24 

4-16 

26 

5-  3 

32 

10-  5 

32 

10-20 

26 

10-2  7 

19 

10-27 

19 

11-29 

16 

297 

258 

215 

165 

155 

VERNON 

99 

9-2  5 

10 

1-22 

1-31 

16 

2-  5 

18 

2-11 

22 

3-10 

27 

4-18 

31 

10-20 

28 

10-20 

28 

10-27 

24 

12-26 

20 

12-29 

15 

332 

326 

258 

224 

185 

WATERLOO 

9* 

8-31  + 

6 

1-22 

2-  4 

14 

2-11 

IB 

2-26 

23 

4-  7 

26 

4-18 

30 

10-15 

29 

10-27 

22 

10-27 

22 

11-  9 

19 

11-30 

12 

299 

271 

243 

203 

180 

WMATLET 

96 

9-2A  + 

13 

1-22 

1-22 

13 

1-31 

20 

1-31 

20 

2-11 

26 

3-10 

30 

10-27 


31 

11-  9 

27 

11-30 

22 

12-26 

20 

NONE 

329 

303 

271 

231 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4   


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.03 

B3.41 

35.07 

6.04 

B6.77 

86.24 

B6.48 

B6.64 

B5.17 

B4.10 

B2.46 

1935 

B1927 

2519 

2519 

1579 

1277 

832 

823 

1000 

1089 

2167 

2211 

19878 

FAIRHOPE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.13 
-0.85 
1259 

B2.38 
+0.02 
1306 

B3.63 
-0.01 
1182 

B4.94 
+0.03 
1456 

B6.13 
+0.01 
1115 

B5.63 
-0.57 
816 

BB.ai 
+0.33 
627 

B5.02 
-0.59 
479 

B4.70 
+0.17 

563 

3.97 
+0.29 
656 

Bl  .94 

-0.43 
832 

Bl  .68 
+0.06 
892 

47.36 
-  1.54 
11183 

GUNTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

DEP 

WIND 

HAX 

UIN 

1.33 

1477 
47.2 
36.5 

1  .99 

1246 
60.0 
44.7 

5.88 

B1856 
74.0 
47.8 

6.32 

85.1 
60.0 

5.86 

91.8 
68.  5 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.55 
1713 

B1.61 
1035 

B3.48 
1286 

5.28 
1554 

B5.87 
1475 

B4.81 

885 

B5.91 
610 

B5.23 
631 

B5.21 
888 

B4.88 
1591 

1620 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

COLUMBIA  1  E 

COLUMBIA 

April 

1961 

DOTHAN  4  NW 

DOTHAN  4  N 

Hay 

1961 

FAIRHOPE  2  NE 

FAIRHOPE 

December 

1961 

GUNTERSVILLE  TVA 

GUNTERSVILLE  EVAP 

July 

1961 

NEW  BROCKTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

August 

1961 

PELL  CITY  1  NNE 

PELL  CITY  2  ENE 

March 

1961 

WETUMPKA 

WHTTUMPKA  1  W 

June 

1961 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

ASHLAND 

All  equipment  moved  0.5  mile  SW 

March 

31, 

1961 

CLAYTON 

All  equipment  moved  0.9  mile  NW 

February 

2, 

1961 

COLUMBIA  1  E 

All  equipment  moved  1.4  miles  SSE 

April 

11. 

1961 

COLUMBIA  1  E 

All  equipment  moved  0.5  mile  W 

Hay 

12, 

1961 

DELTA 

Rain  gage  moved  200  feet  N 

June 

14, 

1961 

DOTHAN  4  NW 

All  equipment  moved  0.5  mile  W 

Hay 

8, 

1961 

GEORGIANNA 

All  equipment  moved  0.4  mile  W 

August 

28, 

1961 

GEORGIANNA 

All  equipment  moved  0.5  mile  E 

November 

6, 

1961 

GUNTERSVILLE  EVAP 

Evaporation  equipment  removed 

July 

1, 

1961 

HAYNEVILLE 

All  equipment  moved  0.5  mile  E 

October 

31, 

1961 

NEW  BROCKTON 

All  equipment  moved  3.0  miles  WSW 

August 

29, 

1961 

OPELIKA 

All  equipment  moved  300  feet  ENE 

October 

16, 

1961 

PELL  CITY  1  NNE 

All  equipment  moved  2.5  miles  W 

Harch 

7, 

1961 

SHOEMAKER  SPRINGS 

Rain  gage  moved  100  feet  S 

July 

11. 

1961 

WETUMPKA 

All  equipment  moved  0.3  mile  NW 

June 

20, 

1961 

WETUMPKA 

All  equipment  moved  2.1  miles  ENE 

October 

1, 

1961 

See  reference  notes  following 
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Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


O     •     »    Pr»ciplfofion  only 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

( 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Ye 
re 

fCOH 

>I 

Opened 
CI  closed 

Htirinn  vr 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

Oounty 

Drainage  J  | 

1  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yeais  of 
record 

Opened 
oi  closed 

A,„,nn  Mr 

Refer 
tables 

'  Temp. 

Precip. 

a 
> 

1  Month  j 
Opened 

0  o 

2-3 

Temp 

Precip.  1 

a 

Month 
opene • 

—  £ 

2  u 

A8Be VlLLc  1  NNw 

8 

*  31  3» 

85  15 

465 

B 

HUNTSVILLE  Wo  AP 

4064 

MAO I  SON 

12 

34  41 

86  39 

609 

3 

3 

1  2  3 

ADO  I  SON 

«) 

2  5*  13 

87  11 

795 

hustleville 

4065 

MARSHALL 

12 

34  19 

86  10 

999 

2 

2 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 

71 

LAWRENCE 

2   3*  25 

87  19 

990 

21 

2 

!  HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

3*  *9 

86  07 

1619 

27 

2 

ALBfRTA 

1*0 

WILCOX 

1   32  1* 

87  25 

175 

21 

,  IDER 

♦  119 

DE  KALB 

12 

34  43 

85  *I 

1940 

6 

2 

ALBERTVILLt  2  5E 

36 

36 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

31  33 

88  01 

'* 

37 

JAN 

2  C 

lb3 

1   32  59 

85  52 

660 

19 

10 

419) 

13 

31  31 

87  93 

210 

0 

OCT 

2  C 

179 

3  33  07 

88  07 

1*0 

* 

22 

!  JACKSONVILLE  2  SW 

*209 

CALHOUN 

13  46 

85  *6 

690 

5 

2  C 

ANDALUSIA  1  MW 

252 

COVINGTON 

6  31  19 

86  30 

260 

2* 

24 

12  3 

JASPER  *  N 

4226 

33  5* 

87  16 

525 

1 

1 

1   2  3 

ANNl SION  FAA  *P 

272 

CALHOUN 

7  33  35 

85  51 

599 

15 

15 

1  2  i 

1  JORDAN  DAM 

*306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

25 

2 

)  LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  9* 

85  24 

630 

13 

13 

I   2  3 

ASHLANO 

349 

1   33  16 

85  51 

1060 

5 

5 

460) 

32  96 

86  31 

420 

25 

2  C 

ASHVILLE  ♦  W 

377 

7  33  51 

86  20 

590 

46 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

45 

2 

ATHENS 

390 

LIMESTONE  1 

3  3*  *8 

86  59 

709 

21 

2 

;  LCESBURG 

462" 

CHEROKEE 

34  11 

85  *6 

989 

69 

2 

ATHENS  2 

39» 

LIMESTONE  1 

!   3*  *8 

86  59 

720 

7 

1  2  3 

1  LIVINGSTON 

k799 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

63 

59 

1  2  ) 

*T**ORE  STATE  FARM 

ESCAMB 1 A 

16 

LOCKHART 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

24 

24 

1  2  ) 

AUBURN  y  SW 

422 

1    32  3* 

85  31 

730 

70 

84 

LOU  1 SVI LLt 

488* 

BARBOUR 

31  *8 

85  33 

fc70 

4 

2 

AUBURN  ARS  1 

»27 

1    32  36 

85  29 

700 

MADISON 

4976 

HAD  I  SON 

12 

3*  42 

86  45 

57) 

66 

68 

1  2  3 

AUTAUOAVILLE    3  H 

AUTAUGA 

1    32  28 

86  41 

200 

21 

2 

MAOELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

69* 

29 

2 

BANKHEAO  LOCK   AND  DAH 

50* 

TUSCALOOSA 

!  33  29 

97  20 

280 

6 

1  2  3 

MAGNOLIA 

5004 

HARENGO 

32  06 

87  39 

189 

C 

43 

510 

32  36 

87  16 

210 

70 

2  C 

flELGREEN 

631 

FRANKLIN  1 

2  3*  28 

87  52 

810 

26 

MAR  1  ON  JUNCT ION 

5116 

32  26 

87  1* 

20* 

24 

2 

LIMESTONE  I 

2  3*  »2 

86  53 

600 

13 

13 

MAR  1  ON   JUNCT ION  2  NE 

5121 

32  26 

87  13 

200 

12 

12 

1  2  > 

BERRf 

748 

FAYETTE 

2  33  *0 

87  36 

*52 

C 

MARTIN  DAM 

51*0 

ELMORE 

11 

32  *0 

85  55 

335 

12 

37 

12 

12  3  4 

BESSEMER  *  SH 

7S7 

JEFFERSON 

t  33  22 

87  01 

533 

7 

10 

1  2  3 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

HON T GOME RY 

11 

32  15 

86  01 

190 

9 

2 

BETHLEHEM 

MAD  1  SON  1 

MELVIN 

CHOCTAW 

88  27 

350 

21 

2 

BfiAR  2  SE 

790 

MARION  1 

3  3*  10 

BB  07 

570 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5392 

BIB6 

32  53 

87  20 

600 

21 

2 

BILLINSSLEV  1  SE 

023 

AUTAUGA 

1  32  39 

86  42 

420 

23 

I 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

C 

BINGHAM  MOUNTAIN 

826 

JACKSON  1 

2  3*  *6 

86  17 

16*0 

3 

MILLERS  FERRY 

5*17 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

31 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

831 

JEFFERSON 

[  33  3* 

86  45 

610 

2* 

2* 

12  3  C 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  94 

206 

61 

2 

COLBERT  1 

1  MINTER  3  NW 

32  06 

87  03 

370 

1  2  3 

957 

2  3*  13 

86  10 

1070 

21 

MINTER  *  NW 

945* 

DALLAS 

)2  07 

87  03 

C 

1069 

CRENSHAW 

6  31  35 

86  16 

274 

5 

32 

MITCHELL  DAM 

5469 

CHILTON 

32  48 

96  27 

390 

25 

'  2 

BREWTON  >  SSE 

ioe<> 

ESCAMBIA 

6  31  0* 

87  03 

65 

44 

*7 

1  2  3 

MOBILE  W8  AIRPORT 

5*78 

MOBILE 

30  *I 

99  15 

211 

16 

16 

1  2  3  C 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON  1 

I  3*  56 

85  45 

660 

7 

66 

1  2  3 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  41 

99  03 

7 

90 

91 

1  2  3 

BROOK HOOD 

TUSCALOOSA 

MONTE  SANO 

5529 

HAD I  SON 

86  31 

1600 

22 

2 

BBUNDIDGE 

1178 

5  31  »3 

85  49 

499 

32 

MONTEVALLO 

9937 

SHELBY 

33  06 

66  52 

462 

21 

2 

CALERA  2  SW 

I78B 

7  33  05 

86  46 

540 

6 

62 

MONTGOMERY  WB  AP 

32  18 

86  24 

199 

16 

16 

1  2  3  C 

CAMDEN  5  NNM 

1300 

WILCOX 

1   32  02 

87  19 

110 

11 

11 

12  3 

HOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

660 

23 

2  C 

CAMDEN  1  NW 

1301 

WILCOX 

1   32  02 

87  20 

225 

1 

1 

FEB 

1  2  3 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

6*5 

5 

5 

12  3 

Campbell 

CLARKE  1 

■MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

72 

76 

ll  2  3 

132A 

TALLAPOOSA  1 

1   32  50 

85  41 

690 

13 

13 

9785 

31  43 

87  16 

192 

6 

11 

CARBON  HILL 

1577 

2  33  5* 

87  32 

*30 

23 

NEW  BROCKTON 

98*2 

31  2* 

65  56 

460 

CENTER  GROVE 

1A92 

MORGAN  1 

2  34  23 

96  38 

780 

27 

I 

NEWBURG  2  NE 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  3* 

625 

13 

CENTRE  5  St* 

1512 

CHEROKEE 

7  3*  06 

85  45 

620 

6 

6 

1  2  3 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

760 

19 

2 

CENTREVILLE 

NEW  MARKET  2 

MAO I  SON 

I  2  3 

1566 

WASHINGTON  I 

3  31  28 

88  15 

195 

13 

13 

NEWTON 

9879 

31  20 

69  36 

220 

46 

CHILDEtSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7  33  17 

86  21 

*90 

25 

ONEONT A 

6121 

BLOUNT 

33  57 

66  29 

890 

51 

60 

CHILOERSBUBG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7  33  17 

86  20 

419 

5 

5 

1  2  3 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

750 

5 

5 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

9  31  05 

88  14 

331 

73 

7A 

1  2  3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  1* 

200 

21 

2 

CLAIBORNE 

MONROE 

1   31  32 

OZARK  6  NNW 

6216 

60 

72 

1  2  3 

CLANTON 

169A 

CHI LTON 

7  32  51 

86  39 

580 

69 

69 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

12 

3*  42 

86  20 

635 

26 

CLAVTON 

1725 

BARBOUR 

5  31  5* 

85  28 

615 

6 

34 

PALMEROALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

33  *4 

86  *1 

798 

14 

CODEN 

1803 

MOBILE 

9  30  2  3 

89  13 

12 

5 

5 

1  2  3 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

2 

2 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5  31  11 

85  56 

250 

39 

PERRYVILLE 

b362 

PERRY 

32  36 

87  09 

500 

20 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT  1 

2   3*  ** 

*70 

PETERMAN 

MONROE 

C 

COLLINSVILLE 

18*9 

7  3*  15 

95  52 

73* 

24 

PHEHIX  city  2  NNW 

6398 

32  30 

99  01 

570 

3 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

*  31  17 

85  06 

69 

26 

1 

PICKENSVILLE 

6*1* 

13 

33  13 

99  16 

165 

21 

CORDOVA 

19A0 

WALKER 

2  33  46 

87  11 

33* 

59 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

31  99 

97  36 

110 

21 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

*  32  09 

85  04 

217 

3 

2 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

32  04 

96  0* 

506 

22 

2 

SUHTCR  ] 

PLANTEBSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

2 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA  1 

1  32  49 

85  45 

760 

49 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

3*  57 

95  55 

633 

13 

DAOEvILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA  1 

1  32  50 

85  *6 

730 

pbattville 

66*0 

AUTAUGA 

32  26 

96  26 

290 

63 

60 

DANCY  A  N 

21*1 

PICKENS  1 

3  33  0* 

88  17 

207 

56 

2 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

32  16 

96  15 

190 

41 

2 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN  1 

2  34  25 

87  05 

600 

13 

2 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

98  21 

260 

71 

71 

1  2  3 

MARENOO  J 

I* 

2 

2207 

MORGAN  3 

2  3*  35 

66  58 

590 

80 

83 

RED  BAY 

6805 

FRANKL IN 

12 

3*  26 

89  08 

690 

9 

13 

1  2  3 

OECATUR  * 

2216 

MORGAN  1 

2  3*  37 

66  59 

570 

13 

REDSTONE  ARSENAL 

6933 

MADISON 

12 

3*  35 

96  36 

573 

6 

6 

1  2  3 

OECATuO  SUBSTATION 

2221 

MORGAN  1 

2  34  36 

86  58 

568 

13 

2 

REFORM 

68*7 

PICKENS 

13 

33  23 

99  01 

230 

24 

2 

DELTA 

2235 

CLAY  1 

1   33  26 

85  *2 

1030 

5 

2 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

96  32 

34 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MARENGO  1 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

190 

C 

dothan  f»a  airport 

2372 

5  31  1* 

95  26 

321 

24 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

9 

30  32 

97  *0 

159 

32 

50 

1  2  3 

DOThaN  *  NW 

2377 

HOUSTON 

5  31  17 

95  24 

310 

ROCKFORD 

7020 

7 

32  93 

86  13 

650 

8 

1  2  3 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2  3*  10 

97  24 

800 

5 

5 

12  3 

ROCK  HILLS 

7025 

RANDOLPH 

* 

33  09 

85  18 

7*9 

27 

31 

1  2  3 

ELBA 

2577 

COFFEE  1 

0  31  25 

96  04 

195 

34 

2 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

3*  30 

87  44 

7*0 

10 

2 

Elkmomt 

LIMESTONE 

2  3*  53 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKL 1 N 

1  2  3 

2632 

TUSCALOOSA 

3  33  15 

87  *8 

252 

22 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

902 

55 

55 

1  2  3 

Enterprise 

2670 

5  31  19 

95  51 

390 

6 

6 

SAND  HT    state  farm 

7207 

12 

34  17 

85  56 

1 195 

12 

13 

1  2  3 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

*  31  53 

85  07 

220 

78 

78 

i  2  3 

SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  56 

30* 

24 

2 

EVERGREEN 

275B 

CONECUH 

6  31  26 

86  58 

227 

I 

1 

MAR 

12  3 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

12 

3*  41 

86  03 

6^ 

79 

eo 

1  2  3 

Evergreen  faa  ap 

JULY 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

!!" 

13 

2 

FA ihhope 

2813 

BALDWIN 

9  30  32 

67  55 

23 

44 

seale 

7328 

32  18 

85  10 

390 

e 

B 

1  2  3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9  31  06 

86  33 

232 

13 

selma 

7356 

1 

32  25 

87  00 

147 

62 

62 

1  2  3 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN  1 

2  3*  22 

86  55 

620 

5 

23 

1  2  3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

12 

3*  51 

67  12 

7*0 

13 

2 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWB 

28*8 

WINSTON 

2  3*  0* 

87  2C 

21 

2 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

31  07 

85  36 

260 

1* 

2 

FARLEY 

286  7 

MADISON 

572 

12 

SNOW  HILL 

7620 

Z 

2883 

FAYETTE 

3  33  *1 

97  50 

370 

27 

36 

7671 

12 

34  24 

86  02 

1120 

26 

I 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON  1 

2  34  46 

95  *1 

1*00 

23 

SUTTLE 

7963 

3 

32  32 

87  11 

1*5 

13 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE  1 

2  3*  49 

87  *1 

590 

7 

7 

MAY 

1  2  3 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

665 

23 

2 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

6  31  59 

66  35 

480 

62 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

96  12 

*90 

7 

7 

1   2  3 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9  30  1* 

86  01 

10 

13 

21 

SYLVANI A 

2 

FORT  PATNE 

30*3 

DE  KALB 

7  3*  2  7 

65  43 

93* 

20 

Talladega 

802* 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

72 

73 

1  2  3 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8  31  26 

87  2* 

*10 

13 

32 

thohasville 

8179 

13 

31  55 

87  44 

*05 

70 

71 

1  2  3 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7  3*  01 

86  00 

570 

76 

'  2  ' 

ThORSBY  1  SW 

820* 

CHILTON 

1 

32  54 

200 

C 

6ADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

7  3*  01 

96  00 

565 

9 

9 

1  2  3 

ThORSBY  EXP  STATION 

6209 

CHILTON 

1 

32  53 

86  *2 

690 

* 

4 

1  2  3 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

3  32  *9 

88  09 

130 

25 

THURLOW  DAH 

8215 

ELMORE 

2 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2  3*  01 

86  *5 

500 

21 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

750 

20 

2  C 

GARTH 

3215 

JACKSON 

2   3*  44 

86  18 

650 

3 

TRAFFORD 

B289 

JEFFERSON 

2 

33  49 

96  ** 

470 

20 

2  C 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5  31  02 

85  52 

107 

24 

37 

1  2  3 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

31  49 

99  99 

590 

54 

66 

I  2  3  C 

GCORGIANNA 

3271 

BUTLER 

6  31  38 

86  4* 

293 

6 

2 

■TUSCALOOSA  FAA  AP 

S380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

97  37 

170 

60 

63 

1  2  3 

6ILBERT0MN 

3308 

CHOCTAW 

3  31  53 

96  20 

121 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

9385 

TUSCALOOSA 

' 

1  2  3  C 

3*30 

2  33  39;    87  13 

300 

25 

TUSKEGEE  2 

9*03 

11 

32  26 

95  42 

4*0 

e 

e 

1  2  3 

GREEN  BAY 

3*96 

COVINGTON 

0  31  11 

86  17 

280 

B 

union  springs  5  s 

8*38 

BULLOCK 

6 

32  06 

95  *8 

470 

75 

9Z 

1  2  3 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2  32  42 

87  36 

22( 

83 

94 

1  2  3 

UNIONTOWN 

94*6 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

57 

2 

GREENVILLE 

351^ 

BUTLER 

6  31  50 

86  38 

60 

63 

1  2  3 

VALLEY  HEAD 

8*69 

DE  KALB 

7 

34  34 

95  37 

10*0 

77 

77 

1   2  3 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

6  31  50.    86  38 

VERNON 

1  2  3  C 

GULF  SHORES  POST  OFF  ICE 

3559 

BALDWIN 

9  30  17 

87  41 

8 

13 

WAOLEY 

9605 

11 

33  08 

95  3* 

26 

2 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

2  3*  20 

86  19 

578 

6 

6 

WALLACE  2  E 

9637 

31  13 

97  12 

205 

21 

2 

OUNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

2  34  22 

86  17 

610 

19 

1 

*  2  ' 

WALNUT  GROVE 

96*8 

ETOWAH 

2 

3*  0* 

96  19 

950 

20 

2 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

2  3*  26 

86  24 

611 

26 

2 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

9673 

GREENE 

2 

32  47 

97  50 

110 

25 

2  C 

HALETVILLE 

3620 

WINSTON 

2  34  14 

87  37 

910 

25 

25 

WATERLOO 

9696 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

98  0* 

469 

1   2  3 

HAMILTON 

36** 

MARION 

3  34  08 

87  59 

5*8 

5 

46 

WEST  eLOCTON 

9909 

3 

3)  07 

87  07 

500 

2 

HARftlSBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3  32  *e 

87  11 

600 

21 

!  \  I 

WETUMPKA 

9959 

ELMORE 

7 

32  33 

86  12 

207 

2 

HAVNEVILLE 

37*8 

LOWNDES 

1   32  11 

86  36 

190 

4 

23 

WMATLEY 

9867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5 

22 

1  2  3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5  31  21 

85  20 

370 

12 

12 

WHEELER  DAM 

9975 

LAWRENCE 

1? 

97  21 

980 

26 

3 

HCfLIN 

3775 

CLEBURNE 

1  33  39 

89  36 

850 

6 

6 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 

6936 

JACKSON 

12 

3*  5) 

95  45 

629 

12 

2 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6'  31  57 

86  19 

59* 

70 

70 

12  3 

WILSON  OAH 

8980 

COLBERT 

12 

3*  46 

97  37 

530 

13 

2 

HIOHTOWER 

38*2 

CLEBURNE 

r  33  12 

85  24 

1179 

le 

WINFIELD  2  SW 

9998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  90 

468 

26 

2 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

3  34  20 

97  56 

845 

24 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

89  9* 

339 

71 

2 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

MADISON 

2|  3*  43 

86  35 

611 

13 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

13 

Z 

t     1-«L»BAMA,     2-BUCK  lURmORi     3-C»H«B«,     »-C«ITAHOOCHEEi     5-CHOCHWHAICMeEi     6-<0NEC0H,     7-C0O5A,     8-ESCAMBlA,     9-OOLF,     10-PEA,     ll-TALLAPOOSA,     12-tENNESSEEi  13-IC»4BIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  reg^ardlag  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RFD  2,   Hontgonery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "^F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporat ion 
and  Wind"  Table.     Mas  and  Uin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long~term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  mi les  and  direction  from  the  post  office . 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)   or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month .     V  in  annua  1  column  means  tota 1  is  for  a  two-year  period . 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substa t ion  History"  for  this  state.     That  publlcat ion  may  be  obta Ined  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Pr int ing  Office ^ 
Washington,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatologi- 
cal Data  annua  Is ,  obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOIM-WB-Ashevllle,  N.  C.   3/5/62    975 
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ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA 
TEMPERATURE  AND 


-  JANUARY  1962 
PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     81°  on  the  25th  at  Brewton  3  SSE 
Lowest  Temperature:     -8°  on  the  11th  at  Hamilton  3  S 

Greatest  Total  Precipitation:     11.39  inches  at  Sylvania 
Least  Total  Precipitation:     3.06  inches  at  Green  Bay 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.30  inches  on  the  5th  at  Dothan  FAA 

Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     7.0  inches  at  Madison  and  Calera 

2  SW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     7  inches  on  the  10th  at 

Decatur  and  Monte  Vallo 

NOTE:     Beginning  with  this  issue  departures  from  noi'mal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 


THE  SEVERE  COLD  SPELL  OF  JANUARY  9-13,  1962 


On  January  9th  a  strong  surge  of  unusually 
cold  arctic  air  reached  the  northern  border 
of  Alabama  and  during  the  afternoon  and 
evening  swept  southward  all  the  way  to  the 
coast.     Strong  northerly  winds  prevailed 
and  temperatures  continued  to  fall  on  the 
night  of  the  9th  and  much  of  the  following 
day.     Early  on  the  10th  temperatures  were 
below  freezing  over  all  of  the  State  and 
they  remained  below  freezing  until  the  14th 
in  the  north  portion,   the  13th  in  the  cen- 
tral portion  and  the  12th  in  the  extreme 
south  portion.     At  Mobile,   the  temperature 
was  32°  or  less  for  86  consecutive  hours, 
the  longest  period  of  record  and  exceeding 
the  previous  record  of  65  hours  set  in 
February  1899.     Montgomery  also  had  86 
consecutive  hours  of  freezing  temperatures 
and  over  most  of  north  Alabama  more  than 
100  hours  occurred. 

In  many  areas  temperatures  were  the  lowest 
since  1940  and  at  Mobile  a  reading  of  7° 
on  the  11th  was  the  lowest  since  1899. 
Much  of  North  Alabama  had  readings  below 
zero  and  even  in  the  west  central  portion 
readings  were  near  zero. 

The  cold  wave  was  accompanied  by  snow  or 
sleet  over  all  but  the  extreme  south  por- 
tion where  freezing  rain  and  glaze  occurred. 
In  Southwest  Alabama  freezing  rain  and 
glaze  was  reported  all  the  way  to  the 
coast.     Snow  was  3"  to  6"  deep  over  all  of 
the  northern  and  central  counties  with  1" 
as  far  south  as  Choctaw,  Clarke,  Wilcox, 
Lowndes,  Montgomery,  Macon  and  Lee  Counties. 


and  they  were  closed  on  the  9th  in  the 
north  and  central  portions,  remaining 
closed  until  the  13th  in  some  of  the 
northern  counties.     Schools  were  forced 
to  close  through  the  13th  because  of 
the  highways. 

The  prolonged  period  of  freezing  made 
the  Coosa  River  freeze  over  from  bank 
to  bank  in  Cherokee  County,   the  first 
such  occurrence  since  1940.     Most  creeks 
and  branches  in  North  Alabama  froze  over 
and  even  around  Montgomery  small  ponds 
froze  hard  enough  for  skating.     Ice  formed 
in  Mobile  Bay  and  north  of  the  Causeway 
ice  was  2"  to  3"  thick  except  in  the 
channels . 

Losses  due  to  the  extended  period  of  freez- 
ing,  snow  and  ice  were  great.     Water  sys- 
tems,  plumbing  and  automobiles  suffered 
great  damage  over  all  nf  the  State.  Fires 
increased  in  homes  and  automobile  accidents 
increased  by  the  hundreds.     Industry  and 
business  were  paralyzed  for  several  days. 
Winter  crops  were  set  back  or  killed  by 
the  cold  and  the  Mobile  Bay  area  had  some 
damage  to  citrus  and  horticultural  interests. 

Four  deaths  were  due  directly  to  the  severe 
cold  and  seven  others  indirectly. 

Rufus  0.  Crosby 

Weather  Bureau  Acting  State  Climatologis 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,   RFD  2 
Montgomery,  Alabama 


Snow  and  ice  made  the  highways  hazardous 
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SNOW  DEPTH  JANUARY  10,  1962 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

ALABA 
JANUARY  19 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

S 

1 

s 
1 

No.  of  Days 

Totol 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Da 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

il 

"si 

°  J 

°  1 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

46  •  2 

25,7 

36  .  0 

70 

27 

-  5 

1 1 

8  92 

0 

4 

24 

3 

D  9.65 

2.15 

27 

4.0 

1  2 

7 

3 

BELLE  MINA  2  N 

49. OM 

28. 5M 

38. 8M 

70 

26 

-  5 

1 1 

605 

0 

3 

18 

3 

0  6.64 

1  .38 

27 

5.5 

12 

6 

2 

DECATUR 

48.0 

28.4 

38.2 

-  5.7 

69 

27 

-  1 

1  2  + 

624 

0 

4 

19 

2 

9.52 

3.82 

1.69 

27 

6.5 

7 

10 

11 

6 

3 

FALKVILLE 

49.7 

28.6 

39.2 

71 

27 

-  3 

11 

795 

0 

3 

19 

3 

8.74 

2.40 

27 

3.5 

10 

6 

3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

48.2 

29.4 

38.8 

-  4.1 

70 

26 

-  2 

1 1 

805 

0 

3 

1  9 

2 

8.53 

3.31 

1.47 

26 

4.9 

5 

10 

12 

7 

MADI  SON 

48.3 

28.3 

38.3 

- 

69 

27+ 

-  6 

11 

819 

0 

3 

18 

3 

D  9.97 

4.41 

1.83 

6 

7.0 

1  3 

7 

4 

MOULTON  2 

49.  5 

29.5 

39.5 

70 

26 

-  5 

11 

782 

0 

3 

1  7 

2 

8.55 

1.59 

27 

6.5 

4 

10+ 

12 

8 

2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

46.9 

27.9 

37.4 

67 

22 

-  3 

12 

847 

0 

3 

21 

3 

7.27 

1  .44 

6 

10 

12 

6 

2 

NEW  MARKET  2 

M 

0 

RED  BAY 

46.5 

27.6 

37.2 

57 

27 

-  4 

1 1 

854 

0 

It 

2  3 

2 

9.45 

2.10 

27 

5 

10 

11 

8 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

48.0 

28.4 

38.2 

70 

25 

-  3 

1  1 

824 

0 

3 

1  9 

2 

9.32 

1  .50 

27 

1  2 

7 

4 

RUSSELLVILLE  2 

46.7 

27.0 

36.9 

70 

27 

-  4 

12  + 

852 

0 

4 

2  3 

4 

8.55 

1.87 

27 

6,0 

6 

11  + 

WATERLOO 

49.0 

24.7 

36.9 

59 

27 

-  3 

10 

865 

0 

4 

25 

2 

8.87 

2.52 

5 

6,5 

7 

3 

DIVISION 

38.0 

-  5.1 

8.94 

3.38 

5.5 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE  2  SE 

48. 2M 

26.5 

37. 4M 

-  5.4 

66 

27 

—  3 

12  + 

850 

0 

4 

22 

2 

D10.90 

5 . 24 

2.54 

27 

4.1 

BESSEMER  4  SW 

62.7 

31.5 

42.1 

71 

26 

2 

1  2 

702 

0 

3 

15 

0 

9.09 

1.75 

5 

4.0 

4 

10 

10 

7 

5 

BIRMINGHAM  W3  AP  R 

51.1 

32.2 

41.7 

-    3 ,  Q 

69 

25 

1 

11 

718 

0 

3 

1  7 

0 

8.64 

3.61 

2,05 

27 

3.8 

10 

9 

7 

4 

BRIDGEPORT   2  W 

50.2 

29.1 

39.7 

72 

26 

-  3 

11 

779 

0 

3 

1  6 

1 

9.43 

3.56 

1.46 

27 

1  3 

5 

4 

GUNTERSVILLE 

51. 7M 

31. 3M 

41  .  5M 

70 

22 

-  1 

10 

698 

0 

3 

15 

1 

D  9.58 

2.00 

28 

3.5 

ONEONTA 

50.0 

29.0 

39.  5 

71 

27 

-  3 

11 

761 

0 

4 

16 

3 

10.07 

2.93 

27 

4.0 

12 

7 

3 

SAINT  BERNARD 

48.1 

27.3 

37.7 

-  5.3 

58 

27 

-  3 

12  + 

841 

0 

4 

20 

3 

6.74 

2.93 

2.31 

6 

5.2 

5 

10 

11 

5 

3 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

25 

-  2 

1 1 

798 

0 

3 

18 

1 

3.28 

27 

2.6 

3 

12  + 

1 1 

3 

3 

SCOTTSBORO 

48^0 

28.0 

3eIo 

-  5.5 

71 

27 

-  2 

1  2 

829 

0 

4 

20 

2 

10.85 

4.93 

2.63 

27 

5.0 

5 

10 

12 

6 

4 

VALLEY  HEAD 

47.4 

26.7 

37.1 

-  5.1 

64 

27 

-  4 

1 1 

860 

0 

4 

19 

1 

10.59 

5.19 

3.07 

27 

4.5 

10 

6 

4 

0  I VI  SIGN 

39.4 

-  4.5 

9.60 

4.24 

4.  1 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

51  .SM 

29.5M 

40.  7M 

73 

31 

-  2 

1 1 

717 

0 

2 

8.58 

1 .42 

27 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

50.7 

29.4 

40.  1 

59 

27 

0 

12 

767 

0 

3 

18 

1 

9.66 

3.02 

27 

3.5 

4 

10 

9 

7 

4 

CENTREVI LLE 

53.5 

30.2 

41  .9 

-  5.3 

75 

27 

3 

14 

712 

0 

3 

1  8 

0 

D  9.15 

4.05 

2.10 

19 

4.0 

4 

10 

10 

7 

4 

CLANTON 

51.5 

30.6 

41  .  1 

-  5.7 

74 

27 

3 

13+ 

737 

0 

3 

15 

0 

7.00 

1.95 

2.15 

19 

3.5 

4 

10 

9 

4 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

48.6 

26. 4M 

37.  5M 

69 

27 

-  5 

1 1 

846 

0 

4 

18 

3 

D10.25 

2.20 

5 

6.0 

10 

7 

4 

FAYETTE 

51.9 

29.7 

40.8 

70 

26 

-  3 

11 

742 

0 

4 

1  8 

1 

D10.12 

1  .78 

23 

4.0 

12 

5 

6 

HALEYVILLE 

46.9 

27.3 

37.1 

57 

27 

-  4 

11 

856 

0 

4 

20 

4 

2.31 

28 

5.1 

5 

12  + 

4 

HAMILTON   3  S 

49.2 

26.0 

37.5 

71 

27 

-  8 

11 

841 

0 

4 

21 

3 

9.33 

2.40 

2  7 

5.0 

5 

10 

1  1 

7 

4 

JASPER  4  N 

50.5 

28.5 

39.  5 

57 

30  + 

-  1 

1 1 

781 

0 

3 

19 

2 

10.98 

2.78 

27 

5.0 

5 

10 

1  3 

6 

3 

PRAT  TV  I LLE 

54.8 

34.9 

44.9 

-  4.1 

75 

26 

9 

1 1 

619 

0 

2 

1  3 

0 

1.59 

19 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

52.3 

33.5 

42.9 

73 

26 

680 

0 

3 

16 

0 

5.56 

2.16 

1  9 

3.5 

4 

10 

9 

5 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

52.2 

32.3 

42.3 

70 

30+ 

2 

12  + 

697 

0 

3 

1  5 

0 

6.66 

1,99 

26 

10 

5 

4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

51.6 

30.3 

41.0 

-  5.9 

71 

27 

1 

1  2 

737 

0 

3 

15 

0 

9.17 

3.97 

2.05 

2  7 

2.5 

9 

7 

3 

OIVI SION 

40.6 

-  6.1 

9.07 

3.72 

4.2 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

53.1 

32.5 

42.8 

75 

25 

4 

12  + 

679 

0 

3 

1  7 

0 

5.06 

1.22 

27 

3.5 

3 

10 

8 

5 

2 

CALERA  2  SW 

54.3 

31.8 

43.  1 

74 

25 

2 

13 

574 

0 

2 

16 

0 

D  8.35 

3.32 

2.18 

19 

7.0 

10 

8 

2 

CENTRE   5  SW 

49.5 

29.7 

39.6 

72 

2  7 

3 

1  3+ 

763 

0 

3 

19 

0 

7.  79 

1  .92 

2  7 

3.5 

11 

6 

3 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

54.7 

32.6 

43.7 

75 

25 

2 

12 

652 

0 

3 

15 

0 

5.85 

1  .84 

19 

4.5 

4 

10 

11 

4 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

49.5 

32.0 

40.3 

-  3.6 

72 

25 

4 

1  3+ 

743 

0 

3 

16 

0 

D  6.80 

2.33 

27 

5.0 

11 

7 

3 

PELL  CITY   1  NNE 

M 

24.0 

M 

-  1 

12  + 

0 

24 

4 

5.78 

1.45 

1  9 

9 

7 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

53.6 

32.6 

4  3.1 

74 

26 

4 

1  2 

570 

0 

3 

17 

0 

7.42 

19 

4.9 

11  + 

1 1 

3 

TALLADEGA 

52.5 

32.5 

42.3 

-  4.6 

74 

26 

3 

12 

695 

0 

3 

17 

0 

D  7.19 

2.41 

1.54 

1 9 

4.8 

10 

6 

2 

OIVI SION 

42.2 

-  3.5 

7.41 

2.07 

4.7 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

55.4 

31.1 

43.3 

74 

26 

1 

1  2 

667 

0 

1 

16 

0 

5.57 

2.19 

19 

2.5 

1 1 

4 

1 

AUBURN   3  SW 

54.3 

32.8 

43.6 

-  5.0 

7  1 

3 1 

8 

1 1 

558 

0 

2 

1  5 

0 

7.01 

2.46 

2.23 

1 0 

2 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

53.1 

32.1 

42.6 

71 

27 

5 

11 

685 

0 

1 

17 

0 

6.74 

2.48 

19 

2.0 

10 

4 

2 

HEFL  IN 

49.4 

28.2 

38.  8 

70 

2  7 

1 

12 

804 

0 

3 

21 

0 

D  7.26 

1.57 

1  9 

4.5 

10 

6 

2 

LAFAYETTE 

54.7 

33.6 

44.2 

70 

30  + 

5 

1  1 

639 

0 

1 

14 

0 

D  5.53 

2.0 

MARTIN  DAM 

55.0 

35.9 

45.5 

71 

25 

9 

11 

599 

0 

2 

12 

0 

6.64 

1.99 

2.13 

19 

10 

4 

2 

OPEL IKA 

53.1 

32.7 

42.9 

59 

31  + 

8 

11 

676 

0 

2 

16 

0 

1  .65 

5 

2 

2 

ROCKFORD 

54. 8M 

28. 9M 

41.  9M 

75 

27 

3 

1  3 

569 

0 

2 

16 

0 

5.30 

1.45 

6 

4.0 

4 

10 

ROCK  MILLS 

54.4 

32.2 

43.3 

69 

26 

8 

1  3  + 

669 

0 

0 

17 

0 

5.19 

1  .96 

1  9 

3 

10 

12 

3 

2 

DIVISION 

42.9 

-  5.1 

5.55 

1.81 

3.0 

PRA  I  R  I  E 

DAYTON 

52.2 

32.8 

42.5 

78 

27 

6 

12 

693 

0 

3 

14 

0 

7.51 

2,15 

19 

4.0 

4 

10 

10 

6 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

M 

32.1 

M 

5 

13+ 

0 

17 

0 

7.55 

2.97 

2,48 

19 

6 

6 

3 

GAINESVILLE 

51.8 

30.7 

41.3 

73 

31 

3 

11 

730 

0 

3 

15 

0 

9.52 

2.66 

27 

4.5 

5 

10 

10 

5 

4 

GREENSBORO 

55.7 

33.8 

44.8 

-  4.5 

77 

26 

5 

12  + 

522 

0 

2 

14 

0 

7.08 

2.32 

1.82 

19 

5.0 

9 

7 

3 

HAYNEVI LLE 

54.4 

33.6 

44.0 

78 

27 

9 

12  + 

545 

0 

3 

17 

0 

5.93 

1.96 

19 

1.0 

1 

10 

9 

3 

2 

LIVINGSTON 

54. 3M 

32.  5M 

43.5M 

74 

30 

2 

11 

664 

0 

3 

13 

0 

1  .42 

27 

4.5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.6 

34.8 

45.2 

77 

25 

3 

12 

512 

0 

3 

13 

0 

5.77 

1.70 

19 

3.5 

1 1 

7 

1 

See  R 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
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Temperaluro 


Station 

•  i 

i  ; 
is 

f  1 

is 

<  s 

Average 

-5 
ll 
a  ^ 

j 

o 
X 

e 

a 

1 

Date 

Degree  Day» 

No.  o 

f  Doyi 

Total 

Departure 
From  Normal 

6- 

a 
t 
1 

6 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  Of  More  1 

.50  or  More  1 

i 
s 

S 

g  . 

sl 

1 1 
s5 

s5 

O  i 

'i't.b 

33.1 

4  3.9 

77 

2  7 

7 

1  3+ 

0 

3 

17 

0 

19 

1.0 

8 
8 

5 

2 

MONTGOMERY  WQ  AP 

S6.0 

37.5 

46.8 

-  1.3 

76 

25 

1 1 

1 1 

564 

0 

3 

10 

0 

5  20 

1  14 

1.62 

5 

1.0 

1 

10 

3 

2 

SELMA 

ib.'t 

36.8 

46.6 

-  4.3 

76 

26 

9 

12+ 

665 

0 

2 

1 2 

Q 

6.81 

2.44 

1.78 

19 

2.5 

3 

10 

9 

6 

2 

TUSKEGEE  2 

55.6 

35.4 

45.  5 

-  4.3 

73 

25 

9 

1 1 

597 

0 

i 

1  4 

0 

1.45 

3 

UNION  SPRINGS  5  S 

55.2 

34.5 

44.9 

-  5.4 

76 

28 

8 

1 1 

525 

0 

3 

1  3 

Q 

5 

2.33 

2.20 

A 

^ 

8 

4 

2 

D  I V 1  S I  ON 

44.  5 

-  5.2 

6.87 

2.55 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

57.3 

35.6 

46.5 

79 

26 

10 

1 1 

563 

0 

3 

12 

0 

3.65 

1.47 

.0 

8 

2 

1 

ATMORE   STATE  FARM 

60.0 

36.8 

48.4 

77 

26 

8 

1 1 

518 

0 

1 

13 

0 

6 

.0 

0 

8 

4 

1 

BRAN  T  L  E  Y 

57.2 

33.9 

45.6 

78 

26 

9 

1  3+ 

0 

2 

17 

0 

4*98 

22 

2.81 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

BREWTON   3  SSE 

62.3 

36.2 

49.3 

-  2.4 

81 

25 

8 

13 

499 

1  4 

2. 

4.27 

-  .38 

2.14 

6 

.0 

0 

9 

1 

1 

CAMDEN   3  NW 

57.8 

35.  1 

46.5 

80 

26 

7 

11 

574 

Q 

2 

I  3 

5.07 

1.16 

5 

1.0 

1 

10 

8 

7 

2 

CHATOM 

60.4 

33.0 

46.  7 

80 

26 

6 

1 1 

555 

0 

2 

1  4 

0 

5.51 

1  .60 

2 

CLAY  TON 

M 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

58.2 

38.5 

48.4 

78 

25 

1  5 

1  3+ 

62  3 

0 

0 

8 

0 

8  2  3 

4  40 

6  .  30 

T 

^ 

12 

5 

3 

1 

ENTERPRISE 

60. 5M 

37.7 

49. IM 

79 

25 

11 

11 

501 

Q 

0 

1 2 

Q 

4.67 

1.98 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

EUFAULA 

57. 2M 

35. 3M 

46.  3M 

-  4.9 

77 

27 

1  3 

11 

574 

0 

0 

1 0 

Q 

4.94 

.61 

.0 

0 

EVERGREEN 

58.9 

35.2 

47.  1 

80 

27  + 

10 

12  + 

653 

0 

2 

18 

0 

4.99 

2.32 

5 

.0 

0 

3 

1 

=^RISCO  CITY 

57.2 

35.5 

46.4 

77 

27 

7 

11 

580 

0 

2 

14 

0 

6.36 

1.82 

3,03 

5 

T 

0 

7 

4 

1 

liENEVA 

59. 2M 

38. 4M 

48.  8M 

80 

26 

14 

13+ 

511 

0 

1 

12 

0 

6.56 

2.77 

4.87 

5 

.0 

0 

2 

1 

3ILBERT0WN 

58.6 

33.3 

46.0 

79 

26 

6 

12 

588 

0 

2 

16 

0 

0 

4.69 

1.38 

19 

2.0 

2 

10 

7 

5 

1 

SREENVILLE 

58. 5M 

37.2 

47. 9M 

-  3.3 

78 

25 

9 

11 

531 

0 

3 

12 

0 

3.10 

6 

T 

0 

3 

1 

HEADLAND 

57.0 

36.9 

47.0 

78 

25 

14 

1  3  + 

564 

0 

2 

12 

0 

7.53 

5.25 

5 

.0 

3 

1 

HIGHLAND  tHOME 

53.7 

35.2 

44.  5 

-  6.6 

73 

26  + 

7 

1 1 

633 

0 

3 

13 

0 

6.89 

1.03 

3.50 

1 

.OCKHAR  T 

58.6 

38.5 

46.6 

79 

26 

12 

I  3 

523 

0 

2 

12 

0 

1.65 

*0 

2 

NATCHEZ 

58.2 

33.8 

46.0 

79 

26 

6 

13 

589 

Q 

3 

1 5 

Q 

4.18 

1.25 

6 

T 

0 

6 

2 

1 

3ZARK  6  NNW 

56.7 

35.5 

46.1 

-  6.2 

79 

26 

10 

12  + 

591 

0 

1 

14 

0 

4.10 

-  .01 

1.88 

6 

I 

T 

12  + 

7 

2 

1 

'HENIX  CITY   2  NNW 

54.2 

34.5 

44.4 

72 

27+ 

11 

1 1 

629 

0 

1 

16 

0 

6.94 

2.90 

5 

,  0 

Q 

9 

2 

"USHMATAHA 

53.6 

30.5 

42.1 

-  5,9 

75 

26 

5 

11 

705 

0 

•3 

17 

0 

7.64 

3.18 

2.78 

19 

9 

6 

2 

iEALE 

57.3 

34.6 

46.0 

75 

25 

12 

13 

585 

0 

0 

15 

0 

5.95 

2.20 

6 

T 

0 

9 

4 

1 

THOMASVILLE 

54.0 

32.6 

43.3 

-  5.3 

77 

27 

5 

12+ 

669 

Q 

3 

1  6 

Q 

D 

6.14 

1.43 

1.50 

19 

3.9 

7 

6 

2 

TROY 

58.0 

37.4 

47.7 

-  2.9 

77 

25 

9 

11 

539 

1 

1 1 

Q 

4.93 

.42 

2.52 

5 

.0 

0 

1 

(HATLEY 

59. 8M 

33. 5M 

46.  7M 

80 

26 

6 

11 

665 

0 

2 

15 

0 

5.20 

1.30 

6 

.0 

0 

DIVISION 

46.6 

-  4.6 

5.63 

1.07 

.3 

GULF 

lAY  MINETTE 

60.2 

38.5 

49.4 

78 

25 

9 

11 

498 

0 

1 

12 

0 

3.81 

T 

0 

ITRONELLE 

59.4 

38.4 

48.9 

-  3.9 

77 

25 

a 

12  + 

505 

0 

3 

11 

0 

5.22 

.46 

1.36 

5 

.0 

0 

:O0EN 

61.3 

39.7 

50.6 

76 

25 

12 

11 

447 

0 

0 

12 

0 

4.38 

1.24 

10 

T 

0 

7 

4 

1 

AIRHOPE  2  NE 

61  .6 

40.5 

51.1 

-  2.5 

77 

25 

12 

11 

442 

0 

1 

9 

0 

5.14 

.93 

1.21 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 

ORT  MORGAN 

58.1 

43.1 

50.6 

72 

25 

15 

11 

440 

0 

2 

4 

0 

4.15 

.0 

0 

lOBILE  WB  AIRPORT 

59.4 

38.3 

48.9 

-  3.6 

78 

23 

7 

11 

511 

0 

3 

10 

0 

4.76 

.11 

1.85 

5 

T 

T 

10  + 

7 

3 

1 

108 1  LE 

57.3 

39.8 

48.6 

-  4.3 

74 

31 

12 

12  + 

502 

0 

2 

7 

0 

5.75 

1.30 

2.45 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

OBERTSOALE   1  E 

58.9 

37.6 

48.3 

78 

26 

11 

11 

526 

0 

2 

13 

0 

5.07 

.54 

1.78 

5 

T 

0 

7 

3 

1 

OIVI SION 

49.5 

-  3.8 

4.79 

.35 

T 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diractioD 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  dajrs  with  precipitation 

1 
a 

SUtion 

Pievailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

EMrection 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

C  H 

0  m 

otj 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

o 
t- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

(IRMIIIOHAM  WB  AIRPORT 

N 

12 

9.8 

42 

SE 

15 

77 

80 

65 

69 

4 

6 

2 

3 

3 

1 

19 

41 

6.6 

luiCTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

15 

9.3 

28++ 

ENE 

27+ 

81 

81 

67 

72 

4 

4 

S 

3 

4 

0 

20 

6.9 

OBILE  WB  AIRPORT 

12.3 

34++ 

NW 

15+ 

6 

3 

4 

2 

1 

0 

16 

5.7 

OXTGOIrtRY  WB  AIRPORT 

NW 

9 

8.4 

31 

W 

6 

78 

81 

65 

70 

8 

2 

5 

2 

0 

18 

46 

6.1 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  19 


Station 

"m 

O 

Day  of  Month 

1   1  2  I  3 

4  I  5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  I  11  1  12 

13  1  14  I  15 

16  1  17 

18 

19  I 

20  1 

21 

22  I 

23  1 

24 

25  I 

26  1 

27 

28     29  I  30 

ABBEVILLE   1  NNW 

6.84 

•  73 

4,16' 

■  14 

.14 

.10 

.21 

.02 

1  34 

AODISON  CENTRAL  TOWER 

9,47 

.26 

» 

2,26 

« 

2.40 

« 

• 

4I55 

ALBERTA 

7,79 

.72 

T 

.16 

1,32 

T 

,51 

.67 

.07 

2.35 

T 

.04 

.12 

T 

.87 

,96 

ALBERTVILLE   2  SE 

Ji0,90 

2.24 

0.41 

.86 

.70 

.84 

.20 

.20 

,87 

2.54 

,70 

ALEXANDER  CITY  6  N€ 

6,57 

,21 

,48 

,65 

.10 

,38 

.35 

,38 

2.19 

,04 

.02 

.62 

,07 

,01 

.03 

.50 

.14 

ALICEVILLE 

6,68 

,90 

.56 

1.27 

» 

1,27 

1.35 

1.11 

.50 

1.42 

.30 

ANDALUSIA    1  NW 

3.65 

,31 

1.47 

,15 

.08 

.26 

.14 

.14 

T 

.62 

.46 

ANNI5T0N  FAA  AIRPORT 

6,06 

,07 

1.15 

.38 

.02 

.23 

,05 

T  ,33 

•  84 

.83 

.85 

.03 

T 

T 

1.22 

■  06 

ARLEV   3  S 

11.33 

,32 

.52 

2.35 

T 

.02 

.37 

.76 

.42 

.05 

.94 

.12 

,33 

,10 

3.26 

1.75 

ASHVILLE   *t  W 

D9,  34 

,46 

.06 

1,58 

.01 

D.50 

.57 

1.34 

1.02 

2.90 

.68 

ATHENS 

B.39 

.40 

.30 

1.51 

.03 

.35 

.47 

.29 

.01 

1.13 

.06 

,71 

,35 

2.15 

.63 

ATHENS  2 

D9.66 

.50 

.32 

1.62 

.03 

D.40 

.99 

.34 

1.67 

.17 

,50 

.32 

2.15 

•  65 

AT MORE   STATE  FARM 

4,35 

,52 

.70 

1.20 

,07 

.23 

,20 

.32 

.07 

.38 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.60 

•  02 

AUBURN   3  SW 

7,01 

.41 

.03 

2.23 

T 

.23 

,25 

.41 

2.05 

.22 

.02 

T 

.02 

.43 

T 

.34 

.37 

AUT  AUGAV I LL  £    3  N 

7,26 

.53 

.04 

1,56 

2.16 

.15 

•  05 

,60 

,05 

.54 

.46 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

9.86 

.51 

.23 

1.76 

,0B 

.35 

•  73 

1.33 

1.00 

.07 

3.02 

,78 

BAY  MINETTE 

• 

1.63 

.26 

.44 

.76 

,72 

BELGREEN 

7,76 

.61 

• 

• 

1.66 

.15 

,73 

.21 

,64 

.66 

.25 

1,87 

■  58 

BELLE  MINA  2  N 

D8,  64 

.07 

.90 

,68 

.09 

0.35 

D.15 

,72 

.04 

.37 

.01 

•  77 

•  30 

.99 

.67 

1.38 

1.35 

BESSEMER  4  SW 

9,09 

.60 

T 

.10 

1,76 

.01 

.01 

T 

1  .59 

^ 

•  01 

1^03 

.22 

1  ,49 

* 

BETHLEHEM 

7,94 

.45 

,29 

1,44 

.04 

.02 

.10 

,49 

•  34 

.04 

1.62 

.62 

.32 

1.40 

.77 

eiLLlNGSLEY    1  SE 

7,10 

,67 

.03 

1.52 

.08 

.32  .09 

.46 

2.05 

.32 

.02 

.26 

.44 

,02 

.56 

.26 

B 1 NGHAM  MOUNT a  I N 

,40 

,08 

2.17 

,10 

.05 

.26 

.61 

,29 

1.10 

.20 

1,05 

,55 

2,50 

1,10 

BIRMINGHAM         AP  R 

a  ,64 

,01 

1.01 

,67 

.01 

.17 

.03 

T  .50 

.91 

.42 

T 

T 

T 

1.22 

,03 

,01 

1.57 

2,05 

,03 

BISHOP 

10,67 

.97 

•  45 

.24 

1.17 

.12 

1.65 

.80 

BOA  2 

9,38 

.49 

2.40 

T 

.35 

.48 

.62 

T 

T 

•  80 

.04 

.37 

.30 

2.93 

•  60 

BRANTLEY 

4.98 

,24 

2.81 

.14 

T 

.53 

T 

.36 

T 

,11 

T 

.35 

.44 

BREWTON   3  SSE 

4,27 

2.14 

.23 

.29 

.24 

•  10 

.11 

.21 

.45 

BR  I DGEPORT  2  W 

9.43 

.46 

.33 

1.11 

.99 

,03 

T 

,35 

,36  T 

,35 

.08 

•  31 

.05 

1^06 

.58 

.46 

,47 

1.46 

1.20 

6 ROOK WOOD 

9.70 

.70 

1.83 

.02 

,12 

1.20 

.80 

BRUNDIDGE 

_ 

■ 

2.10 

T 

.66 

,54 

T 

,05 

• 

.65 

CALERA  2  SW 

DB.3$ 

.18 

.86 

.78 

D.70 

.66 

.22 

2.18 

,96 

1.02 

.75 

CAMDEN   3  NW 

6,07 

.03 

1.16 

.65 

,03 

.02 

.27 

.61 

.69 

1,01 

,06 

.05 

.79 

CAMP  HILL  2  NW 

6.  74 

.27 

.02 

1.53 

,05 

,11 

.25 

.40 

T 

2.46 

.26 

,04 

.04 

.56 

,03 

T 

.50 

.20 

CARBON  HILL 

' 

.51 

2.14 

.02 

1.00 

02 

2.30 

CENTER  GROVE 

10.08 

.50 

.03 

2.05 

T 

.03 

T 

.39 

•  72 

.42 

T 

.69 

.69 

.50 

2.26 

1.58 

CENTRE   5  SW 

7,79 

,77 

1.17 

.05 

T 

,35  T 

,30 

T 

1.23 

.05 

T 

.06 

.68 

.16 

•  23 

.19 

1.92 

.63 

T 

CENTREVI LLE 

,  80 

.15 

1.86 

0,40 

,52 

.02 

2.10 

,02 

,70 

•  22 

T 

1.30 

1  .04 

chatom 

5.51 

1.60 

.79 

•  14 

T 

,30 

.46 

.17 

.81 

.02 

.04 

1.15 

,03 

CHiLnFRSiuPr. 

7,  76 

.44 

1.20 

,16 

2.15 

1.00 

.40 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

6.85 

.26 

.44 

.77 

,01 

T 

,13 

,44 

.27 

1.84 

.03 

1.04 

.04 

.01 

.10 

1,05 

.42 

CITRONELLE 

5.22 

1.35 

.55 

.23 

1  ,03 

.10 

.69 

,04 

,02 

.05 

1.12 

.04 

CLAIBORNE 

4.70 

.52 

.06 

1.52 

,20 

,65 

,32 

T 

.68 

.05 

T 

.02 

.64 

•  04 

CLANTQN 

7  ,00 

.64 

1.25 

,35 

.45 

2,15 

.40 

.45 

1.03 

.26 

CLAYTON 

COOEN 

4.36 

.02 

.82 

,79 

,40 

.05 

1.24  T 

.13 

.27 

.03 

•  63 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

5.99 

.40 

3,05 

,15 

.18 

.22 

.07 

1.92 

COLBERT  STEAM  PLANT 

8  .60 

1  .06 

.62 

1.61 

•  20 

,81 

.22 

1.13 

,01 

,70 

.07 

1.48 

COLLINSVILLE 

8,56 

•  52 

.02 

1.35 

,03 

.26 

.45 

,49 

,03 

T 

.02 

,87 

,03 

,44 

.43 

2,91 

.73 

COLUMBIA   I  E 

5,69 

1  .14 

2.43 

,02 

.12 

.28 

.19 

1.59 

CORDOVA 

10,94 

.42 

.23 

2,22 

,05 

T 

.35 

.80 

1,52 

.18 

1.28 

,16 

.10 

2.73 

.90 

COTTONTON 

4,20 

.39 

2.06 

,05 

.06 

,11 

.26 

.46 

.04 

,01 

,01 

.01 

.20 

.32 

.20 

CUBA 

D8  ,60 

,94 

.42 

.72 

D,50 

1,00 

,22 

2.19 

.26 

.40 

1.67 

,06 

DADEVI LLE 

6,00 

,21 

.02 

1.33 

,13 

.10 

,43 

2,51 

.14 

,01 

.15 

.42 

.42 

.12 

.01 

OANCY  4  N 

06.97 

.46  1.34 

D,40 

.96 

1,36 

,82 

.17 

1.15 

DANVILLE 

7.46 

.54 

,36 

1.54 

,14 

.09 

.70 

• 

1,10 

.24 

,43 

.32 

.65 

1,35 

DAYTON 

7,61 

.91 

.34 

,92 

.02 

.62 

.60 

.32 

2.15 

.02 

,08 

,32 

,02 

1.07 

.22 

DECATUR 

9  ,52 

•  42 

,31 

1.56 

•  03 

.07 

.65 

.72 

,41 

T 

.02 

T 

.92 

,05 

,52 

.55 

1.69 

DECATUR  4 

9,49 

.40 

.06 

1.55 

•  04 

.03 

.44 

1.3C 

.43 

.90 

,05 

.51 

.46 

1.8' 

1.45 

DECATUR  SUBSTAT ION 

6.80 

.35 

.20 

1.44 

,02 

.05 

,02 

.39 

1.50 

DELTA 

6.82 

.33 

1.35 

.07 

.33 

.44 

1.98 

.03 

.03 

,58 

,17 

.06 

.97 

.46 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

7.66 

.64 

.19 

1.26 

,62 

2.48 

.02 

,04 

,56 

1.06 

.35 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

8,23 

6.30 

.52 

.11 

T 

.21  T 

.08 

.06 

T 

.01 

T 

.01 

.92 

DOUBLE  SPRINGS 

)10  ,  25 

.45 

2.20 

T 

0*60 

.6'. 

.49 

,02 

1.03 

.02 

.84 

1.96 

1.55 

,24 

ELBA 

3,19 

,40 

.80 

.20 

,05 

05 

.12 

1,07 

ELKMONT 

9.25 

.52 

,28 

1.56 

T 

.03 

.25 

.69 

.31 

.02 

1.96 

.05 

.70 

,25 

1,90 

.71 

ELROD 

9.43 

.55 

.70 

1.45 

.40 

,95 

.90 

.85 

2,67 

.96 

ENTERPRISE 

.35 

•  53 

.06 

1.9B 

.15 

,13 

,30 

•  07 

.01 

1.09 

EUFAULA 

4.94 

3.26 

.06 

.21 

,25 

.10 

.28 

.06 

.03 

,02 

,67 

EVERGREEN 

4.99 

.44 

2.32 

.25 

03 

,54 

FAIRMOPE   2  NE 

5.14 

.14 

.91 

1.07 

.42 

1.21 

.20 

,38 

,02 

.12 

.02 

,65 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

4.64 

.47 

2,10 

,50 

.19 

.25 

.10 

,01 

,74 

.46 

FALKV 1 LLE 

8.74 

.32 

.04 

1.65 

.19 

,60 

,40 

.90 

.47 

.54 

2.40 

1,03 

FALLS  CITY  BLK  POND  TwR 

311 .05 

.46 

,50 

1.90 

T 

T 

D.60 

1.30 

,41 

1.00 

.51 

.12 

3,1( 

1,15 

FARLEY 

9.99 

,42 

.05 

2,05 

.07 

.73 

03 

,10 

1,46 

FAYETTE 

)10,12 

.49 

.27 

1.56 

.01 

.18 

.20 

0.40 

1  .00 

1,00 

.01 

1.78 

.12 

.05 

.07 

1,28 

1.70 

FLAT  ROCK 

8,781  .12 

.06 

1,87 

.02 

•  10 

.39 

• 

.26 

1.06 

,10 

.56 

,70 

2.29 

1.23 

FORT  DEPOSIT 

5.80 

.30 

.02 

2,67 

.17 

.20 

-60 

.88 

.29 

.40 

■  2  7 

FORT  MORGAN 

4.15 

• 

2.65 

.40 

.70 

,40 

FORT  PAYNE 

9.34 

.66 

l.U 

.02 

.30 

.50 

''" 

.41 

,80 

,10 

.68 

1,12 

2.93 

.62 

FRISCO  CITY 

6.36 

.44 

.09 

3.03 

.29 

T 

.69 

T 

.66 

,03 

T 

T 

.74 

.39 

GADSDEN 

6.73 

.51 

.06 

1.30 

.03 

.36 

•  46 

1,62 

,03 

.02 

.84 

.11 

.21 

.19 

2.26 

.67 

.04 

GADSDEN  GAS  PLANT 

D6.B0 

.55 

1.26 

D.50 

.44 

1,55 

,04 

.02 

.82 

.12 

.19 

,15 

2.33 

GAl NESVI LLE 

9,52 

1.31 

T 

.40 

i.ie 

.03 

,01 

,37 

.8' 

.05 

1,65 

.01 

,01 

.47 

.33 

T 

2,6( 

.21 

GARDEN  CITY 

10.70 

.49 

.90 

.92 

.80 

GAR  TH 

10.27 

,46 

•  05 

1.99 

.01 

.02 

•  30 

.71 

•  38 

,96 

.28 

,91 

.71 

2.37 

1.10 

GENEVA 

6.66 

.48 

4.67 

•  39 

•  07 

.07 

T 

T 

,24 

•  54 

GEORGI ANNA 

5.14 

*40 

T 

2,39 

.24 

•  23 

•  36 

.05 

.57 

.14 

T 

T 

,03 

.03 

.60 

GILBERTOWN 

D4.69 

T 

.80 

.53 

.05 

T 

0.05 

0^15 

•  60 

•  84 

1.38 

T 

.20 

.06 

.0! 

CORGAS 

9.59 

.56 

.15 

2,21 

.05 

.41 

.65 

1.25 

1.06 

,23 

•  74 

GREEN  BAY 

3.06 

.52 

,67 

.17 

.17 

.18 

.05 

.04 

.05 

.23 

■  98 

GREENSBORO 

7.08 

.02 

1,02 

.64 

.03 

.40 

.50 

.34 

.52 

1.82 

.55 

,02 

1.14 

.08 

GREENVl LLE 

,01 

3.10 

.14 

.01 

,23 

.34 

.06 

.74 

.14 

.03 

.04 

,01 

.51 

.2  1 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

6,69 

2.00 

.27 

3.10 

.35 

,25 

.35 

.04 

.02 

.46 

.03 

GUNTERSV I LLE 

D9.56 

.44 

1.60 

.04 

0,30 

D,05 

,20 

,95 

1,80 

1.80 

.40 

2.00 

GUNTERSVILLE  TVA 

9.37 

.37 

T 

.72 

.86 

.01 

,10 

,25 

.62 

,05 

.33 

.02 

.01 

.91 

.03 

1.54 

.53 

2.06 

,94 

GUNTERSVILLE  DAM 

10.27 

.40 

1.65 

.20 

,40 

.50 

.15 

.35 

.60 

.07 

.20 

1,20 

2.65 

1,70 

MALEYVI LLE 

.63 

•  «6 

1.28 

,19 

.40 

1.00 

.52 

,03 

- 

.57 

.26 

2.01 

2.31 

HAMILTON   3  S 

9.33 

.57 

,71 

1,40 

.03 

,08 

T 

.29 

1.03 

.44 

T 

T 

T 

1.10 

.01 

.47 

,26 

2.40 

.52 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

5.93 

.30 

T 

.30 

1,73 

.10 

.22 

,54 

.03 

1.96 

.05 

.01 

.01 

.03 

T 

.40 

.25 

HEADLAND 

7,63 

.96 

5,25 

.10 

.25 

.10 

.04 

,93 

HEFL IN 

. 07.28 

,45 

.70 

1.37 

.06 

D.45 

.55 

1.57 

.03 

J 

T 

.66 

.15 

T 

T 

,72 

,37 

HIGHLAND  HOME 

5.89 

.40 

3,50 

.05 

.50 

.72 

• 

.52 

.20 

HI ghtower 

1  5.58 

.35 

,10 

,97 

,07 

.29 

,45 

1.48 

.05 

.40 

.12 

.05 

,77 

,48 

HODGES 

10.04 

.67 

.62 

1.59 

.03 

.48 

.96 

,48 

T 

1.12 

.10 

.64 

.34 

2,37 

.64 

HUNTSVILLE  SU6STA 

9.45 

,52 

,02 

.01 

1,76 

.05 

.04 

.20 

.73 

.36 

.01 

T 

.90 

.02 

,67 

1.02 

1.71 

1.42 

.01 

HUNTSVILLE  WB  AP 

8.53 

.01 

1.46 

.73 

.03 

.18 

.01  T 

T  .62 

•  32 

.05 

T 

.24 

,55 

•  45 

1  ,10 

1.47 

1.01 

.30 

HUSTLEVILLE 

10,56 

.62 

,05 

1.87 

.05 

.29 

.50 

.56 

•  02 

.84 

.04 

.45 

1.32 

3.11 

.64 

HVTOP 

10.38 

.43 

2.30 

.0^ 

.10 

.26 

.75 

.40 

1.37 

,20 

.90 

2,45 

1.17 

IDER 

10.61 

.36 

T 

1.96 

.08 

.30 

,14 

.38 

.07 

.97 

.07 

,74 

1,08 

3,05 

1.61 

JACKSON 

5.35 

,75 

.26 

1.64 

.23 

T 

.02 

,55 

•  IC 

.90 

T 

.86 

.04 

JACKSONVILLE  2  SW 

5.26 

.35 

T 

T 

.96 

T 

.02 

.40 

.40 

1,03 

T 

.99 

.05 

.06 

T 

.81 

.21 

JASPER  4  H 

10.96 

2.20 

.66 

,05 

.46 

.16 

.30 

,76 

.l^i 

,72 

.92 

.50 

.03 

,25 

',78 

1.03 

JORDAN  DAM 

6.71 

.42 

.02 

1.66 

,08 

.10 

,19 

,19 

.12 

2.45 

.37 

.03 

.46 

.54 

.06 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


4 

—I  

5   1  6 

7  1 

8 

9 

 1  1  

10  1  11  1  12 

13  1  14  I 

IS 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

 L 

21 

22  1 

 L 

23 

— — 

24 

25  1 

 L 

26  1 

 L 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

.10 

0.20 

*  * 

— 73 

 TT" 

.02  I.IS 

.06 

.02 

.23 

•  45 

1  .98 

.17 

o> 

']] 

1 

*50 

.0*  1.^6 

T 

.01 

■  30 

•  44 

1 .50 

•  02 

1.19 

.02 

.41 

.70 

U05 

.04 

.05 

.67 

.01 

I34 

.24 

2.10 

•  65 

•  79 

0.45 

•  51 

•  98 

1.16 

.43 

1.03 

1.42 

.10 

1,65 

.20 

.23 

•  26 

.05 

.05 

I 

01 

16 

2.10 

•  07 

•  44 

.45 

'  ^. 

'03 

*0» 

' 

.30  1.83 

.10 

.03  0.70 

•  69 

.38 

.01 

.01 

.03  1.68 

.02 

•  07 

.61 

1.29 

.05 

.92 

.24 

!04 

.07 

2.0* 

.92 

•  1.03 

1  .64 

.30 

• 

2^20 

.55 

• 

• 

1.33 

.15  1.36 

.01 

.03 

•  20 

.19 

.56 

■  12 

2^16 

•  04 

•  93 

.01 

.55 

46 

.02 

.04 

•  29 

.68 

.67 

1  .70 

.03 

•  02 

•  55 

•  13 

10 

* 

' , , 

'40 

1.58 

T 

.1» 

.06 

•  45 

.49 

2.13 

.02 

■  63 

•  K 

*66 

.12 

2.51 

.20 

.20 

T 

.03 

1.93 

.21 

T 

.01 

•  15 

.15 

.24 

•96  .86 

■  35 

1.56 

2.18 

.07 

,05 

1.33 

.08 

.52  1.25 

.45 

■  35 

.10 

1.50 

.67 

•  46 

1  .09 

1.60 

.17  l.<i2 

T 

.05 

I 

.28 

■  13 

T 

2.12 

.26 

y 

T 

.09 

T 

T 

2.42 

T 

.12 

T 

•  10 

•  38 

T 

1 .86 

.12 

•  02 

.10  1.20 

.07 

0.10 

■  72 

.06 

1.54 

.02 

.02 

,0t 

I45 

.90 

.0^  1.56 

.03 

.20 

.41 

.02 

2.16 

.30 

.02 

.01 

.76 

.42 

•  12 

•  08 

1.86  .05 

.27 

.77 

•  04 

■  24 

I 

.43 

T 

.29 

T 

T 

.76 

.15  2.45 

T 

.25 

•  55 

.25 

.30 

•  05 

.20  2.05 

•  10 

.03 

.02 

.49 

.68 

.43 

.02 

.02 

1.10 

.19 

1I4O 

.42 

1  *9C 

1  00 

.11  1.60 

T 

T 

.37 

.47 

T 

2.40 

]  .16 

.17 

T 

.07 

.86 

.43 

1.62  .22 

.07 

.12 

T 

.37 

1  .54 

.66 

T 

.22 

T 

T 

.30 

.06 

.18  1.37 

.39 

.77 

.36 

1.10 

.10 

•  60 

.40 

2  C9 

.94  .63 

T 

.50 

.18 

.09 

.71 

.07 

.37 

T 

.2C 

.  * 

.04 

1.44  .3* 

T 

.16 

•  01 

T 

.71 

.27 

.02 

•  80 

'  '26 

.72 

1  *36 

*6e 

*26 

.05  1.25 

.21 

.38 

■  37 

.03 

.73 

.07 

T 

T 

.42 

!37 

1.01  1.17 

•  27 

.74 

1.22 

1.05 

.31 

.76 

" 

1.01 

1.62 

.08  1.52 

•  30 

.59 

.30 

1  •66 

.15 

.60 

.90 

1 .  25 

1.32 

4.70 

.05 

.05 

.16 

T 

.26 

.03 

T 

.03 

.01 

.01 

T 

T 

T 

2  62 

.14  1.70 

.05 

.05 

•  37 

■  62 

1.45 

T 

T 

.65 

.12 

.30 

.14 

2,9> 

.69 

1  .66 

.04 

.13 

" 

•  35 

•  08 

1.36 

.14 

.03 

.12 

,05 

T 

T 

T 

.44 

,49 

.18  .90 

.84 

■  14 

■  OT 

1  .61 

.17 

.  1 1 

.54 

1.36 

1.S8 

.02 

•  15 

.12  T 

■  18 

•  04 

.15 

.09 

' 

* 

T 

.0^  2.00 

.01 

.02 

.25 

»79 

.30 

^92 

li 

.  75 

2 '  1  ( 

.07  1.98 

T 

T 

.41 

■  46 

1.35 

T 

1*20 

IlO 

.08 

2.65 

1  ,40 

1  ■  30 

.30 

•65 

1.45 

.05 

.90 

.17 

.02 

.86 

.52 

•13  1.33 

T 

.05 

.36 

.55 

.10 

2.22 

T 

T 

.  32 

.59 

T 

T 

•  60 

,41 

2.90 

•  05 

.16 

■  11 

.29 

.03 

1  .87 

.20 

.02 

.02 

■  40 

.03 

•29  1.94 

.06 

■  03 

0*30 

1  .07 

T 

1  .06 

T 

.38  1.82 

.85 

2.72 

• 

.80 

.50 

3.06 

.13 

.52 

.97 

.08 

.03 

.04 

.56 

.16 

.25  1.12 

T 

■  35 

■  59 

2.30 

.09 

T 

•  10 

.84 

,66 

.41 

.02  1*96 

•  22 

.03 

' 

1.08  .53 

•  11 

■  63 

.73 

1.59 

^  *62 

'  J  ^ 

'61 

.03  2.07 

.08 

■  20 

.IT 

1.76 

.35 

,20 

,16 

.20  .69 

.05 

■  55 

•  70 

.15 

2.78 

.04 

.16 

1.33 

.07 

.01  2.20 

.03 

■  01 

■  28 

•  51 

•  40 

.01 

.02 

.69 

•  05 

1  42 

3  04 

90 

.90  1.60 

■  09 

■  28 

.95 

.  37 

•  95 

*62 

"1? 

2'  IC 

■  J2 

■  02 

1.32  .80 

.04 

.44 

.66 

•  33 

.02 

.01 

T 

.  34 

•  53 

•  42 

1.10 

1 13O 

1  l6C 

.37 

.02 

2.69 

.11 

.27 

■  94 

T 

.97 

.02 

T 

.01 

1.28 

•  11 

T 

1.  U 

1.32 

T  1.85 

.14 

■  11 

■  25 

T 

.18 

.12 

.03 

T 

T 

.35 

.37 

.08  1.78 

•  42 

•  92 

■  21 

.03 

.37 

.02 

•  03 

.06 

•  43 

•  03 

.15  1.45 

•  40 

•  55 

1  .40 

1^10 

.20 

1.54 

.03 

.12 

■  52 

.29 

.08 

1  .98 

.20 

.11 

.12 

•  4C 

.03 

.21 

.52  1.41 

.02 

•  23 

.92 

.42 

1.10 

.90 

•  92 

1.76 

.59 

1.29  1.31 

T 

•  12 

1.31 

1.04 

•  50 

.46 

1.67 

.65 

r 

.12  2.31 

T 

.03 

•  28 

■  61 

T 

.41 

.02 

•  01 

T 

UOl 

•  02 

•  46 

•  31 

1  .98 

.68 

.57  1,39 

0.08 

D.18 

■  49 

•  05 

•  58 

.02 

■  83 

•  0! 

1  .25 

•  19 

3,26 

.59 

.21  1.90 

.17 

.01 

.05 

■  45 

1  .45 

.01 

1  •  30 

•  10 

.07 

2.03 

T 

.15 

■  63 

.03 

.36 

.04 

•  12 

1.16 

.12 

.77 

.94 

2!63 

1.34 

.02- 1.85 

.25 

•  66 

.31 

T 

T 

1.16 

•  07 

1.00 

.76 

2,52 

.73 

.03  2.20 

.02 

•  19 

.07 

•  32 

.46 

.78 

.03 

T 

.  52 

.42 

.02 

50 

,32 

.12  1.37 

T 

.03 

.25 

.65 

.05 

1.78 

T 

.01 

T 

.02 

.90 

.46 

•  2.06 

T 

•  33 

■  82 

.11 

T 

1.91 

1  .01 

1.02 

4.92 

T 

.12 

•  25  T 

.13 

T 

.04 

.01 

T 

T 

T 

.01 

T 

1,45 

.22  .68 

.16 

•  12 

•  30 

•  42 

.12 

1.12 

.64 

.16 

.14  1.83 

•  28 

.63 

.32 

.17 

.10 

.  1 1 

.56 

.54 

1  .00 

2.62 

1.42 

,62 

.17  1.26 

.07 

I  .05 

2  .48 

.  20 

.52 

.16  1.89 

•  69 

•  62 

.32 

.02 

1.43 

•  33 

.90 

.44 

1*7' 

.90 

.68  .94 

T 

.11 

.40 

.38 

•  31 

1.66 

T 

1.04 

.02 

.02 

l!l4 

.37 

2.43 

.50 

.02 

.38 

•  48 

•  43 

.04 

.06 

.47 

.80 

•  07 

.61 

1.03 

3,03 

.59 

•67  .74 

T 

0.03 

0.45 

•  44 

.27 

1*54 

.02 

.98 

.03 

.02 

•  05 

1  .  06 

.74 

.26  1.49 

.08 

0.39 

•  64 

.04 

1.50 

.02 

•  04 

.01 

.  78 

.03 

.71  .61 

T 

T 

.35 

•  42 

.20 

2.16 

.03 

.75 

•  05 

•  08 

1.96 

■  17 

•  07 

.29 

.14 

2.03 

.16 

.02 

.57 

.01 

^!48 

.22 

•22  1.57 

.10 

.53 

.19 

1.90 

.42 

.38 

1.63 

1.07 

1.73 

.08 

.21 

.50 

1  .76 

1.15 

.10 

.12 

2.40 

.99 

2.52 

.24 

.53 

.09 

.04 

.74 

1.51  .34 

.02 

.15 

T 

.03 

.66 

.89 

.26 

T 

.01 

T 

1.10 

1  .99 

1  46 

.20 

.24  1.76 

.06 

.05 

.74 

1 02 

1.56 

.01 

.83 

.36 

.02 

.02 

2!o5 

.65 

1.06  1.45 

.15 

' 

.36 

.69 

1.28 

.37 

.07 

.23 

,16 

2.20 

.22 

T 

.70 

.90 

.15 

T 

•  30 

1.70 

.35  1.20 

T 

.66 

.80 

•  12 

2.10 

•  1  5 

.45 

T 

.  1  6 

I  1.20 

•  03 

•  45 

.66 

.42 

T 

T 

.02 

.  72 

.05 

.67 

3.07 

•  86 

.05  1.22 

•  16 

.20 

.44 

2.22 

.16 

.03 

.06 

.43 

.05 

.34 

.10 

3.08 

.20 

■  10 

.40 

.30 

T 

.30 

2.00 

.50 

.38 

•  77 

.54 

.40 

• 

2.70 

.78 

.26  I. 11 

.61 

2.31 

.35 

.21 

1.31 

.52 

.50  2.52 

.01 

•  45 

1.15 

.20 

.02 

1.65 

.11 

.80 

.01 

•  90 

.95 

.55  1.45 

.40 

•  10 

.70 

2.05 

1.05 

.10 

1.24 

.79 

.03  1.46 

.14 

•  06 

.51 

T 

2.52 

.10 

.02 

T 

.02 

•  66 

T 

.27 

,12 

.22  1.30 

.15 

•  74 

.?1 

.65 

.01 

.01 

1.01 

.05 

.50  1.50 

.03 

.35 

•  80 

.30 

T 

1.08 

T 

■  56 

.40 

1.65 

.33 

1.97 

.20 

T 

.25 

■  52 

.38 

T 

T 

1.39 

.09 

■  66 

.77 

2.32 

1.20 

T 

.60  1.40 

T 

.20 

.74 

.22 

T 

1.14 

■  55 

.30 

1.32 

.62 

.39  1.47 

.02 

.38 

■  98 

.42 

.02 

1.01 

■  03 

■  38 

.03 

1.52 

1.05 

1.83 

.15 

.18 

.26 

1  .90 

.20 

.02 

.02 

.50 

■  02 

.22 

I.IB 

.35 

,92 

.25 

.25 

.  14 

.7* 

.10 

.49 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 

LEEDS 

LEE58UBG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 
LOUISVILLE 
MAD  I  SON 
HACELLA 
HARION   1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
MEL  VI N 

MERT2  PONDVlLLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MINTER   3  N¥ 
MITCHELL  0AM 

MOeiLE  MB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  MB  AP 

MOULTON 
P>K>JLTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NENBURG  2  NE 

NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 
ONEONTA 
OPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT   ROCK  2  N 
PALHERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 

PERRYVILLE 

PNENIX  CITY  2  NNH 

PICKENSVILLF 

PINE  MILL 

PINE  LEVEL 

PLANTERVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVlLLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

R06ERTSDALE  1  £ 
BOCKFORO 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
BUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

SAYHE 

SCOTTSBORO 
SCOTTseORO  SUBSTA 

SEALE 
SELMA 

SMOEHAKER  SPRINGS 

SL0C0M8 

SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUGA  4  NE 
SYLVAN  I A 

TALLADEGA 

TMOMASVlLLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AT-PORT 
T'JSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TuSKEGEt  2 

UNION  SPRINGS  5  S 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
WADLEY 
WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  0AM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

-MATlEY 
WHEELER  0AM 

WIDOWS  CREEK  STm  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 


4.68 
4.07 
09,97 
6.96 
7.89 

7,07 


5,76 
10.97 
6.46 
5,20 

6,46 
8,55 
7,27 


10.05 
9.62 
6.78 


9.07 
6.30 
6^19 


6.81 
6.60 
8.03 
4.54 


10.86 
7.66 
9^91 
7^42 

11.39 


8.07 
7.94 
6,87 
8.64 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Montli 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

^* 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE   2  SE 

1  MAX 

52 

42 

58 

55 

49 

32 

13 

14 

26 

49 

55 

tt 

4| 

46 

46 

39 

50 

56 

57 

56 

63 

68 

60 

60 

58 

64 

48.; 

MIN 

20 

Z4 

24 

29 

38 

41 

26 

27 

26 

4 

-  3 

-  3 

6 

1  0 

20 

30 

30 

34 

44 

51 

51 

39 

28 

28 

29 

26.! 

43 

47 

64 

66 

61 

63 

45 

48 

50 

35 

29 

33 

47 

55 

58 

57 

58 

52 

41 

56 

51 

59 

63 

63 

69 

74 

68 

60 

64 

72 

65 

55.4 

HIN 

19 

41 

28 

29 

26 

' 

45 

19 

19 

26 

34 

37 

35 

45 

53 

24 

29 

34 

31.1 

47 

51 

58 

58 

48 

46 

16 

19 

30 

48 

55 

42 

41 

55 

58 

65 

49 

65 

70 

70 

56 

60 

64 

73 

MIN 

23 

32 

38 

43 

39 

36 

6 

-  2 

0 

2 

4 

33 

27 

34 

37 

40 

28 

34 

29.5 

ANDALUSIA    1  NW 

54 

43 

50 

64 

68 

71 

55 

55 

50 

56 

26 

30 

31 

49 

63 

60 

56 

58 

49 

50 

46 

59 

68 

76 

75 

79 

77 

65 

56 

62 

72 

MIN 

38 

28 

38 

46 

28 

1 9 

1 0 

1 2 

1 1 

1 5 

3  8 

26 

29 

33 

63 

58 

42 

30 

34 

33 

35.6 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

45 

45 

62 

65 

58 

61 

41 

46 

38 

21 

23 

32 

49 

55 

56 

53 

55 

42 

42 

53 

60 

66 

62 

62 

69 

75 

64 

59 

61 

66 

57 

MIN 

34 

29 

24 

48 

30 

29 

29 

19 

6 

30 

36 

30 

26 

30 

35 

36 

37 

56 

28 

42 

32 

32.5 

45 

44 

42 

60 

60 

53 

48 

39 

42 

25 

10 

16 

24 

39 

52 

41 

45 

43 

43 

41 

41 

55 

64 

46 

55 

62 

70 

55 

50 

60 

62 

MIN 

24 

30 

39 

44 

26 

26 

4 

4 

1 1 

30 

21 

22 

26 

32 

32 

33 

24 

25.7 

42 

50 

64 

64 

67 

66 

55 

53 

57 

52 

23 

33 

51 

65 

63 

57 

60 

54 

54 

46 

69 

69 

74 

73 

76 

77 

75 

66 

63 

70 

69 

MIN 

40 

34 

28 

32 

30 

10 

14 

24 

45 

28 

30 

40 

44 

43 

41 

36.8 

AUBURN   3  SW 

64 

42 

48 

58 

66 

64 

56 

42 

48 

54 

27 

32 

34 

50 

58 

56 

58 

56 

41 

41 

46 

50 

63 

64 

68 

69 

70 

63 

52 

67 

71 

MIN 

16 

° 

" 

16 

37 

26 

27 

33 

35 

36 

26 

30 

34 

32.8 

bankheao  lock  and  dam 

60 

38 

49 

62 

65 

56 

46 

42 

48 

34 

19 

24 

32 

48 

58 

49 

51 

53 

41 

46 

47 

56 

65 

51 

60 

66 

69 

61 

56 

61 

68 

MIN 

26 

40 

45 

30 

6 

2 

0 

6 

2  6 

46 

46 

54 

28 

2  7 

3  2 

29.4 

BAY  MINETTE 

MAX 

50 

52 

64 

65 

67 

64 

58 

52 

60 

37 

29 

34 

51 

60 

64 

56 

60 

56 

55 

48 

69 

72 

77 

71 

76 

76 

73 

60 

64 

73 

70 

MIN 

38 

26 

31 

43 

36 

28 

32 

14 

' 

1  2 

1  5 

2  6 

40 

66 

59 

42 

34 

39 

40 

38.5 

BELLE  M I NA  2  N 

MAX 

40 

43 

62 

64 

57 

54 

39 

44 

39 

18 

19 

27 

40 

53 

51 

48 

44 

42 

42 

42 

66 

64 

51 

61 

70 

59 

52 

60 

62 

56 

MIN 

34 

29 

28 

18 

° 

20 

25 

24 

29 

35 

34 

36 

36 

28.5 

BESSEMER  4  SW 

MAX 

40 

49 

64 

66 

59 

60 

40 

48 

39 

23 

22 

30 

46 

57 

51 

52 

53 

43 

45 

47 

59 

63 

60 

65 

69 

71 

65 

58 

61 

70 

60 

52  7 

MIN 

28 

39 

22 

25 

25 

37 

40 

37 

49 

48 

31.6 

BIRMINGHAM  W8  AP 

MAX 

40 

47 

63 

64 

59 

61 

42 

46 

40 

16 

16 

29 

45 

55 

54 

51 

53 

40 

43 

45 

54 

62 

62 

60 

66 

69 

62 

53 

61 

66 

56 

51  1 

MIN 

30 

16 

26 

24 

36 

37 

36 

38 

50 

40 

50 

32.2 

BR ANT  LEY 

50 

43 

50 

64 

68 

70 

56 

52 

50 

56 

26 

25 

34 

52 

64 

61 

57 

62 

47 

50 

47 

58 

66 

76 

76 

76 

74 

65 

57 

64 

73 

MIN 

26 

41 

28 

24 

19 

1  7 

25 

24 

30 

39 

60 

30 

32 

33.9 

53 

53 

67 

67 

67 

65 

60 

53 

59 

54 

29 

36 

52 

69 

63 

59 

61 

57 

55 

51 

70 

74 

80 

76 

61 

76 

71 

62 

67 

75 

69 

MIN 

46 

26 

24 

34 

46 

43 

4 1 

5  2 

58 

36.2 

BR  1 DGEPORT  2  W 

42 

36 

58 

60 

51 

59 

40 

43 

42 

22 

26 

30 

44 

53 

49 

52 

47 

44 

44 

44 

50 

63 

64 

57 

61 

72 

65 

53 

69 

65 

60 

MIN 

20 

39 

2  3 

56 

50 

36 

29.1 

CALERA  2  SW 

MAX 

42 

49 

62 

66 

61 

60 

41 

47 

43 

28 

20 

34 

42 

54 

56 

52 

56 

51 

45 

48 

59 

63 

64 

66 

68 

74 

70 

63 

61 

70 

67 

MIN 

30 

'' 

16 

45 

22 

2  3 

29 

37 

32 

31.8 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

49 

50 

64 

69 

64 

63 

49 

48 

53 

35 

22 

29 

49 

65 

60 

52 

57 

48 

46 

47 

70 

69 

66 

73 

74 

80 

75 

65 

63 

72 

65 

MIN 

30 

30 

° 

10 

42 

25 

26 

35 

39 

42 

5  2 

35.1 

CAMP  HILL   7  NW 

52 

42 

45 

61 

64 

64 

55 

41 

45 

49 

24 

34 

34 

47 

57 

58 

57 

58 

41 

40 

51 

51 

61 

65 

64 

68 

71 

65 

53 

61 

67 

53.1 

MIN 

26 

30 

29 

28 

16 

10 

25 

26 

29 

34 

35 

37 

42 

50 

53 

32.1 

CENTRE  5  SW 

45 

40 

40 

61 

64 

61 

55 

40 

44 

34 

16 

19 

29 

45 

51 

53 

53 

50 

40 

39 

50 

48 

62 

57 

59 

67 

72 

59 

53 

60 

65 

MIN 

33 

29 

43 

29 

28 

^' 

6 

3 

5 

3 

34 

27 

25 

28 

32 

35 

3 1 

" 

29.7 

^.Ci  1  ntVl  LLC 

50 

40 

48 

63 

62 

62 

50 

48 

48 

44 

23 

24 

30 

44 

58 

54 

54 

57 

44 

46 

52 

65 

65 

55 

67 

67 

75 

66 

59 

64 

72 

MIN 

38 

26 

36 

48 

30 

28 

28 

9 

5 

3 

3 

3 

34 

22 

22 

24 

35 

30 

34 

30.2 

CHATOM 

47 

56 

67 

65 

70 

63 

54 

54 

57 

32 

30 

36 

52 

64 

61 

57 

62 

50 

50 

49 

76 

75 

67 

76 

75 

60 

73 

64 

67 

74 

70 

MIN 

22 

23 

36 

34 

26 

9 

5 

6 

6 

1  8 

41 

22 

23 

34 

41 

41 

45 

56 

48 

47 

33.0 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

42 

46 

64 

66 

62 

63 

42 

48 

45 

31 

19 

31 

48 

57 

55 

54 

54 

51 

42 

50 

53 

64 

64 

65 

69 

75 

72 

63 

62 

70 

68 

MIN 

36 

26 

2  3 

39 

46 

34 

3 1 

29 

3 1 

8 

6 

" 

7 

20 

47 

23 

23 

28 

40 

32 

32.6 

C I TRONELLE 

49 

52 

65 

65 

66 

65 

57 

51 

55 

26 

32 

32 

47 

62 

63 

55 

60 

56 

55 

49 

72 

72 

72 

74 

75 

77 

70 

60 

64 

72 

68 

MIN 

44 

50 

32 

28 

34 

1 1 

1 6 

26 

45 

29 

30 

40 

44 

38.4 

CLANTON 

MAX 

45 

39 

48 

62 

66 

63 

50 

41 

46 

45 

18 

21 

29 

46 

57 

53 

54 

53 

39 

43 

49 

52 

63 

58 

63 

68 

74 

65 

55 

61 

69 

MIN 

26 

23 

28 

29 

34 

25 

2  5 

2  7 

35 

38 

36 

50 

30.6 

CL A Y  T  ON 

MIN 

CODEN 

52 

54 

63 

70 

66 

62 

61 

57 

59 

52 

34 

39 

50 

61 

65 

58 

64 

63 

60 

55 

69 

72 

68 

70 

76 

74 

67 

64 

61 

66 

69 

MIN 

30 

43 

59 

38 

28 

16 

37 

48 

31 

31 

40 

52 

45 

47 

56 

60 

60 

39.7 

DAYTON 

50 

38 

49 

65 

63 

62 

40 

46 

48 

50 

20 

20 

28 

45 

60 

50 

50 

55 

43 

42 

44 

51 

72 

51 

68 

69 

78 

71 

66 

62 

72 

52  2 

MIN 

30 

40 

30 

28 

1 0 

5 

5 

6 

1  3 

35 

26 

26 

35 

36 

41 

43 

3  9 

32.8 

DEC A  T  UR 

44 

45 

44 

63 

63 

64 

52 

40 

44 

28 

11 

18 

16 

45 

55 

46 

47 

45 

40 

42 

43 

56 

67 

49 

55 

62 

69 

55 

52 

62 

63 

48  0 

MIN 

28 

40 

46 

29 

29 

28 

1  - 

-  1 

-  1 

4 

6 

29 

27 

26 

27 

33 

35 

34 

40 

35 

33 

3  5 

28.4 

nrMADni  f  c   i  Ctnt    ampi  dam 

MIN 

38 

^' 

28 

42 

46 

32 

28 

29 

9 

5 

5 

5 

7 

30 

28 

27 

30 

35 

40 

40 

45 

41 

59 

32.1 

DOT HAN  FAA  AIRPORT 

43 

49 

62 

64 

71 

66 

54 

50 

56 

34 

35 

36 

49 

63 

64 

58 

56 

53 

51 

47 

50 

71 

77 

77 

78 

72 

65 

55 

62 

71 

66 

58  2 

MIN 

38 

34 

29 

39 

4  3 

36 

31 

34 

30 

1  7 

1  5 

19 

1  5 

33 

39 

33 

32 

51 

42 

38.5 

DOUBLE  SPRINGS 

44 

34 

48 

63 

62 

52 

43 

38 

43 

30 

14 

22 

30 

45 

55 

44 

51 

51 

40 

42 

43 

54 

65 

55 

60 

65 

69 

62 

54 

61 

67 

48  6 

MIN 

32 

19 

20 

26 

-  1  - 

5  - 

3 

2 

6 

33 

22 

25 

26 

33 

3  3 

34 

45 

26.4 

ENTERPR I SE 

MAX 

51 

62 

67 

71 

66 

55 

53 

57 

53 

33 

36 

50 

64 

63 

59 

57 

52 

49 

49 

56 

68 

77 

77 

79 

75 

70 

64 

63 

71 

67 

60.  5 

MIN 

31 

29 

39 

41 

41 

30 

30 

29 

2 1 

1  1 

1 6 

1  5 

3 1 

46 

32 

32 

41 

42 

40 

43 

43 

52 

63 

37.7 

EUFAUL A 

69 

58 

50 

53 

56 

33 

36 

36 

51 

60 

61 

56 

58 

45 

44 

48 

51 

65 

66 

69 

76 

77 

69 

65 

63 

71 

57.2 

MIN 

30 

26 

14 

14 

31 

26 

26 

36 

40 

40 

42 

49 

57 

54 

58 

5 1 

42 

30 

3  3 

36 

35.3 

EVERGREEN 

MAX 

51 

51 

51 

64 

67 

67 

60 

52 

54 

57 

24 

24 

33 

50 

64 

59 

57 

60 

60 

56 

57 

66 

72 

75 

74 

60 

80 

70 

56 

61 

71 

58.9 

MIN 

28 

28 

26 

26 

47 

51 

27 

32 

26 

19 

10 

10 

11 

22 

32 

30 

30 

30 

44 

41 

41 

47 

52 

54 

56 

63 

61 

41 

31 

31 

41 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

52 

53 

64 

66 

70 

65 

60 

55 

58 

54 

32 

35 

50 

62 

65 

59 

63 

61 

59 

52 

67 

74 

73 

73 

77 

76 

72 

62 

64 

71 

65 

61.6 

MIN 

40 

30 

32 

45 

59 

37 

32 

37 

35 

17 

12 

14 

15 

29 

46 

31 

33 

41 

51 

45 

46 

56 

63 

61 

62 

65 

59 

44 

34 

42 

41 

40.; 

FALKVILLE 

MAX 

44 

52 

54 

61 

64 

55 

50 

38 

44 

35 

13 

20 

28 

45 

55 

47 

50 

5U 

43 

43 

44 

55 

68 

53 

57 

64 

71 

67 

54 

61 

65 

49.7 

MIN 

30 

23 

26 

23 

46 

45 

29 

26 

26 

0  - 

3 

0 

4 

9 

34 

24 

23 

26 

31 

35 

37 

40 

35 

34 

49 

57 

54 

35 

26 

32 

28 

28.6 

FAYETTE 

MAX 

47 

50 

67 

65 

56 

56 

39 

46 

31 

16 

22 

30 

44 

56 

50 

54 

54 

44 

45 

44 

58 

67 

65 

57 

67 

70 

64 

59 

63 

60 

63 

51.9 

MIN 

32 

22 

25 

35 

49 

30 

29 

25 

20 

2  - 

3 

2 

4 

11 

39 

22 

23 

29 

36 

35 

40 

50 

37 

45 

52 

54 

49 

32 

28 

36 

30 

29.7 

S«e  reference  notes 


follovlng  Station  Index. 
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Conllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

i 

MAX 
MIN 

59 
41 

52 
34 

60 
40 

64 
48 

66 
58 

64 
40 

59 
40 

58 
42 

59 
43 

58 
21 

29 
16 

31 
18 

39 
25 

59 
37 

60 
44 

52 
39 

54 
39 

58 
45 

58 
48 

50 
45 

64 
46 

67 
56 

64 

55 

70 
66 

72 
67 

69 
57 

64 
56 

69 
46 

58 
46 

62 

51 

62 
47 

68.1 
43.1 

MAX 
MIN 

53 
37 

40 
26 

51 
28 

64 
31 

66 
41 

65 
49 

50 
28 

54 

31 

50 
29 

57 
12 

22 
7 

26 
9 

33 
14 

50 
24 

65 
36 

59 
29 

55 
30 

60 
34 

49 
40 

63 
40 

49 
41 

70 
47 

72 
54 

71 
62 

73 
60 

76 
62 

77 
60 

72 
40 

68 

32 

64 
36 

70 
37 

57.2 
36. 6 

MAX 
MIN 

39 
34 

43 

27 

63 
21 

61 
29 

55 
47 

56 
32 

39 
30 

43 
30 

34 
24 

24 

7 

17 
4 

30 
5 

41 
4 

52 

30 

50 
43 

52 
26 

48 

30 

38 
31 

39 
33 

44 
36 

51 
33 

60 
43 

61 
44 

59 
46 

67 
65 

72 
67 

61 

63 

55 
40 

62 
29 

66 
33 

64 
33 

49.6 

32.0 

MAX 
MIN 

50 
36 

37 
25 

50 
25 

66 
30 

65 
42 

59 
41 

42 
29 

46 
28 

50 
29 

49 
6 

15 
3 

16 
4 

29 
5 

44 

9 

57 
30 

47 
27 

49 
27 

66 
28 

41 

35 

47 
36 

49 

39 

65 
47 

67 
40 

48 
39 

72 
47 

72 
61 

70 
49 

57 
37 

55 
24 

65 

33 

73 
39 

61.8 
30.7 

MAX 
MIN 

53 
41 

65 
41 

71 
56 

56 
30 

57 
32 

50 
29 

56 
24 

35 
14 

31 
14 

36 
14 

28 

64 

50 

63 
31 

68 
29 

69 
31 

56 
39 

53 
42 

48 

43 

56 
46 

71 
52 

78 

60 

77 
62 

80 
61 

76 

63 

65 
44 

53 
31 

61 
33 

72 
36 

69.2 
38.4 

MAX 
MIN 

50 
38 

55 
23 

63 
24 

66 
38 

69 
64 

63 
35 

49 
28 

53 

28 

48 
22 

23 
9 

26 
8 

35 
6 

48 

7 

61 
20 

60 
38 

67 
23 

57 
24 

60 
32 

47 
41 

48 

42 

73 
46 

73 
56 

69 
45 

74 
47 

76 
62 

79 
67 

74 
67 

62 
40 

66 
28 

74 
31 

66 
32 

58.6 
33.3 

MAX 
MIN 

43 
34 

52 
25 

64 
29 

67 
41 

60 
49 

60 
34 

43 

30 

50 
26 

49 

26 

23 
9 

27 
6 

33 
6 

42 
7 

56 
26 

57 
41 

55 
25 

60 
26 

45 

30 

47 

39 

48 

40 

66 
42 

67 
62 

64 
46 

66 
45 

72 
57 

77 
59 

72 
55 

60 
39 

64 

31 

74 
37 

63 
36 

56.7 
33.6 

MAX 
MIN 

48 

3S 

28 

65 
27 

66 

39 

66 
49 

65 
38 

49 
28 

50 
32 

57 
29 

25 
17 

24 
9 

31 
11 

51 
12 

63 
26 

59 
46 

55 
29 

58 
33 

53 
39 

50 
40 

46 
41 

61 
44 

72 
50 

72 
60 

74 

52 

76 
61 

76 
63 

71 
60 

63 
41 

63 
32 

73 
36 

68 
41 

56.5 
37.2 

MAX 
MIN 

48 
33 

42 
26 

62 
24 

64 

32 

55 
41 

54 

37 

43 

29 

46 

37 

40 

-  1 

18 
1 

28 
10 

36 
14 

42 

20 

55 

51 
28 

47 
24 

46 
34 

47 
33 

46 
34 

46 
31 

70 
37 

67 
37 

56 
49 

66 
54 

68 

59 

62 
52 

67 
38 

68 
28 

66 
39 

61 
26 

51.7 
31.3 

MAX 
MIN 

43 
32 

33 
21 

46 

22 

63 
27 

63 
39 

54 
40 

40 
26 

39 
28 

43 
28 

29 
-  3 

11 
-  4 

18 
-  2 

29 
-  1 

46 
1  3 

53 
25 

4C 
25 

47 
26 

47 

27 

40 

37 

42 
32 

42 
33 

54 
39 

63 
35 

53 
35 

54 
46 

63 
54 

67 
64 

55 
33 

62 
26 

60 
26 

65 
29 

46.9 
27.3 

MAX 
MIN 

45 

32 

35 
20 

48 
20 

65 
20 

64 
32 

55 
42 

43 
29 

42 
29 

46 
29 

30 
1 

14 

-  8 

21 
-  7 

29 
-  6 

45 
1 

55 
32 

45 
22 

51 
21 

51 
21 

42 

35 

44 

33 

44 

33 

58 
43 

67 
36 

57 
35 

54 
44 

66 
53 

71 
54 

66 

32 

64 
24 

62 
25 

67 
26 

49.2 
26.0 

MAX 
MIN 

39 
40 

41 
28 

48 
25 

63 
26 

68 
43 

64 

50 

55 
30 

46 

31 

43 
29 

54 
14 

23 
9 

24 
9 

30 
11 

49 
13 

62 
33 

57 
27 

53 
25 

57 
26 

42 

36 

45 
40 

46 
41 

61 
44 

70 
53 

69 
52 

72 
53 

71 
58 

78 

60 

62 
41 

59 
31 

63 
32 

71 
32 

54.4 
33.6 

MAX 
MIN 

52 
38 

44 

32 

50 
30 

62 
34 

63 
40 

71 
45 

58 
31 

52 
36 

50 
31 

55 
27 

32 
14 

31 
15 

35 
14 

48 
15 

62 
39 

63 

32 

59 
32 

55 
34 

51 
41 

49 
39 

50 
39 

51 
42 

71 

50 

76 
59 

78 
62 

77 
60 

75 
57 

64 
43 

53 
32 

61 
39 

70 
41 

67.0 
36.9 

MAX 
MIN 

44 

32 

39 
26 

41 
19 

59 
22 

64 
29 

61 
43 

53 
30 

40 

28 

42 
27 

36 
8 

19 
3 

23 
1 

29 
3 

44 

6 

51 
35 

53 

20 

53 
18 

55 
22 

40 
32 

37 
33 

51 
26 

49 

38 

60 
46 

55 

50 

60 
55 

68 
52 

70 
53 

62 
40 

51 
23 

66 
26 

66 
26 

49.4 
28.2 

MAX 
MIN 

46 

38 

40 
37 

47 

29 

65 
39 

67 
44 

65 

50 

54 

25 

46 
24 

47 
31 

54 
12 

21 
7 

23 
10 

31 
11 

50 
21 

60 
37 

57 
30 

62 
32 

55 
33 

42 
37 

46 

40 

44 

40 

52 
43 

67 
52 

67 
53 

73 
56 

73 
62 

71 
59 

62 
30 

54 
31 

62 
36 

72 
41 

63.7 
35.2 

MAX 
MIN 

38 
29 

42 
27 

62 
27 

61 
36 

57 
47 

57 
29 

40 
29 

44 
28 

36 
10 

11 
0 

16 

-  2 

29 
3 

44 

7 

61 
32 

49 
34 

47 
25 

46 

25 

43 

29 

43 

36 

43 
36 

60 
36 

67 
46 

47 

31 

53 
40 

61 

53 

70 
65 

58 

39 

51 
32 

61 
28 

64 
36 

53 
26 

48.2 
29.4 

MAX 
MIN 

41 

32 

46 
21 

62 
20 

64 

28 

57 
46 

54 

30 

39 

27 

45 
26 

37 
24 

24 
2 

21 
-  1 

29 
1 

43 
0 

56 
12 

51 
36 

50 
25 

49 
22 

39 
25 

44 

36 

44 

37 

63 
34 

67 
46 

64 

37 

55 
46 

65 
52 

67 
62 

63 
48 

54 
34 

61 
26 

67 
29 

56 
29 

60.5 
26.6 

MAX 
MIN 

46 
35 

47 
28 

64 
28 

67 
35 

60 
41 

57 
35 

44 

28 

47 
26 

50 
30 

40 
13 

31 
6 

35 
9 

45 
11 

54 
25 

61 
42 

60 
26 

55 
27 

50 
28 

39 
33 

60 
35 

47 
36 

60 
43 

65 
57 

62 
54 

68 
57 

70 
55 

66 
56 

69 
42 

64 
26 

70 
36 

63 
36 

54.7 
33.6 

MAX 
MIN 

35 

50 
25 

66 
27 

66 
41 

60 
53 

60 
34 

47 
31 

51 
26 

40 
20 

21 
6 

19 
2 

29 
3 

42 

3 

53 
19 

61 
39 

61 
25 

55 
26 

42 
33 

48 
40 

45 

40 

67 
44 

72 
54 

71 
43 

74 
57 

72 
61 

64 
46 

57 
38 

65 

30 

74 
36 

62 
36 

54.3 
32.6 

MAX 
MIN 

54 
41 

45 
30 

52 
28 

64 
39 

67 
49 

71 
50 

51 
28 

56 

35 

52 
29 

58 
20 

30 
12 

30 
14 

36 
12 

49 

30 

66 
40 

63 
31 

59 

31 

59 
37 

55 
45 

51 
41 

59 
44 

58 
48 

66 

52 

78 
62 

77 
62 

79 
62 

73 
61 

66 
42 

56 
32 

63 
41 

72 
44 

66.6 
38.6 

MAX 
MIN 

43 

33 

33 
26 

44 

25 

63 

35 

61 
43 

66 
44 

47 
28 

39 
28 

43 
22 

25 
-  3 

9 

-  6 

20 
0 

35 
5 

43 
15 

52 
37 

44 

24 

46 

33 

48 
24 

42 
32 

42 
34 

42 

33 

58 
40 

65 
32 

50 
33 

58 
41 

69 
54 

69 
52 

62 
32 

55 
26 

61 

30 

63 
26 

48.3 
28.3 

MAX 
MIN 

45 
35 

47 
26 

63 
27 

69 
39 

61 
48 

63 
35 

45 
30 

46 

26 

50 
28 

28 
10 

24 
7 

25 
3 

45 
5 

57 
32 

57 
41 

53 
26 

59 
28 

48 
36 

47 
39 

47 
43 

67 
43 

68 
51 

66 
49 

66 
48 

73 
58 

77 
60 

71 
57 

64 
39 

61 
31 

70 
36 

61 
38 

55.6 
34.6 

MAX 
MIN 

45 
36 

46 
34 

62 
28 

65 
32 

61 
44 

64 

37 

43 
30 

47 

31 

50 
30 

43 
15 

30 
9 

32 
16 

46 
15 

56 
27 

57 
48 

54 
33 

55 
34 

53 
37 

43 
37 

47 

40 

52 
40 

60 
46 

64 

52 

64 
54 

70 
58 

71 
62 

66 
54 

60 
41 

62 

30 

70 
30 

60 
42 

66.0 
35.9 

MAX 
MIN 

49 
38 

40 
26 

49 
28 

64 
32 

62 
42 

65 
46 

53 
26 

47 
29 

47 
28 

53 
13 

21 
8 

23 
7 

26 
7 

49 
15 

62 
31 

64 
26 

52 
27 

58 
27 

42 

30 

47 
41 

45 
41 

67 
43 

70 

53 

65 
48 

72 
52 

75 
60 

77 
60 

68 
40 

56 

32 

62 

33 

71 
36 

64.6 
33.1 

MAX 
MIN 

47 
35 

54 
28 

61 
34 

66 
46 

69 
58 

59 
29 

53 
27 

52 
34 

54 
28 

28 
10 

26 
7 

31 
10 

46 
14 

60 
34 

62 
38 

59 
32 

60 
31 

58 
45 

58 
43 

54 
41 

70 
50 

72 
55 

76 
62 

73 
61 

77 
61 

76 
66 

68 
46 

62 
44 

64 
35 

73 
42 

69 
42 

59.4 
36.3 

MAX 
MIN 

57 
42 

42 

30 

55 
32 

58 
43 

63 
52 

67 
44 

50 
34 

53 
37 

52 
37 

57 
15 

24 
12 

29 
12 

36 
14 

52 
24 

59 
48 

60 
34 

66 
34 

60 
35 

58 
46 

57 
44 

58 
45 

66 
54 

70 
57 

66 
58 

68 
56 

70 
60 

70 
59 

66 
44 

61 
40 

63 
43 

74 

50 

57.3 
39.6 

MAX 
MIN 

44 
37 

48 
31 

63 
28 

68 
38 

66 
49 

65 
38 

47 

33 

47 
34 

53 
29 

29 
12 

25 
1  1 

32 
15 

47 
16 

60 
29 

59 
38 

56 
31 

57 
32 

42 
39 

45 
40 

45 
43 

56 
44 

69 
52 

66 

55 

72 
54 

76 
62 

75 
61 

68 
52 

59 
42 

62 
34 

71 
43 

63 
41 

56.0 
37.5 

MAX 
MIN 

39 
30 

46 

23 

63 
33 

63 
40 

57 
47 

53 
29 

39 
28 

44 

28 

39 
16 

17 

-  2 

20 
-  5 

28 
2 

44 

5 

55 
23 

50 
35 

47 
24 

46 

22 

36 
25 

43 

35 

41 

33 

53 
38 

66 
49 

64 

32 

53 
40 

63 
52 

70 
59 

60 
44 

52 
33 

60 
26 

65 
43 

55 
27 

49.5 
29.5 

MAX 
MIN 

38 
27 

45 
24 

63 
30 

62 
35 

53 
48 

49 
28 

40 
28 

43 
28 

34 
9 

9 

-  2 

13 
-  2 

24 
-  3 

41 
5 

54 
19 

49 
30 

46 

22 

45 
26 

40 
29 

41 
34 

41 

32 

53 
41 

67 
37 

47 

31 

50 
42 

60 
50 

61 
55 

56 
36 

52 
32 

62 
26 

64 
38 

51 
26 

46.9 
27.9 

MAX 
MIN 

MAX 

49 
36 

52 
24 

66 
22 

68 
37 

66 
50 

64 
36 

51 
26 

50 
30 

55 
23 

20 
15 

20 
7 

32 
6 

50 
6 

65 
18 

61 
45 

54 

22 

58 
22 

53 
32 

50 
40 

49 

42 

70 
45 

70 
52 

68 
51 

73 
49 

75 
58 

79 
60 

73 
59 

59 
40 

65 
26 

73 
34 

67 
32 

58.2 
33.6 

MIN 

MAX 
MIN 

65 
34 

35 
24 

55 
26 

63 
32 

65 
34 

57 
44 

46 

27 

37 
27 

45 
27 

27 
0 

12 

-  3 

17 
-  1 

29 
4 

47 
6 

55 
39 

52 
27 

50 
28 

49 
28 

41 
34 

42 
32 

45 

33 

55 
37 

65 
39 

66 
38 

62 
50 

67 
56 

71 
53 

61 
33 

51 
26 

61 
28 

66 
26 

50.0 
29.0 

MAX 
MIN 

56 
36 

41 
29 

46 

23 

63 

23 

66 
34 

62 
45 

56 
32 

42 

31 

47 
25 

52 
19 

25 
8 

32 
13 

35 
12 

47 
12 

57 
34 

60 
28 

56 
29 

55 
32 

40 
35 

39 
36 

44 

36 

47 
36 

60 
46 

66 
55 

69 

60 

69 

50 

67 
57 

62 
43 

62 
27 

63 
27 

69 
36 

63.1 
32.7 

MAX 
MIN 

49 
39 

43 
30 

49 
29 

65 
31 

67 
42 

70 
42 

55 
29 

54 

30 

49 
27 

57 
21 

29 
10 

33 
10 

35 
14 

51 
16 

61 
36 

62 

31 

58 
29 

60 
32 

46 

40 

47 

38 

46 
38 

54 
42 

65 
51 

74 
61 

77 
61 

79 
61 

70 
61 

63 
42 

52 

34 

63 
36 

73 
36 

66.7 
35.5 

MAX 
MIN 

28 

20 

16 

IS 

26 

39 

25 

24 

24 

0 

-  1 

-  1 

0 

2 

26 

20 

17 

19 

29 

30 

25 

34 

44 

40 

40 

46 

49 

32 

22 

22 

26 

24.0 

MAX 
MIN 

53 
34 

42 
31 

46 
29 

62 
31 

65 
36 

67 
44 

57 
32 

46 

32 

45 
30 

52 
22 

30 
11 

38 
15 

37 
17 

48 
16 

68 
31 

60 
30 

56 
31 

59 
32 

44 

36 

41 
34 

44 

37 

46 
36 

60 
46 

65 
56 

72 
58 

72 
67 

72 
59 

62 
45 

51 
31 

62 
34 

68 

37 

54.2 
34.6 

MAX 
MIN 

44 

38 

47 
27 

60 
26 

67 
33 

65 
45 

64 
38 

42 
29 

46 

30 

43 
30 

36 
13 

24 

9 

31 
10 

44 

10 

55 
24 

56 
43 

66 
27 

58 
28 

42 
36 

46 
36 

46 
41 

55 
42 

63 
46 

64 

63 

65 
51 

74 
57 

75 
56 

73 
57 

62 
41 

62 
30 

69 
34 

63 
36 

54.6 
34.9 

MAX 
MIN 

54 
36 

39 
24 

52 
26 

66 
26 

66 
41 

64 

37 

38 
29 

48 
27 

50 
27 

47 
7 

16 
5 

23 
6 

32 
7 

47 
11 

59 
25 

50 
24 

54 
24 

57 
25 

42 
36 

47 
40 

46 

40 

71 
47 

70 
46 

47 
41 

67 
46 

75 
59 

74 

55 

69 
39 

59 
26 

66 

29 

73 
34 

63.6 
30.5 

•CRT  MORGAN 
•RISCO  CI  IV 
jAOSDEN   GAS  PLANT 
3AINESVILLE 
3ENEVA 
SKBERIOWN 
3REENSB0R0 
jREENVILLE 

;untersville 
1aleyville 
1am i l ton  3  s 
havneville 
heaolano 

HEFLIN 

1IGHLAN0  HOME 
HUNTSVILLE   WB  AP 
JSSPFR   4  N 
.AFAYETTE 
-IVINGSTON 


MARION  JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
WINTER   3  NM 
"lOeiLE  WB  AIRPORT 
•lOB  I  L  E 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULT ON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

XEW  MARKET  2 

ONEONTA 

OPEL  I KA 

OZARH   6  SNW 

PELL  CITY    1  NNE 

PMENIX   CITY   2  NNW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 


I  tollovl&c  Station  Intel. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

— 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RED  BAY 

MAX 

45 

33 

47 

61 

63 

§3 

39 

"41" 

43 

27 

"TT 

~30~ 

"TT 

§3 

39 

46 

46 

39 

40 

"44" 

64~~ 

50 

60 

46.5 

MIN 

31 

23 

28 

34 

43 

38 

27 

28 

26 

-  2 

-  4 

1 

3 

16 

33 

25 

25 

26 

32 

31 

30 

37 

31 

31 

42 

54 

52 

31 

30 

31 

28 

27.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

39 

43 

61 

61 

58 

56 

40 

43 

36 

12 

1 5 

25 

44 

53 

49 

47 

47 

43 

42 

43 

52 

66 

49 

54 

62 

70 

57 

51 

59 

6 1 

51 

46.0 

MIN 

2S 

25 

24 

31 

45 

30 

29 

29 

9 

0 

-  3 

1 

4 

30 

33 

25 

22 

24 

35 

35 

34 

32 

41 

52 

53 

37 

34 

32 

35 

29 

26.4 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

57 

43 

52 

62 

66 

70 

46 

58 

53 

52 

29 

32 

35 

46 

64 

62 

59 

61 

61 

59 

52 

67 

71 

74 

73 

78 

76 

67 

62 

64 

70 

58,9 

MIN 

41 

28 

28 

30 

48 

47 

28 

33 

32 

18 

11 

13 

15 

18 

41 

31 

32 

32 

46 

44 

44 

50 

55 

62 

61 

63 

61 

44 

35 

35 

40 

37.6 

ROCKFORD 

MAX 

48 

47 

48 

58 

64 

65 

47 

44 

24 

25 

57 

56 

55 

48 

45 

54 

56 

62 

63 

64 

70 

75 

73 

60 

6 1 

54.6 

MIN 

36 

26 

21 

21 

35 

41 

28 

28 

18 

10 

5 

8 

3 

7 

20 

20 

23 

34 

32 

34 

45 

48 

48 

52 

53 

49 

40 

24 

24 

34 

26.9 

ROCK  MILLS 

MAX 

49 

44 

62 

64 

60 

63 

42 

46 

50 

39 

33 

34 

46 

53 

58 

56 

56 

51 

39 

51 

46 

60 

63 

62 

67 

69 

67 

61 

61 

68 

66 

54.4 

MIN 

35 

28 

21 

27 

44 

35 

31 

31 

26 

13 

9 

8 

8 

18 

42 

23 

24 

27 

33 

33 

34 

42 

56 

54 

58 

51 

55 

43 

26 

32 

30 

32.2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

47 

33 

49 

63 

61 

53 

43 

39 

43 

27 

1  0 

1  5 

28 

45 

53 

39 

47 

43 

40 

42 

42 

54 

64 

49 

55 

63 

70 

54 

51 

61 

64 

46.7 

MIN 

32 

23 

25 

28 

41 

42 

27 

29 

27 

-  2 

-  4 

-  4 

-  1 

16 

32 

24 

23 

24 

31 

31 

33 

41 

33 

31 

45 

54 

53 

31 

24 

24 

25 

27.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

42 

38 

46 

61 

62 

55 

48 

39 

44 

28 

1 1 

1  5 

26 

46 

54 

46 

47 

48 

48 

41 

43 

53 

67 

53 

58 

63 

68 

61 

51 

60 

66 

48.1 

MIN 

32 

23 

22 

23 

35 

43 

27 

27 

26 

0 

-  3 

-  3 

3 

28 

26 

26 

27 

34 

35 

32 

39 

35 

35 

48 

54 

54 

34 

26 

27 

28 

27.3 

SAND  MT   STATE   FARM  A  U 

MAX 

37 

38 

59 

58 

55 

55 

37 

42 

39 

22 

16 

24 

42 

46 

47 

48 

47 

42 

37 

42 

44 

59 

60 

56 

62 

69 

64 

54 

58 

64 

57 

47.7 

MIN 

31 

25 

26 

35 

41 

32 

27 

26 

22 

1 

-  2 

7 

7 

28 

37 

25 

25 

26 

31 

35 

34 

41 

40 

44 

53 

58 

52 

36 

28 

40 

28 

30.4 

SCOTISBORO 

MAX 

43 

37 

39 

60 

62 

57 

54 

42 

42 

30 

1  3 

20 

29 

44 

51 

48 

50 

47 

43 

40 

44 

51 

65 

58 

55 

62 

71 

59 

5 1 

59 

46.0 

MIN 

31 

26 

25 

25 

31 

45 

30 

27 

27 

2 

-  2 

-  2 

5 

6 

35 

25 

21 

21 

34 

36 

30 

38 

40 

39 

45 

54 

54 

38 

27 

28 

26 

28.0 

SEALE 

MAX 

49 

48 

63 

68 

69 

65 

50 

49 

54 

46 

36 

36 

47 

59 

62 

58 

58 

48 

42 

43 

48 

63 

67 

73 

75 

73 

67 

63 

63 

71 

64 

57.3 

MIN 

38 

32 

23 

30 

37 

41 

31 

33 

25 

20 

12 

16 

12 

22 

44 

26 

29 

32 

37 

36 

39 

45 

50 

57 

58 

59 

54 

43 

28 

29 

33 

34.6 

SELMA 

MAX 

45 

46 

62 

68 

63 

61 

46 

47 

52 

37 

26 

29 

44 

59 

58 

53 

56 

54 

46 

48 

63 

66 

65 

67 

72 

76 

73 

65 

61 

70 

66 

56.4 

MIN 

40 

29 

28 

39 

46 

40 

32 

31 

35 

15 

9 

9 

1  1 

27 

48 

26 

31 

38 

39 

43 

43 

51 

52 

49 

56 

59 

57 

41 

32 

38 

42 

36.6 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

42 

46 

62 

65 

60 

62 

42 

46 

43 

29 

22 

32 

49 

56 

55 

54 

55 

41 

43 

53 

53 

63 

63 

63 

68 

74 

69 

60 

61 

69 

61 

53.6 

MIN 

35 

27 

25 

32 

47 

34 

31 

30 

29 

9 

7 

4 

5 

25 

44 

23 

23 

25 

37 

40 

32 

49 

50 

52 

55 

53 

55 

39 

27 

33 

32 

32.6 

TALLADEGA 

MAX 

39 

44 

62 

65 

58 

61 

41 

46 

38 

26 

1  8 

29 

45 

54 

54 

51 

52 

45 

42 

50 

58 

64 

62 

63 

70 

74 

67 

60 

61 

69 

60 

52.5 

MIN 

34 

24 

23 

32 

47 

33 

30 

29 

25 

7 

4 

3 

7 

23 

41 

27 

24 

32 

35 

39 

32 

49 

46 

52 

59 

52 

54 

38 

27 

34 

30 

32.0 

THOMASVILLE 

MAX 

55 

38 

4=* 

62 

65 

64 

43 

49 

47 

49 

20 

25 

29 

45 

6 1 

53 

52 

55 

45 

47 

47 

70 

70 

56 

70 

74 

77 

70 

56 

6 1 

70 

54.0 

MIN 

36 

24 

25 

30 

46 

41 

27 

29 

29 

10 

5 

5 

6 

15 

24 

27 

27 

28 

36 

41 

42 

46 

55 

45 

53 

60 

55 

39 

30 

34 

37 

32.5 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

39 

45 

60 

64 

60 

60 

40 

46 

43 

32 

20 

28 

44 

56 

53 

53 

53 

46 

43 

47 

51 

11 

62 

62 

66 

73 

68 

60 

60 

68 

57 

62.3 

MIN 

35 

25 

28 

32 

45 

32 

28 

27 

32 

7 

5 

6 

8 

28 

45 

29 

30 

31 

36 

40 

38 

41 

47 

50 

57 

58 

54 

37 

32 

40 

35 

33.5 

TROY 

MAX 

46 

49 

64 

67 

68 

65 

50 

49 

57 

50 

27 

34 

51 

63 

60 

57 

60 

50 

45 

45 

54 

64 

71 

75 

77 

70 

67 

61 

63 

72 

66 

56.0 

MIN 

37 

28 

30 

41 

48 

38 

28 

33 

30 

12 

9 

12 

12 

32 

46 

29 

32 

40 

39 

39 

42 

48 

60 

57 

62 

61 

60 

40 

33 

39 

42 

37.4 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

48 

63 

65 

58 

55 

42 

45 

37 

18 

21 

27 

42 

56 

56 

52 

53 

43 

47 

47 

61 

65 

64 

63 

67 

70 

63 

57 

61 

70 

59 

52.2 

MIN 

32 

27 

27 

35 

51 

33 

31 

26 

18 

6 

2 

2 

4 

21 

31 

26 

28 

34 

40 

40 

43 

55 

42 

47 

55 

57 

46 

36 

31 

37 

35 

32.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

50 

40 

48 

63 

62 

58 

45 

49 

46 

38 

1  8 

23 

29 

47 

58 

49 

52 

54 

43 

47 

47 

62 

66 

52 

64 

67 

71 

65 

57 

61 

69 

51.6 

MIN 

36 

25 

25 

25 

39 

42 

29 

28 

28 

5 

3 

1 

6 

8 

32 

24 

24 

27 

35 

36 

38 

43 

42 

40 

45 

61 

54 

37 

30 

36 

35 

30.3 

TUSKEGEE  2 

MAX 

45 

47 

61 

66 

65 

64 

44 

46 

53 

49 

29 

33 

48 

59 

58 

55 

57 

45 

43 

44 

48 

63 

65 

71 

73 

72 

66 

6  1 

62 

70 

62 

55.6 

MIN 

38 

28 

26 

34 

44 

37 

29 

31 

29 

16 

9 

13 

13 

31 

47 

27 

32 

37 

36 

39 

39 

45 

54 

55 

59 

55 

52 

41 

31 

32 

38 

35.4 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

55 

43 

50 

64 

66 

67 

57 

46 

46 

54 

26 

26 

32 

50 

60 

55 

55 

57 

43 

44 

46 

50 

69 

70 

73 

74 

76 

76 

54 

55 

70 

MIN 

37 

29 

26 

33 

40 

50 

29 

32 

26 

16 

8 

12 

11 

17 

34 

29 

31 

34 

36 

38 

38 

44 

49 

53 

62 

62 

55 

39 

29 

36 

36 

34.5 

VALLEY  HEAD 

MAX 

43 

36 

34 

60 

60 

58 

54 

48 

40 

28 

18 

22 

26 

43 

46 

48 

50 

48 

38 

38 

46 

50 

62 

60 

56 

60 

64 

58 

50 

58 

61 

47.4 

MIN 

32 

24 

19 

19 

29 

44 

28 

26 

26 

2 

-  4 

2 

4 

4 

37 

20 

17 

17 

33 

35 

34 

38 

41 

41 

46 

47 

54 

38 

24 

24 

26 

26.7 

WATERLOO 

MAX 

46 

46 

47 

63 

62 

63 

58 

43 

43 

32 

11 

13 

24 

35 

54 

43 

46 

46 

40 

50 

54 

60 

64 

54 

60 

54 

69 

46 

51 

62 

63 

49.0 

MIN 

29 

26 

25 

27 

39 

23 

26 

27 

23 

-  3 

-  2 

1 

1 

4 

27 

20 

17 

21 

34 

32 

30 

34 

29 

29 

36 

55 

48 

31 

25 

28 

25 

24.7 

WHATLEY 

MAX 

50 

52 

65 

67 

67 

66 

52 

52 

56 

30 

26 

39 

51 

65 

62 

55 

60 

49 

51 

48 

72 

71 

59 

75 

76 

60 

74 

65 

73 

74 

59.8 

MIN 

37 

24 

24 

37 

52 

36 

26 

28 

25 

12 

6 

9 

6 

1  7 

25 

25 

33 

40 

43 

45 

55 

50 

50 

52 

59 

53 

28 

30 

31 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

r4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

EVAP 

.05 

* 

.27 

.04 

.06 

.02 

.04 

.14 

.24 

.16 

.19 

.17 

WIND 

100 

119 

S6 

12 

62 

62 

122 

74 

38 

170 

267 

23 

* 

64 

95 

75 

41 

11 

74 

28 

30 

58 

70 

42 

41 

63 

143 

141 

95 

33 

95 

2304 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.16 

.01 

.02 

.02 

.07 

.03 

.03 

.02 

.06 

.04 

.04 

.06 

.04 

.02 

.01 

.02 

.04 

.06 

.06 

.08 

.11 

.07 

.06 

.08 

81 .50 

WIND 

75 

57 

10 

11 

48 

153 

56 

60 

20 

81 

64 

38 

10 

29 

35 

23 

10 

10 

15 

9 

17 

12 

32 

1 

* 

34 

45 

125 

25 

48 

41 

1194 

S«e  reference  notea  (ollowing  StatloD  Indei 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


Station 

D«y  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

.5 

3 

2 

1 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

AUBURN  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8ANICHEAD  LOCK  AND  DAM  i 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

BAY  MINETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

T 

3.5 

1.5 

BESSEMER  <•  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

3.5 

.3 
4 

3 

3 

2 

1 

T 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

CALERA  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

CAMDEN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

CAMP  HILL  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

CENTRE  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.5 

T 

T 

CENTREVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

CHATOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.5 
4 

CLANTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

CODEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.5 
7 

4 

3 

2 

1 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

6.0 

FALKVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

FAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

FRISCO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

GADSDEN  GAS  PLANT 

i 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

i  GAINESVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

5 

4 

3 

3 

2 

{  GILBERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.5 
2 

GREENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

3.0 

:  GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

3.0 

.5 

,  HALEYVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

4.6 

5 

5 

5 

2 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

HAYNEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

See  leteience  notes  loUowinq  Station  Index. 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


Day  oi  month 


HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER  4  N 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 
MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER   3  NW 
MOBILE  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 


OZARK  6  NNW 
PELL  CITY  1  NNE 
PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSDALE  1  E 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM 

SCOTTSBORO 

SEALE 

SELMA 

SYLACAUGA  A  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOV/FALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SU  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1      2      3      4      S      6  7 


9     10     11     12     13    14     IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


I 
2.5 


5.2 

5 

1.8 


2.5 

3 


See  refeience  notes  following  Station 
-  12  - 


Index. 


COM  INUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1962 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

2  .5 

- 

TUSKEGEE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

UNION  SPRINGS  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A. 5 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.S 

I 

: 


See  lefereDce  note*  following  StatioD  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


r-^iinlli.    Miss.  \-0-*aterloo 

li"n...viUc,  Miss.  J^f\ 

n  I  \  X  Vfilson  Dam 


ALABAMA 


o 

Belmont,  Uiss 


USCOMM-WB-AshevUle,  N. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JANUARY  1962 


51" 


O     •     0    Precipitation  only 

PrtcipitoHon,  storage 

■O  ♦    -O-   Precipitation  orxs  Temperature 

Precipitation,  Temperoture  o^tf  €<raporatiOfi 


T/pe  of  gage:      O   Nor*- recordifg , 
•  Recaramg ,       »    8otr\  types 
OouOie  Circle  comPinattofis  irttSicate  ttte  a<rOih 
more  Oetoile^  meteorological  aato 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication    'Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STAnON 

6 

i 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

M 

U 

Z 

2 
\ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  1 

M 

ITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LATn 

LONG] 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

PHAIN 

3 

LONG 

PRECIP. 

■'■f  ::ai] 

ABBEVILLE  I  NNW 

ADDISON  CENTRAL  TOWCR 
ALBERT* 

ALaeftTvlLLE  2  SE 

000  s 
0063 

0071 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOK 

MARSHALL 

12 

31  39 
3*  13 
3*  25 

32  1* 
3*  1* 

89  19 
87  11 
87  19 
87  35 
86  10 

469 

795 
990 
175 
1140 

9A 

7A 
7» 
9A 

C 

c 

JOHN  S.  RICHBURG 
PALMER  GOOSEY 
TVA-53 

SIDNEY   J.  HARDY.  SR. 
JESSE  M.  CULP 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKMART 

LOUISVILLE 

4619 
4790 
4084 

JEFFEBSON 

CHEROKEE 

SUMTER 

COVINGTON 

BARBOUR 

13 

33  31 

34  11 
32  15 
31  01 
31  48 

86  33 

88  11 
06  32 
09  33 

«>« 

160 
290 
470 

7P 
OA 

7* 

7P 
OJi 

MRS.  MARY  K.  LEE 
RUPUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPhEY 
H.  C.  YOUNG 
JOHN  B.  ARD 

ALEIANDEO  CITY  6  NE 
ALICEVRLE 
ANDALUSIA    1  NW 
ANNISTON  fAA  AP 
ABLSr  3  5 

0163 
01  76 
0252 
0272 
0138 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

WINSTON 

32  59 

33  07 
31  19 

3*  04 

85  92 
88  07 

86  30 
84  51 

87  13 

660 
140 
260 
599 
500 

9P 

8A 
MID 

9P 
7a 

MIO 

DOUGLAS  M.  SANFORD 
MRS.  CHERRY  J.  MERNOON 
JAMES  P.  OILLIS 
FED.  AWIAIION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MAO  I  SON 
MATTEL  LA 
MAGNOL I  A 
MARION    1  N 

MARION   JUNCTION  1  ENF 

4976 
400* 
91  16 

MADISON 

JEFFERSON 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

12 

34  42 

33  30 
32  08 
32  38 
32  27 

06  45 

07  39 
07  10 
07  13 

971 

109 
210 
202 

9A 

9# 
7* 

c 
c 

HARRY  fi.    TAYLOR.  JR. 
ALABAMA  POWER  CO. 
DR.    T.    H.  GAILLARD 
ROBERT   J.  CURRY 
R.  L.  SIMONTON 

ASHLAND 
ASMVILLE  *  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

atmohe  state  farn 

0369 
0377 
0)90 
0395 
0402 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

33  16 
33  51 
3*  *8 
3*  40 
31  10 

95  91 
86  20 
86  99 

86  99 

87  29 

590 
709 
720 
300 

6P 
*P 

6P 
7A 
7A 
9A 
*P 

C  M 
C  M 

HENRY  L.   MC  QUEEN 
JOHN  T.  SWINDALL 
TVA-62 

RADIO  STATION  WJHW 
ATHORE   STATE  FARM 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  S5W 
MELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

5J21 

5172 
535* 
5382 

DALLAS 
ELMORE 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 

etsB 

11 
13 

32  20 
32  40 
32  19 

31  56 

32  53 

07  13 

06  01 

08  27 

07  20 

19G 
39C 

6P 

7/ 
7A 
7A 

6P 

auburn  university 
Alabama  power  co. 
e.  paul  gowan 
ernest  h.  land 
u.s.  forest  service 

AUBURN  3  SW 
AUBURN  Af)S  to 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  *N0  OAH 
BAT  NINETTE 

01*22 
0*27 
04<tO 
0505 
0593 

LEE 
LEE 

AUTAUGA 
TUSCALOOSA 

32  34 
32  36 

32  28 

33  29 
30  53 

89  31 
B5  29 

86  41 

87  20 

700 
200 
280 
268 

OA 
7A 

8A 

6A 
7A 

7P 

C 

MRS.  MARTHA   1 .  MOORE 
AGRI,  RESEARCH  SERVICE 
J.   B.  NEIOHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MINTER  *  NW 

9397 
5*39 
545* 

BULLOCK 

WILCOX 

MACON 

DALLAS 

DALLAS 

11 

32  04 

32  06 
32  27 
32  06 
32  07 

09  32 

09  94 
07  03 
87  03 

490 

20< 
370 

7A 

'I 

c 

FRED  HENDERSON 
C.  D.  HAMMOND.  JR. 
HENRY  J.  YATES 
T.  E.  LIDE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEHER  *  SW 
BETHLEHEM 

0631 
0655 
07*8 
0757 

FRANKL IN 
LIMESTONE 
FAYETTE 
JEFFERSON 
MAO I  SON 

34  28 

33  40 

33  22 

34  59 

87  52 

97  36 
87  01 
96  39 

810 
600 
452 
533 
079 

6P 

7A 

6A 
7A 

C 

TvA-*3 

AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  MC  CRAVY 
TVA-757 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  W6  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

5483 

5529 

CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MAOI SON 
SHELBY 

12 

32  48 
30  41 
30  41 
34  45 

33  06 

06  21 

66  31 
96  92 

390 
462 

B« 

B« 
7A 
7A 

Alabama  power  co, 
u.s.  weather  bureau 
robert  g.  betancourt 

m.  p.  jeter.  jr. 

BEXAR  2  SE 
BILLINGSLEV  1  SE 
BINOHAM  MOUNTAIN 
BtRNINOHAM  MB  AP 
6  I  SHOP 

0926 
0931 
095* 

MARION 

AUTAUGA 

JACKSON 

JEFFERSON 

COLBERT 

2 
12 

34  10 

34  46 

33  34 
3*  39 

98  07 

86  17 
86  45 
88  07 

570 
420 
1640 
610 
470 

MID 

7A 
MIO 
7A 

C 

C  HJ 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 
TVA-762-C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-42 

montgomery  wb  ap 
moulton 

MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 
NATCHEZ 

5550 
4635 
5784 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

MONROE 

\t 
12 

32  19 
34  29 

34  45 
31  43 

06  34 

87  18 

67  37 

07  16 

641 
936 
102 

MIO 

6P 
MID 
9P 

HID 

6P 
MID 
7A 

U.S.  WEATHER  Bureau 

TVA-)B1 

JOHN  M.  KELLY 

FED.  AVIATION  AGENCY 

S.   B.  HELTON 

BOAZ 

brantlev 
BREwTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BROOKWOOO 

loe* 

1099 
11*3 

CRENSHAW 
ESCAMBIA 
JACKSON 

12 

34  13 

31  04 
34  96 
33  16 

97  03 
85  45 
87  17 

1070 
27* 

660 
605 

6P 
5P 

7A 

6A 

5P 
7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEW  BROCKTON 
NEWBURG  2  NE 
NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

9042 

9062 
9067 
5075 

COFFEE 
FRANKLIN 
MAD I  SON 
MAD I  SON 
DALE 

12 
12 

31.  24 
3*  31 
34  54 
34  94 
31  20 

09  96 

86  26 
86  36 

05  36 

460 

760 
719 

220 

6P 

7I1 
6P 
7A 

C 

E.  L.  DEAN 

TVA-644 

TVA-624 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 
BASCOM  N.  BROWN 

brundioge 
calera  2  sw 
camden  3  nw 
campbell 
camp  hill  2  nm 

1179 

1301 
1315 
132* 

SHELBY 
MILCOK 
CLARKE 
TALLAPOOSA 

13 
11 

31  43 

32  02 
32  50 

85  *9 

87  20 
97  99 
89  41 

4»5 

5*0 
225 
93 
680 

5P 
6A 

7A 
9P 
6A 

c 

MILDRED  P.  WHIITINGTON 
PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 
JOE  PICKENS 
AUBURN  UNIVERSITY 

ONEONTa 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK   6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 

6121 

6161 
6218 
6226 

BLOUNT 

LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

12 

33  57 
32  38 
)2  10 
31  32 

34  42 

86  29 

07  14 
69  41 
66  20 

900 

200 
460 
639 

6A 

7A 

OA 
6A 

7A 

c 

LONNIE  fl.  NORRIS 
RADIO  STATION  WJKO 
EDWARD  S.  WARREN 
JACOB  0.  BARNES 
TVA-69 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CHATOW 

1377 
1*92 
1512 
1520 

WALKER 
MORGAN 
CHEROKEE 
BIBB 

WASHINGTON 

13 

33  5* 

3*  06 
32  57 
31  29 

87  32 

85  45 

87  09 

88  15 

430 
780 
620 
230 
195 

7A 

6P 

7A 
7A 
6P 

FLOYD  J.  GARRISON 
TVA-66 

DON  R.  WATSON 
W.  0.  hollifielo 
CHAS.  C.  SMITH 

PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENI*  CITY  2  NNW 

6362 
6370 
6398 

JEFFERSON 
ST  CLAIR 
PERRY 
MONROE 
RUSSELL 

33  3e 
32  36 

31  35 

32  30 

06  41 

97  09 

07  16 
89  01 

798 

500 
199 
570 

s. 

It. 
OA 

c 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN   A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M,  FULLER 
MRS.  MINIA  EODINS 
0.   fl.  MC  LEMORE 

CHILDEPSBURG 

CHlLOEHSeURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

1665 
1690 
169* 

TALLADEGA 
TALLADEGA 
MOBILE 
MONPOE 
CHI lTON 

33  17 

31  09 

32  51 

86  21 

88  14 

87  31 
86  19 

480 
410 

331 
103 
590 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 
CITY   WATER  PLANT 
MRS. ESTHER  A.M.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTERkING 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6*14 

6*68 
6500 
6521 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 

JACKSON 

13 
12 

3)  1  3 

31  49 

32  04 
32  37 
3*  57 

08  16 

66  0* 
86  94 

09  95 

169 

506 
230 
633 

7A 

7A 
7A 
7A 

MRS   MART   A.  HEDflICK 
MRS.    OELLA   L.  OAKLEY 
MRS.    £NA   C.  PAUL 
THOMAS  E.  FISCHER 
TVA-699 

CLAYTON 
COD  EN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVtLLE 

1725 
1903 
1907 
1B19 
18*9 

BARBOUR 
MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 
DE  KALB 

12 

31  54 

31  11 
34  44 
34  15 

85  39 

89  96 
87  90 
85  92 

615 
12 
250 
470 
734 

5P 

5P 

6A 
7A 
7A 

MRS.  CAROLYN  R.  WATSON 
AGNES  C.  CHRISTENSEN 
HENRY  F.  KELLET 
TVA-462 

8.  W.  APPLETON 

PRATTVI LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

66*0 

6719 
6762 
6809 

AUTAUGA 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 
OE  KALB 
FRANKLIN 

13 
12 
12 

32  29 
32  IB 
32  12 
34  30 
3*  26 

06  28 

88  21 

89  92 
66  08 

290 

260 
1320 

6P 
8A 

6P 

8A 
7A 
7A 

CONTINENTAL  GIN  CO. 
W.  E.  ELSBERRY 
MRS.   JANIE  C.  BROWN 
TVA-746 

MRS  AUTIE  KILBURN 

COLUMBIA  1  E 
CORDOVA 
COT TON TON 
CUBA 

OADEVILLE 

20  79 

HOUSTON 
WALKER 
RUSSELL 
SUMTER 
TALLAPOOSA 

13 

31  17 

32  09 
32  26 
32  49 

89  06 

89  04 
80  23 
99  49 

68 
334 

217 
215 
760 

7A 
7* 

ROBERT  E.  POPPIE 
MRS.  C.  QRESHAM 
HUSH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM   L.  BARTlETT 

REDSTONE  ARSENAL 

RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  1  E 

6833 

6937 
69*2 
6998 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

3*  35 

33  23 
31  22 
31  22 
30  32 

86  16 

86  32 
96  31 
6  7  40 

573 

180 
190 
195 

MIO 
7A 

MID 
7A 

c 

REDSTONE  ARSENAL 
CURRY  MC  DONALD 
RUSSELL  FINLAY 
ALABAMA  ELECTRIC  CO. 
MICHAEL    W.  BALDWIN 

OAOEVILLE  2 
OANCY  u  N 
DANVILLE 
OATION 
DECATUR 

21*1 
2199 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

MORGAN 

11 

12 
13 
12 

32  50 

34  25 

32  21 
3*  35 

09  46 

07  09 
07  39 

730 
207 
600 

980 

8A 

7A 
8A 

c 

H.  CLAY  PLESS 
MRS.  C*  0.  WEEKS 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 

ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
flUSSELLVILLE 
BUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

7020 

7126 
71  31 
7157 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

CULLMAN 

12 

32  53 

33  09 
3*  10 
3*  31 
3*  12 

86  13 

87  4* 
86  47 

650 

7*0 
680 
802 

6A 

7A 
7A 

KNOX    MC  EWEN 
JOHN    T.  BAILEY 
TVA-T25 

RADIO   STATION  WMWR 
ST.  BERNARD  COLLEGE 

DECATUR  * 

OECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOThan  fa*  airport 

2221 
2235 

2372 

MORGAN 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

12 
11 

34  37 

33  26 
32  31 
31  14 

86  99 

89  42 

87  90 
09  26 

970 
988 

1030 
100 

MID 

7A 

7A 
0A 

MIO 

TVA-63-B 
TVA-*U 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

SAND  MT  STATE  FARM 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 

7207 

7304 
7310 

DE  KALS 

JEFFERSON 

JACKSON 

JACKSON 

RUSSELL 

12 
12 

3*  n 

33  41 
3*  41 

34  41 
32  18 

85  58 

86  03 
86  01 
65  10 

1195 

615 
660 
390 

6P 
7A 
9P 

6P 

7A 
9P 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS.  M.  w.  PRIDHORE 
RADIO  STATION  WCRI 
TVA-76-A 
HOMER  D.  TEAL 

DOTHAN    b  NW 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 
ELK MONT 
EL  ROD 

2600 
26  32 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

LIMESTONE 

TUSCALOOSA 

10 
12 
13 

31  IT 

31  25 
34  93 
33  15 

89  24 

86  04 

86  99 

87  48 

310 
000 
195 
768 
253 

7A 
7A 
7A 

INACTIVE  10/61 
MITCHELL  DRAKE 
HERBERT  S.  WHATLEV 
TVA-760 
K.  V.  BERRY 

SFLMA 

shoemaker  springs 
slocomb 
snow  mill 
south  hill 

7)66 

7576 
7620 

DALLAS 
LIMESTONE 
GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 

12 

32  25 
34  51 

31  07 

32  00 
34  24 

97  00 

95  36 
87  01 

96  02 

147 

260 
229 
1120 

9P 

7A 
OA 
7a 

JOHN  0.  RHODES 
TVA-692 

IRA  R.  SLAUGHTER 
MRS.  Eva  r.  ray 
TvA-75 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

26T0 
2727 
2759 
261  3 
2832 

COFFEE 
BARBOUR 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

31  19 

31  26 

30  33 

31  06 

89  91 

86  56 
07  53 
86  33 

380 
220 
220 
123 
212 

9P 
5P 

»P 

7A 
5P 
8A 

9P 

RADIO  STATION  WtRB 
OTIS  C.  SRASWELL 
W.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  BARRETT .  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLVAN  I*' 
TALLADEGA 

9012 
9024 

PERRY 
JACKSON 
TALLADEGA 
DE  KALB 
TALLADEGA 

12 

32  32 

33  12 
3*  3* 
33  27 

07  U 

86  12 
95  49 
86  06 

1*5 

490 
1400 
565 

6P 
6P 

7A 
6P 
6P 

J.   F.    SUTTLE.  JR. 
TVA-389 

C  [  lY   WATER  PLANT 

TVA-396 

C.  D.  WEAVER 

FALKVILLE 

FALLS  CITr  BLK  POND  TWP 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

28*0 

2867 
2893 

MORGAN 
WINSTON 
MAOI SON 
FAYETTE 
JACKSON 

12 

13 
12 

3*  22 

3*  3* 

33  41 

34  46 

86  55 

86  34 

87  50 
89  41 

630 
650 
572 
370 
1400 

6P 

7A 
7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

GORMAN  J.  BLACK 
TVA-387 

ThOMASVILLE 
THORSBY   1  SW 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  0AM 
TONEY 

9178 
9215 

CLARICE 
CHILTON 
CHILTON 
ELMORE 
MAD  I  SON 

11 
12 

31  55 

32  5* 
32  53 
32  32 
34  54 

86  42 
S5  54 
86  *4 

405 
200 
660 

750 

7A 
6P 

7A 

6P 
6A 
TA 

c 

LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO, 
TVA-506 

FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GAOSOEN 

302* 
3035 
30*3 
3105 
3151 

LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 
ETOKAH 

3i  99 

3*  27 
31  26 
3*  01 

86  19 

85  43 

87  24 

96  00 

501 
10 
9  3* 
410 
970 

8A 

7A 

8A 
7A 

c 

WOODROW  WILSON 
WM.  H.  CHANDLER 
CARL  PARKER 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 
JOHN  H.  WILLIAMS 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA    FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  OAM 
TUSKEGEE  2 

8295 

8390 
8385 
0403 

JEFFERSON 
PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 

11 

33  49 

33  14 
33  13 
32  26 

86  44 

87  37 
97  39 
89  *2 

470 

170 
192 
440 

MIO 
7A 

7A 

7A 
6P 

c 

C  H 

WILLIAM  P.  OOSS 
THOMAS   J.  DILLABD 
FED.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LEON  L.  BENNETT 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GARTH 

fiENEVA 

3160 
3200 
3215 

ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
JACKSON 
GENEVA 

12 

3*  01 

3*  44 

31  02 

86  00 

06  45 
86  18 
85  92 

565 
130 
900 
690 
107 

6P 
7A 

7A 

OA 
7A 
7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 
MACK  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KEN2IE 
TVA-762 

REBECCA  CAMPBELL 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

6438 

9469 
9517 
8605 

BULLOCK 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

13 

32  06 

32  26 
34  34 

33  45 
33  00 

89  "1 
07  31 
09  IT 
80  06 
85  34 

470 
265 
1040 
180 
640 

8A 
7A 

OA 

7A 
7A 
7A 

C  H 

LIVINGSTON  PAULK 
JEPTMA  S.  9RANY0N 
PAUL  DAVENPORT  JR. 
JOM«(  8,  GUIN 
ALABAMA  POWER  CO. 

GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GOROAS 
GREEN  BAT 
GREENSBORO 

3271 
3*30 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

COVINGTON 

MALE 

'\ 

31  3S 

33  39 

31  11 

32  42 

86  4* 

87  13 
86  17 
97  36 

293 

300 
390 
220 

6P 
6P 

7A 
6P 
6A 
7A 
6P 

JAMES  G.  HARRIS 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
JOHN  P.  RHODES 
N.  HAMNER  COBBS 

WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

8637 

6686 
6009 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

12 

31  13 
3*  0* 

32  47 
34  55 

33  07 

87  12 

86  19 
67  50 
80  04 

87  07 

205 

110 
465 
500 

6A 

7A 
7A 
OA 

OA 

c 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.    INIS  WILSON 
MRS  ELIZA  J.  3EARDEN 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVlLLE  TVA 

3519 
352* 

3573 
3479 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

12 

31  90 

30  IT 
34  20 
34  22 

06  30 

06  30 

07  41 
06  19 
06  17 

*44 

420 
8 

578 
610 

5P 
4P 

OA 
7A 
OA 

c 

cecile  t.  lewis 
l.  raymond  booiford 

GILBERT  w.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WHEELER  DAM 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

WILSON  DAM 

0867 

0936 
8960 

ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

JACKSON 

COLBERT 

13 
12 

12 

32  33 
31  39 
34  47 
34  53 
34  40 

06  12 

07  *3 
07  21 
85  45 
07  37 

207 
170 
580 
629 
530 

9P 

7A 

5A 
7A 
5A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

TVA-52 

TVA-TO*-A 

TVA-*71 

GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HATNEVILLE 

HEADLAND 

3620 

37*8 

3761 

MARSHALL 

WINSTON 

PERRY 

LOWNDES 

HENRY 

34  26 
34  14 

32  11 
31  21 

86  24 

87  a7 

86  36 
85  20 

611 
910 
600 

370 

6A 

7A 
TA 

9A 
6A 

7A 
7A 

C  H 

TvA-70 

JOHN  L.  SLATTON 
U.   S.  FOREST  SERVICE 
MRS.   J.   w.   00 SWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

PUBLICATION  ENDED 

8990 

9103 
9350 

FAYETTE 
ELMORE 
LAUDERDALE 

13 
12 

33  55 
32  34 

07  50 
05  54 
07  93 

468 

335 
790 

7A 
7A 

W.  W.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-621 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HEGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVtLLE  SUBSTA 

CLEBURNE 
CRENSHAW 
CLEBURNE 
FRANKLIN 
MAD I  SON 

11 

3j  39 
31  57 

33  32 

34  20 
3*  43 

89  36 
86  19 
09  34 
07  96 
06  35 

890 
594 
1179 
049 
611 

8A 

9A 

CITY  OF  HEFLIN 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
PRANK   L.  HAYNES 
TVA-69 

HAM I LTON 

NEW  STATIONS 
HAMILTON  3  S 

3645 

MARION 

13 
13 

34  00 
34  06 

87  99 
87  99 

948 
91S 

7A 

EFFECTIVE  1/62 
EDDIE  L.  PEARCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 

HUSTLEVILLE 

HVTOP 

lOER 

JACKSON 

*085 
*099 
*l  15 

MAD I  SON 
MARSHALL 

DE  KALB 
CLARKE 

3*  41 

3*  19 

3*  43 
31  31 

06  19 
06  10 
06  07 
85  41 
87  53 

995 
1619 
1540 

210 

MIO 

MID 
7A 
7A 
7A 

7A 

c 

TVA-763 
TVA-7e 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SM 
JASPER  •  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 

*209 

*306 
»502 
*603 

CALHOUN 

WALKER 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

33  48 

33  54 
32  37 
32  94 
32  58 

09  46 

07  16 
06  15 
09  34 
06  11 

690 
929 
290 

*20 

6P 
6P 

7A 
6P 
6A 
6P 

c 
c 

MRS,  ELLA  M.  ATERS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO. 

%     l-ALABAMAp     2-BUCIt  WARRIOR  1     3-CAHA8A,     4~CHATTAH0OCHEE 1     5-CH0CTAWHATCHEEi     6-CONECUHi     7-C00SA|     B-ESCAMBIA,     9-GULF|     10-PEAi     11-TALLAP00SA(     12-TENNESSEEi  13-TOMBIGBEE 


-  16  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmat ologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  cl Imat ologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmat ologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   -Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall   in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t  imes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  day 1 ight  saving  t  ime. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmat ologlcal  Data"  Table  and  the    'Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  ear 1 ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

)C    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  Data, 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do(;uments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


Volume  68      No.  2 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  FEBRUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  87°  on  the  28+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:     13°  on  the  7th  at  3  stations 


Greatest  Total  Precipitation:     12.88  inches  at  Lockhart 
Least  Total  Precipitation:     1,28  inches  at  Coden 

Greatest  One-Day  Precipitation:     8.20  inches  on  the  19th  at  Lockhart 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatologica 1  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
FEBRUARY  1962 
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24 

.0 

0 

5 

2 

1 

«OPOLIS   LOCK   AND  0AM 

72. IM 

43.6 

57. 9M 

85 

14 

27 

8+ 

186 

0 

0 

3 

0 

3,05 

1.93 

.99 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

:nesville 

69.8 

43.2 

56.5 

87 

14 

24 

7 

247 

0 

0 

5 

0 

2.93 

1.72 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

:ens80ro 

71.6 

45.0 

58.3 

6.9 

87 

13 

20 

7 

213 

0 

0 

4 

0 

3.37 

1.95 

1.41 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

'NEVILLE 

71.0 

43.5 

57.3 

85 

14 

22 

7 

238 

0 

0 

4 

0 

2.45 

.85 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

'INGSTON 

70. 4M 

44.4 

57. 4M 

86 

13 

22 

7 

238 

0 

0 

4 

0 

2.92 

1.14 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

HON  JUNCTION  2  NE 

72.2 

46.1 

59.2 

85 

13 

21 

7 

194 

0 

0 

4 

0 

3.65 

1.23 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

70.4 

44.0 

57.2 

85 

28 

22 

7 

245 

0 

0 

3 

0 

2.72 

1.00 

24 

.0 

0 

e 

1 

1 

■'-oy  WB  AP  R 

71.3 

45.7 

59.0 

8.7 

85 

13 

27 

7 

196 

0 

0 

3 

0 

2.51 

1.85 

.89 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatur© 


SfoHon 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
from  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 

a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greotesf  Day 

Sno 

V,  Sleet 

No.  of  Do^ 

s. 

a 

Mas. 

MIn. 

Date 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

0) 

o 

w  . 

sl 

5  » 

.  .2 

n£ 

5  * 
?!  £ 

o5 

72,0 

4  8.1 

60.5 

7.4 

85 

27 

25 

7 

162 

0 

0 

3 

0 

4.08 

.85 

1.53 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUSKEGEE  2 

71.3 

45.5 

58.4 

6.3 

83 

27 

22 

7 

201 

0 

0 

4 

0 

3.99 

.55 

.82 

22 

.0 

0 

7 

5 

UNION  SPRINGS  5  S 

70  •  it M 

44.  IM 

57 .  3M 

5,1 

84 

28  + 

21 

7 

233 

0 

0 

3 

0 

4.66 

.  06 

1.80 

1  6 

.0 

0 

5 

3 

2 

D  I V I  S 1  ON 

58.0 

5.2 

3.29 

-  1.49 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 

71,1 

45.4 

58.3 

87 

28 

28 

7 

225 

0 

0 

3 

0 

6.05 

3.55 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

ATMORE   STATE  FARM 

72  •  B 

48.1 

60.5 

82 

27  + 

26 

7 

1  53 

0 

0 

2 

0 

7.34 

4.00 

19 

.  0 

0 

8 

4 

1 

BRANTLEY 

72.4 

43.3 

57.9 

85 

14 

20 

7 

231 

0 

0 

5 

0 

4.39 

-  .42 

2.67 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

BREWTON   3  SSE 

75,2 

47 . 3 

61.3 

7.5 

87 

1  3 

22 

7 

154 

0 

0 

4 

0 

9.91 

5.32 

4.50 

1° 

.0 

0 

8 

3 

CAMDEN   3  NW 

73.5 

48.2 

60.9 

85 

27+ 

21 

7 

157 

0 

0 

3 

0 

2.77 

.97 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

CHATOM 

74.7 

45  .4 

50.1 

85 

26+ 

20 

7 

178 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

0 

CLAYTON 

M 

24 

0 

0 

n 

4.05 

-  .79 

2.00 

19 

0 

5 

4 

1 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

72.3 

49  4 

60.9 

84 

27 

26 

7 

154 

0 

0 

2 

0 

5.99 

2.41 

2.60 

1  8 

.0 

0 

5 

3 

3 

ENTERPRISE 

74.  6 

48.4 

61  .  5 

85 

27  + 

25 

7 

143 

0 

0 

1 

0 

5.32 

4.21 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

EUFAULA 

73.9 

45.5 

59.7 

5.6 

85 

13 

23 

8+ 

154 

0 

0 

2 

0 

4.99 

.41 

3.10 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

EVERGREEN 

72.0 

44.3 

58.2 

85 

14 

25 

7 

223 

0 

0 

5 

0 

4.80 

2.07 

1° 

.0 

0 

4 

4 

2 

FRISCO  CITY 

70.9 

47.4 

59.2 

84 

28 

25 

193 

0 

0 

4 

0 

3.81 

-  .71 

2.09 

19 

0 

6 

2 

1 

GENEVA 

72.4 

46.0 

59.2 

85 

28  + 

25 

7 

201 

0 

0 

3 

0 

7.11 

2.80 

4.78 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

GI LBERTOWN 

74.3 

45.1 

59.7 

8  5 

27 

20 

7 

187 

0 

0 

5 

0 

2.05 

•  6  7 

1  5 

.0 

0 

GREE  NV I LLE 

74.3 

47.8 

61.1 

7.8 

85 

27  + 

25 

7 

152 

0 

0 

3 

0 

3.27 

-  1.67 

.93 

19 

.0 

n 

5 

3 

0 

HEADLAND 

71,3 

46.4 

58.9 

84 

14 

25 

7 

203 

0 

0 

3 

0 

6.18 

4.50 

19 

.0 

n 

8 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

70.5 

45.4 

58.0 

5.2 

85 

14 

24 

7 

224 

3.58 

-   1  .44 

1  .50 

19 

.  0 

0 

5 

2 

LOCKHART 

71.9 

49.1 

60.5 

85 

14 

24 

7 

165 

0 

0 

2 

0 

12.88 

8.20 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

NATCHEZ 

73.9 

45.0 

59.5 

85 

1  3 

19 

7 

189 

0 

0 

4 

0 

1.93 

.70 

19 

.  0 

0 

5 

1 

0 

OZARK  6  NNW 

72.4 

44.3 

58.4 

4.2 

87 

15 

24 

7 

215 

0 

0 

4 

0 

5.42 

.77 

2.21 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

69.3 

41.8 

55.5 

82 

14 

22 

8+ 

272 

0 

0 

5 

0 

4.93 

2.22 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

PUSHMATAHA 

71.0 

41.2 

56.  1 

5.0 

85 

14 

20 

8  + 

259 

0 

0 

8 

0 

2.45 

-  2.74 

.85 

21 

0 

1 

0 

SEALE 

73.0 

44.2 

58.6 

85 

13 

21 

7 

209 

0 

0 

7 

0 

3.12 

1.16 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

THOMASVILLE 

69. S 

45.0 

57.4 

5.6 

83 

28  + 

23 

7 

237 

0 

0 

4 

0 

2.55 

-  2  .  59 

.87 

1 6 

.0 

0 

5 

2 

0 

TROY 

73.3 

48.9 

61.1 

8.5 

35 

13 

25 

7 

147 

0 

0 

3 

0 

5.32 

.92 

2.39 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

WHATLEY 

73.8 

45.2 

59.5 

35 

13 

20 

7 

185 

0 

0 

4 

0 

2.30 

.73 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

D I V I  S I  ON 

59.3 

5.0 

4.98 

.27 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

72.2 

50.3 

51  .3 

84 

27 

28 

7 

140 

0 

0 

1 

0 

9.74 

.0 

0 

CITRONELLE 

72.4 

49.8 

61.1 

6.1 

84 

13 

25 

7 

136 

0 

0 

2 

0 

4.48 

.03 

.93 

18 

.0 

0 

9 

3 

0 

CODEN 

71.3 

92.1 

51.7 

80 

28  + 

29 

7 

133 

0 

0 

1 

0 

1.28 

.57 

19 

.  0 

0 

4 

1 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

72.6 

52.3 

62.5 

7.1 

84 

27 

30 

7 

121 

0 

0 

1 

0 

2.25 

-  1.62 

.53 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORT  MOSGAN 

67.3 

55.1 

61.2 

75 

27 

35 

7 

125 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.75 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

71.5 

51.8 

51  .7 

7.0 

34 

13 

28 

7 

141 

0 

0 

2 

0 

5.57 

1.98 

2.72 

18 

.0 

0 

8 

1 

MOBILE 

6B.7 

52.6 

60.7 

5.7 

81 

13 

32 

7 

150 

0 

0 

1 

0 

4.92 

.85 

1  .60 

19 

.0 

0 

8 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

70.6 

49.  1 

59.9 

81 

28 

28 

7 

174 

0 

0 

2 

0 

2.88 

-  1.29 

1.07 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

D I V I  S 1  ON 

51.3 

6.0 

4.25 

.05 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiBCtioii 

Wind 

m. 

Rvlative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StatScD 

1 

> 

1 

iil 

« 

f 
< 

Fwtmt 

g  1 

s  J 

Date  of 
lastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

.SO-.99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRHINCHAM  WB  AIRPORT 

SSE 

12 

10.8 

38 

w 

23 

73 

83 

55 

58 

58 

5.9 

HUNTSVILLE  TO  AIRPORT 

SE 

16 

8.4 

35++ 

ssw 

23 

74 

S3 

59 

66 

0 

2 

5 

3 

2 

1 

13 

6.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

18 

12.0 

32++ 

N 

5 

88 

89 

66 

75 

4 

5 

4 

3 

0 

1 

17 

6.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

10 

8.6 

34 

sw 

22 

77 

82 

58 

60 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

13 

52 

5.4 

Sm  Reference  h4otes  Following  Station  Index 
-  22  - 


DAILY  PRECIPITATION 


FEBRUARV  1962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7   1  8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1  U  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  { 

20 

1 

21 

22  1 

23 

1 

24 

i 

26  1 

27 

^  {  29  1  X 

31 

SBEVIUf   1  NNW 

.07 

'7? 

'al 

1^17 

DDI  SON  CFNTRAL  TOWpQ 

8*38 

*»1 

'»ft 

3*90 

2 

* 

1.20 

.09 

lBESTvICLE  2  SZ 

29 

i 

40 

LCXANOEB  city  6  HZ 

3»77 

.07 

T 

.02 

.26 

•  09 

.19 

1.49 

■  82 

.07 

.69 

.07 

.02 

LICEVILLF 

1.42 

.06 

29 

77 

20 

.20 

ifOALUSIA   1  NW 

6*09 

• 

'* 

.21 

.22 

3.69 

■ 

.89 

^NISTOM  F*A  AIRPORT 

T.66 

•  20 

.09 

,37 

.27 

•  03 

1*17 

2*72 

. . 

- 

■  06 

9*08 

.43 

16 

•  49 

*90 

'30 

1  03 

06 

SHVILLE  A  W 

4,98 

•  18 

.60 

.43 

.67 

2.44 

1 39 

.24 

-09 

!02 

10«16 

19 

94 

20 

2 

*  *  20 

9*7\ 

•  IB 
* 

"07 
* 

■  90 

1*29 

'49 

'so 

("84 

'M 

96 

• 

■  04 

1  *07 

MORE   STATF  FARM 

T.3* 

.42 

.03 

•  1 2 

•  97 

T 

T  T 

■  19 

•  09 

4^00 

•  02 

.08 

Iso 

T 

y 

*  1  » 

3*69 

■  40 

•  93 

jtaugav:lle  3  n 

t*22 

.04 

.47 

•  U 

.99 

1^98 

ANKMEAO  LOCK  AND  0AM 

•  16 

1  •OS 

■  19 

.29 

2 

36 

.28 

9  7* 

* 

!" 

ELGReFN 

9.17 

•  02 

.09 

^Il9 

1  .40 

.37 

1*26 

2  70 

61 

40 

66 

ELLe  MINA  2  H 

9.A7 

02 

•  03 

•  99 

■  60 

.31 

^48 

1  '03 

>*  1 1 

'40 

1*18 

'02 

1*19 

ESSfMER  A  SW 

T 

loi 

•06 

.93 

.29 

•  40 

2.79 

.28 

!l4 

T 

T 

ETMLEMEM 

* 

48 

02 

*  ' 

* 

•  S 

Z. 

LLlNGSLf    1  SE 

*  06 

'49 

10 

• 

'57 
* 

* 

•  16 

*  •  * 

10 
■J 

i|r.MA**  •'OIJNTAIN 

8.76 

* 

*46 

• 

RMINGHAM  WB  AP  R 

**39 

*20 

04 

01 

90 

1  60 

J 

'0* 

SHOO 

9«19 

.20 

.20 

.07 

•  99 

l!06 

.30 

.90 

1.10 

.80 

1.20 

1.13 

.S9 

1.23 

riA? 

T 

30 

*  f  Q 

•?* 

.  36 

.17 

•  16 

*  39 

*  1  * 

7  *AY 

* 

'  *r 

»CWTON  3  SSt 

9.91 

•  29 

*1  2 

.42 

2  *49 

4*90 

20 

1 '  10 

*  Al 

mOGEPORT   2  W 

10*93 

'46 

*18 

1  '91 

3  32 

28 

09 

1  24 

» OCT WOOD 

9«19 

1.92 

i09 

.49 

2.90 

.18 

.36 

.09 

.04 

VUNDIOOE 

* 

02 

* 

02 

21 

* 

9*62 

.40 

"  Q 

* 

* 

kMDEN  ^  NW 

2.77 

•02 

•  I  7 

.03 

.97 

10 

* 

07 

*40 

01 

_ 

IMP  HILL   2  NW 

2.9« 

T 

T 

.03 

*79 

'  76 

'o3 

IRBON  MILL 

9  •60 

•  96 

.03 

.46 

.22 

•  66 

1.23 

.39 

.00 

.03 

.36 

•  07 

.63 

ENTER  GROVE 

32 

* 

•  10 

■  00 

*\y 

*  *  J 1 

06 

*'*7 

T 

•29  •12 

T 

*  Aft 

1  *  Al 

*  17 

NTREVILLE 

♦  •07 

•  02 

'70 

'44 

* 

1  *  1  i 

* 

' . , 

XATOH 

- 

•  73 

.08 

'10 

28 

•  06 

■ 

'31 

04 

■^ILOERSRURG 

*»*3 

I39 

•  98 

•60 

1.79 

.62 

■  40 

.09 

►lILOEPSeuRG  WTR  PLANT 

■  04 

* 

2.15 

.16 

'  '1 

•  03 

•  02 

TROMELLE 

*«A8 

•  87 

•  39 
* 

* 

*  . 

*5A 

* 

LAI80RNE 

2.21 

'o3 

OS 

*3C 

07 

*^ 

LANTON 

•  •99 

T 

L  ATT  0*1 

*.09 

!70 

2^00 

.55 

.20 

.60 

T 

90EN 

1  .28 

20 

01 

•  02 

SEFpf   SPRINGS  2  NW 

9.67 

• 

6^20 

■  90 

'i^ 

X8ERT  STEAM  PLANT 

6.T8 

•  02 

'  rt 

*17 

•  S3 

*o« 

XLINSVILLE 

3.09 

*34 

'23 

'21 

*  19 

*  2' 

*22 

*03 
* 

"  1  4 
*  * 

XUMBIA  1  E 

8.70 

.03 

•  22 

•  01 

.22 

1.41 

9.63 

.09 

.66 

.30 

.11 

DROOV* 

*«09 

' 

1.09 

.90 

)TT0NT0N 

9.69 

'on 

■ 

'\\ 

•  05 

'» 1 

•*| 

.02 

•  05 

•  95 

JBA 

2.80 

- 

*»7 

'0: 

AOeVlLLE 

3.04 

09 

*39 

*  J* 

'bc 

*17 

10 

1  *3! 

ANCY  A  N 

*.87 

• 

liss 

.10 

■  23 

2.95 

.19 

.20 

.21 

.10 

ANVtLLE 

•  16 

•  09 

90 

1  50 

70 

* 

30 

20 

* 

1.29 

3*10 

*04 

*34 

*fl» 

'01 

1  *2i 

'03 

ECATUR 

T.30 

•  30 

04 

.51 

•  22 

*71 

2I29 

•  3! 

•  09 

■  72 

•  02 

1.07 

ECATUR  A 

8*12 

1  .04 

ECATUR  SUBSTATION 

7«27 

lie 

•  16 

•03 

.94 

•  70 

.40 

.64 

2.31 

.3< 

.10 

■  69 

T 

U20 

FLTA 

.17 

93 

98 

3  16 

■  30 

44 

01 

3  09 

* 

*03 

•  91 

*  1 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

6.99 

.02 

■  06 

•  07 

•  24 

.03 

1 .20 

2.60 

2*36 

,01 

'o7 

13 

.03 

OUBLE  SPRINGS 

9.98 

•  14 

.01 

•  02 

*  83 

1  'oe 

* 

49 

10 

LBA 

♦  •29 

T 

.24 

T 

•  09 

IaO 

2.00 

.39 

•  Of 

.60 

.32 

LItMONT 

9«06 

■ 

* 

***  ' 

1.90 

**( 

*90 

^  '  50 

^  '20 

NTFtt^ISF 

6.32 

.13 

DFAULA 

A.99 

•  09 

I29 

3*10 

*l' 

*30 

*0l 

'61 

15 

VERGBFEN 

*«80 

.91 

T 

.05 

2.07 

T 

.67 

T 

1.30 

T 

T 

T 

AIRMOPF   ?  NF 

2»26 

* 

09 

•  09 

* 

*02 

•  02 

!26 

2*1* 

9*07 

1  'oc 

ALKVILLE 

7,91 

■ 

-o; 

ALLS  CITY  SLK  PONO  TWR 

9.11 

-12 

'66 

•  49 

•  64 

.62 

■  30 

•  71 

.39 

•  06 

1-15 

ARLEY 

9*09 

.37 

.10 

•  13 

.46 

.74 

•  20 

1.20 

3^52 

.62 

.42 

.02 

1.11 

LAT  ROCt 

10.67 

• 

.20 

86 

* 

.01 

1  79 

4^7e 

.46 

60 

61 

6^67 

08 

'21 

T 

•  18 
* 

38 

*4l 

'94 

1  66 

'25 

I  •  1  9 

ORT  DEPOSIT 

•  02 

*3e 

*  34 

*  J  J 

.65 

ORT  MORGAN 

1.88 

* 

.16 

ORT  PAYNE 

3^44 

.20 

.12 

.09 

T 

.26 

.01 

•  22 

.25 

1.08 

•  29 

.47 

-16 

T 

.31 

RISCO  CITY 

09 

• 

12 

• 

.42 

.17 

♦  *38 

•  02 

•  02 

.01 

*f  « 

*«« 

*»■ 

•  K 

* 

.10 

ADSOEN  GAS  PLANT 

♦  •07 

!oi 

' -J 

IlO 

*INESVILLE 

2.93 

01 

*08 

'20 

'  20 

.22 

y 

10 

T 

ARDCM  CITY 

3*39 

T 

.37 

I 

.42 

ARTm 

9.29 

10 

93 

1  .  39 

3  37 

.6T 

83 

1.07 

7,11 

•  07 

•J* 

.2 

*  * 

.3a 

.02 

'ORGI ANNA 

3.18 

•  0 

»n 

* 

_ 

'38 

• 

.30> 

.09 

KSERTOWN 

2.09 

'it 

'67 

J, 

.60 

W»GA5 

4*63 

.23 

.62 

.29 

■  39 

1.96 

.20 

.93 

.02 

.07 

.36 

"EEN  BAY 

7.44 

4  14 

.39 

.9^ 

^  E  E  N  S  BOR  0 

3.3T 

* 

1.41 

.90 

.43 

• 

• 

'EENVILLE 

3.27 

.07 

no 

* 

•  02 

**l 

* 

.36 

■  46 

.61 

JLF  SHORES  POST  OFFICE 

4.39 

* 

*79 

'e7 

.06 

.07 

.04 

.14i 

.06 

JNTfRSVILLE 

3*«7 

.09 

.05 

.30 

[30 

.10 

.90 

.93 

■  10 

.92 

.13 

.69 

JNTERSVILLE  TVA 

3.70 

.09 

•  21 

.01 

.04 

■  99 

.94 

.96 

20 

• 

.63 

JNTfRSVILLF  0AM 

4«89 

'»0 

1.30 

.69 

49 

.30 

»LEYVILLF 

7.16 

•  20 

.31 

■M 

.9& 

* 

•  95 

»"ILTON   3  S 

6.70 

*  . 

'37 

2*  36 

.63 

'  16 

.99 

»RRISBURG  CAHABA  TOWER 

XYNEVILLE 

2.49 

•  0] 

.01 

•  97 

•01 

.411  .26 

.89 

.01 

' aolano 

6^18 

•  18 

•  72 

A*AO 

0 

J  '^^ 

.17 

■FLIN 

6.43 

.93' 

■  4Ti  2.90 

.44 

■ 

.06 

GHLANO  HOME 

3.91 

.63 

l'90 

.31 

.»« 

*43 

GHTOWfR 

6.40 

.68 

•  49 

3.1s 

.42 

.58 

)fK;ES 

7.36 

.37 

•  46 

•  18 

.48 

1-92 

.S3 

T 

.35 

2.00 

JNTSVILLE  SUB5TA 

R.43 

•  10 

T 

•  41 

.49 

•  04 

1.6S 

2^12 

.89 

1-28 

-02 

1.02 

*NTSV1LLE  WB  AP 

B.3S 

.14 

•  18 

•  13 

•  38 

.02 

•  79 

W79 

2-39 

1-10 

.01 

-23 

.81 

'STLEV1LLE 

3.70 

•  11 

.10 

.14 

■  19 

.90 

•  24 

1.13 

.21 

•  10 

•  06 

•  49 

•TOP 

9.77 

•  10 

.22 

■  35 

uoo 

2.32 

2-20 

.7( 

^•60 

U22 

tEB 

8.99 

.42 

.0* 

.79 

•  47 

.46 

•  10 

l.« 

2.86 

-2< 

1.29 

.79 

.CK  SON 

1.40 

.49 

.01 

.13 

T 

.17 

•  09 

t 

>CCS0NV1LLF   I  SW 

7.76 

.19 

,  .75 

T 

.63 

■  21 

3.97 

.90 

.94 

-IT 

T 

■SPER  »  N 

4.49 

.27 

.02 

.39 

.20 

.94 

.90 

.40 

.34 

.02 

-P9 

.53 

•ROAN  0AM 

3.88 

.09 

.02 

1  .70 

.19 

.60 

.03 

.e» 

.24 

•m  r«t*r*Bc»  MUa  I*11«*1m  Itktlaa 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7      8      9      10     11  12 


13     14  15 


16 

17  18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

.40 

.24 

• 

1.52 

• 

.60 

.21 

.50 

,56 

.93 

.69 

.70 

.38 

1.14 

.20 

,40 

2,57 

.75 

.58 

.01 

.05 

.41 

.24 

.27 

1.57 

.20 

.12 

.26 

.12 

.16 

.90 

1,14 

.38 

.04 

3.40 

8.20 

.08 

.01 

.61 

.02 

.23 

3.10 

.16 

.17 

.36 

.76 

.49 

• 

1,19 

.64 

2.80 

.35 

1.25 

.01 

.01 

1.25 

1.33 

.26 

.18 

1  .40 

.97 

.38 

.42 

• 

1.48 

.99 

.30 

- 

.36 

.43 

1.00 

.30 

.02 

1.50 

.12 

.35 

.32 

.03 

1.15 

.34 

.02 

1-23 

.15 

.02 

.73 

.10 

.11 

1.02 

.46 

.30 

.63 

,05 

.05 

.85 

.91 

.38 

.92 

T 

.63 

1.35 

.11 

.59 

.48 

1.35 

.15 

.23 

.33 

.90 

2.13 

.11 

.45 

.36 

T  T 

.25 

T 

,68 

.18 

T 

.76 

T 

.21 

.52 

.56 

.34 

1.26 

T 

.74 

T 

.06 

.46 

.19 

.33 

.11 

1.00 

.14 

.19 

.96 

.68 

.71 

.93 

.18 

.05 

T  2.72 

.41 

.03 

.82 

.02 

.02 

.05 

T 

T 

.91 

.?5 

T 

1.60 

T 

.10 

1.00 

.60 

T 

.55 

.57 

.46 

1.19 

1.72 

1.23 

1.44 

.04 

1.22 

• 

• 

• 

5.75 

.23 

.72 

.04 

•  01 

T 

,02 

.23 

.47 

.36 

.89 

.09 

T 

T 

.45 

.70 

.25 

.55 

2.44 

.45 

.25 

.99 

.35 

.46 

.34 

.49 

.65 

2.82 

.16 

.32 

.05 

1.19 

.02 

.73 

.54 

.28 

1.42 

1.55 

.18 

.69 

.62 

.07 

.70 

.14 

.32 

.38 

.60 

1.27 

.21 

1.19 

• 

1.40 

.83 

.57 

2.37 

.42 

.51 

.21 

.67 

3.03 

.55 

1.83 

1.35 

.54 

4.60 

.14 

T 

.22 

.47 

.10 

.02 

.35 

.13 

.65 

1.10 

.42 

.35 

.15 

T 

T 

.12 

.34 

T 

.44 

.30 

1.95 

.09 

.93 

T 

.41 

.26 

.61 

.47 

,75 

.56 

2.21 

.21 

.30 

.71 

.01 

1.15 

T 

.01 

.02 

.45 

.48 

.31 

1.60 

3,62 

,74 

.79 

.96 

•  43 

.20 

.60 

2.15 

.12 

.15 

.12 

.05 

.10 

1.32 

.54 

.32 

4.26 

1.47 

.56 

.14 

.07 

.03 

•  44 

T 

.13 

1.30 

.60 

T 

1.06 

.25 

.01 

.71 

1.45 

.25 

2.22 

.17 

.06 

T 

•  85 

.19 

.20 

1.49 

.82 

.30 

T 

.49 

.30 

.36 

I.IS 

.30 

- 

- 

- 

U73 

1.59 

.42 

.60 

.33 

.56 

.19 

1.18 

.55 

T 

1.40 

.90 

.50 

,35 

.21 

1.35 

2.03 

.70 

2.10 

1.00 

.43 

.14 

.10 

2,13 

,07 

.61 

.04 

.54 

T 

.30 

.56 

T 

1,00 

.13 

.35 

.29 

.65 

.36 

• 

.46 

.35 

,34 

.29 

.94 

,21 

.64 

.02 

.22 

.01 

.31 

.40 

.60 

.42 

1.00 

2.20 

.72 

.32 

.20 

.62 

2.00 

.05 

.01  .82 

T 

T 

1.30 

.76 

2.21 

.72 

.03 

•  22 

.90 

.92 

.10 

.34 

1.96 

.47 

.49 

.08 

.12 

.21 

.43 

.10 

2.50 

.25 

.05 

.40 

T 

1.30 

.27 

1.07 

.07 

.05 

.42 

.03 

.30 

.50 

1.70 

.80 

.90 

•  26 

.30 

.31 

1.80 

1.26 

.49 

.39 

1.21 

.16 

1.21 

3.13 

.71 

.83 

.10 

2.43 

.36 

1.27 

.29 

.90 

3.20 

.70 

1.00 

.13 

2.47 

.39 

T 

.22 

.46 

.36 

.87 

.36 

.01 

.60 

.36 

•  30 

.67 

1.22 

.50 

.27 

.19 

.40 

.70 

.27 

.85 

2.00 

.55 

.52 

.06 

.02 

.12 

.20 

.51 

1.00 

.18 

1.56 

4.00 

.74 

.04 

.72 

1.11 

.47 

T 

.89 

.72 

.63 

3.38 

.83 

.03 

.89 

T 

1.14 

.76 

.03 

1.16 

.39 

.26 

.06 

.24 

.17 

.27 

.09 

.47 

1.53 

1.23 

.49 

T 

.40 

.87 

.42 

.30 

2.05 

.76 

• 

1.40 

.25 

2.60 

1.53 

4.02 

.04 

.04 

T 

.52 

.22 

,08 

1.29 

.14 

.43 

.83 

.21 

.42 

.44 

.72 

.21 

.96 

.46 

.11 

.26 

.45 

.22 

1  .10 

.51 

.07 

1.25 

.17 

.50 

.56 

.46 

1.94 

2.47 

.85 

1.97 

1.22 

.26 

.11 

.35 

.95 

2. 69 

.18 

.33 

.24 

.42 

.40 

.24 

1.05 

.20 

.79 

.36 

.49 

.36 

.68 

.16 

.56 

2.63 

.05 

.43 

.14 

.03 

.67 

,39 

.24 

,02 

.53 

.05 

.20 

.80 

1.34 

.63 

.60 

.35 

,50 

.35 

1  .62 

.06 

1.21 

.55 

.12 

.55 

1  .36 

,51 

.32 

.15 

,05 

.14 

.20 

.17 

2.39 

.07 

.23 

.58 

.95 

.77 

T 

.84 

1.11 

.43 

,03 

,19 

T 

.06 

.53 

.77 

.76 

.8L' 

.20 

.74 

.07 

l.BO 

1.35 

.25 

.40 

.70 

•  25 

.15 

1.17 

.45 

T 

.65 

.12 

.25 

.22 

.43 

.67 

.58 

.68 

.34 

.04 

T 

.36 

.29 

.26 

.24 

1.54 

1.09 

.96 

.03 

.30 

3.00 

T 

.75 

.40 

.36 

.35 

• 

1.35 

.45 

.35 

.27 

.14 

.45 

.24 

,92 

.43 

.31 

.21 

.09 

1.56 

,75 

.03 

.48 

.75 

.76 

1.16 

.60 

.63 

.35 

,30 

,75 

3.60 

.40 

.44 

.27 

,87 

1.29 

1.42 

T 

.13 

.53 

.04 

.23 

.73 

.40 

.24 

.45 

.62 

.OS 

.50 

1.52 

.66 

1.46 

.50 

1.50 

.40 

.60 

T 

T 

2.45 

3.02 

.97 

2.09 

.95 

.30 

.56 

T 

,50 

.75 

.40 

1.62 

.79 

1.19 

.17 

.64 

.43 

.17 

.66 

.21 

•  28 

.67 

.41 

.37 

.62 

1.50 

.02 

1.70 

.16 

.BO 

.73 

,53 

.16 

.60 

.30 

1.92 

1.25 

.28 

LAFAYETTE 
LAY  0AM 
LFEOS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 

LOCKMAOT 
LOUI<;VILLF 
Man  I  COM 
MAGELLA 
MA»ION  1  ») 

MARION  JUNCTION   1  FNF 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAH 
MATM^W^   1  <<W 
MELVIN 

MERT2   PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MINTER   3  NW 
MITCHELL  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTfiOMEPY  WB  AP 

MOULTON 
MOULTON  2 

MU5CLE   <;H0ALS  FAfl  AO 

NATCHEZ 

NEWBURG  2  NE 

NEW  MARKET 
NEWTON 
ON EON T A 
OPFLIKA 
ORRVILLE 

OZARK   6  NNW 
PAINT   ROCK,  2  N 
PALMERDALE   2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLF 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  S5E 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

fiAINSVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RORFRTfOA'.F   1  F 

rockford 
rock  mills 
russellville 
pus<;ellville  2 
saint  bernard 

sand  mt  state  farm  a  u 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALF 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SW4IM 

SYLACAUGA  4  NE 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  OAH 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

WADLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WHEELER  DAM 

WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 

WILSON  DAM 
WINFIELD  ?  SW 
YATFS  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STOPF 


6,75| 
7,65' 
6.76 


9.211 
3.401 


4.14 

'  10.321 
9.611 
3.121 


3.99j 
4.66i 
2.99 


5,00 
3.57 
2.65 


.05  .27 
.04 


.06 
T 

T  I 

<1 

»  .19i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1962 


Day  Of  Month 


slalloD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

65 

66 

70 

68 

35 

47 

72 

68 

52 

63 

61 

MIN 

36 

36 

35 

38 

46 

20 

15 

17 

31 

36 

35 

31 

40 

40 

39 

39 

30 

29 

30 

42 

48 

43 

34 

ALFKANDEP   CITV   6  NF 

MAX 

73 

76 

76 

74 

72 

64 

92 

52 

78 

68 

61 

77 

81 

81 

75 

68 

67 

62 

71 

67 

62 

74 

77 

74 

70 

78 

84 

79 

MIN 

28 

30 

30 

30 

54 

25 

14 

24 

45 

40 

21 

28 

35 

49 

36 

51 

24 

39 

56 

29 

36 

57 

64 

51 

42 

90 

99 

50 

ALICFVILLF 

MAX 

68 

75 

76 

72 

72 

66 

80 

70 

MIN 

3* 

36 

34 

36 

28 

18 

22 

39 

35 

34 

34 

39 

48 

46 

44 

29 

32 

36 

32 

36 

42 

69 

47 

49 

ANPaLUSIA    1  "^W 

MAX 

66 

43 

72 

75 

69 

70 

56 

80 

65 

83 

81 

62 

72 

71 

69 

79 

76 

81 

89 

97 

MIN 

35 

38 

40 

44 

53 

34 

28 

30 

45 

42 

29 

35 

44 

49 

46 

55 

35 

42 

53 

34 

39 

51 

67 

57 

93 

61 

63 

66 

ANNI<;TON   F4A  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

40 

51 

46 

52 

67 

73 

61 

79 

81 

70 

MIN 

33 

37 

35 

38 

38 

25 

IS 

30 

43 

36 

29 

36 

41 

50 

43 

39 

30 

45 

47 

37 

45 

57 

60 

51 

90 

49 

62 

42 

ATMFNS  2 

MAX 

70 

60 

MIN 

27 

30 

33 

34 

47 

18 

17 

20 

35 

31 

32 

49 

39 

42 

30 

33 

42 

28 

34 

43 

63 

40 

38 

46 

62 

37 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

72 

72 

70 

82 

70 

82 

MIN 

36 

44 

43 

52 

57 

30 

26 

37 

53 

39 

33 

40 

49 

50 

48 

52 

47 

48 

50 

39 

50 

65 

66 

51 

54 

65 

66 

52 

AUBURN   3  SW 

MAX 

73 

43 

MIN 

31 

34 

35 

37 

42 

28 

18 

24 

40 

40 

27 

32 

38 

45 

41 

48 

30 

32 

52 

38 

39 

45 

65 

52 

49 

92 

93 

63 

8ANKHEAD  LOCK   AND  DAH 

MAX 

59 

72 

73 

65 

66 

42 

73 

5  3 

61 

82 

78 

69 

67 

80 

61 

MIN 

33 

35 

36 

37 

37 

25 

19 

19 

38 

40 

27 

24 

41 

41 

43 

44 

32 

32 

46 

31 

30 

50 

56 

47 

47 

93 

60 

44 

BAY  MINETTE 

MAX 

73 

73 

62 

73 

63 

70 

78 

66 

79 

62 

75 

MIN 

l>2 

46 

44 

52 

57 

35 

28 

39 

60 

41 

35 

46 

48 

53 

52 

53 

50 

49 

49 

43 

54 

66 

66 

58 

61 

69 

69 

49 

I^FLLF  "ihjA   2  N 

MAX 

72 

65 

73 

74 

69 

39 

39 

43 

64 

47 

60 

82 

75 

71 

60 

MIN 

3* 

32 

35 

40 

38 

20 

19 

32 

40 

34 

25 

36 

52 

40 

46 

32 

44 

45 

30 

38 

48 

56 

43 

41 

48 

62 

3S 

BESSEMER  4  SW 

MAX 

74 

73 

77 

69 

69 

45 

49 

56 

75 

54 

62 

77 

84 

78 

72 

61 

MIN 

33 

35 

36 

37 

45 

23 

16 

36 

49 

39 

25 

41 

42 

51 

42 

48 

28 

47 

52 

31 

45 

56 

60 

49 

46 

97 

63 

41 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

73 

68 

72 

68 

69 

40 

49 

52 

73 

61 

61 

76 

72 

MIN 

35 

37 

39 

39 

36 

24 

21 

38 

44 

33 

29 

47 

46 

60 

47 

37 

34 

48 

46 

36 

48 

58 

60 

50 

52 

57 

65 

38 

BRANTLEY 

MAX 

67 

74 

75 

77 

67 

72 

46 

54 

73 

80 

58 

64 

77 

86 

83 

MIN 

32 

34 

37 

41 

49 

33 

20 

27 

43 

42 

25 

34 

37 

45 

44 

50 

32 

36 

46 

44 

43 

50 

66 

56 

62 

61 

63 

67 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

76 

77 

76 

66 

73 

66 

58 

75 

83 

73 

68 

80 

87 

75 

68 

MIN 

32 

38 

41 

47 

54 

36 

22 

31 

61 

42 

27 

35 

42 

50 

49 

55 

47 

40 

60 

35 

49 

65 

68 

58 

54 

65 

66 

54 

BRIDGEPORT   2  W 

MAX 

67 

66 

72 

71 

63 

44 

42 

40 

66 

49 

68 

74 

80 

71 

68 

MIN 

28 

34 

30 

36 

40 

20 

14 

29 

37 

35 

30 

31 

36 

53 

36 

45 

29 

40 

50 

27 

36 

48 

66 

42 

42 

48 

56 

41 

CALERA  2  SW 

MAX 

71 

74 

76 

70 

70 

65 

50 

58 

75 

65 

60 

77 

85 

80 

74 

MIN 

31 

33 

35 

35 

56 

25 

16 

28 

48 

40 

25 

39 

40 

*5 

42 

60 

27 

39 

53 

29 

40 

58 

58 

60 

46 

56 

62 

45 

CAMDEN   3  NW 

MAX 

74 

75 

74 

70 

70 

62 

64 

72 

78 

70 

66 

77 

85 

77 

MIN 

37 

46 

45 

53 

56 

30 

21 

36 

61 

41 

26 

46 

50 

62 

50 

53 

40 

43 

65 

35 

58 

66 

67 

64 

63 

66 

63 

47 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

61 

70 

73 

73 

69 

68 

48 

50 

62 

71 

52 

60 

73 

81 

79 

MIN 

32 

33 

35 

35 

38 

28 

17 

21 

40 

39 

26 

30 

41 

43 

40 

43 

27 

30 

50 

32 

34 

47 

64 

50 

49 

51 

54 

63 

CENTRE   '>  SW 

MAX 

55 

72 

69 

73 

71 

69 

43 

64 

67 

60 

MIN 

31 

35 

32 

35 

37 

21 

19 

24 

35 

37 

26 

30 

37 

43 

43 

46 

29 

35 

47 

32 

39 

45 

51 

49 

44 

45 

49 

63 

CENTREVI LLE 

MAX 

62 

74 

74 

76 

68 

70 

43 

52 

63 

76 

62 

76 

84 

65 

83 

64 

MIN 

32 

32 

35 

36 

38 

27 

18 

18 

42 

42 

22 

32 

38 

40 

42 

45 

30 

30 

52 

31 

33 

50 

62 

52 

48 

94 

60 

52 

CHATOM 

MAX 

65 

73 

62 

70 

80 

70 

74 

60 

79 

MIN 

31 

37 

37 

50 

54 

29 

20 

35 

61 

42 

27 

40 

43 

46 

45 

49 

40 

39 

52 

32 

49 

65 

67 

52 

67 

62 

64 

44 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

73 

52 

70 

66 

66 

68 

66 

62 

67 

77 

75 

71 

81 

63 

81 

MIN 

31 

35 

35 

35 

56 

26 

17 

34 

45 

40 

23 

39 

39 

67 

39 

52 

28 

39 

55 

29 

40 

66 

57 

51 

45 

95 

64 

47 

CITRONELLE 

MAX 

75 

75 

75 

67 

56 

70 

60 

70 

74 

78 

MIN 

45 

47 

49 

53 

56 

31 

26 

35 

60 

40 

40 

42 

55 

52 

51 

45 

49 

48 

54 

48 

56 

60 

60 

55 

60 

60 

66 

50 

CLANTON 

MAX 

59 

71 

73 

73 

70 

67 

41 

50 

64 

54 

60 

54 

63 

78 

62 

MIN 

33 

36 

37 

36 

38 

26 

18 

22 

40 

40 

26 

30 

40 

42 

43 

45 

28 

32 

47 

36 

36 

46 

63 

51 

46 

55 

57 

59 

CLAYTON 

MAX 

68 

75 

75 

67 

62 

55 

76 

80 

75 

62 

75 

MIN 

38 

44 

44 

45 

52 

30 

24 

32 

CODEN 

MAX 

66 

68 

75 

65 

74 

65 

57 

70 

71 

65 

64 

70 

68 

73 

76 

60 

MIN 

40 

47 

43 

55 

54 

37 

29 

41 

60 

43 

34 

47 

55 

68 

62 

57 

62 

56 

69 

41 

51 

66 

66 

60 

64 

67 

66 

59 

DAYTON 

MAX 

60 

74 

74 

74 

72 

65 

42 

61 

73 

78 

67 

64 

72 

85 

76 

65 

83 

63 

83 

MIN 

41 

44 

44 

51 

52 

29 

21 

28 

40 

42 

30 

43 

51 

55 

48 

49 

31 

43 

53 

36 

43 

52 

65 

53 

66 

69 

65 

49 

DECATUR 

MAX 

50 

73 

64 

75 

74 

64 

36 

43 

64 

64 

45 

60 

74 

83 

65 

MIN 

29 

35 

34 

37 

40 

22 

20 

20 

36 

39 

25 

34 

40 

61 

42 

43 

35 

33 

44 

31 

34 

47 

49 

47 

42 

48 

59 

41 

DEMOPOL I S   LOCK   AND  DAM 

MAX 

76 

57 

64 

77 

86 

74 

MIN 

38 

44 

44 

43 

48 

31 

27 

21 

41 

45 

35 

33 

44 

46 

49 

60 

36 

34 

49 

38 

35 

49 

63 

53 

62 

56 

64 

46 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

74 

77 

68 

71 

48 

53 

71 

80 

68 

61 

75 

83 

61 

74 

MIN 

42 

48 

46 

^S 

53 

31 

26 

34 

57 

39 

33 

41 

50 

56 

52 

52 

41 

61 

48 

41 

53 

66 

67 

59 

56 

63 

65 

99 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

57 

73 

70 

74 

72 

65 

37 

46 

63 

66 

52 

61 

78 

83 

74 

MIN 

27 

33 

34 

37 

39 

20 

1  5 

17 

36 

37 

24 

34 

36 

44 

41 

43 

26 

33 

42 

28 

29 

48 

49 

43 

42 

47 

59 

39 

ENTERPR I SE 

MAX 

73 

74 

77 

74 

72 

66 

66 

72 

79 

73 

66 

65 

76 

77 

65 

84 

MIN 

39 

41 

41 

44 

52 

35 

26 

35 

42 

41 

33 

42 

51 

54 

49 

56 

41 

48 

61 

40 

52 

62 

61 

57 

54 

64 

69 

64 

EUFAULA 

MAX 

74 

75 

75 

76 

76 

66 

49 

65 

68 

69 

74 

78 

65 

81 

79 

60 

84 

MIN 

36 

42 

41 

44 

49 

36 

23 

23 

33 

36 

43 

48 

49 

50 

49 

49 

50 

50 

52 

40 

41 

48 

61 

56 

53 

55 

96 

62 

EVERGREEN 

MAX 

68 

75 

73 

75 

66 

74 

49 

48 

72 

78 

60 

67 

79 

66 

79 

79 

79 

61 

84 

MtN 

41 

39 

39 

40 

42 

34 

26 

30 

45 

42 

29 

31 

39 

44 

44 

65 

34 

32 

51 

36 

43 

61 

69 

61 

54 

60 

62 

66 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

70 

70 

69 

65 

75 

67 

54 

70 

74 

70 

64 

73 

74 

75 

76 

68 

71 

72 

73 

72 

73 

76 

82 

77 

80 

77 

64 

82 

MIN 

43 

49 

44 

53 

56 

37 

30 

42 

62 

43 

37 

47 

53 

57 

55 

55 

63 

51 

59 

44 

46 

66 

69 

60 

63 

66 

66 

57 

FALKVILLE 

MAX 

55 

68 

69 

75 

73 

73 

35 

46 

65 

66 

48 

60 

61 

MIN 

31 

33 

35 

39 

44 

21 

19 

20 

37 

36 

24 

33 

30 

30 

39 

43 

30 

33 

47 

30 

31 

49 

50 

47 

42 

46 

96 

41 

FLORENCE 

MAX 

75 

68 

76 

75 

67 

44 

65 

52 

64 

77 

84 

77 

67 

61 

62 

64 

63 

58 

62 

73 

75 

69 

57 

79 

77 

75 

MIN 

34 

33 

39 

45 

41 

19 

43 

37 

29 

43 

47 

49 

42 

44 

33 

44 

39 

29 

44 

49 

55 

41 

45 

49 

91 

32 

28    29    30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


ata&on 

J 

2 

3 

5 

g 

7 

9 

10 

JJ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

FORT  MORGAN 

MAX 

63 

66 

65 

64 

68 

62 

51 

66 

64 

59 

67 

65 

67 

70 

67 

63 

70 

69 

57 

71 

73 

74 

70 

72 

72 

75 

74 

MIN 

48 

52 

52 

51 

55 

4 1 

49 

52 

59 

56 

55 

53 

60 

59 

56 

60 

56 

66 

FRISCO  CITY 

67 

73 

74 

74 

62 

70 

44 

55 

66 

78 

59 

67 

78 

83 

76 

74 

58 

66 

67 

70 

70 

74 

76 

80 

76 

80 

80 

64 

MIN 

55 

37 

44 

52 

40 

45 

54 

GADSDEN  GAS  PLANT 

73 

69 

74 

71 

67 

44 

43 

41 

70 

51 

57 

74 

62 

74 

70 

66 

64 

63 

63 

50 

54 

65 

75 

66 

58 

73 

79 

73 

MIN 

35 

48 

29 

42 

49 

34 

42 

40 

GA I NESV I LLE 

61 

77 

74 

75 

69 

67 

41 

52 

66 

78 

56 

64 

79 

87 

77 

73 

52 

64 

70 

63 

65 

76 

70 

81 

72 

75 

S3 

85 

MIN 

49 

3  3 

34 

35 

36 

59 

64 

GENEVA 

66 

74 

74 

74 

67 

74 

48 

53 

74 

60 

59 

62 

77 

85 

82 

73 

66 

65 

76 

70 

57 

75 

61 

79 

76 

79 

63 

85 

MIN 

54 

40 

66 

50 

64 

57 

G I  LBERTQWN 

77 

78 

76 

70 

72 

65 

54 

70 

79 

73 

68 

80 

80 

75 

78 

71 

60 

68 

72 

58 

78 

80 

64 

78 

60 

63 

85 

79 

MIN 

51 

33 

39 

53 

32 

50 

GREENSBORO 

74 

76 

74 

70 

70 

45 

51 

65 

77 

60 

71 

78 

87 

79 

74 

68 

63 

66 

59 

68 

73 

79 

62 

76 

73 

79 

82 

75 

MIN 

2  8 

49 

31 

46 

52 

34 

47 

52 

GREENV I LLE 

74 

75 

75 

69 

69 

65 

54 

72 

79 

73 

66 

77 

86 

82 

78 

69 

65 

71 

71 

59 

75 

80 

80 

75 

80 

85 

66 

79 

MIN 

41 

45 

54 

37 

59 

40 

46 

GUNTERSVILLE 

71 

69 

72 

71 

67 

45 

46 

57 

68 

50 

60 

72 

82 

61 

74 

74 

65 

66 

65 

63 

62 

59 

74 

74 

71 

76 

60 

76 

MIN 

41 

47 

3  3 

46 

39 

HALE YV I LLE 

56 

71 

69 

73 

71 

62 

36 

46 

64 

63 

49 

63 

77 

61 

71 

71 

54 

66 

61 

66 

55 

60 

53 

75 

62 

53 

78 

78 

MIN 

45 

29 

3 1 

41 

34 

U  A  U  t  1  Tf\U     ^  C 

nAn 1 L 1  UN    3  5 

57 

74 

71 

75 

70 

62 

36 

47 

65 

65 

52 

63 

76 

63 

75 

72 

57 

66 

64 

61 

57 

54 

58 

76 

68 

70 

82 

81 

MIN 

28 

41 

56 

38 

63 

68 

75 

75 

72 

70 

44 

61 

73 

79 

53 

65 

75 

85 

60 

77 

56 

65 

57 

70 

67 

74 

77 

78 

75 

75 

64 

84 

MIN 

51 

34 

35 

50 

35 

HE AOL  and 

62 

73 

73 

76 

67 

73 

46 

54 

71 

60 

59 

60 

76 

64 

63 

74 

64 

62 

69 

68 

66 

75 

79 

79 

77 

76 

83 

63 

MIN 

41 

43 

46 

46 

50 

35 

25 

26 

38 

41 

3  2 

35 

46 

50 

50 

40 

47 

55 

45 

53 

56 

55 

69 

66 

72 

72 

67 

40 

48 

65 

70 

52 

58 

72 

76 

75 

71 

53 

56 

63 

65 

63 

50 

55 

73 

72 

69 

70 

79 

MIN 

28 

30 

29 

30 

38 

22 

1  3 

22 

35 

38 

20 

29 

33 

38 

35 

36 

24 

29 

46 

26 

33 

45 

60 

HIGHLAND  HOME 

64 

73 

75 

75 

68 

71 

42 

52 

70 

79 

55 

64 

76 

85 

81 

75 

57 

64 

70 

70 

64 

72 

76 

76 

71 

76 

S3 

63 

MIN 

44 

45 

44 

49 

51 

30 

24 

2  7 

45 

43 

32 

32 

50 

49 

50 

58 

64 

64 

HUNTSVILLE  W8  ap 

71 

66 

74 

73 

65 

36 

42 

51 

64 

45 

61 

73 

82 

64 

72 

59 

65 

63 

59 

53 

52 

71 

76 

56 

54 

77 

78 

50 

MIN 

47 

42 

50 

59 

JASPER   ^  N 

73 

73 

74 

71 

66 

44 

46 

46 

71 

51 

62 

76 

84 

75 

74 

61 

69 

67 

65 

59 

50 

64 

60 

67 

59 

79 

60 

71 

MIN 

28 

33 

30 

32 

40 

2  2 

1  6 

26 

45 

39 

2  3 

30 

35 

48 

36 

63 

41 

L  AFA YETT  E 

73 

76 

71 

73 

72 

64 

44 

57 

78 

68 

60 

76 

75 

65 

60 

61 

67 

63 

72 

54 

69 

74 

74 

70 

64 

72 

63 

78 

MIN 

37 

42 

43 

43 

53 

26 

20 

28 

42 

40 

2  8 

37 

48 

50 

55 

46 

32 

4 1 

51 

34 

43 

66 

50 

L I VI NGSTON 

77 

75 

75 

70 

63 

46 

51 

66 

78 

56 

65 

76 

86 

73 

70 

60 

66 

64 

69 

74 

71 

80 

59 

77 

80 

83 

74 

MIN 

37 

38 

38 

42 

45 

28 

22 

36 

54 

30 

42 

45 

50 

48 

49 

32 

4 1 

47 

34 

46 

63 

51 

68 

75 

75 

75 

67 

70 

46 

55 

73 

80 

59 

65 

78 

66 

81 

73 

64 

65 

74 

71 

67 

77 

80 

71 

74 

77 

S2 

84 

MIN 

38 

53 

56 

57 

41 

46 

54 

42 

47 

63 

57 

57 

66 

51 

55 

69 

MAD  I  SON 

56 

71 

66 

74 

71 

63 

32 

42 

64 

57 

50 

61 

72 

82 

71 

69 

56 

63 

62 

56 

52 

51 

70 

75 

55 

55 

76 

78 

MIN 

33 

32 

38 

41 

48 

1 9 

1  3 

1 9 

36 

34 

23 

35 

48 

38 

46 

29 

39 

44 

29 

38 

45 

55 

42 

39 

47 

39 

MARION   JUNCTION    2  NE 

74 

73 

74 

71 

66 

61 

52 

71 

79 

65 

64 

76 

85 

77 

74 

67 

64 

65 

58 

56 

74 

76 

62 

76 

72 

84 

83 

75 

MIN 

36 

36 

57 

2  6 

21 

50 

31 

47 

54 

35 

48 

53 

MART  I N  Dam 

72 

75 

74 

71 

71 

66 

47 

63 

79 

70 

60 

72 

82 

78 

73 

74 

64 

64 

59 

64 

52 

76 

78 

71 

57 

76 

82 

76 

MIN 

30 

46 

53 

57 

" 

68 

MInTER    3  NW 

63 

77 

74 

72 

70 

68 

43 

52 

71 

76 

56 

65 

76 

64 

76 

71 

54 

62 

65 

58 

66 

74 

,77 

63 

75 

79 

62 

65 

MIN 

51 

3  3 

35 

41 

34 

34 

MOBILE   WB   Al RPOR T 

72 

70 

72 

62 

75 

47 

56 

69 

79 

62 

66 

77 

64 

77 

71 

67 

66 

70 

71 

70 

74 

76 

80 

76 

80 

77 

82 

75 

MIN 

52 

5 1 

56 

52 

70 

60 

MOB  I L  E 

69 

72 

67 

70 

61 

72 

47 

57 

66 

69 

60 

60 

81 

70 

76 

69 

60 

66 

69 

72 

70 

71 

75 

74 

77 

75 

71 

76 

MIN 

49 

51 

50 

55 

36 

32 

34 

52 

45 

48 

55 

5  5 

58 

51 

52 

60 

47 

46 

63 

55 

51 

60 

57 

55 

67 

MONTGOMERY  WB  AP 

72 

74 

73 

70 

72 

46 

50 

70 

60 

58 

62 

76 

65 

60 

76 

65 

63 

66 

72 

67 

74 

76 

60 

73 

73 

63 

84 

72 

MIN 

38 

43 

3 1 

27 

46 

37 

47 

51 

39 

50 

58 

63 

56 

57 

UfM  II  Tniu  ? 

72 

68 

73 

71 

63 

39 

43 

45 

65 

48 

62 

76 

62 

73 

72 

60 

62 

63 

60 

50 

60 

57 

75 

65 

54 

77 

78 

73 

MIN 

45 

3  1 

44 

42 

29 

42 

46 

55 

43 

52 

3  3 

MIIC/"I  r     CuAAl  C     CAA  *D 

72 

64 

75 

73 

59 

36 

41 

53 

65 

49 

62 

75 

63 

66 

69 

55 

60 

64 

56 

49 

50 

70 

58 

55 

75 

79 

48 

MIN 

37 

32 

36 

26 

1  9 

40 

32 

41 

36 

30 

45 

45 

52 

41 

3  0 

NATCHEZ 

74 

74 

75 

66 

70 

64 

55 

71 

79 

75 

67 

78 

85 

78 

76 

70 

65 

68 

71 

58 

76 

79 

83 

77 

61 

82 

64 

77 

MIN 

31 

38 

52 

33 

39 

56 

33 

46 

55 

63 

53 

52 

ONEONTA 

MAX 

51 

70 

72 

73 

71 

69 

37 

49 

64 

69 

49 

61 

74 

63 

73 

73 

55 

66 

56 

65 

64 

55 

67 

54 

69 

58 

78 

60 

MIN 

32 

16 

20 

36 

36 

43 

36 

OPELIKA 

69 

74 

73 

72 

68 

71 

48 

51 

64 

77 

54 

58 

73 

61 

76 

71 

62 

54 

54 

71 

55 

67 

74 

72 

70 

69 

75 

82 

MIN 

35 

40 

31 

34 

52 

37 

35 

45 

52 

52 

52 

6 1 

OZARK   6  NNW 

67 

75 

76 

78 

68 

73 

46 

55 

71 

80 

58 

61 

76 

66 

87 

76 

62 

65 

74 

71 

56 

77 

79 

77 

76 

76 

84 

84 

MIN 

40 

40 

50 

35 

37 

52 

PELL  CITY  1  NNE 

MIN 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

62 

71 

75 

75 

69 

70 

45 

52 

66 

76 

57 

57 

73 

82 

79 

75 

64 

64 

65 

72 

68 

69 

78 

75 

74 

59 

74 

81 

MIN 

4 1 

PRATTVILLE 

MAX 

74 

72 

74 

70 

70 

61 

50 

73 

78 

78 

59 

75 

63 

76 

75 

81 

74 

62 

70 

65 

56 

77 

82 

79 

71 

60 

84 

75 

MIN 

34 

37 

37 

40 

55 

28 

23 

33 

40 

41 

30 

36 

41 

47 

51 

54 

33 

42 

57 

38 

41 

46 

63 

53 

51 

59 

52 

53 

PUSHMATAHA 

MAX 

66 

76 

76 

75 

69 

68 

43 

54 

71 

78 

59 

67 

78 

85 

66 

73 

54 

61 

66 

69 

67 

79 

79 

78 

61 

62 

84 

64 

MIN 

20 

20 

42 

34 

28 

31 

46 

50 

45 

RED  BAY 

MAX 

54 

71 

69 

73 

70 

59 

37 

46 

62 

61 

50 

62 

76 

80 

69 

66 

55 

54 

61 

59 

64 

61 

59 

73 

62 

68 

79 

77 

MIN 

28 

35 

35 

47 

46 

20 

19 

24 

36 

36 

30 

32 

44 

46 

46 

44 

34 

34 

38 

29 

30 

45 

50 

42 

42 

50 

60 

35 

S»m  r«f«r«nc«  ixot«s  (ollovlog  Station  Index. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1962 


Station 

Dar  01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

• 

< 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

69 

64 

72 

70 

63 

36 

43 

54 

64 

45 

58 

70 

79 

66 

69 

57 

63 

64 

56 

52 

61 

69 

75 

58 

63 

75 

— ^ 

58 

62.1 

MIN 

38 

35 

37 

38 

28 

20 

19 

35 

40 

28 

24 

35 

39 

44 

38 

32 

30 

43 

35 

30 

45 

49 

55 

42 

42 

51 

55 

34 

37.2 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

68 

72 

71 

73 

64 

74 

50 

56 

69 

76 

62 

65 

74 

76 

74 

74 

62 

65 

71 

73 

71 

73 

76 

78 

76 

79 

76 

81 

70.6 

MIN 

<>0 

40 

44 

44 

53 

37 

28 

29 

48 

42 

35 

40 

50 

50 

50 

54 

51 

51 

58 

43 

44 

59 

68 

60 

60 

66 

66 

68 

49.1 

ROCKFORO 

MAX 

6S 

72 

72 

74 

75 

70 

41 

48 

66 

70 

57 

62 

70 

82 

75 

67 

53 

63 

66 

67 

68 

67 

77 

76 

76 

63 

78 

82 

67.9 

MIN 

30 

31 

32 

34 

37 

25 

15 

17 

30 

39 

25 

30 

31 

37 

39 

43 

25 

37 

55 

31 

37 

57 

64 

50 

45 

53 

58 

58 

38.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

69 

71 

73 

51 

74 

66 

57 

72 

82 

79 

71 

69 

64 

64 

69 

66 

61 

73 

76 

72 

70 

71 

80 

77 

69.  8 

MIN 

29 

33 

31 

24 

42 

40 

25 

28 

36 

40 

36 

50 

36 

42 

55 

35 

36 

54 

53 

62 

45 

46 

49 

56 

40.5 

russellvillp  2 

MAX 

§5 

71 

68 

74 

71 

60 

36 

44 

59 

59 

49 

61 

78 

81 

69 

70 

54 

63 

60 

59 

62 

62 

70 

73 

60 

63 

77 

78 

63.4 

MIN 

26 

31 

30 

33 

34 

19 

15 

18 

28 

34 

23 

24 

45 

43 

42 

45 

26 

27 

38 

25 

28 

42 

42 

38 

38 

45 

63 

37 

33.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

55 

71 

68 

74 

72 

68 

34 

45 

62 

67 

45 

61 

76 

83 

68 

73 

52 

65 

67 

63 

57 

62 

66 

7S 

63 

66 

78 

76 

64.8 

MIN 

28 

35 

33 

34 

37 

20 

19 

19 

35 

36 

24 

26 

39 

39 

40 

43 

29 

31 

47 

30 

32 

47 

52 

46 

44 

42 

56 

42 

3».9 

SAND   MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 

70 

65 

71 

70 

68 

45 

43 

40 

65 

50 

56 

70 

80 

73 

68 

63 

63 

65 

59 

58 

53 

67 

73 

70 

63 

72 

78 

74 

64.0 

MIN 

37 

34 

42 

42 

45 

19 

18 

30 

38 

34 

24 

37 

48 

49 

39 

46 

28 

43 

48 

31 

41 

51 

65 

45 

43 

42 

55 

39 

39.4 

SCOTTSSORO 

MAX 

53 

71 

66 

72 

71 

66 

35 

42 

57 

65 

48 

58 

72 

79 

69 

70 

52 

66 

64 

56 

60 

69 

73 

65 

52 

72 

79 

63.0 

MIN 

29 

31 

31 

30 

34 

20 

18 

19 

34 

36 

24 

25 

32 

36 

39 

40 

29 

30 

45 

33 

43 

47 

46 

43 

46 

49 

45 

35 

34.6 

SEALE 

MAX 

73 

77 

77 

68 

72 

63 

52 

69 

80 

71 

60 

74 

85 

81 

76 

68 

67 

72 

73 

69 

69 

82 

78 

74 

70 

78 

83 

84 

73.0 

MIN 

31 

35 

35 

39 

52 

32 

21 

29 

52 

41 

29 

30 

39 

41 

42 

55 

32 

47 

59 

40 

40 

62 

75 

56 

49 

56 

57 

63 

44.2 

SELMA 

MAX 

73 

73 

73 

72 

71 

65 

50 

71 

79 

73 

62 

75 

84 

78 

75 

71 

62 

65 

69 

67 

74 

78 

81 

78 

72 

83 

66 

79 

72.8 

MIN 

38 

47 

41 

44 

58 

31 

25 

37 

62 

43 

32 

40 

46 

51 

52 

55 

34 

48 

68 

38 

48 

65 

65 

54 

56 

63 

64 

52 

48.1 

SVLACAUGA   4  NE 

MAX 

71 

71 

73 

71 

68 

55 

50 

59 

76 

59 

61 

74 

82 

78 

72 

67 

67 

67 

68 

63 

63 

68 

78 

74 

62 

76 

83 

78 

69.0 

MIN 

32 

35 

35 

36 

52 

26 

16 

27 

47 

41 

24 

35 

40 

45 

39 

50 

28 

38 

55 

30 

39 

68 

60 

62 

43 

53 

62 

47 

40.9 

TALLADEGA 

MAX 

72 

68 

73 

73 

70 

50 

46 

48 

75 

55 

61 

74 

83 

77 

74 

64 

65 

66 

67 

61 

60 

64 

76 

71 

64 

75 

82 

74 

67.4 

MIN 

32 

36 

36 

36 

48 

24 

16 

27 

45 

40 

25 

36 

42 

49 

41 

43 

29 

40 

55 

33 

38 

57 

57 

60 

60 

62 

62 

44 

40.8 

TmOMASV I LLE 

MAX 

64 

72 

73 

73 

67 

69 

42 

53 

71 

77 

58 

65 

76 

83 

69 

75 

55 

62 

66 

68 

66 

76 

77 

81 

73 

78 

82 

83 

69.8 

MIN 

38 

43 

42 

47 

55 

28 

23 

24 

47 

42 

30 

38 

49 

51 

48 

51 

33 

38 

50 

36 

41 

50 

67 

52 

53 

68 

64 

62 

45.0 

TMORSBT   EXP  STATION 

MAX 

70 

71 

73 

68 

67 

61 

49 

57 

74 

60 

59 

73 

82 

77 

70 

68 

63 

62 

66 

62 

62 

78 

77 

74 

71 

77 

80 

74 

68.6 

MIN 

40 

40 

39 

42 

55 

25 

20 

33 

53 

39 

28 

42 

48 

50 

45 

50 

32 

44 

45 

36 

41 

62 

61 

60 

51 

66 

62 

45 

44.1 

TROT 

MAX 

73 

75 

76 

67 

72 

60 

53 

70 

80 

70 

63 

77 

85 

82 

76 

65 

64 

70 

72 

68 

75 

79 

77 

75 

78 

83 

84 

62 

73.3 

MIN 

42 

45 

47 

51 

55 

31 

25 

37 

57 

41 

32 

40 

50 

52 

49 

54 

37 

54 

58 

41 

48 

65 

65 

55 

58 

62 

64 

54 

48.9 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

74 

67 

67 

42 

50 

64 

76 

57 

61 

78 

86 

78 

73 

60 

62 

68 

65 

63 

75 

69 

81 

71 

71 

81 

83 

72 

69.  3 

MIN 

35 

38 

39 

39 

39 

26 

21 

33 

47 

34 

30 

39 

42 

48 

45 

37 

31 

42 

46 

32 

50 

58 

60 

50 

53 

64 

64 

38 

42.1 

TUSKEGEE  2 

MAX 

71 

74 

74 

65 

70 

64 

50 

68 

78 

70 

59 

74 

82 

79 

75 

66 

64 

67 

71 

66 

75 

76 

76 

73 

69 

81 

83 

76 

71.3 

MIN 

35 

40 

39 

42 

55 

29 

22 

33 

57 

41 

30 

35 

43 

49 

47 

53 

30 

49 

59 

38 

45 

62 

64 

63 

54 

55 

59 

66 

45.5 

UNION   SPRINGS   5  S 

M*N 

71 

71 

74 

70 

44 

52 

69 

79 

56 

56 

76 

84 

81 

78 

61 

65 

69 

70 

63 

74 

79 

79 

75 

71 

82 

70.4 

36 

42 

43 

41 

30 

21 

26 

45 

40 

37 

42 

43 

50 

47 

50 

34 

40 

48 

38 

44 

46 

66 

50 

54 

58 

62 

67 

44.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

61 

70 

65 

71 

70 

67 

42 

43 

60 

64 

48 

55 

70 

80 

70 

71 

48 

65 

61 

60 

55 

58 

70 

72 

68 

56 

66 

78 

MIN 

26 

28 

28 

34 

38 

18 

13 

17 

35 

35 

24 

28 

28 

35 

35 

24 

25 

36 

48 

25 

36 

44 

53 

48 

40 

43 

47 

48 

33.5 

WATERLOO 

MAX 

55 

72 

71 

73 

71 

59 

36 

49 

65 

65 

52 

61 

75 

82 

70 

69 

55 

57 

63 

57 

54 

61 

70 

76 

68 

61 

79 

75 

64.3 

MIN 

28 

34 

30 

36 

32 

15 

15 

18 

40 

36 

35 

36 

39 

47 

43 

43 

34 

36 

39 

26 

31 

45 

45 

42 

32 

39 

47 

34 

34.9 

WHATLET 

MAX 

75 

75 

75 

69 

72 

62 

55 

71 

81 

75 

68 

80 

86 

78 

75 

70 

65 

67 

71 

70 

72 

79 

83 

76 

79 

82 

82 

74 

73.8 

MIN 

32 

37 

37 

49 

56 

31 

20 

33 

62 

42 

28 

38 

39 

43 

48 

52 

34 

40 

55 

33 

48 

61 

68 

64 

56 

61 

62 

46.2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:>unon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

DEUOPOLIS  LOCK  It  DAM 

EVAP 

.10 

.15 

.02 

.14 

.07 

.07 

.22 

.02 

.19 

.15 

.11 

.13 

.17 

.09 

.19 

.08 

.01 

.20 

.17 

.02 

.10 

.31 

.10 

.05 

.25 

.08 

B3.31 

WIND 

10 

40 

19 

8 

64 

118 

128 

52 

106 

157 

106 

40 

50 

67 

45 

96 

70 

33 

41 

64 

51 

99 

86 

96 

92 

63 

100 

65 

1966 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.06 

.02 

.05 

.02 

.03 

.16 

.08 

.03 

.07 

.21 

.08 

.09 

.07 

.11 

.06 

.12 

.04 

.02 

.12 

.13 

.03 

.04 

.09 

.17 

.11 

.07 

.11 

.13 

2.32 

WIND 

2 

24 

10 

10 

10 

77 

25 

IS 

69 

61 

18 

52 

47 

87 

14 

67 

10 

15 

77 

16 

24 

46 

62 

35 

34 

42 

37 

29 

1018 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.07 

.07 

.22 

.10 

.08 

.05 

.14 

.13 

.09 

.08 

.06 

.09 

.18 

.09 

.01 

.06 

.19 

.18 

.05 

.08 

.15 

B2.89 

WIND 

20 

IS 

30 

15 

15 

158 

90 

•19 

39 

169 

60 

30 

10 

20 

20 

40 

30 

25 

30 

85 

25 

50 

65 

65 

15 

25 

25 

60 

1250 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1962 


AMA 


Tishomingo  1  N. 


Amory  4  W,  Miss 

 D  


Aberdeen ,   Miss , 


,  Palmerdale  2  W  | 

^     I  Birmingham  WB  AP  | 

PLAINS  ^ 

El  rod  Brook"'""'^  " 

 Q    Tusciiioosa   FAA  AP  Q 

Brooksvllle  Exp.   Sla,.  Miss.^  q  "\  ^^\^^^^^^ 

Allcevllle^^^  Tus< 

'^^^\  ^  _y  c         5_    _   Calera  2  SW  ^ 


Childersburg     Wtr  PI                   J  Ashland  I 

\      ./                  ChUdersbureC^O-              f '  K)-          PIEDMONT      \  ° 

r^.'T                                         r-"      Sylacauga  4  NE  i  I                              I  franklin.  Oa. 

I     VALLEY  Or'  I  1 

^  Calera  2  SW  I 


Rock  Mills 
Wadley  ^ 

o  ^  - 


La  Grange,  Ga . 

-9-1 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  ^^^^^^  "^j^' 
able  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,   particularly  in  mountaino 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

FEBRUARY  1962 


I  Elkmont  Tonry 

Shoemaker  Sprlogs  O        I  ^ 


ooita  WB  AP,  Tcnn 


I  Plant 


^r—O "heeler  Dan 


TlahomliiEO  1 


Belmont,  Miss. 


Muscle  Shoals  FA^  AP  Bell_ 

f Bishop 

-(-V  / 


Widows  Sta  Plant 

■nsvmc      rt          #OBin«ii»jj|^^''««  Rock  Q. 

I  Subma*    "  Carlli  o        ^f^^  / 

1  »    '           lladlson      <S:i(HunJa^«^>a  AP  /  Idsr 
I  ""'^i^  Rod. tone  Ay^^^^  \  ScotHboro   Scottaboro  Substa 
Decatur  ^'VO           !  ^-i^^r 
\         p  Decatur  Subi 


ALABAMA 


LaFayatte,  Ca. 


STATUTE  MILES 


ONej#fffg  2  NE  ,  I     .  a  

tied  Bjy       ^  ailoulton  VALLEY  "•Inavli'leO 

j-v.  \  JlWuUon  2  -O-  '  »— 1_  I        GuQtcrsvllle  /  i 

r         I        \  n  O^'llle  I  O  \  ""'  MIP^ 

/  HodKes^^«^Addi',on  ContJil  T.r  |  °  r'.U.Ul.  <jro»e  1      ;     0|  ^ 

I  I    n  I  l-O-  "I  _^0  5#nt«r«vlll^^A 

I"        i"^   1  Guat.ravlll.  -O-jT  q  | 

sX-.s,     /Be."  2  SE  >  Add.sJa  Albcrtv  1 1  lo  We O-       ^  K> 

/•  I  T  ail    Saint  Barnard        /      \j     a         »  X      I  '-I,'-"" 

I         Hasten  I  -O-  ooublo  Spr'.„g.-  <>  /  51'  \  ' 


/o 

Sylvanla  ValU-v  Head 
Ra'tDBv'ille  O 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Falls  City  Blk  Pond  Twr 


Amory  4  »,  Hiss 

 D  


I  p 

Carbon  Hill 


y 

APPALAGfllAN 


MpylsTTAIN  onc„■^^ 


Ashvllle  4 


0./i,AfeTERN 


Ca. 
GEORGIA 
r<TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 

-o  I 

J  Tallapoosa  2  NNH,  Ga. 


PLAINS  V=«Oi 


Broaksvllle  Exp,  Sta 


Macon  2  N£,  Miss. 


Tuscaloosa  Oli 


-3- 

Carrollton,  Ga , 


~  Childersburg    Wtr  PI 

ChllderaburKOO-  f*  * 

VALLEY  f 

i.         Calera  2  SX        /^^  ! 

\0   ^1 

Montevallo 


Rock  Mills 
wadley  _^ 

o  ^  \ 


Alexander  City  6  NE 


L  La  Grange ,   Ca . 

I  -o-l 


Shuqualalt,  Miss, 


-o- 

KlplinK.  Mis 


Mertz  PondviUe  Twr 


Thorsov  1    SK  ^ 

Thorsby  Exr 


Harris>)urg  Caha 


Mitchell   Dan  _ 


■rdan  Dam 


DadeviUe  2   Camp  Hill  2  KW 

D.!E.irf I  PLATEAU 


Opellka 

-o- 

Auburn  ARS 
3  SW 


Coat  Rock.  Ga. 

I 

Columbus  KB  AP,  Oa, 


,-   °*U. PRAIRIE  r- 

Matrnolia    I  \_  I 

-  i  >  Mintt-r  4  NW 

•  •^"•Millers  Fer^y  ^    |  | 


O  Primrose  Farm 
Mathews  1  SSW-^-'i 
Montgomery  WB  AP  Of  -- 


Union  Springs  5  S 


1. 


o 

Shubuta.  Hiss. 


<^  Campbell 


— q  

Snow  Hill 


:^.Q  1  I. 


Plus  Leval          -O  Mid.ay  I 


Jackson 

1  v» 


Natche 

["'coas'Slj 

Claiborne  • 


Greenville  2 

60° 


Leakesville,  Hi^s 


r 


Atnore  State  Farm 


Enterprise 


lllc  1  NNW 


ton    ^^'#Dothan  4  NH  Q 

'■■^  Colujnbl 
Dothan  FAA  A^  f 


-60" 


Fort  Gaines,  Ca 


-o- 

Blakely,  Ca. 


Coffee  Springs  2  N« 

i  ° 

Geneva  Slocomb 


Merrill,  Miss. 


Blackman  4  WNW,    Fla.  # 


Gracevllle,  Fla. 


1  @ 

I  Mobile  WB  AP 


Vane  leave ,  Miss . % 

I  Coden 

PaHcagoula  Jr  HS.  Hlas.- 
U 


GULF 


Milton  Exp.  Sta 


I 


Falrhope    Robertsdale  1  E 

>).  O-  #Pensacol3   FAA  AP,  Fla. 


Chlpley  3  E,  Fla. 

-o 


STATION  LEGEND 


Gulf  Shores  Post  OfflceC 
Fort  Morgan   f  O 


O     •     9     Prtcipitetion  Ofity 

0  Prtcipitalion,  storage 

-O  ♦         Pftcipitotlon  and  Ttmp^rotur* 

■i^  PrtcipitefiOft,  Ttnptratur*  ond  BitCporation 

Tfp0  of  9ogt:      O   Non-rteoriimf  ; 

•  Rtcoraing ,       9    Both  typ0S 

Oout>i0  circit  combinaHons  inaieefg  th0  ovoilabiiitf  of 


'JSCOMM-*B-Aahevl  He 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  valueSa     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  avail- 
able in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  In  mountainous 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 
F6BHUARV  1962 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

5 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 
Q 

PRECIP. 

SPEClAlj 

TEMP. 

PREC!p7| 

6 
5 

SPECHALj 

oooa 

HENRY  

31  35 

85  15 

465 

7A 

C 

JOHN  S«  RICH8URG 



4603 

CHI LTON 

32  98 

96  11 

C 

ADDISON 

006  3 

WINSTON 

34  13 

87  11 

795 

C 

PALMER  GOOSEY 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  11 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE* 

AOCISON  CENTRAL  TOWEB 

LAWRENCE 

TVA-53 

LEESBURG 

CHEROKEE 

599 

RUFUS  Mt  SEWELL 

ALBERTA 

0140 

WILCOK 

32  14 

87  25 

179 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

LIVINGSTON 

4799 

SUMTER 

13 

32  39 

00  11 

160 

7P 

7P 

H 

PROF.  E.   J.  MURPHEY 

ALBERTVILLE  2  SE 

01  AB 

MARSHALL 

86  10 

1140 

JESSE  M.  CULP 

LOCKMART 

4022 

COVINGTON 

31  01 

06  22 

290 

BA 

H.  C.  YOUNG 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

5P 

5P 

LOU  I SVI LLE 

4064 

BARBOUR 

11  48 

05  13 

*70 

JOHN  B  ARO 

ALICEVILLE 

01  78 

PICKENS 

3  3  07 

09  07 

140 

7A 

H 

MRS.  CHERRY  J.  HEftNDON 

MADISON 

499* 

MADISON 

12 

34  42 

06  49 

573 

9A 

9A 

H 

MARRY   R.    TAYLOR.  JR. 

ANDALUSIA  1  NH 

0252 

COVINGTON 

OA 

JAMtS  P.  GILLIS 

MAGELLA 

JEFFERSON 

554 

7A 

Alabama  power  co. 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

J] 

FED.   AVIATION  AGENCY 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

12  08 

67  39 

195 

c 

DR.    T.  H,  GAILLARD 

ARLEY  3  S 

WINSTON 

67  13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MARION  1  N 

9109 

PERRY 

32  36 

07  18 

210 

c 

ROBERT   J.  CURRY 

0369 

33  16 

65  51 

1060 

6P 

C  H 

MAR  1  ON  JUNCT I  ON  1  ENE 

9116 

DALLAS 

32  27 

202 

R     L  SIMONTON 

ASMVILLE  *  M 

0377 

ST.  CLAIR 

33  51 

66  20 

590 

7A 

jOhpI't'^'sw^noall'' 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

07  13 

200 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSI lY 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

710 

TVA-62 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

339 

6P 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

ATHENS  2 

039S 

LIMESTONE 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STAI ION  WJMW 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

11 

12  19 

96  01 

190 

7A 

E.   PAUL  GOWAN 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

MELVIN 

5394 

CHOCTAW 

31  96 

88  27 

390 

ERNEST    H.  LAND 

AUBURN  3  SW 

0422 

32  34 

«5  31 

730 

8A 

OA 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5302 

BIBB 

12  93 

87  20 

U  S     FOREST  SERVICE 

AUBl>RN  ARS  10 

0427 

LEE 

32  36 

85  29 

700 

c 

AGRt.  RESEARCH  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  0* 

95  32 

490 

c 

MRS.   SARA  0.  HALL 

AUTAUGAVILLE  1  H 

AUTAUGA 

J>  8.  NEIGHBORS 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

78 

FRED  HENDERSON 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILSTEAO 

5*39 

MACON 

11 

12  27 

89  54 

206 

9A 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

BAY  MINETIE 

05B3 

BALDWIN 

30  53 

266 

GROVER  W.  WOODWARD 

MINTER   3  NW 

5*49 

DALLAS 

12  05 

87  03 

370 

7A 

HENRY  J.  YATES 

BELCREEN 

0631 

34  26 

67  52 

610 

7A 

MINTER  «■  NW 

DALLAS 

12  07 

87  03 

c 

T     £  LIDE 

BELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

34  42 

06  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MITCHELL  DAM 

5469 

CHILTON 

12  46 

65  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

BEWRT 

FAYETTE 

^  H 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

211 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BESSEMER  *  SM 

0757 

JEFFERSON 

33  22 

07  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE 

5403 

MOBILE 

10  41 

86  03 

OA 

"oA 

ROBERT  G.  BETANCOURI 

8ETMLEMEM 

MADISON 

86  36 

075 

TVA-T97 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

66  31 

1600 

TVA- 5 30 

BEKAB  2  SE 

0790 

MARION 

88  07 

570 

C 

OSCAR  w.  LOCkRIDGE 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

86  92 

462 

M.  P.  JETER,  JR. 

BILLINGSLEY  1  SE 

0S23 

AUTAUGA 

32  39 

06  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  wB  AP 

5590 

MONTGOMERY 

32  16 

66  24 

195 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BIN<iHAM  MOUNTAIN 

JACKSON 

TVA-762-C 

MOULTON 

LAWRENCE 

660 

^  H 

TVA-lBl 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0B31 

JEFFERSON 

33  34 

66  45 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U*S>  WEATHER  BUREAU 

MOULTON  2 

5639 

LAWRENCE 

12 

34  29 

97  10 

645 

6P 

5P 

JOHN  M.  KELLY 

BISHOP 

0054 

COLBERT 

34  39 

00  07 

7A 

TVA-*2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  49 

87  37 

936 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BOAZ 

0957 

MAR  HA 

34  IS 

06  10 

1070 

7A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

NATCHEZ 

5795 

MONROE 

31  43 

97  16 

102 

9P 

S.  6.  HELTON 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

31  24 

89  96 

460 

c 

E.  L.  DEAN 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEWBURC  2  NE 

FRANKLIN 

625 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

05  45 

660 

9P 

9P 

H 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEW  MARKET 

5662 

MADISON 

12 

34  94 

66  26 

760 

7A 

TvA-624 

BROOKWOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

33  16 

605 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

NEW  MARKET  2 

9667 

MADISON 

12 

34  94 

66  26 

715 

6P 

MRS.    A.    W.  KILPATRKK 

SRUNDI DGE 

1178 

31  43 

05  49 

499 

MILDRED  P  WHITTINGTON 

NEWTON 

9675 

DALE 

31  20 

89  36 

220 

BASCOM  N  BROWN 

CALERA  2  SW 

1206 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

66  29 

980 

7A 

7A 

LONNIE    R.  NORRIS 

CAMDEN  3  NW 

WILCOX 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELIKA 

LEE 

750 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

c 

JOE  PICKENS 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  10 

87  14 

200 

8A 

EDWARD   B.  WARREN 

CAMP  HILL   2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

660 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

31  32 

89  41 

460 

JACOB  0.  BARNES 

CARBON  HILL 

1377 

33  54 

07  12 

430 

7A 

PAINT  ROCK   2  N 

JACKSON 

12 

86  20 

615 

c 

TVA  69 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

3*  23 

06  IB 

700 

7A 

TVA-66 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

86  *1 

790 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

CENTRE  i  SW 

CHEROKEE 

7A 

DON  R.  WATSON 

PELL  CITY   1  NNE 

ST  CLAIR 

955 

7A 

NORMAN   A.  VAUGHN 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

07  oe 

224 

7A 

H 

DAVID  H,  WALLACE 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

67  09 

500 

8A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

31  20 

08  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PETERMAN 

5370 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDOINS 

CHI LDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

06  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PHENIl   CITY  2  NNW 

5399 

RUSSELL 

32  30 

09  01 

570 

BA 

D     R     MC  LEMOfit 

CHILOERSeuRC  WTR  plant 

1620 

TALLADEGA 

31  17 

06  20 

410 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

PICKENSVILLE 

5414 

PICKENS 

1  3 

31  13 

08  16 

165 

7A 

MRS   MARY   A,  HEDRtCK 

CITRONELLE 

MOBILE 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PINE  MILL 

WILCOK 

110 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

181 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.    ENA   C.  PAUL 

CLAN TON 

i694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

PLANTERSVILLf  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

32  37 

86  94 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  54 

85  28 

615 

5P 

5P 

MRS     CAROLYN  R  WATSON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

34  57 

65  59 

633 

TVA-699 

COOEN 

1803 

MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

9P 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PRATtVILLE 

664  0 

AUTAUGA 

32  28 

86  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

HENRY  F.  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

160 

'ba 

W.   E.  ELSBERRY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

34  44 

87  50 

470 

7A 

c 

TVA-462 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

80  21 

250 

BA 

H 

MRS.  JANIE  C,  BROWN 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALB 

34  15 

85  52 

73* 

7A 

B.  W.  APPLETON 

RAINSVILLE 

6762 

OE  KALB 

85  52 

1320 

TVA-745 

1065 

31  17 

B5  05 

60 

7A 

ROBERT  E  POPPIE 

RED  BAY 

6005 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  06 

660 

MRS  AUTIE  KILBURN 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  11 

33* 

BA 

MRS.  C.  GRESHAM 

REDSTONE  ARSENAL 

6893 

MADI SON 

12 

34  35 

06  35 

571 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

COTTONTON 

RUSSELL 

HUGH  S.  KITE 

REFORM 

PICKENS 

229 

CURRY  MC  DONALD 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

80  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

66  32 

180 

7A 

RUSSELL  FINLAT 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

85  45 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

11  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DADEVILLE  2 

2124 

TAL  APOOSA 

05  46 

730 

c 

H     CLAY  PLESS 

ROBERTSDALE   1  E 

5966 

BALDWIN 

10  32 

97  *0 

1S9 

7A 

MICHAEL   W  BALDWIN 

DANCY  4  H 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

08  17 

207 

6P 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

ROCKFOfiO 

7020 

COOSA 

32  51 

86  13 

550 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

DANVILLE 

MORGAN 

TVA-503 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

749 

6P 

JOHN  T,  BAILEY 

DAYTON 

2106 

13 

32  21 

07  39 

220 

7A 

7A 

H 

JAMES  M.  CREWS 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

TVA-729 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

96  58 

500 

OA 

OA 

ROSS  A.  HAWKINS 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

14  31 

87  44 

690 

RADIO  STATION  WWWR 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

06  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

34  12 

66  47 

802 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

06  58 

906 

OA 

TVA-411 

SAND  MT   STATE  FARM 

7207 

OE  KALB 

12 

34  17 

69  56 

1199 

5P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

DELTA 

CLAY 

MRS.  VERNA  Bt  LANDERS 

SAYRE 

JEFFERSON 

MRS.  M.  w.  PBIDMORE 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

0A 

OA 

0A 

„ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

3*  41 

86  01 

DOTHAN  *  NW 

2377 

31  n 

95  24 

310 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

12  18 

95  10 

390 

9P 

HOMER  D  TEAL 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

WINSTON 

34  10 

87  2* 

BOO 

7A 

7A 

M 

MITCHELL  DRAKE 

SELMA 

7356 

DALLAS 

12  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

JOHN  0.  RHODES 

ELBA 

COFFEE 

31  25 

195 

HERBERT  S.  WHATlEY 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

740 

TVA-682 

ELKMONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  53 

06  55 

769 

7A 

TVA-760 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

^5 

11  07 

99  36 

260 

BA 

IRA  R.  SLAUGHTER 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

07  40 

292 

7A 

K.  V.  BERRY 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

12  00 

97  01 

229 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

2670 

31  19 

05  51 

300 

9P 

5P 

7671 

12 

3*  24 

B6  02 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

05  07 

220 

7A 

H 

OTIS  C.  BRASWELL 

SUTTLE 

7951 

PERRY 

32  12 

87  11 

149 

7A 

J.   F,   SUTTLEi  JR. 

EVERGREEN 

CONECUH 

7A 

|! 

W.  DAVE  SIMONTON 

SWAIH 

JACKSON 

^7 

669 

TVA-309 

FAIRHOPE  2  NE 

2613 

BALDWIN 

30  33 

87  53 

121 

9P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT ,  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

13  12 

96  12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2632 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

gA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLVANIA 

8012 

OE  KALB 

34  34 

95  *9 

1400 

TVA-3B6 

2640 

12 

34  22 

06  55 

620 

7A 

7A 

6024 

TALLADEGA 

13  27 

85  06 

565 

6P 

6P 

C     0  WEAVER 

FALLS  CITY  BLK  POND  TwR 

2840 

WINSTON 

34  04 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

0176 

CLARKE 

13 

31  59 

87  44 

405 

7A 

7A 

leroy  gates 

FARLEY 

MADISON 

86  34 

7A 

TVA-976 

THORSBY   1  SW 

CHILTON 

200 

AU6UPN  UNIVERSITY 

FAYETTE 

2SS3 

FAYETTE 

11 

33  41 

87  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

TH0RS6Y  EKP  STATION 

6209 

CHILTON 

32  93 

95  42 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

95  41 

1400 

7A 

THURLOW  DAM 

6219 

ELMORE 

32  32 

95  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

31  59 

06  35 

501 

WOOOROW  WILSON 

TONEY 

0299 

MADI SON 

12 

34  94 

86  44 

750 

C 

TVA-506 

FORT  MORGAN 

J035 

BALDWIN 

30  14 

99  01 

10 

OP 

OP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TRAFFORD 

6265 

JEFFERSON 

33  49 

65  44 

470 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

FORT  PAYNE 

OE  KAL8 

CARL  PARKER 

TROY 

PIKE 

980 

THOMAS  J.  OILLARD 

FRISCO  CIT" 

1105 

MONROE 

31  26 

97  24 

410 

OA 

8A 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOO*^A  FAA  AP 

0380 

TUSCALOOSA 

'2 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

96  00 

570 

JOHN  H.  MILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6369 

TUSCALOOSA 

33  13 

07  39 

192 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

34  01 

96  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEf  2 

6403 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

440 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

89  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

UNION  SPRINGS  9  S 

6438 

BULLOCK 

12  06 

05  4C 

470 

LIVINGSTON  PAULK 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

96  45 

500 

OA 

C 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

12  26 

97  31 

265 

JEPTHA  S.  BRANYON 

GARTH 

3215 

JACKSON 

12 

96  10 

650 

7A 

TVA-762 

VALLEY  HEAD 

6469 

DE  KALB 

89  37 

1040 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

GENEVA 

3255 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatolog ist   at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  **F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequent ly  occasional  drift ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  publ Ished ,  are  for  the  24  hours  ending  at  t Ime  of  observat  ion .     The  Stat  ion  Index  shows  observat Ion 
t  imes  in  local  standard  t Ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  dayl ight  sav  ing  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  C,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/ or  snow  on  ground  in  that  month . 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   t ime  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  us ing  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   If  carried  for  this  stat ion ,   have  been  adjusted  to  repr esen t  the  value  for  a  f ul 1  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat Ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.  •  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Volume  68       No.  3 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA   -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88°  on  the  22nd  at  Geneva  and  on  the  21st  at 

Brewton  3  SSE 

Lowest  Temperature:     19°  on  the  17th  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:     12.32  inches  at  Bay  Minette 

Least  Total  Precipitation:     1.91   inches  at  Gulf  Shores  Post  Office 

Greatest  One-Day  Precipitation:     9.10  inches  on  the  31st  at  Bay 

Minette 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     1.0  inch  at  Oneonta  and  Hightower 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1   inch  on  the  6+  at  4 

stations 
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38.7 

51.1 

78 

30 

24 

18  + 

429 

0 

0 

9 

0 

4.95 

1.78 

1.22 

31 

T 

Q 

g 

1 

58.9 

35.9 

47.4 

75 

29 

24 

1  8 

540 

0 

0 

9 

0 

6.08 

1.99 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

64,  1 

37.9 

51.0 

77 

30+ 

25 

18+ 

429 

0 

0 

7 

0 

4.21 

1.51 

31 

J 

Q 

7 

2 

1 

59.4 

38.2 

48.8 

-  3,9 

74 

30  + 

25 

497 

0 

0 

8 

0 

1.24 

11 

.0 

0 

2 

M 

0 

0 

0 

5.13 

1.24 

31 

.0 

0 

5 

5 

3 

52.6 

38.8 

50.7 

75 

29  + 

25 

18+ 

435 

0 

0 

7 

0 

3.91 

1.09 

31 

T 

0 

2 

1 

61.7 

37.7 

49.7 

-  5,0 

75 

29  + 

23 

5 

470 

0 

0 

9 

0 

3.95 

2.21 

1  .24 

31 

T 

0 

7 

2 

2 

49.8 

-  3.8 

4.  54 

- 

1.52 

T 

54.9M 

37.  IM 

51  .OM 

82 

2 1 

22 

18+ 

425 

0 

0 

10 

0 

6.08 

2.45 

1 1 

0 

e 

5 

1 

57.6 

38.8 

48.2 

71 

24 

22 

6 

513 

0 

0 

9 

0 

4.64 

T 

0 

63.9 

39.3 

51,6 

-  4.0 

79 

22 

24 

5 

410 

0 

0 

6 

0 

9.41 

2.97 

2.40 

1 1 

.0 

0 

11 

4 

3 

61.8 

36.8 

49.3 

79 

2  2 

23 

478 

0 

0 

10 

0 

7.53 

1  .65 

12 

0 

1 0 

4 

59.2 

33.9 

46.6 

74 

25 

22 

16  + 

563 

0 

0 

11 

0 

D 

4.51 

1  .29 

11 

.5 

1 

5 

1 

6-i.2 

39.1 

51.2 

30 

21 

22 

6 

427 

0 

0 

8 

0 

6.34 

2.00 

11 

.0 

0 

9 

5 

4 

61.7 

43.1 

53.4 

81 

21 

25 

5 

359 

0 

0 

3 

0 

6.09 

2.07 

1.78 

31 

T 

1 

9 

6 

4 

62.5 

36.5 

49.5 

79 

31  + 

23 

5 

472 

0 

0 

9 

0 

6.05 

1.79 

26 

0 

9 

3 

3 

62.4 

34.4 

48.4 

82 

31 

23 

7  + 

507 

0 

0 

14 

0 

6.75 

2.50 

12 

.0 

0 

5 

2 

63. IM 

37, 3M 

50. 2M 

79 

21 

2  5 

6 

453 

0 

0 

9 

0 

6.12 

2.02 

1  2 

0 

10 

4 

1 

49.9 

-  5.4 

6.75 

.46 

.1 

63.7 

41,9 

52.8 

80 

31  + 

25 

6 

362 

0 

0 

6 

0 

4.97 

2.37 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

62.6 

39,6 

51.1 

80 

31 

25 

5 

430 

0 

0 

8 

0 

3.67 

2.55 

1.76 

31 

.0 

0 

7 

1 

1 

52.3 

40.6 

51.5 

84 

31 

26 

5 

421 

0 

0 

7 

0 

4.24 

1.47 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

65.2 

40.8 

53.0 

-  4.0 

91 

30 

24 

5 

375 

0 

0 

6 

0 

3.98 

2.59 

1.97 

31 

T 

0 

5 

3 

1 

64.9 

40.6 

52.9 

83 

22 

26 

6 

374 

0 

0 

5 

0 

•'.14 

3.07 

31 

T 

0 

9 

5 

2 

62. 3M 

41. 3M 

51. 8M 

82 

30 

25 

6 

402 

0 

0 

6 

0 

4.93 

2.20 

31 

.0 

0 

8 

3 

1 

55.0 

41,7 

'3,4 

81 

30 

24 

6 

369 

0 

0 

7 

0 

5.20 

1.70 

31 

.0 

0 

8 

2 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperoture 


Slalton 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
Fram  Normol 

Highest 

S 
a 

t 
° 

« 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 
1 

6 

o 
a 

Sno 

w,  sleet 

No.  of  Da 

Ma«. 

Mm. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  j 

oi 
**■  ■* 

n  « 

n  « 

o  a 

MINTER    3  NW 

6  3  •  7 

51.5 

80 

22 

24 

5 

0 

0 

Q 

1.25 

31 

.  0 

0 

1  1 

5 

3 

nun  r         ti  f  I  WD 

65.2 

43.6 

54.4 

- 

8  1 

21 

29 

6 

330 

0 

0 

3 

0 

7,45 

1.29 

2.07 

31 

2 

65.9 

43,4 

54.  7 

-  3,8 

80 

21 

26 

6 

329 

0 

0 

3 

0 

4,99 

1,09 

1.37 

31  + 

TUSKEGEE  2 

6S.3 

42.1 

53.7 

-  3.3 

81 

21 

24 

6 

350 

0 

0 

5 

0 

7,88 

2.04 

2.90 

31 

.0 

0 

10 

4 

3 

UN  I  ON  SPR I NGS  5  S 

41.1 

52,8 

-  4,3 

83 

22 

24 

6 

372 

0 

0 

5 

0 

5,53 

.44 

2.40 

31 

.  0 

52  . 8 

-  4,5 

5.63 

,25 

J 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

67«4 

4  2,1 

54,8 

85 

1 

27 

5 

326 

0 

0 

4 

0 

4.35 

31 

5 

ATMORE   STATE  FARM 

68,3 

43,0 

5  5.7 

84 

21 

25 

5 

30  5 

0 

0 

4 

0 

11*19 

4.30 

31 

.  0 

0 

9 

BRANTLEY 

66*5 

38,9 

52 .  7 

85 

22 

25 

18  + 

381 

0 

0 

7 

0 

7.48 

1.28 

3.85 

31 

BREWTON   3  SSE 

70,2 

41,9 

56.  1 

-  2,3 

88 

21 

25 

18 

304 

0 

0 

7 

0 

7.47 

1.21 

5.20 

31 

*o 

CAMDEN   3  NW 

56.7 

41,7 

54.2 

81 

21 

25 

6 

347 

0 

0 

5 

0 

5.18 

2.02 

31 

T 

0 

9 

3 

1 

CHATOM 

66,8 

39.1 

54.0 

84 

21 

23 

5 

35  7 

0 

0 

1 0 

0 

1.85 

31 

CL  A Y  TON 

M 

0 

0 

0 

7.70 

1.50 

3.00 

31 

*0 
* 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

66.6 

45,2 

55.9 

86 

21 

27 

5 

300 

0 

0 

3 

0 

6.19 

.  59 

3.88 

31 

ENTERpR I SE 

68.5 

44,1 

56.3 

85 

21 

25 

5 

283 

0 

0 

2 

0 

7,19 

4,72 

31 

'o 

EUFAULA 

66.6 

41.3 

54.0 

-  4.4 

85 

22  + 

25 

5 

347 

0 

0 

4 

0 

3,53 

- 

2.23 

,76 

1  5 

.0 

0 

8 

3 

0 

EVERGREEN 

67.7 

40.8 

54,  3 

85 

22 

27 

6 

331 

0 

0 

0 

7,50 

2,03 

31 

,0 

0 

8 

5 

FRISCO  CITY 

6'5.9 

42.3 

54,  1 

84 

22 

25 

5 

337 

0 

0 

3 

0 

8,60 

1.92 

4.70 

31 

.0 

0 

8 

4 

GENEVA 

69, 4M 

43.9 

56, 7M 

88 

22 

27 

5 

270 

0 

0 

4 

0 

3,98 

1.82 

1.41 

2 

,0 

0 

5 

3 

GILBERTOWN 

67,6 

40.4 

54,0 

83 

21 

25 

6 

352 

0 

0 

8 

0 

5.79 

2.73 

31 

.0 

0 

10 

5 

J 

GREENVILLE 

58.1 

43.8 

56.0 

-  2.5 

85 

21 

25 

6 

297 

0 

0 

2 

0 

7,73 

.79 

3.85 

31 

T 

0 

8 

4 

2 

HEADLAND 

66  ,  ^ 

4  3,7 

55.1 

8  5 

22 

25 

5 

0 

0 

4 

0 

.91 

2 

.  c 

0 

2 

0 

HIGHLAND  HOME 

6^.0 

40,9 

52.5 

-  5.5 

85 

22 

24 

6 

3  8  3 

0 

0 

5 

0 

6*22 

•  5  5 

2.50 

31 

6 

1 

LOCKHART 

67.8 

44,1 

55,0 

86 

22 

25 

6 

295 

0 

0 

3 

0 

4*08 

1.24 

31 

*n 

2 

NATCHEZ 

67,6 

40,5 

54.1 

8  3 

21 

25 

18+ 

348 

0 

0 

7 

0 

5.50 

3.70 

31 

*0 

2 

OZARK  5  NNW 

66.4 

42,0 

54.2 

-  5.1 

86 

1 

25 

7+ 

332 

0 

0 

3 

0 

3,45 

- 

2,18 

1.20 

2 

,0 

0 

7 

2 

1 

PHENIX   CITY   2  NNW 

62.9 

40,6 

51,8 

80 

22  + 

21 

7 

406 

0 

0 

4 

0 

6,25 

2.00 

11 

J  \ 

* 

I 

PU  SHMAT AHA 

64.4 

37,8 

51,1 

-  5.4 

8  2 

31 

25 

5 

4  2  8 

0 

0 

9 

0 

1,55 

1.63 

31 

^  ^ 

^ 

1  0 

2 

1 

SEALE 

5'j.a 

39.5 

52,7 

83 

21 

25 

6 

385 

0 

0 

7 

0 

7,43 

2.58 

3 1 

,0 

0 

11 

4 

2 

THOMASVILLE 

64.3 

40.1 

52.2 

-  5.1 

80 

29  + 

24 

5 

392 

0 

0 

7 

0 

4,73 

2,05 

1.83 

31 

T 

0 

7 

3 

TROY 

65. 6M 

43. 4M 

54.  5M 

-  3.4 

80 

30 

25 

5 

326 

0 

0 

3 

0 

7.17 

.59 

3.65 

31 

,0 

0 

9 

4 

2 

WHATLEY 

57.6 

40.5 

54.1 

83 

21 

23 

6 

352 

0 

0 

9 

0 

5.38 

1.42 

31 

,0 

0 

7 

4 

DI VI  SI  ON 

54.3 

-  4.1 

5.34 

.01 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

67.9 

45.5 

56.  7 

87 

21 

27 

6 

280 

0 

0 

2 

0 

12.32 

9.10 

31 

.0 

0 

5 

3 

3 

CI TRONELLE 

58.5 

45.0 

56.8 

-  3.1 

85 

21 

24 

5 

280 

0 

0 

2 

0 

5.49 

.31 

2.50 

31 

.0 

0 

9 

5 

1 

CODEN 

58.5 

45,4 

57  .0 

77 

31  + 

31 

7 

263 

0 

0 

2 

0 

3.21 

1.01 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

58.7 

47,4 

58.1 

-  1.9 

82 

21 

30 

6 

241 

0 

0 

2 

0 

3. 05 

2.42 

1.53 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORT  MORGAN 

54.2 

50.9 

57.5 

74 

30 

33 

6 

234 

0 

0 

0 

0 

3.71 

2.25 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

57.5 

45.4 

57.0 

-  2,3 

85 

21 

29 

5 

270 

0 

0 

3 

0 

6.07 

.25 

2.90 

30 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOBILE 

56.  3 

47.9 

57,1 

-  2,9 

87 

22 

29 

6 

258 

0 

0 

1 

0 

5.17 

1.64 

2.00 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

57.0 

43.9 

55,4 

81 

22 

27 

6 

307 

0 

0 

3 

0 

2.33 

4.26 

1.05 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

57.0 

-  3,0 

5.22 

1.22 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

StaboQ 

a 

> 
« 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of  j 
fastest  mile 

c  H 

-o  to 

H  O 

6:00  a 
CST 

Noon  i 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

66  I -00  I 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

11.7 

40 

NW 

21 

75 

79 

56 

58 

6 

2 

3 

2 

2 

0 

15 

47 

6.8 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

9.3 

28++ 

SSW 

12 

74 

78 

55 

60 

4 

2 

1 

4 

2 

0 

13 

7.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

14 

12.6 

40++ 

W 

31 

77 

82 

54 

60 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

15 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

12 

8.9 

29 

NW 

5 

71 

80 

54 

59 

6 

2 

4 

3 

1 

1 

17 

58 

6.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALtDAM 

MARCH  1962 


Station 

—  I 

s 

Day  of  Month 

1 

0  1 
2  I 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

B  1 

9 

in  1 

11  1 

1 

12 

13  1  14  1 

1  1 

IS 

16  17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  1  24 

25  1 

28  1 

27 

28  1  29  I  X 

31 

VILLE   I  NNW 

4.16' 

.23 

.23 

•  24I 

•  12 

.23 

•  33 

.06 

.39 

.69 

•  72 

SOH  CENTRAL  TOWEt* 

5.43 

1^10 

• 

•  23 

.67 

.89 

1.98 

BTA 

3.97 

• 

.97 

T 

T 

.02 

.23 

•  09 

•  32 

•  13 

* 

•  20 

<r28 

■  02 

1.39 

RTVlCLf   2  SE 

D6*ft6' 

D.09 

2.09 

■  46 

.49 

.10 

.39 

1.00 

AMOCO  CITY  6  NE 

6*oe 

.07 

.091 

■  03 

■  72 

.61 

2.49 

■  23 

.10 

.01 

■  09 

.70 

.01 

■  17 

.80 

CVILLE 

5*  23 

.20 

.  30 

1.10 

•  22 

1.39 

UUSIA    1  NM 

9*Z3| 

.74 

.83 

.09I 

T 

1.19 

.02 

•  38 

.07 

.32 

.09 

1.22 

4.36 

STON  FAA  AIRPORT 

3*58 

.04 

.041 

1 

T 

T 

.041 

1 

•  09 

.39 

1.12 

.27 

T 

T 

•  61 

.40 

.02 

.32 

.32 

9.29 

.17 

.Oil 

.16 

.29 

.31 

•  63 

.99 

T  ' 

1.64 

Ino  ^ 

1 

.03 

.02 

.121 

1 

.02 

•  93 

■  61 

.66 

.21 

.07 

T 

1.11 

.06 

.20 

.97 

ILLE  *  W 

ft«30i 

; 

.23 

•  96 

.61 

1.13 

NS 

.08 

T 

T 

1.29 

.71 

.36 

.03 

•  69 

,1.80 

NS  2 

6.29i 

.10 

-03 

.03 

1.20 

.7* 

.37 

.03 

.67 

.43 

■  64 

2.09 

RE   STATE  FARM 

IU19 

■  60 

.63 

T 

.22 

.02 

T 

T 

.57 

T 

.03 

.30 

T 

.02 

.30 

1.20 

T 

T 

3.20 

4.30 

9.41 

.20 

.99 

.29 

T 

•  29 

.30 

2.40 

.16 

.38 

•  19 

T 

• ,  30 

UCAVILLE   3  N 

S«71 

•  90 

.14 

•26 

.12 

.38 

1.94 

HEAD  LOCK  AND  DAM 

9*07 

.18 

•  03 

.02 

•  86 

•  92 

.26 

•  79 

.19 

1.20 

HINETTC 

12*32' 

1.01 

.08 

•  04 

■  19 

06 

.40 

9.10 

>ftEEN 

4.01 

.10 

-79 

.99 

.47 

•  41 

■  42 

.16 

.71 

E  MIHA  2  N 

*.9A 

.03 

.09 

1.04 

■  77 

.18 

.02 

.08 

.40 

.89 

.12 

.02 

.01 

02 

* 

T 

.28 

.11 

.83 

T 

T 

1.19 

ILEMFM 

3.72 

.09 

■  04 

.02 

1.06 

.96 

.11 

■  10 

.64 

.06 

1.24 

1.64 

4*93 

T 

.44 

.09 

.03 

T 

.36 

.05 

.63 

.76 

19 

.24 

.29 

1.47 

iHAM  MOUNTAIN 

9.64 

•  09 

•  02 

.09 

.99 

.67 

.20 

.09 

.87 

.19 

1.42 

1.17 

IINGhAM  w8  AP  R 

9*21 

.03 

T 

T 

T 

.30 

.34 

1.94 

.04 

T 

T 

.76 

.91 

T 

.49 

1.20 

4*  30 

•  70 

.72 

.42 

.49 

9.S0 

•  16 

T 

.78 

1.09 

.08 

.99 

■  99 

2.23 

itlet 

7*48 

1*24 

1.09 

.07 

.14 

•  09 

31 

T 

•  34 

.43 

3.89 

(TON   3  SSE 

7,47 

•  60 

•  82 

•  09 

.14 

.99 

.02 

•  02 

.07 

9.20 

iGEPORT    I  W 

4.63 

.04 

.03 

•  03 

■  02 

•  68 

.29 

.94 

•  09 

.06 

•  20 

.99 

.38 

.92 

JKWOCO 

9*20 

•  12 

.87 

•  23 

.39 

.99 

.30 

1.73 

401  DOE 

6*61 

.77 

.10 

■  72 

.60 

3.00 

RA  Z 

4.99 

.60 

.68 

.27 

•  24 

.96 

.44 

.94 

1.22 

>EN  3  NW 

9*ia 

■  16 

.82 

.03 

T 

•  09 

.46 

.18 

.18 

.64 

•21 

.34 

.09 

2.02 

>  HILL   2  NW 

7.93 

.21 

•  60 

.08 

T 

T 

•  48 

•  10 

U67 

1*66 

■  38 

•  12 

1.00 

T 

ION  HILL 

9.14 

•  20 

•  81 

"01 

.01 

•  29 

•  18 

.62 

1.94 

EB  GPOvE 

9.96 

.09 

•  04 

T 

.94 

1.11 

.23 

.99 

.10 

1.91 

.02 

.97 

rPE  4  SW 

6.08 

.11 

T 

.02 

T 

•  09 

T 

T 

.70 

.03 

1.96 

.18 

T 

.19 

•  02 

1.91 

.03 

\,2b 

FREVl LLF 

9.07 

.04 

•  03 

.22 

.01 

T 

.70 

.17 

•  27 

.40 

.14 

.28 

.10 

.22 

.  39 

.09 

2.09 

roM 

6  •49 

1.98 

•  64 

.02 

T 

•  12 

.22 

.29 

.99 

T 

T 

.02 

.97 

.23 

1.89 

.DERS9URG 

3*63 

•  10 

04 

•  40 

1.90 

.DEfiSBUOG  WTR  PLANT 

4.21 

.07 

.06 

.11 

■  04 

•  04 

.37 

.62 

.37 

.05 

.05 

.46 

.40 

.04 

1.91 

'ONELLE 

6*49 

•  69 

.64 

,25 

.63 

.27 

.98 

.12 

2.90 

BORNE 

7.86 

•  64 

1.14 

.08 

.02 

T 

.24 

.50 

.94 

.17 

.98 

>29 

3.68 

4.62 

T 

.20 

7 

.49 

.45 

1.20 

.20 

T 

•  27 

1.89 

flON 

7.70 

1  .20 

.80 

T 

''' 

.10 

10  T 

1  .90 

3.00 

3.21 

.33 

.34 

.02 

•  03 

.08 

.01 

.02 

•  33 

•  06 

1.01 

EE   SPRINGS  2  NW 

3.37 

•  20 

.99 

.09 

T 

T 

• 

.42 

■  36 

.72 

lERT  STEAM  PLANT 

4*36 

•  09 

.71 

.76 

.19 

•  49 

.63 

1.09 

.  INSV 1 LLE 

4.98 

•  11 

•  02 

T 

T 

.74 

1.06 

.06< 

•  26 

1.16 

.02 

1.99 

JMSIA   1  E 

•  37 

1.14 

.40 

.01 

.01 

.02 

.12 

•  04 

■  36 

.13 

~ 

7,07 

.29 

.09 

■  80 

1  .30 

.70 

.36 

2.37 

'ONTON 

9 .38 

■  99 

.80 

•  27 

•  03 

.13 

.06 

.96 

1.39 

.12 

•  49 

•  04 

9.29 

•  19 

•  17 

.18 

.43 

.14 

.04 

.26 

.02 

■  84 

3^02 

6.29 

.14 

.47 

.12 

.34 

.23 

.96 

1.32 

■  34 

•  19 

■  84 

Ia34 

CV  ft  N 

•  19 

.23 

.90 

.92 

.09 

.54 

1*60 

IflLLE 

3.80 

•  18 

1.92 

.40 

.16 

64 

■  90 

'ON 

4.97 

•  91 

•  23 

.04 

.34 

.35 

.39 

.02 

.92 

2.37 

ATUR 

9.82 

.09 

.03 

•  03 

1.06 

1  .42 

.04 

.09 

.42 

.22 

.76 

1.72 

ATUR  ft 

9.71 

.07 

.04 

•  04 

1.09 

i.os 

■  07 

.03 

.93 

.06 

.94 

1.80 

A  TUR  SUB  ST AT | ON 

9.61 

.08 

.02 

•  02 

07 

.20 

1.86 

TA 

4.93 

.10 

.03 

•  03 

.44 

• 

1.06 

.33 

.09 

.71 

.60 

•  98 

OPOLIS  LOCI  AND  DAM 

3.67 

.04 

.19 

•  19 

.09 

.42 

.09 

.30 

•  02 

•  17 

.02 

.09 

.49 

1.76 

HAN  FAA  AIRPORT 

6.19 

.23 

1.02 

.01 

T 

■  02 

•  11 

.03 

.28 

.02 

.02 

.34 

.09 

.18 

3.88 

BLE  SPRINGS 

9.29 

•  14 

.02 

.02 

.98 

1.02 

.10 

.68 

.60 

.21 

1.48 

4.92 

.80 

66 

•  30 

T 

•  30 

UIO 

•  94 

TONT 

6*44 

.08 

T 

1.06 

.61 

.3; 

.02 

.67 

.10 

1.13 

2^29 

00 

9.44 

■  20 

■  70 

•  99 

.89 

.26 

.78 

1.70 

ERPfllSE 

7.19 

•  33 

•  89 

■  01 

.01 

.01 

.01 

•  91 

.39 

.31 

T 

AULA 

3.93 

■  16 

.63 

.01 

.04 

.47 

.22 

.76 

.08 

.31 

■  26 

•  99 

SCREEN 

7.90 

1  120 

1 .93 

.09 

.62 

31 

* 

.01 

.32 

U06 

2^03 

RhoPE  2  NE 

3.96 

.49 

■  38 

.14 

.06 

.09 

•  03 

.30 

•  06 

1*93 

CO  OPEN  POND  TOWER 

6*39 

.96 

.2ft 

■  02 

.39 

*92 

.25 

■  10 

3.99 

4.72 

■  09 

.70 

1.01 

■  10 

.37 

1  .37 

1  .09 

.S  CITY  BLK  POND  TWR 

9.49 

•  39 

T 

.87 

.80 

.21 

.96 

.60 

.17 

1.69 

LEV 

4.43 

•06 

•  03 

^ 

.38 

.06 

1.07 

T  ROCK 

4.98 

.04 

.02 

.61 

•  03 

1.02 

.0' 

.03 

.80 

I^IO 

.81 

9.93 

.02 

.03 

.03 

•  14 

•  67 

■  74 

.24 

.14 

.94 

T 

U38 

■  01 

1.99 

r  OEPOS I T 

4*16 

.08 

.06 

.07 

.67 

• 

.71 

.02 

UOO 

1.99 

T  MORGAN 

3.71 

•  37 

.99 

.10 

.44 

2.29 

T  PAYNE 

4.94 

.12 

•  16 

T 

T 

1.10 

1.10 

SCO  CITY 

8.60 

■  62 

1.12 

T 

T 

T 

T 

.18 

.21 

• 

T 

.28 

•  92 

.02 

4^T0 

SOEN 

4.78 

■  16 

.02 

T 

.01 

•  01 

.62 

.02 

1.26 

.26 

.32 

.03 

1.10 

•  06 

.91 

SDEN  GAS  PLANT 

•  17 

.98 

.03 

U24 

•  21 

1^00 

.42 

NESVILLE 

4.24 

•  09 

•  01 

■  28 

T 

.08 

T 

.98 

.03 

.17 

.03 

•  12 

.30 

.69 

•  03 

1.47 

DEN  CITY 

9*64 

.31 

.49 

2.38 

TH 

9*12 

•09 

•02 

1.2i 

1.03 

•  1< 

.48 

1*22 

.96 

EV> 

3*91 

1.41 

.07 

.03 

•  02 

93 

.47 

.09 

■  21 

.80 

I^GI  ANNA 

8a0C 

.87 

2.09 

.03 

T 

04 

T 

T 

.97 

•  37 

.3( 

.10 

.32 

T 

.48 

2.79 

9ERT0WN 

6.71 

.33 

.92 

.19 

T 

•  09 

•  23 

.90 

•  19 

■  39 

•  76 

•62 

2.73 

SAS 

9.83 

•  28 

.07 

•  7] 

1  .48 

•  4: 

.71 

.94 

1^23 

3.11 

•  17 

1  .09 

•  02 

.14 

.12 

.03 

.26 

■  27 

.91 

Ensboro 

3.91 

•  19 

.OS 

•  01 

T 

•  09 

•  60 

.27 

.06 

.06 

.01 

■  63 

1.97 

7.73 

,27 

1^2fl 

,0; 

.11 

T 

.47 

.41 

.93 

T 

.02 

.73 

3.86 

F  shores  post  office 

T 

•  24 

T 

!o7 

T 

T 

.79 

T 

.04 

T 

.68 

•02 

T 

.11 

fERSVlLLE 

•  83 

1  .00 

.92 

■  80 

•  !• 

2. 10 

tERSv 1 LLE  TVA 

.01 

T 

T 

•  01 

•  86 

•  70 

.47 

.01 

.03 

•  79 

•  76 

.29 

•  14 

1.98 

.    SvKlE  DAM 

4,9; 

•  7( 

•  10 

.90 

.19 

•  95 

T 

1.49 

.90 

*. , 

•  7! 

1  .40 

.23 

.03 

•  70 

_ 

1.24 

•  13 

T 

.78 

.94 

.3C 

T 

•  91 

■  93 

■  99 

T 

1.46 

'    CAHA8A  TOWER 

3.61 

.04 

•  22 

•  18 

•  69 

•  21 

.76 

1.29 

*  'i? 

T 

.19 

.09 

.63 

.2C 

.01 

•  34 

•  11 

•  70 

3.07 

ilLANO*"^ 

•03 

•  27 

.04 

.24, 

*6' 

•  0« 

.47 

1 

.26 

.21 

•  09 

0.0! 

•  97 

.03 

1.29 

.08; 

•  •1 

.84 

T 

.73 

'l*N">  HOME 

•  20 

•  93 

all 

.78 

.9{ 

•  93 

.60 

2.90 

.12 

.07 

.40 

.09 

.92 

.41 

.69 

1.40 

•  09 

.40 

.20 

T 

.9^ 

T 

1.03 

.2e 

.6C 

•  68 

.12 

'  SUBSTA 

>.9« 

■  03 

T 

.01 

T 

T 

.01 

1.4C 

.01 

.98 

.03 

.73 

1.32 

T 

1.49 

i4B  AP 

«*26 

T 

T 

T 

•  62 

.6^ 

.91 

.03 

T 

.79 

1.67 

.04 

.23 

U34 

.33 

.03 

.9C 

.89 

.1 

.01 

•  42 

1.12 

•  03 

l.t7 

T.21 

•  19 

1.3! 

■  80 

•  1 

l.OC 

2.00 

1.80 

».2I 

•  07 

•  13 

.0« 

l.OC 

■  06 

.89 

.1 

T 

T 

.74 

1.18 

•  99 

.40 

1.40 

.0! 

•  10 

.80 

1.29 

U68 

.E   2  SW 

.03 

•  04 

T 

T 

T 

.32 

.99 

.2 

•  81 

•  96 

1.27 

T 

T 

.19 

.6( 

1.08 

.26 

1 

•02 

.33 

•  93 

.31 

1.14 

DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

Total 

12  3 

^  1 

^  1 

JORDAN  DAK 

A. 85 

•  88 

.09 

.01 

LAFAYETTE 

B.3A 

.25 

.43 

LAY  DAN 

J, 52 

•  03 

•  19 

.05 

LEEDS 

♦  .17 

T 

T 

.01 

.03 

LEESBURO 

6.61 

.11 

.10 

LIVINGSTON 

*.93 

•  06 

.  1  3 

.12 

•  09 

LOCKMART 

A.OS 

•  16 

1  .01 

.08 

LOUISVILLE 

5.66 

1  .06 

•  e^ 

.08 

MADISON 

5.71 

.05 

.02 

MAGELLA 

A.27 

.02 

.03 

•  02 

MA  R I ON   I  N 

*.71 

.22 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

5.72 

.63 

.03 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5.20 

.07 

•  ♦8 

.05 

MARTIN  DAM 

6.09 

T 

.81 

.09 

MATHEWS  1  SSH 

5.15 

.05 

1  .00 

T 

MELVIN 

♦  .62 

•  87 

•  1  3 

•  12 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

♦  .56 

.05 

•  20 

MILLERS  FERRY 

3.12 

.88 

.04 

.02 

MIL5TEA0 

5.82 

1.32 

.22 

HINTER   3  NW 

&.♦♦ 

.15 

UIO 

.40 

MITCHELL  DAM 

♦  .92 

.09 

■  11 

,01 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6.97 

.79 

■  08 

T 

,02 

MOBILE 

5.17 

I  .49 

•  32 

•  05 

MONTE  SAW 

6.60 

.08 

08 

MONTEVALLO 

5.20 

T 

.43 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

7.^5 

.22 

MOULTON 

♦  .88 

•  03 

MOULTON  2 

5.70 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5.2^ 

T 

NATCHEZ 

6*50 

1  .07 

T 

T 

NEH8UR6  2  NL 

5.10 

•  39 

NEW  MARKET 

♦  •70 

•  11 

NEWTON 

3.68 

•  03 

1.07 

•  15 

ONEONTA 

5.2^ 

.10 

1  0 

OPEL  IK A 

6.05 

.♦♦ 

1.14 

.02 

T 

ORRVILLE 

3  .86 

.80 

.50 

OZARK  6  NNW 

3.^5 

.27 

1.20 

.04 

.01 

PAINT  ROCK  2  N 

♦  •85 

•  03 

,02 

PALMERDALE  2  W 

5.19 

.19 

J. 

PELL  CITY   1  NNF 

5.13 

.03 

.09 

PERR  YV 1 LL  E 

♦  •63 

.23 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6.25 

.16 

.92 

.20 

,08 

t»ICKENSVILLE 

•  17 

•  07 

•  1 1 

■MNE  HILL 

6.^5 

1.49 

.30 

PINE  LEVEL 

5.62 

•  09 

.81 

PLANTERVILLE  2  S5E 

5,59 

T 

•  30 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

5.21 

.02 

PRATTVILLE 

93 

•  08 

PRIMROSE  FARM 

7.28 

1.03 

•  02 

PUSHMATAHA 

♦  .26 

.55 

.28 

•  19 

.10 

RAINSVILLE 

♦  .80 

•  08 

.03 

.02 

RED  BAY 

6>91 

REDSTONE  ARSENAL 

5»39 

•  05 

REFORM 

♦  •♦♦ 

.19 

.06 

.01 

.01 

RIVER  FALLS 

♦  .83 

1.10 

1.00 

,09 

T 

ROBERTSOALE    1  E 

2.33 

.15 

.♦1 

.09 

ROCKFORO 

6.75 

.60 

ROCK  MILLS 

6.12 

.12 

.10 

.03 

RUSSELLVILLE 

5.1^ 

.11 

*01 
* 

.04 

RUSSELLVILLE  2 

♦  •88 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

5.76 

.06 

SAYRE 

6>34 

.16 

.05 

.03 

SCOTTSBONO 

5^63 

.21 

SCOTTSeORO  SUeSTA 

5.38 

.29 

.04 

T 

SEALE 

7,^3 

.  32 

•  70 

.  20 

.03 

SELMA 

♦  .99 

T 

•  75 

.02 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7.58 

SNOW  MILL 

♦  .95 

1  .40 

SOUTH  HILL 

♦  .69 

.17 

.01 

SUTTLE 

♦  .♦6 

.40 

•  17 

SWAIN 

6.97 

•  08 

•  02 

.03 

SYLACAUGA  4  NE 

3*91 

•  05 

.01 

,18 

SYLVANIA 

9.53 

.09 

*05 

TALLADEGA 

3,95 

.04 

.03 

.03 

thomasvi lle 

♦  •73 

.81 

•  12 

ThORSBY  EXP  STATION 

3^51 

TMURLOW  DAM 

6»23 

1.12 

.17 

,02 

TONEY 

5.59 

.04 

TRAFFORD 

9.16 

.17 

TROY 

7.17 

.53 

1  .04 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

5.20 

.01 

•  10 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

9.3^ 

•  09 

•  15 

•  02 

TUSKEGEE  2 

7.88 

•  96 

.19 

•  02 

UNION  SPRINGS  9  S 

6.63 

.45 

.90 

T 

UNIONTOWN 

♦  •28 

T 

VALLEY  HEAD 

5.75 

.12 

.04 

.10 

WADLEY 

6^92 

.05 

.06 

WALLACE  2  E 

8^08 

.60 

.SO 

WALNUT  GROVE 

♦  •29 

•  24 

WARR I Oft  LOCK  AND  DAM 

♦  .9^ 

.OS 

.05 

.14 

10 

WATERLOO 

3.60 

.08 

WEST  BLOCTON 

.05 

.44 

.09 

WETUMPKA 

9.93 

I. 01 

.08 

T 

T 

T 

WHATLEY 

9.38 

.24 

1.37 

,13 

WHEELER  DAM 

7.22 

T 

T 

T 

WIDOWS  CREEK   STH  PLANT 

A, 68 

.33 

T 

T 

WILSON  DAM 

♦  -57 

T 

WINFIELD  2  SW 

6.14 

.21 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.09 

1.32 

.12 

YOUNGS  STORE 

♦  .♦6 

.04 

Day  of  Month 


8  9 

10 

\\ 

12 

13 

14  1 

15 

16  j  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23' 1  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  [  30 

.31 

*97 

•  52 

'in 

.89 

.67 

?*O0 

1.15 

.05 

1 

•  24 

23 

I46 

52 

.14 

'os 

.60 

*03 

•  69 

•  3* 

'72 

• 

'49 

.80 

2,67 

.21 

.30 

1.57 

.49 

10 

* 

•  02 

.30 

.  72 

2 

1  (i 

* 

71 

■  *^ 

•  03 

■  14 

1 

•  10 

1  '58 

* 

.  33 

1.23 

.02 

1*06 

•  06 

'56 

94 

**l 

1 

.71 

•  02 

.97 

.0{ 

.62 

•  07 

■  96 

1 

•  72 

2« 

.30 

1*31 

.18 

'I^ 

T 

.36 

1.18 

T 

,16 

.62 

1.15 

'22 

1*04 

'47 

.26 

•  05 

.84 

.31 

.92 

.23 

.94 

•  06 

.25 

•  53 

07 

•  24 

•  15 

.12 

T 

.27 

!  i< 

T 

.72 

_ 

.0 

*9C 

06 

*96 

.1  3 

.50 

1.14 

■  22 

!7^ 

.37 

.♦3 

1 

•  1  2 

.  74 

2.20 

.12 

14 

* 

.31 

.04 

.  50 

- 

■ 

2  .90 

*  10 

'ah 

•  |: 

T 

1  .27 

.19 

1 

.73 

.51 

.40 

T 

,84 

.60 

T 

T 

1 

.30 

67 

* 

20 

49 

01 

* 

'zl 

*tt 

.84 

.75 

1  '10 

07 

.05 

.73 

Io9 

,26 

*on 

.05 

.41 

.29 

.78 

02 

*67 

1*00 

'  1  ? 

.20 

.35 

,97 

.05 

.56 

3 

1.78 

*ai 

1  ,00 

•  06 

.11 

•  04 

•  06 

•  53 

'03 

'in 

.61 

.24 

.27 

U36 

»12 

•  40 

,20 

1.79 

T 

•  2  5 

26 

* 

•  15 

•  48 

41 

* 

27 

• 

*0^ 

•  36 

•  35 

*'* 

1.15 

*99 

* 

* 

.65 

I  '94 

*55 

'20 

*40 

.57 

1.12 

.25 

1.12 

.75 

1 

.  35 

•  05 

,33 

•  96 

.18 

■-- 

* 

.19 

2  .00 

,7( 

,31 

'ro 

.69 

1.12 

1  *4* 

.12 

.18 

83 

.23 

.48 

.39 

.51 

.07 

.69 

2 

.35 

2 

*,  ' 

.33 

.09 

.97 

*76 

'to 

'ift 

* 

.63 

.36 

1  *41 

•  J, 

*33 

.20 

.22 

.05 

.42 

.09 

.37 

.20 

1 

.89 

01 

89 

1  *lf 

•  91 

, 

1*25 

\ 

.56 

,63 

1  ,00 
* 

,05 

01 

* 

*07 

* 

1*30 

*07 

.05 

.84 

',37 

06 

'20 

*nA 

*73 

T 

T 

.04 

.42 

T 

■  25 

.70 

10 

1  06 

■  42 

,45 

.80 

2^60 

!  15 

.34 

•  17 

,77 

2.02 

.15 

*43 

*9fl 

.97 

1  ,04 

,35 

1  .05 

1  .03 

,33 

.55 

,37 

.35 

1 

.82 

1.15 

,20 

T 

* 

• 

•  02 

.8S 

.59 

.52 

•  * 

78 

* 

'"so 

• 

■ 

.93 

1  ,54 

65 

* 

1  .22 

1  ,20 

•  15 

05 

*4C 

01 

* 

1*15 

1  ,09 

1.24 

•  16 

.04 

,46 

1.00 

1 

,19 

1 .55 

•  16 

T 

.39 

30 

* 

'27 

.01 

1.37 

,29 

,03 

1.20 

1  •  n 

• 

1  'li 

•  70 

46 

12 

*63 

■  81 

,82 

1,10 

.54 

1 

.35 

•  08 

.48 

•  90 

,17 

1  .1  S 

•  68 

•  14 

1*15 

'0? 

.41 

* 

•  27 

.27 

.93 

*02 

*92 

*12 

*89 

■ 

.45 

,28 

1  .01 

,03 

.04 

.27 

.38 

.15 

1 

.04 

•  42 

•  45 

•  SO 

.69 

40 

'o^ 

.30 

.06 

J' 

.18 

1.67 

42 

*38 
* 

*  1  r 

.01 

• 

1  .03 

!l3 

'so 

15 

1  20 

■  82 

1.35 

•  23 

•  17 

.72 

.17 

1. 

.15 

•  81 

■  29 

.21 

•  42 

■  63 

1.21 

T 

_ 

'at 
* 

- 

*Q9 

J  ■ 
* 

I  .01 

1.12 

•  30 

•  04 

*7A 

'«« 

■  36 

■  23 

U45 

•  19 

•  95 

,08 

.42 

2. 

T 

•  18 

.20 

•  20 

.05 

.55 

■  88 

!&* 

•  02 

^* 

.63 

2^90 

*34 

•  04 

.25 

,60 

1.50 

.20 

.20 

1. 

.91 

•  09 

,17 

.05 

•  17 

,11 

.33 

■  56 

2. 

.92 

,05 

.12 

.39 

.60 

•  40 

•  12 

.55 

.30 

■  05 

1. 

.28 

.13 

,90 

.39 

•  46 

.02 

.03 

.67 

1. 

.09 

•  26 

.77 

T 

■  01 

1  .09 

t. 

.90 

.80 

.75 

.65 

1.07 

T 

3. 

.95 

.75 

.32 

T 

.78 

T 

,80 

,78 

.70 

.20 

.45 

T 

1.17 

1. 

,76 

l.OI 

.07 

.32 

■  65 

.02 

2. 

.17 

.25 

1.82 

.70 

•  43 

.06 

.02 

1.56 

.02 

.86 

.40 

•  14 

■  70 

■  85 

.76 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


1  2 

3 

4 

5 

8 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

 T 

"1 

IB 

19 

20 

21 

22 

I 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

MAX 

54 

30 

75 
28 

48 
22 

42 
24 

52 
28 

29 

65 
35 

65 
39 

61 
36 

64 

62 

66 

72 
46 

62 
37 

38 

71 
41 

74 

47 

73 
57 

MAX 
MIN 

52 
38 

49 

38 

44 

33 

56 

27 

46 

22 

53 
29 

57 
26 

68 
44 

65 
42 

56 
49 

69 
37 

64 
36 

57 
35 

62 
38 

63 
27 

57 
26 

66 
22 

76 
29 

72 
43 

82 
60 

73 
40 

73 
37 

76 
34 

73 
60 

67 
47 

72 
32 

75 
30 

76 

3/ 

74 
49 

75 
57 

64.9 
37.1 

MAX 
MIN 

43 
36 

48 
34 

46 

33 

45 
38 

49 

27 

42 
24 

48 

27 

54 

35 

58 
38 

60 
40 

68 
37 

53 
34 

54 
33 

51 
34 

63 
33 

61 
27 

49 
25 

58 
32 

60 
32 

75 
46 

66 
53 

72 
48 

63 
38 

74 
38 

75 
51 

71 
40 

58 
34 

68 
36 

72 
38 

76 
61 

81 
48 

56.7 
36.8 

MAX 
MiN 

8S 
42 

50 
42 

51 

37 

48 

38 

5S 

35 

54 

27 

53 
31 

54 

32 

68 
38 

77 
52 

76 
62 

78 
44 

71 
40 

66 
45 

56 
41 

69 
36 

62 

34 

59 
31 

66 
34 

76 
42 

73 
56 

82 
45 

58 
43 

72 
44 

78 
53 

81 
47 

62 
38 

73 
39 

80 
44 

60 
55 

82 
58 

67.4 
42.1 

MAX 
MIN 

49 
39 

48 

37 

55 
37 

45 

39 

43 
26 

41 
26 

52 
33 

55 
31 

68 
44 

61 
43 

54 
49 

66 
40 

60 
36 

53 
36 

69 
40 

56 
29 

60 
28 

67 
27 

72 
30 

66 
45 

75 
45 

55 

44 

70 
38 

76 
40 

66 

60 

54 
42 

70 
37 

75 
36 

76 
44 

76 
57 

71 
46 

61  .1 
38.8 

MAX 
MIN 

47 
36 

41 
38 

40 
32 

49 
34 

48 

28 

45 
22 

46 

29 

50 
30 

61 
44 

58 
42 

60 
47 

60 
42 

54 

39 

50 
35 

54 
38 

54 

30 

50 
28 

59 
29 

67 
37 

64 
46 

70 
47 

61 
41 

67 
40 

71 
47 

66 

52 

61 
46 

64 
41 

70 
39 

69 
42 

66 
46 

65 

55 

57.6 
38.8 

MAX 
MIN 

40 
29 

40 
29 

52 
29 

50 
37 

48 

25 

3) 

22 

37 
27 

42 

30 

66 
38 

63 
36 

52 
39 

54 
31 

60 
31 

52 
26 

48 
36 

52 
26 

54 
22 

50 
25 

65 
43 

63 
63 

63 
38 

53 
33 

65 
40 

73 
39 

63 
48 

60 
35 

67 
33 

72 
40 

70 
42 

73 
60 

55.7 
34.4 

MAX 

53 
39 

52 

54 

38 

53 
41 

51 

31 

54 

25 

57 
28 

66 

31 

79 
39 

79 
54 

74 

65 

71 
36 

71 
42 

66 
44 

59 
39 

63 
40 

63 
41 

68 
34 

73 
36 

72 
44 

84 
66 

82 
45 

72 
42 

76 
44 

77 
55 

74 

52 

72 
44 

77 
40 

76 
47 

73 
51 

76 
60 

68.3 
43.0 

MAX 

MIN 

77 
41 

65 
41 

46 

37 

52 
36 

54 
32 

49 
24 

46 

28 

56 
32 

60 
40 

62 
48 

68 
63 

64 
40 

66 

35 

62 
35 

54 
40 

61 
34 

60 
30 

60 
29 

66 
34 

73 
42 

68 

50 

79 
36 

61 
41 

73 
44 

76 
50 

68 
45 

67 
38 

70 
35 

76 
40 

77 
52 

78 
67 

63.9 
39.3 

MAX 
MIN 

47 
35 

43 
34 

47 
38 

48 
38 

50 
28 

41 

25 

47 
27 

61 
31 

66 
34 

69 
43 

57 
45 

68 
38 

64 

35 

58 
33 

51 
33 

59 
28 

58 
25 

56 
28 

65 
29 

73 
46 

69 

50 

72 
41 

52 
35 

69 
36 

77 
39 

73 

50 

62 
35 

71 
36 

75 
38 

76 
44 

79 
56 

60.4 
36.6 

MAX 

50 
39 

52 

55 
39 

54 
44 

56 
34 

56 
27 

58 
31 

68 
36 

80 
56 

76 
68 

73 
66 

73 
44 

68 
44 

58 
46 

58 
40 

65 
36 

63 
36 

70 
36 

72 
40 

71 
49 

87 
66 

71 
46 

73 
44 

74 
46 

78 
59 

67 

52 

76 
46 

77 
46 

77 
48 

78 
61 

71 
57 

67.4 
45.5 

MAX 
M 1 N 

35 
31 

49 
34 

51 
38 

47 
38 

45 

27 

37 
24 

43 
30 

49 

30 

66 
44 

67 
39 

57 
47 

61 
41 

56 
36 

48 

30 

55 
28 

53 
25 

63 
29 

68 

60 
48 

64 
47 

49 
41 

67 
36 

75 
39 

69 
52 

61 
45 

70 
36 

75 
36 

77 
48 

77 
55 

67 
47 

68.3 
38.1 

MAX 
MIN 

44 
32 

47 
38 

46 

36 

49 
38 

46 
27 

46 
24 

50 
30 

63 
29 

71 
47 

62 
43 

59 
60 

66 
37 

59 
34 

52 
33 

60 
34 

60 
26 

56 
29 

66 
26 

74 

35 

66 
50 

75 
59 

60 
41 

69 
33 

76 
36 

74 
54 

64 
46 

70 
33 

76 
33 

75 
46 

79 
57 

64 
53 

61 .7 
38.4 

MAX 
MIN 

46 

36 

49 
40 

50 
39 

52 
39 

46 

26 

48 
26 

51 
32 

65 
34 

73 
49 

61 
45 

64 
47 

66 
40 

63 
41 

55 
36 

64 
42 

64 

31 

59 
34 

66 
34 

76 
46 

67 
58 

76 
46 

52 
43 

70 
36 

76 
42 

73 
55 

58 
43 

71 
36 

75 
39 

77 
50 

79 
60 

66 
49 

63.0 
41.1 

MAX 
MIN 

83 
42 

50 
41 

50 
36 

46 

31 

57 

35 

53 
25 

60 
28 

55 
28 

61 
35 

73 
50 

77 
56 

80 
43 

73 
35 

66 
44 

55 
40 

60 
33 

63 
27 

60 
25 

67 
26 

75 
39 

70 
48 

66 
42 

59 
41 

72 
40 

76 
50 

81 
44 

60 
34 

73 
33 

73 
43 

79 
61 

80 
60 

66.5 
38.9 

MAX 
MIN 

55 
42 

53 
43 

54 

38 

57 
42 

55 
33 

56 
27 

58 
30 

69 
30 

83 
61 

78 
57 

78 
67 

75 
42 

69 
36 

64 
49 

62 
41 

65 

35 

63 
27 

66 
26 

76 
30 

73 
39 

86 
65 

60 
48 

74 
41 

76 
36 

63 
55 

75 
45 

76 
35 

60 
32 

80 
41 

78 
66 

74 
60 

70.2 
41.9 

MAX 
MIN 

44 
34 

47 
34 

54 

39 

55 
38 

50 
27 

36 
26 

49 

30 

49 
28 

63 
39 

60 
36 

66 
44 

63 
43 

66 
36 

51 
27 

59 
38 

58 
24 

56 
26 

63 
24 

65 

35 

56 
45 

66 

50 

53 
41 

71 
34 

75 
40 

69 
46 

69 
47 

69 
33 

72 
32 

76 
39 

74 
51 

69 
48 

69.6 
36.6 

MAX 
MIN 

47 
36 

46 

41 

46 
36 

50 
39 

50 
27 

47 
24 

51 

30 

54 

29 

69 
48 

66 
43 

66 
48 

69 
36 

64 

33 

58 
35 

59 
37 

60 
27 

56 
28 

66 
24 

75 
34 

69 
47 

77 
60 

67 
43 

70 
36 

75 
37 

75 
50 

69 

50 

70 
34 

77 
32 

76 
42 

78 
69 

66 

56 

63.5 
38.7 

MAX 
MIN 

48 

37 

50 
38 

53 
37 

55 
41 

51 

33 

50 
25 

56 
28 

63 
31 

75 
52 

74 

50 

76 
60 

70 
43 

66 
37 

67 
38 

58 
38 

64 

33 

60 

30 

67 
29 

75 
36 

72 
49 

81 
64 

72 
40 

73 
39 

76 
40 

79 
57 

69 
51 

72 
41 

78 
36 

78 
48 

80 
59 

70 
52 

66.7 
41.7 

MAX 
HIN 

75 
39 

52 
39 

44 

32 

43 
34 

55 
30 

48 

23 

46 

26 

54 

30 

67 
33 

63 
44 

62 
44 

58 
40 

64 
41 

62 
37 

65 
38 

62 
29 

61 
27 

57 
25 

65 
26 

73 
40 

67 
47 

79 
38 

59 
37 

67 
40 

74 
48 

68 
46 

57 
37 

71 
32 

74 

35 

75 
47 

70 
54 

61.8 
36.8 

MAX 
HIN 

55 
35 

43 
36 

44 

35 

48 

36 

54 

30 

43 

25 

40 
30 

52 
29 

50 
34 

58 
39 

66 
45 

52 
39 

65 
37 

58 
32 

52 
35 

60 
25 

58 
27 

55 
24 

64 
34 

72 
43 

67 
47 

74 
42 

55 
35 

70 
34 

74 

40 

60 
46 

55 
35 

69 
31 

75 
34 

74 
43 

73 
65 

58.9 
35.9 

MAX 
MIN 

54 
36 

44 

36 

48 

37 

46 

37 

52 
30 

44 

25 

60 
27 

56 
29 

66 
32 

70 
44 

61 
48 

62 
37 

67 
34 

61 

36 

53 
36 

60 
28 

61 
26 

59 
27 

66 
34 

75 
42 

68 
49 

76 
41 

55 
36 

72 
38 

78 
41 

77 
51 

61 
34 

73 
33 

77 
37 

77 
44 

60 
46 

62.6 
36.4 

MAX 
HIN 

44 

35 

50 
36 

54 

39 

56 
43 

52 
29 

57 
23 

62 
24 

67 
28 

80 
51 

69 
49 

78 
64 

73 
36 

69 
30 

69 
39 

63 
36 

66 
28 

66 
26 

72 
26 

77 
28 

74 
41 

84 
64 

73 
40 

75 
35 

76 
34 

77 
58 

71 
50 

77 
36 

81 
32 

79 
42 

79 
59 

71 
52 

68.8 
39.1 

MAX 
HIN 

48 
38 

46 
41 

46 

37 

52 
38 

50 
28 

45 
25 

52 
30 

66 
28 

69 
46 

67 
44 

60 
51 

67 
38 

64 
38 

59 
34 

60 
34 

62 
27 

56 
25 

65 
25 

76 
35 

72 
46 

77 
56 

73 
43 

70 
35 

76 
36 

75 
47 

71 
38 

71 
33 

75 
33 

76 
40 

77 
53 

72 
51 

64.1 
37.9 

MAX 
HIN 

46 
36 

50 
37 

54 
41 

58 
44 

55 
35 

56 
24 

59 
28 

67 
37 

81 
57 

75 
56 

75 
66 

74 
44 

69 
41 

61 
44 

60 
38 

66 
36 

64 
34 

7U 
36 

75 
41 

71 
51 

86 
66 

77 
46 

73 
43 

75 
47 

79 
58 

66 
51 

76 
45 

79 
47 

77 
60 

79 
60 

73 
58 

68.5 
46.0 

HAX 
HIN 

MAX 

60 
36 

47 

38 

46 

35 

46 
37 

52 
29 

46 

23 

47 

'2  8 

62 
30 

56 
34 

67 
46 

66 

50 

65 
39 

66 
35 

60 
36 

52 
37 

58 
30 

60 
26 

55 
26 

64 
36 

73 
45 

69 

50 

77 
41 

57 
37 

69 
38 

74 
47 

75 
61 

66 
36 

70 
34 

74 
41 

75 
51 

76 
58 

61.5 
38.0 

MIN 

MAX 
MIN 

60 
41 

52 
42 

58 
45 

57 
45 

61 

33 

58 
34 

63 
31 

69 
32 

74 
66 

74 

59 

70 
65 

71 
41 

71 
38 

62 
42 

63 
42 

67 
35 

68 
37 

70 
35 

72 
37 

71 
48 

77 
64 

70 
52 

72 
45 

74 
42 

75 
62 

70 
50 

74 
41 

76 
40 

75 
50 

77 
62 

77 
60 

66.6 
45.4 

MAX 
MIN 

50 
36 

45 
37 

48 

37 

48 
39 

50 
32 

47 

26 

49 
27 

54 
34 

60 
44 

68 
49 

65 
54 

77 
42 

69 
39 

64 
41 

51 
37 

57 
32 

64 

30 

58 
32 

64 
43 

75 

50 

71 
54 

60 
41 

60 
39 

72 
45 

79 
57 

77 
52 

62 

42 

72 
41 

60 

50 

79 
58 

80 
60 

63.7 
41.9 

MAX 
MIN 

42 
32 

38 
32 

49 

37 

52 
39 

45 
29 

37 
26 

35 
28 

43 
32 

62 
36 

66 
42 

62 
42 

67 
42 

61 
36 

53 
30 

48 
35 

53 
28 

55 
26 

51 
26 

60 
35 

67 
50 

64 

53 

66 
41 

48 

38 

66 

39 

75 
38 

64 
49 

59 
38 

68 
36 

74 
46 

76 
53 

74 
53 

56.4 
37.8 

MAX 
MIN 

49 
35 

42 
35 

50 
38 

47 
37 

49 

32 

46 

26 

49 

27 

64 

29 

60 
37 

71 
51 

60 
51 

66 
44 

67 
41 

62 

39 

51 
38 

57 
32 

61 
29 

69 
26 

65 

31 

75 
44 

71 
51 

77 
45 

60 
42 

71 
40 

77 
44 

76 
48 

65 
45 

70 
38 

77 
39 

78 
50 

80 
61 

62.6 
39.6 

MAX 
HIN 

54 
48 

50 
36 

42 

35 

58 
39 

55 
29 

50 
27 

66 
31 

67 

35 

78 

52 

76 
57 

79 
67 

73 
53 

67 
47 

56 
44 

61 
43 

63 
42 

61 
35 

67 
35 

74 
38 

72 
46 

86 
64 

61 
48 

72 
48 

75 
50 

76 
65 

61 
49 

73 
43 

78 
45 

78 
47 

80 
56 

67 
58 

66.6 
45.2 

MAX 
HIN 

40 
31 

38 
31 

46 

37 

49 

37 

45 
23 

37 
23 

43 
27 

50 
29 

53 
33 

69 
39 

54 
43 

55 
32 

62 
29 

56 
27 

48 

30 

51 
22 

50 
30 

60 
34 

66 

35 

73 
49 

64 
51 

68 

39 

50 
35 

70 
33 

77 
48 

68 
46 

62 
33 

71 
35 

77 
41 

77 
51 

73 
52 

68.1 
36.6 

HAX 
HIN 

64 

39 

51 
40 

45 

35 

56 
37 

57 
37 

51 
25 

56 
29 

67 
34 

78 
52 

76 
55 

77 
64 

79 
51 

68 
41 

61 
40 

62 
42 

63 
40 

61 
34 

67 
35 

74 

38 

71 
46 

86 
63 

79 
46 

72 
46 

76 
47 

79 
56 

70 
50 

73 

46 

77 
44 

79 
48 

81 
56 

71 
54 

68.5 
44.1 

HAX 
HIN 

85 
54 

63 
45 

45 
34 

47 
35 

54 
40 

53 
25 

49 
29 

55 
32 

66 
33 

71 
47 

75 
47 

80 
48 

63 
40 

65 
40 

53 
41 

63 
38 

63 
33 

64 
26 

65 
33 

70 
41 

75 
55 

85 
43 

60 
45 

74 
47 

75 
49 

72 
47 

69 
43 

73 
37 

74 
42 

79 
53 

81 

66.6 
41.3 

HAX 
MIN 

78 
41 

50 
41 

51 
38 

48 
38 

59 
34 

54 
27 

65 
29 

58 

30 

67 
37 

79 
53 

76 
58 

75 
44 

72 
38 

69 
44 

62 
41 

62 
36 

66 

30 

62 
29 

69 

32 

75 
36 

71 
50 

86 
45 

56 
43 

76 
41 

78 
51 

80 
50 

62 
38 

75 
35 

79 
43 

78 
53 

73 
62 

67.7 
40.8 

MAX 
MIN 

58 
41 

53 
41 

55 
42 

54 
46 

57 
41 

56 
30 

60 
31 

70 
35 

77 
56 

78 
61 

76 
66 

70 
46 

68 
49 

65 
48 

61 
42 

65 
40 

66 
37 

69 
39 

73 
40 

73 
49 

62 
65 

73 
61 

71 
45 

74 
45 

75 
61 

67 
63 

75 

45 

78 
42 

77 
60 

81 
63 

73 
60 

68.7 
47.4 

MAX 
MIN 

44 

32 

40 
32 

47 
37 

53 
38 

45 

30 

37 
26 

38 
28 

29 

54 
38 

66 
39 

60 
41 

68 
39 

62 
38 

54 
38 

48 

30 

56 

27 

55 
25 

53 
26 

64 
34 

70 

50 

65 
51 

67 

40 

49 

33 

68 
34 

75 
37 

65 
50 

58 
34 

68 

34 

74 

39 

74 
64 

75 
55 

57.6 
36.7 

S«*  r«f«r«ac«  BOt«a  follovlac  StktloD  la4«X. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1962 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



19 

20 

21  1  22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

t 

29  i 

1 

30  1 

1 

31 

Avei 

FLORENCE 

MAX 

AO 

52 

52 

52 

49 

42 

49 

47 

63 

55 

59 

62 

56 

55 

56 

64 

68 

64 

63 

53 

70 

76 

71 

67 

71 

77 

77 

76 

70 

MIN 

29 

32 

39 

41 

29 

25 

32 

33 

43 

39 

46 

42 

36 

26 

24 

29 

48 

52 

46 

41 

36 

39 

52 

45 

41 

36 

51 

59 

44 

3°! 

FORT  MORGAN 

MAX 

56 

60 

60 

61 

72 

65 

70 

64. 

MIN 

45 

45 

45 

50 

42 

33 

36 

45 

56 

57 

64 

57 

52 

51 

45 

47 

46 

46 

47 

56 

64 

53 

52 

51 

53 

56 

56 

51 

53 

61 

58 

50. 

FRISCO  CITY 

MAX 

5 1 

53 

54 

50 

5  3 

66 

78 

7 1 

67 

50 

59 

72 

64 

7  6 

74 

65. 

MIN 

38 

36 

37 

37 

34 

25 

26 

35 

43 

54 

57 

45 

41 

43 

38 

36 

30 

35 

37 

48 

51 

43 

42 

42 

56 

50 

44 

41 

49 

54 

60 

42. 

GAOSOert  GAS  PLANT 

MAX 

AS 

50 

45 

53 

55 

52 

64 

63 

72 

63 

67 

6  7 

59. 

MIN 

36 

36 

35 

36 

29 

25 

31 

26 

42 

42 

46 

37 

38 

32 

40 

27 

29 

26 

37 

47 

50 

42 

40 

36 

51 

46 

36 

33 

40 

53 

51 

38. 

GAINESVILLE 

MAX 

45 

42 

47 

51 

43 

53 

56 

72 

59 

65 

68 

60 

51 

71 

75 

76 

65 

7  0 

79 

76 

64 

62. 

MIN 

34 

35 

39 

39 

32 

26 

26 

30 

39 

49 

50 

44 

39 

40 

36 

32 

30 

32 

37 

52 

53 

43 

40 

42 

53 

50 

43 

40 

41 

54 

56 

40. 

GENEVA 

MAX 

84 

73 

66 

69. 

MIN 

47 

46 

36 

36 

39 

27 

26 

31 

37 

58 

62 

50 

44 

44 

43 

40 

34 

30 

33 

44 

53 

49 

46 

45 

57 

49 

43 

40 

48 

56 

64 

43. 

GIL8ERI0WN 

MAX 

65 

70 

83 

71 

B 1 

67. 

MIN 

36 

37 

40 

44 

29 

25 

27 

31 

53 

53 

55 

36 

33 

40 

36 

29 

27 

26 

30 

46 

65 

40 

37 

35 

59 

53 

36 

34 

43 

62 

53 

40. 

GREENSBORO 

MAX 

69 

65 

79 

64 

65 

8 1 

66 

65. 

MIN 

35 

37 

37 

40 

30 

24 

26 

32 

48 

48 

52 

39 

36 

36 

36 

30 

29 

35 

43 

53 

59 

41 

39 

43 

55 

■50 

39 

38 

49 

56 

50 

40. 

GREENVILLE 

MAX 

55 

57 

55 

49 

55 

65 

73 

72 

66 

62 

62 

65 

79 

76 

7  2 

66. 

MIN 

40 

43 

36 

39 

34 

25 

29 

34 

54 

54 

66 

44 

40 

42 

40 

36 

34 

36 

39 

45 

64 

43 

43 

47 

54 

51 

43 

41 

47 

56 

60 

43. 

GUNTERSVILLE 

MAX 

56 

45 

65 

61 

70 

56 

76 

74 

62. 

MIN 

32 

36 

38 

37 

28 

25 

32 

30 

42 

42 

49 

37 

34 

30 

40 

26 

28 

27 

38 

45 

48 

42 

40 

38 

54 

46 

35 

39 

41 

54 

50 

36. 

MALETVILLE 

MAX 

63 

63 

56. 

MIN 

30 

31 

35 

36 

24 

26 

27 

30 

33 

40 

40 

35 

35 

27 

33 

25 

27 

27 

28 

51 

54 

40 

36 

37 

41 

34 

35 

37 

38 

50 

52 

35. 

HAMILTON   3  S 

MAX 

40 

49 

3  5 

60 

61 

55 

48 

5  ^ 

S  5 

74 

67 

66 

59. 

MIN 

31 

31 

39 

39 

24 

24 

25 

30 

34 

39 

40 

33 

32 

25 

27 

22 

22 

23 

25 

46 

46 

41 

31 

32 

35 

47 

30 

31 

33 

46 

47 

33. 

MATNEVILLE 

MAX 

69 

45 

69 

7 1 

65 

61 

72 

83 

64. 

MIN 

40 

41 

36 

37 

33 

26 

27 

29 

33 

52 

53 

48 

40 

39 

41 

36 

30 

29 

37 

47 

52 

40 

42 

45 

48 

50 

41 

38 

43 

53 

60 

40. 

HEADLAND 

MAX 

61 

73 

85 

66. 

MIN 

48 

46 

35 

36 

39 

25 

28 

32 

38 

52 

60 

52 

44 

43 

42 

41 

33 

32 

40 

46 

50 

46 

47 

48 

53 

50 

43 

44 

49 

54 

60 

43. 

HEFLIN 

MAX 

58 

42 

5 1 

5  8 

58 

54 

70 

73 

59. 

MIN 

38 

40 

34 

33 

26 

22 

26 

25 

36 

39 

43 

35 

30 

33 

39 

24 

23 

22 

23 

36 

36 

42 

33 

32 

40 

45 

33 

29 

35 

44 

56 

33. 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

58 

62 

62 

74 

67 

85 

64. 

MIN 

41 

41 

34 

35 

32 

24 

26 

31 

40 

54 

55 

46 

41 

40 

40 

35 

31 

31 

41 

46 

47 

42 

42 

42 

50 

40 

43 

43 

49 

50 

56 

40. 

HUNTSVILLE   W8  AP 

MAX 

66 

50 

57. 

MIN 

32 

36 

39 

38 

25 

25 

32 

30 

44 

41 

50 

40 

34 

30 

37 

29 

27 

27 

45 

49 

44 

42 

36 

39 

50 

40 

36 

36 

53 

58 

44 

38. 

JASPER  N 

MAX 

39 

5  3 

71 

58 

66 

60 

50 

59 

74 

52 

81 

64 

61  . 

MIN 

33 

35 

37 

39 

24 

23 

26 

26 

44 

41 

47 

34 

33 

29 

36 

25 

24 

24 

36 

45 

51 

40 

33 

34 

44 

46 

32 

31 

37 

54 

61 

36. 

LAFAYETTE 

MAX 

5 1 

41 

53 

52 

44 

56 

54 

6 1 

60 

54 

69 

64 

64 

61 

62 

58 

65 

80 

70 

63. 

MIN 

35 

36 

31 

35 

29 

22 

28 

31 

43 

42 

47 

41 

36 

37 

40 

32 

28 

31 

42 

45 

60 

40 

40 

40 

47 

48 

40 

42 

42 

42 

59 

39. 

LIVINGSTON 

MAX 

40 

49 

45 

49 

46 

49 

57 

70 

67 

65 

65 

56 

59 

76 

59 

62. 

MIN 

34 

37 

38 

42 

29 

26 

27 

35 

49 

50 

52 

38 

35 

40 

29 

30 

30 

42 

52 

59 

42 

40 

40 

57 

51 

40 

37 

48 

61 

50 

41. 

LOCKHART 

MAX 

55 

56 

67 

80 

80 

66 

56 

72 

66 

67. 

MIN 

44 

44 

36 

37 

38 

26 

29 

32 

45 

58 

62 

48 

45 

45 

42 

39 

33 

33 

37 

43 

53 

48 

46 

45 

56 

49 

44 

42 

47 

57 

66 

44. 

MADISON 

MAX 

56 

59 

61 

53 

49 

54 

66 

63 

66 

59. 

MIN 

31 

32 

38 

37 

24 

24 

29 

29 

42 

36 

46 

42 

35 

27 

36 

25 

24 

27 

42 

48 

55 

41 

35 

38 

41 

46 

34 

36 

34 

55 

43 

36. 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

63 

60 

69 

65. 

MIN 

37 

39 

37 

40 

31 

24 

27 

31 

52 

50 

55 

45 

35 

40 

36 

31 

30 

29 

41 

49 

63 

40 

40 

42 

56 

51 

42 

38 

46 

59 

52 

41. 

MARTIN  DAM 

MAX 

63 

74 

61 

73 

63. 

MIN 

42 

41 

36 

39 

32 

25 

31 

36 

47 

50 

52 

42 

41 

41 

42 

40 

36 

33 

37 

44 

60 

44 

45 

47 

53 

52 

44 

40 

54 

53 

56 

43. 

MINTER    3  NW 

MAX 

70 

60 

63. 

MIN 

38 

37 

36 

30 

33 

24 

26 

26 

37 

46 

53 

45 

39 

40 

40 

33 

33 

31 

39 

44 

50 

41 

40 

40 

45 

50 

41 

39 

39 

46 

69 

39. 

MOBILE   lr8  AIRPORT 

MAX 

60 

86 

62 

67. 

MIN 

40 

41 

43 

47 

32 

29 

31 

37 

57 

62 

61 

45 

46 

43 

42 

39 

39 

40 

43 

51 

62 

50 

47 

48 

56 

52 

46 

44 

52 

64 

50 

46. 

MOBILE 

MAX 

72 

45 

52 

56 

5  5 

57 

56 

60 

66 

60 

71 

71 

74 

68 

54 

71 

87 

56 

72 

76 

66 

7 1 

66. 

MIN 

41 

40 

42 

43 

41 

29 

35 

37 

49 

60 

61 

45 

46 

50 

43 

41 

42 

42 

46 

51 

56 

51 

49 

49 

55 

54 

50 

47 

56 

62 

67 

47. 

MONTGOMERY  UB  AP 

MAX 

52 

63 

68 

70 

77 

69 

64 

53 

61 

61 

60 

72 

79 

59 

73 

7  6 

76 

72 

65. 

MIN 

43 

39 

39 

42 

30 

29 

31 

34 

53 

51 

57 

49 

42 

42 

44 

37 

33 

35 

42 

50 

54 

44 

43 

46 

56 

47 

43 

40 

47 

57 

53 

43. ( 

MOULTON  2 

MAX 

60 

53 

64 

49 

57. i 

MIN 

31 

34 

37 

39 

25 

25 

31 

30 

44 

40 

47 

44 

37 

29 

37 

25 

25 

27 

46 

50 

47 

41 

34 

36 

50 

44 

37 

37 

50 

59 

45 

38. < 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 

MAX 

62 

50 

62 

57. < 

MIN 

30 

33 

38 

39 

24 

26 

33 

31 

40 

36 

47 

40 

34 

28 

31 

27 

25 

27 

43 

51 

42 

41 

36 

37 

52 

45 

38 

37 

50 

56 

41 

37.' 

NATCHEZ 

MAX 

5 1 

55 

53 

53 

55 

66 

74 

75 

75 

66 

62 

60 

75 

72 

63 

74 

74 

76 

75 

7 1 

67. t 

MIN 

38 

39 

36 

41 

30 

25 

27 

28 

52 

50 

64 

40 

39 

39 

38 

39 

26 

25 

39 

42 

65 

40 

37 

35 

52 

52 

34 

31 

44 

57 

52 

40.! 

ONEONTA 

MAX 

43 

44 

44 

50 

53 

43 

36 

49 

54 

69 

60 

57 

63 

57 

51 

5  7 

59 

5  3 

63 

72 

66 

66 

51 

67 

74 

67 

61 

6  6 

75 

75 

76 

58.! 

MIN 

34 

35 

34 

36 

29 

23 

27 

26 

39 

42 

47 

34 

36 

29 

39 

24 

27 

23 

33 

43 

55 

45 

40 

31 

45 

46 

31 

30 

39 

44 

56 

36. < 

OPELIK.A 

MAX 

52 

50 

56 

5  7 

59 

64 

61 

68 

54 

61 

60 

62 

65 

67 

79 

60 

74 

67 

56 

7  2 

75 

62. S 

MIN 

40 

40 

33 

32 

31 

23 

24 

31 

35 

46 

45 

39 

39 

34 

33 

34 

32 

26 

30 

40 

42 

36 

39 

40 

40 

45 

39 

32 

36 

43 

51 

36. S 

OZARK   6  NNH 

MAX 

42 

5  5 

56 

56 

66 

75 

74 

7  6 

73 

65 

56 

71 

85 

66. « 

MIN 

44 

43 

34 

34 

36 

25 

25 

31 

36 

53 

53 

49 

42 

44 

41 

36 

33 

33 

36 

43 

50 

44 

45 

45 

49 

46 

44 

46 

45 

54 

60 

42.0 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

PHENU   CITY   2  NNW 

MAX 

80 

56 

43 

40 

46 

50 

45 

57 

58 

61 

67 

58 

66 

63 

52 

62 

61 

58 

65 

74 

66 

80 

61 

72 

75 

66 

58 

72 

74 

78 

79 

62.9 

MIN 

41 

41 

31 

32 

33 

23 

21 

33 

36 

45 

46 

47 

37 

40 

39 

37 

33 

33 

36 

43 

49 

41 

44 

48 

51 

49 

44 

46 

48 

52 

57 

40.6 

PRATTVILLE 

MAX 

6  7 

61 

74 

66.6 

MIN 

40 

42 

37 

41 

29 

26 

29 

32 

50 

50 

54 

42 

37 

40 

41 

33 

30 

30 

39 

46 

58 

40 

43 

44 

54 

52 

40 

37 

45 

57 

66 

41.6 

PUSHMATAHA 

MAX 

48 

40 

48 

48 

53 

46 

54 

56 

63 

72 

59 

70 

70 

63 

53 

60 

63 

61 

66 

77 

72 

60 

61 

73 

78 

76 

67 

74 

60 

79 

82 

64.4 

MIN 

34 

33 

38 

39 

32 

26 

27 

30 

34 

50 

52 

35 

32 

32 

36 

29 

27 

28 

38 

-.1 

51 

39 

37 

36 

41 

51 

41 

35 

39 

48 

61 

37. S 

S«e  reference  notes  follovlog  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Dajr  01  Month 

Av«rag* 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RED  SAY 

MAX 

36 

39 

49 

50 

47 

34 

42 

50 

51 

60 

52 

56 

59 

53 

46 

52 

53 

5i. 

65 

70 

67 

61 

67 

7  7 

6  7 

69 

— yj- 

— ^ 

56.9 

MIN 

29 

29 

34 

38 

30 

23 

26 

31 

36 

39 

41 

41 

36 

30 

30 

33 

26 

27 

39 

60 

53 

39 

36 

39 

45 

44 

39 

40 

50 

53 

43 

37.1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

38 

48 

51 

46 

42 

37 

44 

50 

63 

53 

56 

60 

52 

46 

54 

52 

50 

59 

66 

65 

64 

49 

67 

74 

64 

58 

66 

72 

73 

7^ 

66 

56.7 

MIN 

32 

36 

37 

37 

25 

25 

31 

30 

41 

40 

49 

38 

32 

28 

32 

26 

25 

26 

43 

49 

42 

40 

33 

36 

48 

38 

35 

34 

53 

58 

44 

36.8 

ROBERTSDALE   i  t 

MAX 

eo 

47 

54 

56 

54 

57 

55 

60 

66 

77 

77 

75 

71 

68 

56 

59 

64 

64 

69 

70 

71 

81 

57 

72 

72 

75 

65 

75 

75 

75 

78 

67.0 

MIN 

02 

41 

40 

41 

37 

27 

30 

32 

37 

61 

63 

46 

45 

47 

42 

39 

36 

35 

36 

40 

51 

50 

45 

43 

49 

52 

46 

42 

45 

52 

65 

43.8 

ROCK.FORO 

MAX 

67 

54 

45 

45 

45 

44 

45 

51 

58 

66 

62 

58 

67 

63 

55 

61 

62 

63 

64 

75 

70 

77 

56 

75 

75 

66 

60 

72 

75 

76 

82 

62.4 

MIN 

36 

39 

34 

34 

36 

23 

23 

29 

31 

42 

42 

35 

32 

32 

38 

27 

24 

24 

27 

31 

41 

41 

35 

35 

40 

46 

32 

32 

32 

41 

51 

34.4 

ROCK  MILLS 

MAX 

96 

49 

40 

58 

51 

42 

55 

55 

63 

63 

52 

60 

58 

66 

72 

72 

79 

73 

72 

74 

73 

62 

71 

74 

75 

76 

62 

63.1 

MIN 

39 

36 

32 

34 

31 

25 

30 

28 

43 

41 

40 

29 

27 

28 

33 

45 

56 

42 

39 

36 

42 

46 

36 

32 

38 

46 

53 

37.3 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

39 

38 

48 

49 

46 

33 

41 

47 

53 

62 

62 

57 

59 

53 

48 

53 

64 

52 

63 

70 

66 

63 

46 

67 

76 

65 

65 

68 

75 

74 

75 

56.7 

MIN 

29 

29 

34 

37 

27 

24 

26 

30 

33 

39 

40 

37 

32 

24 

28 

21 

22 

23 

25 

39 

54 

40 

30 

33 

34 

46 

34 

30 

34 

61 

45 

33.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

<>3 

42 

44 

52 

44 

37 

35 

43 

52 

70 

54 

56 

62 

55 

48 

55 

58 

50 

63 

71 

65 

69 

48 

66 

76 

65 

57 

66 

75 

75 

72 

57.0 

MIN 

3a 

34 

35 

36 

28 

23 

27 

29 

34 

43 

42 

37 

32 

29 

31 

27 

26 

27 

32 

46 

50 

40 

36 

38 

48 

46 

39 

34 

40 

45 

58 

36.6 

SANO  MT    STATE    FARM  A  U 

MAX 

*i 

43 

48 

50 

43 

34 

46 

49 

65 

63 

50 

62 

58 

48 

55 

56 

50 

59 

70 

60 

69 

51 

66 

74 

67 

66 

65 

70 

72 

73 

66 

67.4 

MIN 

33 

36 

35 

35 

26 

23 

29 

28 

39 

38 

45 

41 

32 

30 

38 

27 

25 

28 

41 

46 

48 

39 

36 

42 

49 

46 

35 

36 

47 

55 

49 

37.3 

SCOTTSBORO 

MAX 

«2 

48 

51 

52 

36 

35 

36 

51 

66 

54 

54 

61 

53 

50 

55 

55 

52 

53 

61 

62 

62 

68 

52 

69 

73 

60 

55 

66 

71 

75 

7b 

56.5 

MIN 

37 

38 

37 

27 

25 

26 

31 

28 

37 

41 

39 

34 

29 

31 

25 

25 

22 

23 

31 

43 

43 

41 

32 

34 

43 

47 

33 

31 

35 

45 

58 

34.6 

SEALE 

MAX 

64 

50 

40 

50 

48 

47 

58 

61 

64 

67 

78 

74 

64 

59 

63 

62 

60 

65 

76 

69 

83 

75 

73 

75 

70 

65 

72 

75 

78 

81 

76 

65.8 

MIN 

A3 

34 

30 

38 

37 

25 

30 

30 

47 

48 

57 

45 

32 

39 

40 

33 

29 

28 

33 

42 

57 

38 

43 

41 

47 

43 

38 

33 

40 

47 

69 

39.5 

SELMA 

MAX 

52 

50 

46 

55 

54 

50 

57 

61 

68 

66 

68 

70 

64 

58 

60 

63 

60 

66 

75 

71 

80 

72 

74 

76 

78 

71 

73 

78 

77 

79 

70 

65.9 

MIN 

39 

40 

38 

41 

35 

26 

29 

35 

52 

51 

55 

44 

40 

41 

40 

34 

33 

32 

43 

50 

61 

42 

42 

47 

57 

53 

41 

40 

49 

60 

56 

43.4 

SYLACAUGA   t  NE 

MAX 

49 

49 

46 

51 

50 

44 

52 

56 

68 

61 

63 

66 

59 

54 

60 

60 

57 

65 

74 

67 

76 

67 

70 

75 

71 

67 

70 

75 

76 

74 

70 

62.6 

MIN 

38 

41 

37 

38 

28 

25 

31 

29 

48 

42 

51 

38 

33 

33 

38 

28 

27 

25 

34 

47 

62 

44 

37 

37 

56 

46 

33 

33 

44 

56 

54 

38.6 

TALLADEGA 

MAX 

49 

47 

46 

56 

48 

41 

50 

55 

69 

61 

58 

66 

59 

52 

58 

61 

64 

62 

74 

67 

76 

63 

68 

76 

69 

63 

69 

74 

76 

75 

70 

61.7 

MIN 

37 

41 

36 

37 

28 

23 

30 

27 

44 

41 

50 

36 

41 

31 

37 

27 

24 

26 

36 

45 

66 

43 

37 

37 

48 

45 

33 

31 

41 

61 

52 

37.7 

THOMASVILLE 

MAX 

54 

41 

49 

49 

49 

47 

53 

55 

61 

74 

72 

73 

69 

65 

51 

58 

63 

60 

67 

74 

71 

80 

59 

73 

77 

76 

63 

74 

80 

78 

76 

64.3 

MIN 

35 

35 

36 

36 

30 

24 

26 

28 

39 

51 

53 

41 

40 

39 

36 

30 

30 

31 

36 

47 

54 

40 

38 

44 

50 

51 

40 

37 

49 

67 

61 

40.1 

TH0RS8T  EXP  STATION 

MAX 

45 

44 

44 

50 

48 

46 

51 

54 

67 

63 

65 

65 

62 

54 

56 

59 

55 

64 

72 

69 

71 

72 

70 

73 

73 

66 

69 

74 

74 

75 

67 

61.9 

MIN 

36 

41 

34 

37 

30 

23 

29 

32 

48 

46 

50 

41 

39 

36 

37 

32 

30 

32 

41 

48 

62 

41 

40 

39 

56 

49 

41 

37 

47 

57 

40.7 

TROT 

MAX 

54 

49 

42 

56 

52 

50 

56 

62 

76 

73 

77 

71 

65 

56 

61 

61 

59 

65 

75 

68 

74 

73 

71 

77 

66 

72 

76 

77 

60 

66.6 

MIN 

42 

40 

34 

38 

33 

25 

28 

37 

53 

53 

58 

47 

42 

42 

40 

36 

31 

34 

44 

47 

62 

42 

43 

49 

48 

41 

49 

50 

56 

69 

43.4 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

43 

50 

46 

50 

44 

49 

56 

54 

70 

60 

60 

66 

58 

51 

58 

60 

58 

66 

75 

69 

75 

65 

73 

78 

75 

65 

73 

76 

76 

81 

68 

62.6 

MIN 

36 

38 

40 

42 

29 

29 

28 

34 

51 

48 

50 

39 

38 

35 

36 

30 

30 

30 

39 

52 

47 

45 

38 

41 

54 

50 

42 

37 

47 

60 

49 

40.8 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

48 

43 

50 

46 

50 

41 

48 

55 

55 

75 

60 

60 

65 

58 

52 

58 

58 

57 

66 

74 

70 

71 

53 

70 

77 

76 

72 

72 

76 

76 

62 

61.7 

MIN 

33 

34 

35 

36 

28 

25 

25 

26 

35 

45 

46 

38 

37 

34 

34 

32 

29 

28 

33 

42 

47 

42 

35 

39 

39 

49 

37 

36 

41 

48 

61 

37.1 

TUSKEOEE  2 

MAX 

58 

51 

41 

55 

54 

48 

55 

63 

62 

64 

75 

71 

64 

57 

61 

62 

58 

66 

76 

69 

81 

72 

72 

75 

73 

68 

73 

76 

78 

78 

68 

65.3 

MIN 

41 

38 

34 

38 

32 

24 

28 

32 

48 

48 

58 

44 

38 

42 

40 

36 

32 

33 

40 

45 

59 

40 

43 

48 

54 

49 

42 

39 

47 

55 

59 

42.1 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 

81 

50 

45 

46 

52 

44 

48 

50 

65 

73 

73 

79 

70 

62 

50 

59 

60 

59 

63 

75 

73 

83 

60 

7U 

76 

73 

57 

70 

76 

77 

76 

64.4 

MIN 

42 

42 

34 

36 

33 

24 

29 

31 

38 

51 

56 

46 

42 

40 

40 

35 

31 

29 

36 

46 

52 

40 

47 

54 

41.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

50 

45 

45 

48 

50 

40 

35 

50 

48 

58 

55 

52 

62 

50 

50 

56 

60 

60 

62 

60 

63 

68 

52 

68 

74 

67 

58 

67 

70 

72 

74 

66.4 

MIN 

34 

35 

35 

35 

24 

23 

25 

32 

38 

33 

38 

38 

26 

27 

28 

22 

23 

21 

28 

40 

46 

40 

34 

34 

40 

38 

32 

28 

34 

44 

58 

33.3 

BATERLOO 

MAX 

50 

36 

52 

56 

52 

36 

40 

49 

52 

58 

55 

59 

59 

51 

47 

53 

62 

52 

60 

68 

63 

60 

57 

59 

60 

73 

65 

66 

76 

75 

71 

56.8 

MIN 

28 

30 

31 

38 

31 

26 

29 

32 

38 

33 

37 

35 

39 

24 

33 

22 

19 

23 

40 

52 

53 

41 

32 

36 

41 

42 

31 

32 

47 

59 

42 

36.4 

KHATLEY 

MAX 

47 

52 

52 

52 

52 

55 

57 

63 

78 

73 

76 

72 

70 

64 

61 

65 

62 

70 

74 

72 

83 

78 

75 

71 

79 

71 

71 

81 

78 

72 

70 

67.6 

MIN 

37 

38 

38 

41 

30 

23 

27 

30 

55 

52 

66 

41 

32 

42 

39 

30 

28 

27 

30 

43 

66 

42 

38 

36 

64 

52 

37 

33 

43 

52 

54 

40.5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

DBMOPOLIS  LOCK  <>  DAH 

EVAP 

.19 

.00 

.00 

.09 

.44 

.06 

.15 

.25 

.19 

.05 

.09 

.31 

.11 

.16 

.31 

.00 

.30 

.12 

.16 

.19 

.31 

.12 

.08 

.18 

.23 

.21 

B4.44 

WIND 

176 

114 

85 

78 

50 

98 

166 

58 

39 

41 

29 

34 

80 

89 

33 

69 

118 

66 

27 

79 

101 

111 

62 

23 

54 

104 

115 

41 

43 

66 

80 

2329 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.06 

.01 

.03 

.13 

.08 

.14 

.  14 

.09 

.12 

.11 

.13 

.14 

.21 

.13 

.06 

.18 

.15 

.20 

.13 

.08 

.16 

.11 

.12 

.16 

.20 

.20 

.17 

.16 

.13 

.15 

.24 

4.12 

WIHD 

58 

25 

17 

18 

75 

107 

60 

18 

53 

31 

36 

60 

70 

27 

44 

53 

28 

34 

9 

17 

80 

23 

24 

21 

90 

100 

30 

10 

20 

32 

72 

1342 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.11 

.01 

.03 

.02 

.11 

.14 

.11 

.05 

.01 

.12 

.16 

.18 

.13 

.10 

.21 

.18 

.14 

.17 

.12 

.15 

.17 

.12 

.20 

.08 

.09 

.10 

.18 

.20 

.00 

.25 

B3.76 

WIND 

158 

69 

47 

28 

46 

99 

118 

39 

11 

35 

40 

30 

30 

55 

69 

69 

131 

11 

33 

18 

69 

91 

42 

37 

35 

30 

40 

20 

30 

40 

10 

1580 

8««  r*t»r«nc*  ootas  follovlnt  Station  Indtx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 

1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     11     12     13     14     IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


ALBERTVIULE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ASHLAND 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BESSEMER  4  SW 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 
CAMP  HILL  2  NW 
CENTREVILLE 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

HAMILTON  3  S 

HAYNEVILLE 

HEFLIN 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER  4  N 
MARTIN  DAM 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MOULTON  2 


PHENIX  CITY  2  NNW 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SCOTTSBORO 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
VALLEY  HEAD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  lefeience  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


■isi,o«i„Ko  1  ».  >i,*?^^°»hop  NORTHERN 

°  .^o..,„„.^-'4    I  VALLEY  ^T..  .to  " 

/  Hodg.s  »aai»on  CcntSl  Tvr     1  °  r'.lk.Ule    Center  q'ro.e      °  So|„h^„,u  » 


ALABAMA 

MARCH  1962 


^  ■  PUiaant  Grove  --■ 

-O-    C  OS.al.     I                 Q  \ 

N.-.  »,rk,t  2  *'<">••  Cr.,lc  St.  PlA 

M.inU-  Sjno  OHytop                            y  ° 


a«P,\„,         .--^  -r-O.hceler  D..     to  |  ■-„„•,";  Vno  OKyirp"* 

''V  "'"«  2  "-0-      lo-  |aP»lot  Bock  2  K  />, 

op  NORTHERN  .-^  I  ^..citur  @h.„...uJ?.b  ap  /.?. 


I  ^  n«ai»on  central 

/  I  H'le/vUlc 

Hani  1  ton  j  •  | 

I  OoubU-  Spring 

Falls  City  Blk  Pond  Twr  i 

i  O      O  I 

Arley  3  s 


ALABAMA 

STATUTE  MILES 
y<'TH  MERIDIAN  TIME  ZONi 


.  CuntersyUle  "O"         q  | 
W  Hustlovllle 


7" 


"Infitld  2  s» 
!  O  


UPPER 

Fayette 


Jasper  -1 

 O 

C»rbon  HIH 


Cordova 

O 


J 


-X    HustlcvlllJ    '  Stan-  Farr 

 3"","'  ^  ^'-o    I  ^' 

Saint  Bernard        /      \  O  ColUnavU 

APPALACHIAN      >•       oadLn  h'^"-' 

Garden  City  W^tnut^ Grove  \ 

^"V-XGadsden  Gas  Plant  ^ 


•*  o  vfuraen      1 1  y 


Trafford 


yV-N^Gadsden  Gas  Plant  i 


Bomo  KB  AP,  Ga , 


-Q- 


Sayre 


le  4  w       Jacksonville  ^  s»  I  ' 


GEORGIA 
'TH  MERIDIAN  TIME  ZONF. 


O.^i^pTERN  ,^ 


Oroiksvue  E,p.  ?,a.,  .^'q  '-'i 

«acon  2  XE.  Miss 


I  ® 

Veridi.m  HB  AP.  Ml 


^^:^4  i 


»  Rcfo 

/  1      I       PLAINS  "■■"™'<^"-0) 

/Plchen.vuio'         "'o   '"■"•■^■"o,.  FAA  ,,P 
I    Al.ccvuie  .        Tuscaloosa  Ol,.,.,-  |'  I  VAL 

.'o  l/^K  /-      O      Tl  C.l. 

/ 

/ 


.  ,   "^1  -     Warrior  Lock  b  Dam 
Gainesville  i 

S  I 

I  (Ai  Greensbo 

Livingston  ,_r^  [3  ( 

r  P  I  Perryv°ile-|     ,0:  ■ 

--!<;>- Demopoli,  Lock  I,  Da.         O  Settle   ""^■"S'" '  le  2  SSE 


.01^;  °\P" 
•  .~«llUlers  F.r^y 


Ce;ca.poeU  p,„^  „,jj 


il.aur  ^  .v»                   H.iyiuvUle     |                                   !  I  C„,,„„,o„  L> 

•    I        I                                                                            Union  Springs  5  S  {  C^, 

,„Aii  -i-Trrs^it-^   ,   f— 

^  I                I                  t  i      Clavton  * 


,  .    USCOMM-rB-A»hc»  1  1  If     «i     c   12  dl 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MARCH  1962 


Wn  AP,  Til 


48° 


ishomingo  1  N.   Miss  jBl 

o 

BelmoQt,  Kiss 


48° 


Shoals  FAfl 

JORTHERN^.^ 

BusseUviU^    RussellvllU  2  j 

|Belgreen    QQf       ONewburg  2  NE  | 
O                          J                   (J  Moult  on 

^  Moulton  2  -O-  ■ 

I  Danville 

Addison  Cental  TVr  I  °  FalUvllle 

^  1  I  ^ 


Redst 
Decatur  Substa 

VALLEY 


Pleasant  Grove  Sch^ 
I 

Brldcj 

•  idows  Crea^Stm  Pla'nl 
OHytop  / 
Rock  ^ 

/o 

/OC^  /  Id®"" 

oro    Scottsboro  Substa 


ALABAMA 


LaFayette ,  Ga . 


STATUTE  MILES 


Fort  Payn 


Haleyville 


Addls^E 

Double  Springs. 


Fal  13  City  Blk  Pond  Twr 


-o- 

Columbus,  Miss. 


"1  Jasper  4 

_P 

Carbon  Hill 

UPPER  ! 

Fayette 


Ralnsvllle  O 
lllc  Dam  /  I 

South  Hill 
Center  0| 

Q^l^  O  cMntersv  1 1  le  TVA  ^ 

ntersvllle  -O      Iq    I         'sand  Mt  Slot/m,- 

I  k> 

/      y  "I  O  ColUnsv^ 

Bernard  r,,i1       I  ^ 

""^centre  5  SW 


'iOTH   MERIDIAN  TIME  ZONE 

48^ 


y 

APPALACWIAN 


o 


a's  Garden  City  Walnut  Grove  •  I 

"  Wv-XCadsden  Gas  Plant    J| 

Traltord  VO»,,vine4ir       J«ksonvUle  ^  S.  ^ 


Bankhead  Lock    &  Dam 

4  SW-Ch 


Brooksvllle  Exp.  Sta 


Elrod  Brookwooi 
Q    Toscaloosj  FAA  AP  Q 

@o- 

aloosa  Oliv 


Palmerdale  2  H  ] 
Birmlngh^^^B  AP 


(\.<i,A5TERN 

1   ™E     \  A"n>st 


GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TTME  ZONE 


Chi Idersburg 
Ch  i  1  dersburg  OO- 


J-'  -   J     I/ALLEY     ^  -T^Y'- 


48° 


PIEDMONT 


Franklin,  Ca, 


Rock  Mills 
I  Wadley  ^  , 

I    O  ^  - 


Alexander  City  6  NE 


Shuqualak,  Miss, 


51*  -O 

KlplinK,  Miss. 


Meridian  WB  AP,  Miss, 


I  Ccntr 
Mertz  Pondvitle  Twr 


Crandall  12  N.  Htss.j 


\ 

^   JO  !  PerryviU.     ,  ^ 

-AJ>- Demopolls  Lock  li  Dan          O  Suttle  ( 


I  3  i'^ y 

'  T'lors  iv  1  SW  ^  Rock\ 
j  Thorsby  Exi>  Sta  O* 


Clai 


Mitchell   Dam  _ 


— ° 


■  West  P'jint ,  Ga  . 


/Goal  Rock.  Ga. 
^LColumbus  WB  AP,   G.-^  . 


Thurlow  Dam 


J-VS*         <y  LIT-""  ^-'^"H^ 


o 

Shubuta.  MISS. 


54*  O- 

Waynesboro  1  E,  Miss. 


Bucatunna,  Miss. 


"1 


A. 


COASTAL 


r 


Jackson 


/ 


\PLAIN 


Brant  ley 

-o 


1/ 


Leakesvllle,  Ml^; 


r 


Cltronel le 


 ,  Elba 


Herrlll,  Hiss. 


57*' 


Vancleave,  Mlss.i 


Evergreen         River  Falls  2  NE 

River  Falls  i 

I  I 

 ^    I         Andalusia  1  Nw  j 

:     I  Green  Bay 

n  o  j — 

Falc3  Open  Pond  Twr  |         Coffee  Springs  2  N* 

3  SSE 


o 

Lou Isv  1 1 le 


o 

Brundldge 


O 


Abbevi  He 


I    Ozark  6  VNW 

I 

#New  Brockton 


'54° 


Fort  Gaines,  Ca. 


o- 

Blakely.  Ga . 


'#Dothan  4  NW  Q 

'--wtQ#  Columbia  1  E 

Dothan  FAA  AT*' 


4  WNW.    Fla,  # 


GraceviUe,  Fla. 


Milton  Exp.    Sta, ,  Fla. 


■o 

Pascagoula  Jr  HS.  Miss 


Coden 


L 


Palrhope    Robertsdale  1  E 


Chipley  3  E,  Fla. 

-o 


STATION  LEGEND 


fPensacola  FAA  AP,  Fla. 


Gulf  Shores  Post  Offlce< 
^fpxt  Morgan  O 


O  •     *  Precipitation  only 

(D  Pr»eipilalion,  storage 

O-  'O-  Precipitation  ana  Temperature 

^  ^    -i^  Precipitation,  Temperature  ana  Evaporation 

Type  of  ffage        O    A/on -recording, 
•  RecorOing .       »    Botti  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


USCOMM-VfB-Ashev  1  1  le, 
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isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  P--«"P^tation  data  from  recorder  s^^^ 

available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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0001 
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89  19 
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006  S 
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•001  sot  CF*t'"*L  TOwt" 

0071 

LAWRENCE 
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87  29 
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0252 
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33  19 

89  91 
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03)B 

WINST 

3*  0* 

87  11 

900 
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CLAY 

11  16 

89  91 

1060 

6P 

0S77 

990 
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0190 

LIMESTONE 

3*  «8 

86  99 
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L IMESTONE 
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9P 
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07»7 
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31  22 
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1070 
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CRENSHAW 

31  39 

86  16 

108A 
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31  0* 

8T  01 

1099 

JACKSON 

3*  96 

B9  *9 

9P 
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TUSCALOOSA 

33  16 

87  IT 

609 

BRUNDIOGE 

ItTB 

PIKE 

31  *3 

I2BB 

SHELBY 

33  09 

86  *6 

9*0 

1301 
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12  02 

87  20 

1315 

CLARKE 

31  99 

87  99 
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1324 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  41 
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6A 

CARSON  MtLL 

1377 
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33  9* 
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86  38 
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1912  iCHEROKEE 

7  1  3*  06 
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* 
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6P 
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68 
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TALLAPOOSA 
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DAOEvrLLE  1 

212* 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  46 
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21*1 

PICKENS 

11  0* 
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MORGAN 

3*  29 

87  09 
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MARENGO 

32  21 

87  39 

2207 

MORGAN 

3*  39 

66  98 
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SA 

OtCATuB  « 

2216 

MORGAN 

3*  37 

86  99 

970 

DECATus  SUBST AI 1  ON 

2221 

MORGAN 

3*  36 
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2239 

CLAY 

33  26 

89  42 

KMO^OLIS  LOCK  ANO  OA** 

22*9 

MARENGO 

32  11 

87  90 
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BA 

DOTHAN  FAA  AI<1W>RT 

2372 

HOUSTON 

31  1* 

89  26 
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MI 

DOT HAN   *  N 

2377 

HOUSTON 

31  11 

89  27 
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2366 

WINSTON 

3*  10 
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2977 

COFFEE 

31  29 

66  04 

LIMESTONE 

1*  91 

66  99 

L  00 

2632 

TUSCALOOSA 

33  19 

8T  48 

292 

2670 

COFFEE 

31  19 

380 

9P 

2727 

BARBOUR 

31  93 

89  07 

220 

7A 

EVE''S"tEN 

275B 

CONECUH 

31  26 

86  96 

220 

FAIftHOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

10  31 

87  93 

9P 

FALCO  OOEN  PON6  TOMER 

2632 

COVINGTON 

31  06 

86  31 

232 

FALCVILLF 

2S*C 

MORGAN  l]2 

3*  22 

96  99 

620 

7A 

FALLS  CIT*  BLK  POND  fWR 

2B*B 

WINSTON              '  2 

3*  0* 

2B67 
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3*  3* 

86  34 

972 

28S3 

FAYETTE 

11  *1 

87  90 

"OCK 

29*9 

JACKSON 

1*  *6 

89  41 

1*00 

FLORENCE 

29T1 

LAUDERDALE 

3*  *a 

87  *1 
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9P 

302* 

LOWNDES 

31  99 

901 

1039 

BALDWIN 

30  1* 

88  01 

10 

BP 

FO"T  P»»»E 

30*3 

DE  KALB 

3*  27 

89  43 

93* 

F«ISCO  CITY 

310! 

MONROE 

31  26 

87  24 

*to 

8A 

6A0S0EN 

3191 

ETOWAH 

3*  01 

86  00 

970 

■adsden  us  plant 

319* 

ETOWAH 

3*  01 
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6P 

BAlNESV ILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

88  09 

130 

7A 

3200 

CULLMAN 

3*  01 

86  *9 

900 

** 

9219 

JACKSON 

3*  4* 

86  18 

650 

KHCVA 

5299 

GENEVA 

31  02 

89  92 
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7A 

KOACI  ANNA 
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BUTLER 

31  18 
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CMOCTAW 

11  93 

88  20 

6P 
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31  39 

87  11 
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ELMORE 
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DOUGLAS  M,  SANFORO 

,  CHERRY  J.  HERNDON 
JAMES  P.  GILLlS 

,  AVIATION  AGENCY 
,  DORA  R.  DAVIS 


JOHN  T.  SWINDALL 
TvA-62 

RADIO  STATION  WJHW 
iTMOPE    ^TATE  FARM 

IRS,  MARTHA  I  ,  MOORE 
AGRl .  RESEARCH  SERVICE 

>.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

TVA-AS 

AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.   MC  CRAVY 


OSCAR  W.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 
TVA-762-C 

WEATHER  BUREAU 


DAVID  A.  BURNS 
:,  HENDERSON 

CLARA  T,  PEAVY 
■  M.  LOUISE  JONES 


AUBURN  UNIVERSIT 
IjOE  PICKENS 
jAUeURN  UNlVfRSIT 


ALABAMA  POWER  CO. 
CITY  WATER  PLANT 
MBS. ESTHER  A.M.  JONES 


OLTN  R.  WATSON 
ChRISTENSEN 
KELLEY 


MAS.  C.  0.  WEEKS 
TVA-!01 

JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 

TVA-63-B 
TvA-411 

MRS.  VEBNA  B.  LANDERS 
CORPS  or  ENGINEERS 
FFO.    AVIATION  AGENCY 

B.   E.  PILCMER 

MITCHELL  DRAKE 

HERBERT  S.  WMATlEY 

TVA-760 

K.  V.  BERRY 

RADIO  STATION  WIRB 
OTIS  C,  BBaSWELL 
W.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  BARRETT)  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 


BLACK 

RICHARDS 
llLSON 
CHANDLER 
RKER 

MCKENIIE 


NEL  I 


LIA 


SO.  NATURAL  I 
MACK  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
TVA-762 

REBECCA  CAMPBELL 
JAMES  C.  HARRIS 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
JOHN  P.  RHODES 

N.  HAMMER  COBBS 
CECUE  T.  LEWtS 
L,  RAYMOND  BOOIFORD 
GILBERT  w.  MELCHER 
RADIO  STATION  WCSV 


I  JOHN  L.  SLATTON 
EDDIE  L.  PEARCE 
U.  S.  FOREST  SERVICE 

MRS.  J.  W.  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  MEFLIN 
LUKE  JORDAN 
THOMAS    J.  HART 

IFRANK   L.  HATNES 
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ELEV^ 
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LAPAYETTC 

*902 

CHAMBERS 

32  9* 

89  2* 

630 

t" 

CLARENCE  H,  FINCHCR 

CHILTON 

32  96 

*20 

ALABAMA  POWfR  CO. 

««19 

JEFFERSON 

33  33 

B6  31 

63* 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBUR6 

4627 

CHEROKEE 

3*  11 

89  *6 

989 

RUFUS  M.  SEWELL 

L  t Vt  NGSTON 

4798 

SUMTER 

32  39 

86  11 

160 

PROF,  E.  J.  MURPMEY 

LOCKHART 

*8I2 

COVINGTON 

31  01 

66  22 

290 

•A 

H.  C,  YOUNG 

BARBOUR 

31  48 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MAO  I  SON 

*9T6 

MAOl SON 

3*  *2 

86  *9 

57) 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR.  JR. 

*996 

JEFFERSON 

33  10 

86  91 

69* 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

900* 

MARENGO 

52  08 

87  39 

189 

DR.   T.  M.  GAILLARD 

MARION  1  N 

9108 

PERRY 

32  38 

87  18 

210 

TA 

c 

ROBERT   J,  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

DALLAS 

32  27 

TA 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

32  28 

67  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

91*0 

ELMORE 

32  *0 

89  99 

339 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

32  19 

86  01 

190 

E.   PAUL  OOWAN 

MELVIN 

9394 

CHOCTAW 

31  96 

68  27 

390 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONOVI LLE  TOwER 

9382 

BIBB 

32  93 

87  20 

600 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9397 

BULLOCK 

32  0* 

89  32 

490 

c 

MRS.  SARA  0.  HALL 

9417 

52  06 

67  22 

76 

FRED  MENOE  JSON 

MILSTEAD 

9419 

MACON 

32  27 

69  9* 

206 

C.  0.  ha*mond«  jr. 

MINTER   3  NW 

9449 

DALLAS 

32  06 

87  05 

370 

7A 

TA 

HENRY  J.  YATES 

32  07 

c 

T.  E.  LlOE 

9465 

32  *8 

86  17 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9478 

30  41 

88  19 

211 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WJBKE 

9481 

MOBILE 

30  41 

68  03 

8A 

ROBERT  0.  BETANCOURT 

MONTE  SANO 

9929 

14  *5 

86  11 

1600 

TVA.5J0 

MONTEVALLO 

SHELBY 

31  06 

7A 

H.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

9950 

MONTGOMERY 

32  IS 

86  2* 

199 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

moulton 

9425 

LAWRENCE 

1*  19 

87  17 

660 

8A 

c 

TVA-38I 

MOULTON  : 

5635 

LAWRENCE 

1*  29 

87  18 

649 

6P 

6P 

JOHN  H.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

97*9 

COLBERT 

1*  *9 

8T  37 

936 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MONROE 

11  *1 

9P 

7a 

S.  B.  HELTON 

58*2 

COFFEE 

11  2* 

89  96 

*60 

c 

E.  L.  DEAN 

NEWBURG  2  NE 

98*7 

FRANKLIN 

1*  31 

87  a* 

629 

7A 

NEW  MARKET 

9862 

MADISON 

3*  9* 

86  26 

760 

TA 

TVA-62* 

9879 

DALE 

31  20 

TA 

BASCOM  N.  BROWN 

6121 

BLOUNT              1  2 

83  97 

86  29 

660 

TA 

TA 

LONNIE  R.  MORRIS 

6129 

LEE  11 

32  38 

89  21 

790 

8A 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

VILLE 

6161 

DALLAS  1 

32  16 

87  1* 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE                  '  5 

31  32 

89  41 

*60 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

JACKSON  12 

14  42 

7A 

c 

TVA-69 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON         1  2 

•6  41 

798 

7A 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7  1    35  36 

86  16 

999 

TA 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

PERRY 

1  1   32  36 

67  09 

900 

8A 

HflS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

67  16 

199 

MRS.  MINTA  EODINS 

RUSSELL 

12  30 

■A 

BA 

D.  R.  MC  LEMORE 

6*1* 

PICKENS 

31  1! 

88  16 

165 

TA 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

6*60 

WIUCO" 

11  99 

87  36 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

32  0* 

86  04 

906 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

32  37 

86  5* 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROvE  SCHOOL 

JACKSON 

3*  97 

7A 

TVA-699 

66*0 

AUTAUGA 

32  28 

86  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  ftIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

12  18 

86  19 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRy 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

32  12 

66  21 

260 

8A 

6A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

3*  10 

89  92 

1320 

TVA-766 

FRANKLIN 

34  26 

7A 

MRS  AUTIE  KILBuRN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

14  39 

86  36 

973 

MIO 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

6647 

PICKENS 

33  23 

88  01 

228 

TA 

CURRY  HC  DONALD 

RIVER  FALLS 

4937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

160 

7A 

RUSSELL  FINLAY 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

RQBERTSDALE   1  E 

BALDWIN 

30  12 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

86  11 

690 

6A 

KNOl  MC  EWEN 

7029 

RANDOLPH 

11  09 

89  16 

6P 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE 

7126 

3*  10 

7*0 

TVA-72! 

RUSSELLVlLLE  2 

Till 

FRANKLIN 

1*  11 

67  4* 

880 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

3*  12 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

7207 

DE  KALB 

1*  17 

89  98 

1199 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

7282 

JEFFERSON 

11  43 

86  98 

10* 

MRS.  M.  W.  PRIDMQRE 

SC0TTS90R0 

7304 

JACKSON 

34  41 

66  03 

615 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

SCOTTSBORO  SOBSTA 

7310 

JACKSON 

34  41 

86  01 

660 

TVA-T6-A 

RUSSELL 

32  18 

9P 

;'p 

HOMER  0.  TEAL 

7366 

DALLAS 

32  29 

87  00 

1*7 

9P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

3*  91 

87  12 

7*0 

7A 

TVA-682 

SLOCOMB 

7976 

GENEVA 

31  07 

89  16 

260 

8A 

(RA  r,  slaughter 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOI 

32  00 

67  01 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

OE  KALB 

3*  2* 

7A 

TVA-79 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

1*9 

7A 

J.  F.  SUTTlE.  jr. 

7966 

JACKSON 

3*  93 

86  13 

669 

TVA-185 

SYlACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

66  12 

*90 

6P 

6P 

CI TY  WATER  Plant 

SYLVANIA 

8012 

OE  KALB 

1*  3* 

85  *9 

1*00 

TVA-386 

TALLADEGA 

31  27 

6P 

C.  D.  WEAVER 

THOMASVI LLE 

8176 

CLARKE 

11  95 

87  ** 

*09 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

TMORSBY   1  SW 

820* 

CHILTON 

12  94 

86  ** 

200 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

tmorsbt  ekp  stat ion 

8209 

CHILTON 

32  93 

86  *2 

660 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

8219 

ELMORE 

32  32 

69  94 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

MADISON 

3*  94 

7A 

c 

TvA-906 

TRAFFORO 

8289 

JEFFERSON 

33  49 

86  ** 

*70 

7A 

c 

WILLIAH  P.  DOSS 

8323 

PIKE 

11  49 

89  99 

980 

C  H 

Thomas  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

11  1* 

87  37 

170 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

33  11 

87  15 

192 

7A 

C  H 

CORPS  Of  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

12  26 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  9  S 

1*38 

BULLOCK 

32  06 

89  *8 

*70 

8A 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

UNtONTOWN 

PERRY 

32  26 

JEPTMA  S.  BOANYON 

VALLEY  MEAO 

1469 

DE  KALB 

3*  3* 

89  37 

10*0 

7a 

PAUL  DAVENPORT  JR, 

VERNON 

8517 

11  *9 

68  08 

180 

7A 

C  H 

JOHN  8.  GUIN 

WADLEY 

8605 

UNDOLPM 

33  08 

89  34 

6*0 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  £ 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

86*6 

ETOWAH 

3*  0* 

86  19 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8671 

GREENE 

12  *7 

87  90 

110 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUOEROALE 

3*  99 

88  04 

**9 

8A 

6A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  6L0CT0N 

6809 

BIBB 

31  07 

87  OT 

900 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8899 

ELMORE 

32  11 

86  12 

207 

TA 

MAIWELL  J.  MORRIS 

WMATLEY 

6867 

CLARKE 

11  39 

87  43 

170 

9P 

7A 

MRS.  VELNA  G.  COLCMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

3*  *7 

87  21 

980 

9A 

TVA-92 

WIDOWS    CREEK    STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

3*  91 

65  *9 

629 

TA 

TVA-70*-A 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

1*  *8 

87  97 

9A 

TVA-A71 

WINFIELD  2  SW 

FAYETTE 

31  99 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

12  5* 

89  54 

ALABAMA  POWER  CO. 

YOUNGS  STORE' 

9390 

LAUDERDALE 

3*  97 

67  5.' 

TVA -421 

PUBLICATION  ENDED 

NCW  MARKET  2 

5667 

HADISON 

12 

3*  5* 

86 

i 

1 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RPD  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


i 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  suow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  TabL 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTflLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locat ions ,  elevat ions ,  exposure,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  pub 1 lea t ion 
"Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  D 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFEH,  Chiel 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


APRIL  1962 
Volume  68      No.  4 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     91"  on  the  30th  at  Eufaula 

Lowest  Temperature:     23°  on  the  3rd  at  Waterloo  and  on  the  2nd  at 

Childersburg  Wtr  Plant 

Greatest  Total  Precipitation:     10.72  inches  at  Haleyville 

Least  Total  Precipitation:     1.89  inches  at  Mobile  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.92  inches  on  the  1st  at  Lockhart 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Bessemer  4  SW  and 

Centre  5  SW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
APRIL  1962 


Station 

Ton 

iperaturQ 

Precipitation 

Average 
Moximum 

Average 
Minimum 

• 

(9 
< 

• 

1 
c 
c 

From  Normal 

Highest 

1 
a 

Lowest 

o 

a 

Degree  Doy* 

No.  o 

f  Doyi 

0 

|2 

Deportore 
From  Normol 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Ma«. 

MIn. 

s 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.  1 0  or  More  1 

.SO. 

t.OOorMore 

S  f 

S  t 

si 

NORTHERN  VALLEY 

\ THE N S  2 

6  7  •  5 

56.  1 

28 

2  7 

3 

0 

0 

5 

0 

6.06 

1 2 

.0 

0 

6 

3 

3 

3ELLE  MtNA   2  N 

71.1 

46.9 

59.0 

88 

30 

30 

3 

215 

0 

0 

2 

0 

4.80 

1.50 

6 

•  0 

0 

7 

4 

2 

DECATUR 

67.5 

A6.9 

57.2 

- 

5.2 

84 

28+ 

33 

16+ 

260 

5.26 

.79 

1.57 

12 

•  0 

0 

8 

4 

2 

FALKVILLE 

69.1 

56.8 

83 

30+ 

28 

3 

264 

0 

0 

5 

0 

7.33 

2.82 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

FLORENCE 

72.3 

A7.7 

88 

30 

29 

16+ 

196 

2 

6  •  76 

2.47 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

69.6 

47,7 

58.7 

2.9 

89 

30 

233 

0 

0 

3 

0 

.56 

1.54 

MAD  I  SON 

70.5 

*5.6 

58,  1 

- 

2.9 

84 

23 

30 

16+ 

229 

0 

0 

5 

0 

5.30 

.77 

1.63 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOULTON  2 

70.9 

'i6.'> 

85 

30 

28 

3 

229 

0 

0 

6 

0 

5.95 

1.92 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

70.1 

46. « 

58.3 

88 

30 

31 

3 

240 

0 

0 

2 

0 

4.52 

1.49 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

RED  BAY 

68.7 

*6.7 

57.7 

85 

28 

30 

14+ 

247 

Q 

9.00 

3.66 

U 

.0 

0 

7 

4 

3 

(EDSTONE  ARSENAL 

66  .  3 

45.8 

57.1 

84 

30 

29 

16 

253 

0 

0 

2- 

0 

5.01 

11 

3 

1 

RUSSELLVILLE  2 

69.3 

42.5 

55.9 

86 

28 

26 

16+ 

268 

0 

0 

6 

0 

7.56 

2.41 

11 

.0 

0 

8 

5 

2 

WATERLOO 

70  .  2M 

44  .  6M 

85 

2  3 

245 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVI SIOM 

57.8 

- 

6.07 

•  0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

AL8ERTVILLE  2  SE 

66.9 

43.5 

55.2 

4.9 

60 

28  + 

29 

1 6 

298 

Q 

Q 

6.13 

1.63 

3.19 

I  2 

0 

8 

3 

2 

)ESSEMER  ^  SW 

72.9 

47.5 

60.2 

86 

30 

29 

16 

195 

0 

0 

5 

0 

6.43 

1.67 

12 

T 

0 

9 

5 

4 

BIRMINGHAM  W8  AP  R 

62.2 

30 

1 6 

0 

0 

1 

0 

2.99 

1  2 

•  0 

0 

6 

2 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

70.8 

43.8 

57.3 

86 

30 

26 

16 

246 

0 

0 

5 

0 

5.16 

.78 

1I76 

11 

.0 

0 

10 

3 

1 

GUNTERSVILLE 

72.1 

46.9 

59.5 

86 

30 

32 

14 

202 

0 

0 

1 

0 

5.89 

3.10 

1 1 

■  0 

0 

6 

4 

1 

ONEONTA 

69.3 

43.5 

56.4 

84 

30 

27 

3 

274 

0 

0 

7 

0 

6.52 

4.00 

11 

•  0 

0 

6 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

68.3 

45.2 

56.8 

- 

3.8 

84 

23  + 

29 

16 

266 

0 

0 

4 

0 

7.34 

2.91 

3.20 

11 

.0 

0 

6 

3 

3 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

67.6 

57.1 

30 

16+ 

0 

0 

4 

0 

6.02 

a 

SCOT  TSBORO 

66.8 

43.2 

55.0 

5.9 

81 

28 

26 

3 

307 

0 

0 

5 

0 

4.90 

.14 

1.90 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

VALLEY  HEAD 

66.  l> 

42.0 

5.0 

80 

24 

16  + 

3:5 

0 

0 

9 

0 

6.99 

2.17 

2.88 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

57.4 

- 

3.6 

6.04 

1.42 

T 

UPPER  PLAINS 

u  1 U I  1  1  P 

60.1 

30+ 

3 

0 

0 

4 

0 

6.91 

.0 

JANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

71.3 

44.4 

57.9 

84 

30 

29 

16+ 

235 

0 

0 

3 

0 

4.89 

2.42 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

CENTREVILLE 

73.3 

46.1 

59.7 

- 

4.0 

88 

30 

30 

16+ 

209 

Q 

Q 

4.93 

-  .37 

1.75 

12 

.  0 

0 

7 

4 

2 

CLANTON 

71.2 

46.9 

59.1 

- 

3.9 

83 

30+ 

30 

16+ 

217 

0 

0 

4 

0 

7.60 

1.78 

4.30 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

[>OLIBLE  SPRINGS 

70.0 

43.4 

56  •  7 

84 

30+ 

26 

16+ 

264 

8.97 

2.73 

1 1 

.  0 

0 

9 

4 

3 

LAYETTE 

73.2 

46.1 

89 

27 

201 

0 

0 

5 

0 

2  .22 

Q 

HALEYVILLE 

68.3 

45.0 

56.7 

86 

30 

29 

3 

264 

0 

0 

5 

0 

10.72 

3.26 

u 

.0 

0 

8 

5 

3 

HAMILTON  3  S 

71.0 

41  .4 

56.2 

87 

30 

24 

3 

275 

0 

0 

9 

0 

7.15 

2.68 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

3 

rIASPER  *  N 

73.0 

44.2 

58.6 

87 

30 

28 

16+ 

212 

0 

0 

6 

0 

7.03 

3.36 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

"RATTVILLE 

62.4 

- 

30 

2 

Q 

Q 

0 

6.02 

12 

.0 

72.0 

46.8 

60.4 

83 

29+ 

32 

16+ 

181 

0 

0 

2 

0 

7.76 

3.21 

12 

,  Q 

Q 

g 

3 

2 

USCALOOSA  FAA  AIRPORT 

73.6 

49.5 

61.6 

87 

29 

31 

3 

162 

0 

0 

1 

0 

4.64 

1.41 

12 

.0 

0 

4 

4 

3 

'ERNON 

30 

Q 

0 

0 

.0 

DIVISION 

59.1 

- 

4.1 

6.88 

1.93 

.0 

EASTERN  VALLEY 

INNISTON  FAA  AIRPORT 

71.5 

47.1 

59.  3 

6  7 

30 

31 

3 

209 

0 

0 

4 

0 

6.38 

2.54 

1 1 

.0 

Q 

g 

3 

I 

:aLERA  2  SW 

73.8 

47.1 

60.  5 

86 

29 

28 

3+ 

184 

0 

0 

6 

0 

6.31 

.91 

3.08 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

:ENTRE  5  SH 

66.8 

44.3 

83 

2  3 

29 

263 

0 

0 

4 

0 

4.17 

T 

0 

7 

4 

2 

;hilders8urg  wtr  plant 

73.8 

45.7 

59.8 

85 

30+ 

23 

2 

196 

0 

0 

4 

0 

5.78 

2.85 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

iAOSDEN  GAS  PLANT 

70.3 

46.3 

58.3 

- 

3.4 

86 

30 

30 

16 

225 

Q 

3 

7.53 

4.22 

12 

.0 

0 

8 

4 

1 

ELL  CITY   1  NNE 

M 

0 

0 

0 

4.92 

2.04 

12 

.  0 

0 

5 

4 

1 

YLACAU6A  *  NE 

72.6 

46  •  9 

59.8 

85 

30 

29 

16+ 

1 98 

0 

0 

5 

0 

4.15 

12 

.0 

ALLAOEGA 

70.7 

45.5 

56.1 

4.7 

85 

30 

28 

16 

228 

0 

0 

6 

0 

6.50 

1.73 

2.20 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

58.9 

- 

3.2 

6.12 

1.29 

T 

PIEDMONT  PLATEAU 

LEXANDER  CITY  6  NE 

7*. 3 

44.0 

59.2 

86 

30 

26 

16+ 

207 

0 

0 

7 

0 

5.42 

2.47 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

UBURN   3  SM 

73.0 

46.2 

59.6 

4.0 

84 

27 

29 

1 6 

1 99 

0 

0 

4 

0 

1.35 

AMP  HILL  2  NW 

72.0 

45.1 

58.6 

82 

26+ 

28 

16 

221 

0 

0 

5 

0 

8.15 

4.34 

12 

.0 

0 

6 

5 

3 

EFLIN 

68.8 

42.0 

55.4 

61 

1 1 

24 

3 

294 

0 

0 

7 

0 

5.92 

3.01 

1  2 

.0 

0 

6 

4 

1 

AFAYETTE 

72.3 

47.7 

60.0 

85 

30 

31 

16 

184 

0 

0 

1 

0 

5.98 

3.20 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

ART  IN  0AM 

72.7 

47,4 

60.1 

85 

30 

30 

3 

177 

0 

0 

2 

0 

7.07 

2.09 

3.24 

12 

•  0 

0 

5 

5 

2 

PEL IKA 

72.4 

44.2 

56.3 

83 

26 

30 

2 

219 

0 

0 

7 

0 

7.11 

2.38 

12 

0 

5 

4 

3 

XKFORO 

73.8 

43.7 

58.8 

85 

30+ 

28 

16 

225 

0 

0 

6 

0 

5.50 

.0 

0 

XK  MILLS 

71  .3 

44.  8M 

58  .  IM 

87 

30 

29 

3 

199 

0 

0 

5 

0 

6.70 

1  .88 

.0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

58.7 

4.7 

6.46 

1.50 

.0 

PRAI R  IE 

VYTON 

73.7 

51.2 

62.5 

86 

30 

32 

3 

144 

0 

0 

1 

0 

5.03 

1.72 

12 

.0 

0 

;mopolis  lock  and  dam 

72.6 

48.6 

60.6 

87 

30 

35 

4+ 

171 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1.66 

2.02 

12 

•  0 

0 

6 

5 

2 

UNESVILLE 

72.8 

50.1 

61.5 

86 

30 

32 

3 

165 

0 

0 

1 

0 

10.33 

3.42 

12 

.0 

0 

7 

5 

5 

<EENSB0«O 

75.3 

50.3 

62.8 

2.3 

87 

30 

32 

16 

135 

0 

0 

1 

0 

6.15 

.95 

1.70 

12 

.0 

0 

6 

4 

4 

KYNEVILLE 

7*. 7 

49.0 

61.9 

86 

30+ 

33 

3 

151 

0 

0 

0 

0 

5.87 

2.90 

12 

.0 

0 

5 

5 

1 

VINGSTON 

75. 3M 

50.4 

62.  9M 

89 

29 

32 

3 

137 

0 

0 

1 

0 

5.77 

1.97 

12 

■  0 

0 

6 

4 

3 

iRION  JUNCTION  2  NE 

7*.  6 

49.7 

62.2 

88 

30+ 

32 

16+ 

142 

0 

0 

2 

0 

7.24 

2.47 

12 

.0 

0 

6 

5 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

01 

X 

Date 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Dote 

Sno 

^,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

^  . 

Si 

0  ) 

si 

5  i 

~l 

MINTER   3  NW 

73.0 

47.0 

60.0 

86 

30 

32 

3 

185 

0 

0 

1 

0 

7.17 

2.50 

29 

.0 

0 

5 

5 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

7*.l 

60.6 

62.4 

-  1.7 

8  5 

30 

36 

2 

134 

0 

0 

0 

0 

6.41 

1.52 

2.57 

1 1 

.0 

0 

5 

5 

2 

SELMA 

76.1 

51.4 

63.8 

-  2.1 

89 

29 

34 

16+ 

122 

0 

0 

0 

0 

5.25 

.72 

3.04 

1 2 

.  0 

0 

6 

4 

1 

TUSKEGEE  2 

74.6 

49.1 

61.9 

-  2.7 

87 

30 

33 

16 

147 

^ 

4.65 

-  .09 

1.32 

12 

.0 

0 

7 

3 

3 

UNION  SPRINGS  5  S 

73.2 

48.2 

60.7 

-  4.3 

84 

28+ 

33 

1 7+ 

171 

0 

0 

0 

0 

6.51 

1.37 

2.40 

1 2 

.  0 

0 

7 

4 

3 

U  1  V  1  o  1  \Jn 

61  9 
• 

_  ,  _ 

6.48 

1.46 

.  0 

COASTAL  PLAIN 

76.5 

48.6 

52.  7 

88 

28 

32 

132 

0 

0 

1 

0 

5.92 

1.96 

.0 

^ 

^ 

ATUi^DC     CTATC  CADU 

A  1  MUKt    i  1  A  1  t    r  At\n 

76.7 

50.3 

53.5 

87 

30+ 

35 

3 

107 

Q 

0 

0 

Q 

6.05 

2.76 

.  0 

0 

5 

3 

2 

BRANTLE  Y 

75.0 

46.6 

50.  8 

24+ 

30 

1 7 

164 

0 

0 

4 

0 

6.52 

2.38 

2  9 

.0 

0 

5 

4 

3 

DKtNIUPl    J  OOt 

78.2 

48.4 

53.3 

-  2.0 

90 

30+ 

31 

1 7+ 

108 

2 

0 

3 

0 

6.14 

24 
*  * 

.0 

0 

4 

3 

3 

CAMDEN  3  NW 

75.5 

49.6 

52.6 

88 

30+ 

32 

3 

130 

0 

0 

^ 

0 

5.78 

1.61 

28 

.0 

0 

7 

3 

3 

CHATOM 

77.4 

46.6 

62.0 

8S 

30+ 

27 

137 

0 

0 

0 

3.53 

2  8 

C  LA YTON 

M 

Q 

Q 

3.39 

1  97 

*n 
*« 

^ 

DOTH AN   FAA  A I RPOR  T 

76.  3M 

52.2M 

64. 3M 

89 

30 

37 

3 

102 

0 

0 

0 

0 

4.73 

; 

-  .15 

00 

.0 

0 

4 

4 

3 

ENTERPR I SE 

88 

0 

0 

0 

0 

127 

28 

EUFAULA 

75.5 

47.6 

51.6 

-  4.6 

9 1 

30 

33 

17 

156 

^ 

9.26 

3.90 

3.87 

1 

.0 

0 

6 

5 

3 

EVERGREEN 

75.3 

48.3 

62.3 

89 

28 

34 

17+ 

133 

- 

Q 

- 

- 

5.37 

2.69 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

FRISCO  CITY 

74.6 

51.2 

62.9 

86 

30+ 

35 

3 

126 

0 

0 

0 

0 

7.08 

1.26 

3.14 

29 

.0 

0 

5 

4 

4 

GENEVA 

50.2 

85 

0 

0 

0 

0 

8.20 

2.83 

5.68 

1 

.  0 

0 

5 

3 

2 

GILBERTOWN 

77!'. 

49.7 

63.5 

«^ 

30+ 

29 

3 

123 

0 

0 

4 

0 

6.41 

3.88 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

GREENVILLE 

75  •  8 

50.5 

53.7 

-  2.6 

89 

30 

35 

3 

113 

0 

0 

0 

0 

4.48 

-  1.07 

1.16 

1  2 

.0 

0 

7 

4 

2 

HEADLAND 

74.7 

51.1 

62  .  9 

85 

25 

36 

17+ 

119 

0 

0 

0 

0 

7.45 

2.31 

1 

.0 

0 

6 

4 

4 

HIGHLAND  HOME 

73.1 

46.8 

51.0 

-  4.5 

85 

25+ 

34 

2 

164 

0 

0 

0 

0 

5.57 

.21 

2.45 

1  2 

.0 

0 

5 

5 

2 

LOCKHAR  T 

75.5 

51.4 

63.5 

85 

28  + 

35 

16 

111 

0 

0 

0 

0 

8.93 

5.92 

1 

•  0 

0 

6 

2 

2 

NAT  CHEZ 

75.0 

47.4 

61.7 

88 

30 

28 

3 

1 45 

0 

0 

5 

0 

5.21 

2.20 

2  9 

.0 

0 

6 

OZARK   6  NNW 

75.5 

48.2 

61  .9 

-  i».9 

85 

28  + 

35 

16 

145 

0 

0 

0 

0 

5.46 

1.28 

3.27 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

rritrtiA  (-III  c  nn'H 

72.9 

49.9 

61  .4 

84 

12 

35 

16+ 

161 

0 

0 

0 

0 

8.13 

3.20 

1  2 

.0 

0 

6 

4 

3 

PUSHMA  T  AHA 

75.0 

47.0 

61  .0 

-  3.1 

88 

30 

29 

3 

168 

0 

0 

4 

0 

5.60 

.39 

2.10 

28 

•  0 

0 

7 

4 

2 

SEALE 

75.0 

46.2 

60.6 

30 

30 

2 

167 

0 

0 

2 

0 

5.13 

2.12 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

THOMASVILLE 

74.5 

49.8 

62.2 

-  2.8 

86 

30 

32 

2 

141 

0 

0 

1 

0 

4.47 

-  1.24 

1.25 

28 

.0 

0 

8 

4 

1 

TROY 

75.2 

50.5 

52.9 

-  2.7 

87 

30 

33 

15 

129 

0 

0 

0 

0 

4.94 

-  .45 

1.81 

29 

.0 

0 

5 

4 

3 

WHATLEY 

77.5 

48.6 

53.1 

88 

30+ 

30 

3 

113 

0 

0 

4 

0 

5.42 

1.86 

29 

.0 

0 

7 

5 

1 

DIVISION 

62.5 

-  3.4 

6.04 

.49 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

76.1 

53.6 

64.9 

85 

20 

37 

3 

87 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.75 

28 

.0 

0 

Cl TRONELLE 

75. 8M 

52. 8M 

64. 3M 

-  2.8 

85 

30 

36 

15+ 

110 

0 

0 

0 

0 

8.51 

2.70 

3.70 

28 

.0 

0 

5 

3 

3 

CODEN 

75.6 

53.6 

64.6 

83 

29+ 

34 

2 

92 

0 

0 

0 

0 

5.95 

4.29 

26 

.0 

0 

3 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

75.1 

53.9 

65.0 

-  1.8 

85 

30 

38 

15+ 

81 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-  2,89 

1.72 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

FORT  MORGAN 

72.5 

59.7 

66.1 

79 

29 

46 

15+ 

51 

0 

0 

0 

0 

3.15 

2.05 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

75.7 

55.5 

65.6 

-  1.0 

85 

20 

36 

15 

83 

0 

0 

0 

0 

1.89 

-  4.47 

1.10 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOBILE 

73.1 

56.5 

64.9 

-  2.3 

82 

21  + 

42 

16+ 

75 

0 

0 

0 

0 

4.38 

-  1.42 

2.60 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

ROBERTSOALE  I  E 

74.5 

51.7 

63.2 

82 

30  + 

35 

17 

111 

0 

0 

0 

0 

7.15 

1.60 

3.71 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

54.8 

-  2.2 

4.87 

-  1.08 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiechon 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ot 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
1  aunriaa  to  m\ 

BIRUINGBAU  WB  AIRPORT 

S 

10 

10.1 

36 

SE 

28 

68 

74 

48 

49 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

62 

5.2 

miNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

7.8 

37++ 

WSW 

11 

72 

76 

48 

47 

3 

5 

3 

3 

1 

0 

15 

5.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SSE 

12 

10.7 

29++ 

SSW 

29 

86 

90 

58 

66 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

8 

5.4 

HONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

9 

7.0 

28 

W 

28 

76 

84 

56 

57 

2 

0 

0 

3 

1 

1 

7 

67 

4.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
APRIL  im, 


Station 

Day  of  Month 

To 

1  1 
12  3 

1  1 

4  5 

6 

n  I 

1 

8 

9 

1 

10  J 

 P 

11  { 

12 

13  1  14  1 

IS 

16 

11  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

I  I 
22  1  23  1 

24 

2S  1  26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

EVILUE  I  HHM 

T.27 

6.16 

.38 

.36 

.98 

T 

•  38 

CRTA 

0.52 

.19 

•  06 

.06' 

.66 

•  68 

ERTV 1  LLC  Z  SE 

6*13 

.06 

.59 

.19 

.26 

.20 

3.19 

.06 

06 

.02 

.39 

03 

XANOER  CITY  6  NC 

5.42 

.06 

.63 

.21 

.08 

.20 

2.67 

•  02 

.16 

.08 

.56 

•  15 

CEVILLE 

6.91 

1 

.35 

.22 

1.82 

2.22 

1.30 

ALUSU  I 

9*92 

1.96 

.27 

.72 

.30 

T 

1.00 

•  03 

N66 

1ST ON  f*A  AIR POB T 

6*99 

59 

7 

.89 

.25 

.22 

•  52 

£Y   3  S 

9-12 

•  06 

.15 

3.63 

2.65 

.02 

.16 

VILLE  «  M 

.79 

•  60 

.10 

.55 

2.93 

•  33 

.50 

•  18 

ENS  2 

6a06 

.76 

•  25 

.33 

1.58 

1.83 

•ORE   STATE  FARM 

6a06 

.35  t 

.13 

.65 

•  06 

T 

.06 

.11 

.95 

T 

.03 

2.76 

7 

URN   3  $H  1 

•  53 

•  05 

U68 

AUGAVlLLC    3  N 

6.62 

.62 

.03 

•  16 

3.52 

•  05 

•  10 

•  76 

KHEAO  LOCK.  AND  OAH  1 

4.89 

.09 

.03 

.60 

.07 

.06 

.06 

2.62 

.06 

•  30 

.08 

•  36 

MINETTE 

4.78 

•  1.J7 

.15 

.22 

1.20 

•  18 

1.76 

LE  MINA  2  N 

4.80 

.20 

•  50 

.06 

.56 

1.29 

.76 

.20 

•  06 

.03 

•  20 

SEMER  SW 

6.43 

•  19 

7 

T 

.22 

r  1 

•  00 

.06 

1^21 

7 

LINOSlEY   1  SE 

6.02 

.16 

•  09 

.79 

2.93 

•  05 

•  32 

•  70 

NINGHAH  we  AP  ft 

2.99 

.65 

.66 

.12 

T 

T 

.26 

.97 

.05 

7 

.03 

•  03 

•  02 

.66 

.03 

z 

6*16 

.50 

.13 

.26 

1.20 

3.65 

.68 

T 

.11 

MTLEV 

6.S2 

1.26 

.02 

.20 

2.06 

T 

.61 

7 

.03 

E.38 

WTON  3  SSE 

6.14 

1  .60 

.08 

.07 

.31 

2.63 

OGCPORT   2  H 

S.16 

.69 

.90 

.13 

.20 

1.16 

.76 

7 

•  12 

•  20 

.06 

.25 

4.65 

.03 

.03 

.18 

.26 

.08 

.61 

1.32 

.17 

•  03 

.16 

.72 

NO  1 OCE 

S«94 

.75 

.57 

1.75 

.19 

.10 

7 

7 

1.98 

ERA  2  SW 

.66 

.36 

.60 

3.08 

.81 

*OEN   3  NW 

S.78 

•  61 

.66 

•  03 

7 

•  26 

1.61 

.16 

4P  HILL  2  NH 

8.15 

1.05 

.52 

•  66 

6.36 

.05 

•  33 

1.19 

eON  HILL 

5.52 

•06  2.05 

•  15 

1.33 

1.29 

•  05 

.06 

•  30 

.28 

tTRE   5  SW 

7.35 

.73 

.35 

•  06 

.10 

6.11 

1.11 

7 

•  06 

•  21 

.03 

7 

7 

.52 

TREVILLE 

4.93 

.23 

I. 01 

•  76 

.05 

1.75 

7 

.16 

•  31 

•  05 

.63 

MOM 

5.93 

.06 

.08 

1.69 

7 

7 

3^53 

LDEBSauRG 

^  .48 

.70 

•  62 

.06 

.26 

3.25 

•  05 

.10 

.70 

LOERSauRG  WTR  PLANT  J 

9.78 

.06 

.33 

.77 

.21 

.05 

2.85 

.15 

•  30 

•  66 

.18 

RONELLE 

8.51 

.12 

3.05 

1.02 

.36 

•  26 

3^70 

kIBOflNE 

5  .50 

.37 

•  11 

•  27 

1.60 

.63 

•  06 

• 

2.85 

kNTON 

7.60 

l.2i 

•  10 

1.00 

(YTON 

3.39 

•  25 

.30 

.90 

•  08 

* 

1.86 

>En 

5.95 

.02 

•  03 

.06 

.66 

•  89 

6^29 

i^FEE   SPRINGS  2  NW 

7.39 

3.80 

.92 

.15 

.75 

•  15 

1.62 

.LINSVILLE 

6.64 

.06 

.52 

.82 

.05 

1.51 

2.96 

•  02 

.08 

.22 

.26 

.16 

.UHeiA   I  E 

6.77 

3.B3 

T 

•  02 

1.13 

IDOVA 

7,60 

.07 

.07 

1.65 

.05 

.68 

3.62 

.12 

.82 

•  12 

.60 

lA 

7.09 

.OS 

.12 

.99 

2.13 

•  39 

•  80 

1^78 

1.19 

3EV  t  LLE 

8.50 

.66 

.57 

.85 

6.35 

•  08 

•  02 

•  69 

7 

7 

1^11 

ICY   fc  N 

.07 

• 

1.38 

2.92 

2.68 

1.25 

f  TON 

5.03 

.20 

•  25 

1^03 

:atur 

5.26 

.02 

1  .67 

.33 

.50 

.85 

1.57 

•  02 

.13 

01 

7 

•  16 

•  02 

•  03 

•  15 

lta 

5.70 

.16 

.90 

.66 

2.63 

•  06 

•  55 

•  76 

40POLIS  LOCK  AND  DAM 

6.44 

.66 

.68 

.15 

.06 

2.02 

•  06 

•  05 

•  80 

■  •60 

TMAN  FAA  AIRPORT 

4.73 

.01 

1.06 

1.99 

.01 

.53 

•  02 

.7 

1^13 

J8LE  SPRINGS 

8.97 

.02 

1.67 

.03 

.01 

•  28 

•  28 

.19 

a.  74 

6.16 

T 

.90 

.60 

.68 

T 

2*60 

100 

4.90 

1.50 

.30 

2.00 

•  70 

•  60 

TERPRI SE 

3.22 

.11  7 

T 

.61 

.06 

.01 

.65 

•  29 

•  01 

1.27 

•  23 

FAULA 

9*28 

.76 

.22 

.93 

1.72 

•  01 

•  06 

■RGREEN 

6.37 

''.11 

.05 

.15 

1.95 

'**' 

[RHOPE  2  NE 

3.13 

.03 

.05 

.07 

.63 

•  63 

1.72 

LCO  OPEN  POND  TOWER 

4.73 

.16 

1.19 

.88 

.62 

.05 

.30 

1^80 

LRV I LLE 

7.33 

1.39 

.08 

.18 

2.08 

2.82 

•  06 

•  19 

•  50 

LLS  CITY  BLU  PONO  TWR 

10.24 

2.08 

.16 

.12 

3.51 

2.50 

.68 

•  06 

•  69 

.20 

06 

• 

YETTE 

5.98 

.03 

.03 

2.00 

.01 

•  06 

.52 

6.76 

T 

.17 

2.60 

.31 

.29 

2.61 

.79 

•  03 

.08 

.06 

.06 

•  15 

7 

)T  OEROSlT 

7.61 

2.00  .22 

.03 

.60 

.03 

3.60 

1.10 

RT  MORGAN 

3.15 

.25 

•  85 

2.05 

RT  PAYNE 

.56 

.68 

.18 

.05 

T 

1.90 

1.90 

•  16 

.26 

•  26 

.66 

7 

ISCO  CITY 

7*08 

* 

^•76 

•  09 

'o6 

3*16 

DSDEN 

7.62 

.31 

.51 

.06 

1.16 

•  07 

•  13 

7 

•  15 

.53 

}SDEN  GAS  PLANT 

7.53 

.71 

.68 

.69 

.66 

6.22 

.03 

•  10 

•  19 

.65 

INESVILLE 

10.33 

.03 

.10 

1.06 

.05 

T 

3.16 

3.62 

7 

1^06 

1.25 

.26 

RDEN  CITY 

T 

T 

.98 

.01 

•  05 

6.00 

2.22 

.06 

.13 

.13 

NEVA 

S.20 

^29 

7 

ORGI ANNA 

6.77 

1.02 

07 

1.67 

T 

1.67 

.26 

7 

2.16 

7 

LBERTOWN 

6.41 

.22 

1.23 

T 

.86 

7 

•  21 

.03 

3.88 

AGAS 

4.33 

.16 

.03 

1.36 

.01 

.08 

1.93 

.0! 

.26 

.08 

.38 

EEN  BAY 

0.14 

6.00 

.18 

1.09 

.09 

.63 

.09 

7 

EENSBORO 

6.15 

.27 

1.18 

1  22 

.12 

•  02 

1.53 

EENV I LLE 

.86 

.12 

.66 

.66 

1.16 

7 

1.12 

LF  SHORES  POST  OFFICE 

3.59 

2.00 

.03 

.05 

.03 

7 

.30 

.11 

.16 

•  93 

NTERSVILLE 

5.89 

.25 

.56 

.22 

.05 

3.10 

.95 

•  02 

.0( 

.70 

LEYVILLE 

10.72 

2.20 

.86 

.33 

3.26 

2.96 

.11 

.51 

J^ILTON  3  S 

7.15 

2.07 

.11 

2.88 

7 

7 

I 

7 

.19 

I*' 

*28 

•  01 

RRISBURG  CAHABA  '.OWER 

5.26 

.75 

T 

1.05 

.76 

.06 

1.05 

7 

1.61 

•  01 

YNEV I LLE 

5.87 

.57 

.01 

.70 

.79 

2.90 

.06 

.80 

7.45 

,2.31 

1.66 

1.61 

.30 

.33 

1.66 

FLIN 

.61 

.63 

.35 

3.01 

.05 

.79 

66 

GHLAND  HOME 

5.67 

.60 

7 

.55 

7 

1.60 

GhTOwER 

i.n 

•  61 

.68 

.61 

2.75 

.10 

.31 

.65 

a.ti 

1.61 

.36 

.68 

3.60 

.86 

.20 

.18 

•  63 

.2 

.21 

.33 

ntsville  wb  ap 

».57 

.86 

.60 

.66 

.01 

T 

1.56 

.61 

.05 

7 

.03 

7 

.16 

.06 

•  0 

CKSON 

1 

.09 

.11 

.97 

.53 

.52 

.05 

.20 

*37 

CKSONVILLE   2  SW 

'  3.97 

1  .09 

.66 

.09 

2.51 

.23 

•  23 

SP£R  h  N 

'  7.03' 

.55 

1.66 

3.36 

1.10 

7 

7 

•  23 

•  10 

ROAN  DAM 

6.ao 

1.28 

.92 

.76 

3.11 

.06 

•  71 

FAYETTE 

5.9. 

.61 

.39 

3.20 

.05 

•  70 

Y  DAM 

6.19 

.66 

1.02 

.61 

3.2C 

.06 

.0 

•  21 

•  68 

•  16 

.EDS 

3.71 

.06 

.02 

.95 

.06 

1.55 

7 

.09 

•  56 

6.69 

.62 

.86 

.61 

1.15 

2.9! 

:  .05 

.1 

.10 

.30 

VINCSTON 

5.71 

.68 

.58 

1.08 

1.97 

.1 

^•56 

1.81 

(.93 

5.92 

.02 

.08 

•  61 

.12 

T 

.6! 

.10 

.01 

•JISVILLE 

1  7.., 

2.61 

.03 

1  ^65 

.06 

1.2t 

.03 

.26 

l.ol 

01  SON 

5.3C 

.03 

1.63 

•  08 

.63 

.7S 

.10 

•  18 

3.9i 

.38 

.01 

.73 

.30 

.12 

.o: 

1.0< 

.02 

.1 

.33 

,0 

•  86 

Moii*!  N 

5.7« 

1.32 

.61 

1.5' 

.3 

7 

•  23 

2^12 

'4  ION  JUNCTION  1  ENE 

7.6! 

.16 

.16 

l.OO 

.37 

.05 

6.8< 

7 

7 

7 

•  65 

,4I0N  JUNCTION  2  NE 

7.2« 

.02 

.53 

1.11 

.05 

.06 

T 

2.1' 

2.61 

.0 

i 

•  62 

•  16 

4T|N  DAM 

7.01 

.05 

.55 

.96 

3.2< 

.06 

rMEMS  1  ssw 

».7 

.79 

.61 

.61 

3.6( 

.12 

7 

•  •28 

.VIN 

6.1 

1.6" 

.10 

1.01 

3^00 

•  38 

«TZ  PONOVILLE  TOWER 

>.0( 

.61 

T 

.9S 

.68 

.02 

3.9 

I 

.6 

1  .65 

•  03 

1^03 

.LERS  FERRY 

1  7.1, 

.86 

.08 

.6e 

1.51 

.01 

T 

3.1 

.03  T 

7 

7 

.20 

7 

.3 

7 

•  86 

.STEAD 

5.9 

.91 

.31 

.70 

2.7< 

7 

•  92 

ITER  3  NW 

1  7.1 

.68 

.09 

.6< 

.93 

2.3 

.05 

2^90 

''CmEll  OAM 

1  7.6 

.66 

l.Ot 

.81 

.01 

6.3 

.18 

•  •10 

•  67 

*ILE  WB  AIRPORT 

i.ai 

.06 

.01 

T 

7 

.5< 

7 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


<  btation 

Tol 

1  1 

1   I  2  1  3 

4  1  5 

6 

[ 

1 

9 

10 

u 

12 

I 

13 

,  1 
14 

15 

Id 

1 

lo 

i«   1  nn 

01 

[  1 

^4 

nc  1 
£0 

1 

__ 
27 

no  1 

28 

rtft  1 
29 

_ 

30 

31 

MOBILE 

* 

1.00 

T 

•  10 

.10 

.28 

.10 

•  20 

2*60 

HONTEVALLO 

01 

.20 

T 

1^06 

1.06 

.08 

T 

2.67 

2.50 

T 

T 

T 

T 

T 

1.11 

MONTGOMERY  WB  AP  H 

41 

.61 

.83 

T 

.49 

1.57 

.73 

T 

MOULTON  2 

5 

95 

.22 

1.92 

.18 

T 

1.54 

.89 

.03 

.05 

.46 

T 

.05 

.12 

.08 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

* 

.77 

1.00 

.30 

•  11 

1.49 

.56 

.02 

T 

I 

T 

I 

T 

.19 

T 

T 

NATCHEZ 

21 

.55 

.65 

.36 

•  90 

.46 

.17 

.09 

2.20 

NEWTON 

3.12 

1^58 

.25 

.98 

T 

•  04 

1.51 

ON EON T A 

8 

92 

.60 

T 

.20 

4.00 

3.17 

•  25 

.30 

OPELIKA 

7 

11 

2.37 

.34 

.52 

.04 

2.38 

.04 

1.42 

ORRVILLE 

* 

6* 

•  64 

.28 

1.09 

•  48 

5.05 

.14 

.96 

OZARK  6  NNW 

46 

3.27 

T 

.78 

.03 

T 

.74 

.10 

•  04 

1.49 

.01 

PALMEROALE  2  W 

94 

.75 

.22 

.15 

.50 

2.60 

•  10 

•  30 

.32 

PELL  CITY   1  NNE 

4 

92 

.08 

.64 

.64 

.03 

.03 

2.04 

.05 

.99 

.42 

PERRYVILLE 

i 

31 

.15 

.07 

1.13 

.64 

.08 

T 

2.12 

T 

T 

.25 

•  08 

.79 

PHENIX  CITY  2  NNW 

2.45 

.26 

.66 

.08 

3.20 

.08 

.12 

1.28 

PICKENSVILLE 

7 

07 

.0« 

1.48 

•  29 

T 

.30 

2.90 

T 

1.29 

.77 

PINE  HILL 

.30 

• 

• 

1.30 

1.25 

.68 

1.72 

PINE  LEVEL 

6 

04 

1.00 

.23 

.61 

2^86 

.04 

.10 

1.20 

PLANTERVILLE  2  SSE 

a 

»5 

.30 

1.60 

•  85 

1.15 

4^44 

.55 

•  71 

PRATTVILLE 

* 

02 

.54 

1.26 

U81 

.49 

.70 

•  07 

PRIMROSE  FARM 

27 

.15 

.29 

.91 

.06 

4.03 

.04 

.05 

•  74 

PUSHMATAHA 

.16 

.11 

.04 

.87 

1.12 

T 

.90 

2.10 

.30 

RED  BAY 

9 

00 

1.83 

.90 

.46 

3.86 

1.29 

.38 

•  28 

REDSTONE  ARSENAL 

5 

01 

.97 

.45 

.30 

.08 

.07 

1.70 

,•41 

T 

.03 

.11 

T 

.34 

•  14 

.15 

REFORM 

* 

48 

.06 

.06 

1.73 

.05 

.06 

2.29 

•  95 

•  30 

RIVER  FALLS 

9 

45 

4.90 

T 

.30 

1.60 

.90 

1.75 

R0BERT50ALE   1  E 

7 

16 

1.86 

.38 

.02 

.94 

•  25 

3^71 

ROCKFORD 

5 

90 

1.60 

• 

3.30 

T 

T 

•  60 

ROCK  HILLS 

6 

70 

.87 

.51 

.54 

2.41 

1.68 
.73 

.20 

•  02 

.02 

•  48 

1.23 

.95 

RUSSELLVILLE  2 

7 

56 

2.34 

.34 

.51 

.20 

.2  3 

.60 

SAINT  BERNARD 

7 

34 

.12 

1.53 

.08 

T 

.08 

3.20 

1.62 

T 

.03 

.01 

•  15 

•  04 

•  05 

.05 

.38 

I 

SANO  MT  SUBSTATION  A  U 

6 

02 

.30 

.68 

.01 

.17 

2.88 
.20 

.96 

.06 

•  33 

.39 

.22 

SAYRE 

It 

16 

.05 

.02 

1.18 

.10 

.08 

1.70 

.05 

.05 

•  04 

•  35 

.10 

.34 

SCOTTSBORO 

ii 

90 

.05 

.94 

.25 

.21 

1 .00 

1.90 

•  15 

•  08 

.04 

.18 

SEALE 

.36 

.12 

.84 

.10 

.14 

2.12 

.05 

1.10 

.30 

SELMA 

26 

.42 

.06 

.85 

.93 

.02 

T 

3.04 

.10 

.05 

T 

.79 

SNOW  HILL 

.16 

.70 

.90 

1^20 

1.70 

SUTTLE 

6 

54 

.60 

•  62 

1.03 

3.18 

•  18 

•  93 

SYLACAUGA  4  NE 

15 

.04 

•  29 

•  55 

.04 

.38 

1.74 

T 

•  16 

.03 

•  05 

.73 

•  14 

TALLAOEGA 

50 

.03 

•  33 

•  77 

.33 

.02 

2.20 

1.80 

•  01 

•  11 

•  29 

.40 

•  21 

THOMASVILLE 

47 

.23 

.13 

.95 

.50 

.82 

.78 

.02 

.01 

•  27 

1.25 

•  33 

TM0RS6Y  EXP  STATION 

76 

.03 

.45 

1.09 

•  15 

3.21 

.86 

.87 

.28 

THURLOW  0AM 

99 

2.28 

.49 

.84 

3.70 

.03 

•  07 

.03 

T 

1.55 

TRAFFORD 

5 

87 

1.15 

.10 

.23 

.96 

2.66 

.61 

.16 

TROY 

94 

1.21 

.10 

1.02 

.05 

.66 

•  09 

1.81 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

64 

T  1.13 

•  06 

.02 

T 

T 

.89 
1.01 

1.41 

T 

.02 

1.11 

T 

TUSKEGEE  2 

•  10 

.24 

•  48 

1.32 

1.24 

.16 

UNION  SPRINGS  S  S 

6 

51 

1.38 

T 

.22 

.80 

.08 

2.40 

.10 

•  10 

.05 

1.38 

UN I ON TOWN 

t* 

72 

•  18 

T 

.85 

.72 

.07 

1.75 

T 

•  20 

.60 

.35 

VALLEY  HEAD 

6 

99 

•  03 

.57 

.22 

.12 

.02 

2.88 

1.82 

.11 

.48 

.18 

•  08 

.48 

T 

VERNON 

.90 

1.63 

•  10 

.83 

.34 

WADLEY 

5 

01 

•  03 

.27 

.87 

.30 

.62 

1.93 

•  23 

•  64 

.12 

WALLACE  2  E 

3 

93 

T 

.27 

2.90 

WALNUT  GROVE 

7 

82 

.55 

.33 

2.30 

4.00 

.39 

.10 

.15 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

7 

05 

.27 

.83 

.67 

.05 

.02 

3.87 

•  84 

.50 

WATERLOO 

6 

75 

.67 

.88 

.20 

.33 

2.00 

1.75 

.55 

.09 

•  10 

.18 

WEST  BLOCTON 

9 

.20 

•  50 

1.30 

.40 

T 

.90 

5.50 

T 

.20 

I 

.40 

WETUMPKA 

8 

.07 

.46 

.02 

.86 

.88 

5.21 

T 

.64 

WHATLEY 

5 

.42 

•  20 

•  15 

.55 

.90 

.85 

.05 

•  86 

1.86 

WINFIELD  2  SW 

6 

.53 

•  07 

2.11 

.06 

.08 

1.00 

1.61 

.01 

.22 

•  57 

•  47 

.33 

YATES  HYDRO  PLANT 

8 

.55 

2.40 

.60 

.92 

3.47 

.05 

T 

T 

T 

1.11 

See  fftfeienca  nolM  lollowing  Station  Indes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1952 


Station 

Day  Of  Month 

Averaga 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

IRTVILLE  2  SE 

MAX 

65 

64 

54 

56 

65 

53 

62 

64 

70 

68 

80 

66 

63 

55 

54 

66 

55 

68 

60 

77 

66 

72 

80 

74 

76 

70 

78 

80 

79 

79 

66  • 

9 

MIN 

38 

33 

30 

31 

37 

44 

50 

51 

44 

48 

46 

56 

39 

32 

31 

29 

30 

37 

40 

44 

44 

45 

45 

64 

53 

54 

47 

67 

68 

KANOER   CITY   6  NE 

MAX 

6; 

60 

63 

67 

65 

68 

68 

77 

78 

84 

81 

71 

66 

76 

63 

62 

62 

76 

82 

78 

78 

83 

83 

80 

83 

82 

82 

79 

81 

66 

74, 

3 

MIN 

37 

2  7 

26 

28 

47 

51 

62 

42 

66 

44 

61 

57 

42 

29 

60 

26 

30 

30 

39 

33 

38 

36 

49 

59 

56 

61 

52 

67 

57 

:eville 

MAX 

58 

59 

56 

58 

70 

62 

63 

65 

76 

74 

75 

74 

72 

68 

67 

68 

70 

65 

74 

83 

60 

60 

79 

61 

83 

83 

82 

65 

74 

65 

72. 

3 

MIN 

32 

29 

28 

32 

39 

51 

52 

50 

51 

48 

49 

53 

39 

41 

39 

42 

46 

49 

49 

49 

49 

52 

62 

68 

56 

56 

59 

60 

62 

(LUSIA    I  NW 

MAX 

71 

68 

60 

64 

73 

66 

71 

72 

74 

81 

82 

65 

73 

68 

75 

71 

64 

70 

80 

79 

85 

62 

84 

65 

66 

83 

86 

88 

86 

66 

76. 

5 

MIN 

41 

32 

34 

37 

44 

52 

52 

47 

47 

64 

61 

61 

49 

38 

51 

36 

34 

47 

49 

49 

52 

47 

49 

53 

52 

57 

58 

57 

67 

5T0N   FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

58 

62 

68 

54 

69 

63 

75 

75 

84 

72 

69 

61 

69 

61 

60 

61 

72 

78 

70 

60 

85 

79 

79 

77 

80 

84 

66 

64 

87 

71 

5 

MIN 

39 

32 

31 

36 

50 

53 

54 

44 

49 

54 

60 

52 

43 

32 

39 

32 

36 

36 

40 

40 

45 

47 

53 

59 

59 

68 

59 

60 

69 

MAX 

SO 

55 

55 

54 

67 

54 

61 

66 

73 

77 

77 

66 

65 

55 

67 

60 

57 

62 

75 

75 

66 

77 

80 

72 

74 

76 

81 

83 

73 

82 

67. 

5 

HIN 

35 

30 

27 

32 

47 

46 

47 

46 

45 

44 

56 

55 

39 

30 

41 

29 

39 

37 

40 

41 

45 

49 

47 

46 

53 

51 

57 

63 

59 

63 

3RE    STATE  FARM 

MAX 

66 

64 

64 

69 

67 

70 

72 

76 

76 

79 

79 

79 

69 

76 

76 

66 

71 

72 

82 

86 

85 

83 

85 

65 

61 

83 

67 

60 

85 

87 

76. 

7 

MIN 

Al 

37 

35 

40 

43 

52 

57 

60 

51 

60 

61 

60 

48 

42 

50 

36 

36 

62 

56 

51 

63 

54 

51 

55 

52 

54 

52 

60 

59 

JRN   3  SW 

MAX 

68 

63 

59 

61 

69 

59 

67 

68 

74 

77 

83 

80 

70 

66 

70 

65 

63 

63 

74 

60 

60 

76 

81 

82 

60 

62 

84 

83 

63 

61 

73. 

0 

MiN 

39 

33 

32 

36 

45 

48 

49 

46 

51 

64 

62 

57 

46 

30 

46 

29 

32 

34 

42 

37 

48 

44 

50 

67 

57 

53 

64 

57 

68 

56 

46 

2 

tHEAD   LOCK   AND  DAM 

64 

60 

58 

60 

69 

59 

68 

67 

73 

60 

62 

79 

67 

61 

71 

58 

60 

62 

74 

60 

76 

79 

82 

6u 

77 

77 

80 

83 

68 

84 

71 

3 

MIN 

37 

33 

29 

31 

37 

49 

52 

45 

46 

48 

44 

60 

40 

33 

37 

29 

33 

36 

39 

39 

44 

47 

50 

63 

56 

51 

64 

68 

57 

65 

44 

MINETIE 

70 

62 

65 

69 

64 

74 

72 

75 

60 

78 

62 

75 

71 

77 

73 

66 

72 

72 

62 

86 

62 

79 

84 

84 

73 

82 

63 

82 

83 

65 

76 

1 

MIN 

41 

39 

37 

43 

53 

60 

57 

50 

69 

60 

69 

62 

49 

46 

56 

36 

40 

62 

55 

57 

56 

60 

55 

58 

56 

57 

68 

56 

63 

66 

63 

6 

.E   M 1 NA    2  N 

56 

54 

57 

70 

63 

61 

69 

75 

69 

77 

72 

66 

61 

69 

66 

59 

64 

73 

78 

67 

79 

65 

79 

77 

74 

81 

64 

77 

83 

68 

71 

1 

MIN 

39 

34 

30 

34 

47 

48 

49 

43 

47 

50 

59 

55 

40 

34 

44 

31 

42 

39 

40 

43 

45 

56 

59 

49 

56 

51 

67 

61 

69 

68 

46 

9 

iEMER   <»  SW 

61 

59 

61 

66 

61 

70 

65 

74 

74 

83 

81 

67 

61 

72 

66 

60 

61 

76 

80 

75 

76 

84 

82 

78 

61 

81 

83 

76 

85 

86 

72 

9 

MIN 

35 

30 

30 

32 

49 

51 

54 

43 

57 

64 

63 

60 

40 

32 

48 

29 

34 

35 

40 

36 

48 

54 

56 

66 

56 

63 

59 

59 

59 

69 

47 

5 

HINGMAM  WB  AP 

MAX 

62 

59 

62 

67 

58 

70 

67 

76 

74 

66 

76 

66 

63 

72 

65 

61 

64 

78 

63 

77 

79 

86 

61 

78 

82 

63 

85 

73 

87 

86 

73 

6 

HIN 

41 

38 

33 

40 

51 

56 

^6 

47 

59 

58 

64 

56 

42 

36 

40 

32 

40 

41 

47 

43 

52 

58 

63 

60 

59 

56 

59 

62 

63 

70 

50 

7 

<TLET 

MAX 

68 

68 

60 

64 

69 

65 

69 

69 

77 

80 

81 

84 

72 

61 

74 

71 

62 

69 

75 

81 

85 

80 

84 

65 

84 

60 

82 

63 

83 

84 

75 

0 

HIN 

41 

31 

31 

35 

45 

5  1 

55 

47 

55 

52 

59 

61 

45 

34 

51 

31 

30 

39 

47 

43 

48 

42 

48 

51 

48 

52 

66 

54 

66 

61 

46 

6 

rfTON   3  SSE 

MAX 

69 

65 

66 

71 

65 

74 

76 

80 

81 

82 

85 

76 

71 

79 

74 

65 

74 

75 

63 

66 

83 

65 

86 

87 

78 

86 

90 

61 

86 

90 

78 

2 

HIN 

42 

32 

31 

34 

50 

55 

56 

46 

65 

50 

62 

62 

46 

35 

51 

35 

31 

55 

48 

52 

46 

47 

49 

60 

46 

51 

55 

61 

51 

67 

48 

>GEPORT  2  W 

MAX 

55 

55 

60 

69 

65 

58 

69 

73 

71 

76 

73 

66 

62 

66 

63 

58 

60 

76 

77 

74 

77 

82 

77 

77 

78 

60 

63 

77 

79 

66 

70 

6 

HIN 

36 

29 

28 

30 

44 

47 

53 

46 

52 

46 

56 

54 

45 

28 

42 

26 

36 

35 

37 

36 

35 

42 

51 

48 

45 

53 

53 

62 

58 

60 

43 

a 

IRA  2  SW 

HAX 

62 

59 

62 

66 

63 

71 

70 

75 

76 

64 

83 

70 

63 

72 

65 

60 

61 

75 

81 

76 

79 

84 

81 

79 

80 

62 

84 

77 

66 

86 

73 

8 

HIN 

36 

28 

28 

31 

48 

52 

55 

43 

58 

49 

65 

59 

44 

32 

50 

29 

31 

4U 

42 

36 

43 

45 

56 

57 

58 

53 

67 

60 

60 

67 

47 

1 

JEN   3  NW 

HAX 

67 

65 

62 

70 

61 

73 

65 

77 

80 

63 

85 

72 

66 

75 

68 

63 

67 

75 

62 

84 

81 

85 

84 

84 

76 

81 

66 

75 

88 

88 

75 

6 

MIN 

38 

34 

32 

35 

48 

54 

55 

48 

69 

53 

63 

56 

46 

40 

55 

33 

36 

46 

63 

45 

46 

48 

56 

57 

53 

54 

56 

60 

60 

68 

49 

6 

'  MILL   2  NW 

HAX 

70 

64 

63 

61 

66 

56 

66 

67 

74 

77 

62 

79 

70 

63 

70 

63 

60 

61 

74 

60 

76 

76 

81 

82 

78 

62 

60 

61 

78 

61 

72 

0 

HIN 

37 

29 

29 

34 

45 

50 

53 

50 

65 

56 

60 

57 

43 

31 

36 

28 

33 

32 

36 

36 

38 

42 

51 

54 

61 

51 

53 

66 

58 

59 

45 

1 

RE   5  SW 

MAX 

69 

58 

59 

60 

68 

54 

65 

64 

73 

73 

61 

63 

66 

66 

68 

52 

60 

61 

72 

77 

68 

78 

83 

78 

76 

72 

79 

80 

68 

81 

66 

6 

MIN 

39 

34 

29 

29 

40 

45 

53 

45 

52 

47 

53 

56 

42 

30 

37 

31 

34 

34 

39 

37 

39 

40 

50 

61 

53 

55 

54 

69 

59 

63 

44 

3 

REV  I LLE 

MAX 

65 

64 

58 

63 

70 

59 

72 

64 

75 

77 

85 

85 

69 

64 

70 

64 

63 

61 

76 

83 

82 

80 

85 

83 

81 

61 

82 

66 

64 

68 

73 

3 

MIN 

38 

30 

30 

32 

36 

4  7 

54 

47 

50 

50 

57 

61 

45 

33 

37 

30 

33 

36 

42 

39 

45 

45 

54 

61 

59 

53 

64 

60 

60 

64 

46 

1 

roM 

MAX 

69 

63 

66 

72 

65 

78 

66 

79 

81 

81 

66 

74 

72 

79 

74 

67 

70 

75 

85 

88 

85 

86 

82 

84 

78 

62 

86 

74 

68 

68 

77 

4 

MIN 

36 

28 

27 

32 

49 

56 

53 

42 

56 

46 

66 

60 

41 

34 

52 

26 

30 

44 

47 

41 

44 

44 

50 

55 

46 

62 

51 

56 

61 

67 

46 

6 

-DERSeuRG  WTR  PLANT 

MAX 

62 

56 

60 

66 

65 

69 

69 

75 

7"^ 

65 

83 

70 

66 

72 

72 

60 

61 

75 

81 

78 

78 

83 

61 

80 

78 

62 

83 

81 

85 

65 

73 

8 

HIN 

34 

23 

29 

28 

46 

52 

57 

43 

59 

46 

62 

57 

42 

34 

52 

31 

34 

34 

41 

36 

36 

42 

68 

60 

50 

52 

63 

57 

66 

66 

46 

7 

?ONELL£ 

MAX 

69 

63 

65 

69 

65 

75 

69 

72 

83 

60 

64 

78 

71 

79 

69 

67 

73 

7U 

84 

80 

80 

82 

82 

60 

62 

79 

65 

66 

75 

8 

MIN 

37 

38 

36 

42 

51 

52 

55 

48 

59 

62 

67 

61 

47 

46 

64 

36 

40 

50 

54 

54 

58 

62 

56 

60 

62 

61 

60 

68 

52 

6 

"(TON 

MAX 

67 

61 

56 

60 

65 

57 

70 

65 

73 

75 

63 

83 

66 

62 

71 

61 

60 

61 

76 

60 

76 

75 

81 

60 

79 

79 

81 

83 

67 

63 

71 

2 

MIN 

40 

31 

30 

31 

43 

50 

52 

45 

53 

47 

58 

60 

46 

34 

44 

30 

34 

37 

45 

40 

48 

45 

65 

69 

67 

53 

66 

60 

60 

62 

46 

9 

'TON 

MAX 

MIN 

:n 

MAX 

73 

65 

65 

71 

67 

78 

76 

73 

78 

80 

77 

73 

75 

72 

78 

70 

70 

72 

79 

80 

77 

79 

76 

63 

76 

61 

81 

77 

83 

61 

75 

6 

MIN 

40 

34 

39 

40 

52 

62 

57 

47 

62 

62 

66 

62 

48 

43 

59 

35 

37 

50 

57 

61 

56 

54 

54 

55 

64 

57 

62 

65 

67 

71 

63 

6 

TON 

MAX 

65 

65 

57 

60 

70 

59 

72 

66 

72 

77 

84 

86 

68 

66 

76 

66 

62 

65 

76 

82 

84 

81 

86 

82 

80 

79 

81 

65 

77 

66 

73 

7 

MIN 

39 

34 

32 

38 

50 

52 

55 

48 

69 

55 

67 

61 

46 

43 

56 

33 

39 

48 

53 

48 

53 

62 

57 

59 

66 

56 

56 

60 

60 

70 

51 

2 

ATUR 

HAX 

54 

57 

52 

55 

67 

66 

62 

67 

73 

66 

60 

66 

64 

56 

62 

54 

58 

62 

72 

76 

65 

78 

84 

72 

76 

73 

79 

84 

72 

82 

67 

5 

HIN 

38 

35 

33 

34 

44 

48 

53 

46 

48 

50 

54 

69 

40 

33 

37 

33 

40 

40 

46 

44 

43 

45 

60 

50 

56 

63 

56 

64 

60 

67 

46 

9 

OPOLIS   LOC^   AND  DAM 

MAX 

64 

64 

56 

60 

67 

60 

73 

67 

76 

74 

83 

83 

67 

63 

76 

62 

62 

63 

75 

80 

83 

78 

83 

62 

80 

78 

80 

83 

70 

^2 

HIN 

38 

38 

35 

35 

36 

50 

56 

45 

46 

55 

57 

61 

47 

45 

45 

37 

37 

40 

50 

46 

46 

50 

53 

59 

58 

65 

56 

61 

61 

62 

46 

6 

fAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

60 

64 

69 

69 

76 

71 

75 

79 

82 

84 

74 

66 

72 

72 

63 

69 

75 

83 

65 

76 

83 

84 

63 

82 

86 

88 

65 

76 

3 

MIN 

46 

39 

37 

42 

53 

59 

61 

64 

68 

60 

64 

56 

52 

42 

44 

38 

38 

46 

55 

64 

63 

52 

57 

65 

60 

56 

59 

60 

62 

52 

2 

ILE  SPRINGS 

MAX 

57 

58 

57 

61 

67 

56 

61 

69 

75 

72 

64 

65 

66 

59 

73 

56 

61 

64 

74 

79 

75 

81 

84 

76 

73 

80 

80 

83 

70 

MIN 

31 

26 

26 

29 

36 

48 

48 

40 

46 

47 

52 

58 

36 

30 

37 

26 

35 

36 

40 

41 

45 

61 

63 

63 

54 

49 

51 

5  7 

59 

63 

43 

4 

:RPRI SE 

MAX 

67 

63 

65 

69 

68 

76 

71 

80 

80 

61 

63 

75 

66 

70 

72 

64 

70 

75 

61 

85 

78 

63 

85 

64 

61 

81 

84 

82 

62 

43 

39 

38 

39 

48 

58 

45 

54 

55 

58 

63 

62 

51 

42 

54 

36 

39 

45 

55 

54 

51 

47 

51 

57 

64 

57 

61 

6 1 

5  7 

64 

51 

3 

lULA 

MAX 

64 

67 

60 

63 

65 

66 

71 

76 

77 

77 

84 

87 

73 

67 

69 

72 

63 

68 

74 

81 

81 

60 

82 

85 

64 

85 

83 

85 

87 

9  1 

75 

6 

HIN 

53 

37 

34 

34 

40 

49 

61 

52 

57 

53 

54 

63 

50 

36 

36 

36 

33 

37 

45 

46 

42 

45 

51 

54 

54 

56 

56 

67 

57 

56 

47 

6 

IGREEN 

HAX 

72 

68 

62 

65 

71 

63 

72 

72 

76 

81 

61 

64 

71 

69 

78 

73 

64 

74 

75 

82 

87 

81 

85 

86 

66 

77 

64 

89 

78 

86 

76 

3 

HIN 

40 

34 

36 

38 

45 

51 

58 

48 

50 

55 

58 

62 

47 

36 

46 

36 

34 

42 

47 

46 

51 

48 

52 

52 

48 

55 

55 

56 

57 

63 

46 

3 

:hope  2  NE 

MAX 

68 

63 

65 

70 

67 

77 

75 

75 

60 

81 

63 

75 

73 

75 

74 

73 

71 

74 

60 

83 

76 

79 

81 

83 

74 

80 

61 

76 

84 

65 

76 

1 

MIN 

42 

38 

39 

42 

54 

62 

56 

50 

59 

60 

61 

63 

53 

46 

69 

38 

39 

50 

66 

62 

59 

64 

51 

66 

54 

57 

59 

62 

66 

70 

53 

9 

VILLE 

MAX 

60 

58 

55 

59 

68 

55 

64 

68 

74 

69 

80 

66 

70 

57 

69 

64 

68 

63 

74 

78 

69 

78 

63 

75 

79 

74 

79 

63 

70 

83 

69 

1 

MIN 

37 

34 

28 

31 

35 

48 

48 

44 

45 

49 

64 

55 

40 

32 

35 

29 

32 

38 

39 

39 

40 

50 

69 

57 

52 

51 

52 

60 

59 

61 

44 

4 

HAX 

60 

57 

61 

67 

56 

68 

70 

77 

74 

64 

78 

69 

60 

75 

60 

•  4 

64 

76 

81 

79 

62 

85 

80 

78 

76 

81 

84 

74 

69 

85 

73 

2 

MIN 

32 

31 

27 

32 

48 

50 

50 

43 

50 

51 

64 

54 

37 

36 

39 

29 

36 

37 

41 

40 

50 

47 

67 

66 

56 

50 

53 

58 

59 

70 

46 

1 

r«f«r«nc*  not**  follwtac  Statlan 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FLORENCE 

MAX 

58 

65 

57 

69 

64 

63 

69 

69 

86 

88 

72  •  1 

MIN 

37 

33 

29 

34 

51 

49 

47 

43 

43 

52 

59 

56 

49 

34 

43 

29 

44 

44 

46 

45 

46 

66 

56 

49 

54 

55 

57 

62 

60 

69 

47.' 

FORT  MORGAN 

MAX 

74 

76 

73 

70 

78 

73 

66 

67 

70 

77 

76 

74 

77 

7  6 

79 

78 

MIN 

SO 

50 

46 

50 

57 

64 

60 

59 

64 

65 

67 

62 

58 

68 

63 

46 

60 

55 

63 

65 

60 

66 

62 

61 

60 

62 

67 

66 

68 

70 

59. •, 

FRISCO  CITY 

MAX 

69 

76 

79 

79 

84 

70 

68 

76 

86 

MIN 

to 

36 

35 

40 

49 

50 

56 

49 

57 

68 

62 

60 

47 

42 

50 

36 

41 

48 

56 

53 

54 

64 

53 

67 

63 

66 

58 

60 

59 

68 

61. i 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

58 

67 

74 

76 

66 

57 

70 

65 

60 

72 

70 

73 

86 

MIN 

37 

32 

33 

31 

45 

46 

64 

43 

68 

60 

60 

57 

43 

33 

52 

30 

36 

34 

39 

38 

42 

44 

53 

56 

54 

50 

53 

60 

59 

67 

46.; 

GAINESVILLE 

MAX 

59 

6  3 

61 

82 

65 

63 

76 

60 

88 

MIN 

39 

34 

32 

34 

42 

61 

66 

47 

54 

66 

62 

60 

47 

43 

49 

36 

40 

46 

49 

49 

52 

60 

60 

69 

66 

56 

67 

60 

60 

70 

60.1 

GENEVA 

MAX 

77 

80 

81 

83 

74 

70 

73 

83 

70 

83 

80 

86 

83 

MIN 

43 

37 

39 

40 

47 

54 

60 

63 

54 

56 

62 

63 

60 

39 

52 

34 

34 

45 

62 

53 

52 

46 

48 

52 

60 

58 

58 

66 

56 

62 

50.: 

GILBERTOWN 

MAX 

76 

72 

77 

82 

82 

87 

80 

70 

80 

69 

83 

79 

89 

MIN 

36 

30 

29 

34 

51 

57 

54 

63 

59 

52 

70 

62 

40 

36 

54 

31 

32 

56 

51 

43 

47 

47 

52 

61 

53 

56 

55 

58 

65 

69 

49.: 

GREENSBORO 

MAX 

60 

63 

68 

69 

72 

72 

75 

77 

82 

84 

68 

66 

72 

71 

83 

79 

82 

80 

80 

83 

85 

7  7 

83 

87 

MIN 

37 

35 

36 

36 

49 

53 

64 

41 

65 

53 

67 

69 

44 

38 

51 

32 

38 

44 

49 

46 

64 

62 

57 

60 

59 

65 

58 

60 

68 

70 

50.; 

GREENVILLE 

MAX 

67 

79 

67 

70 

82 

85 

80 

89 

MIN 

40 

36 

35 

40 

51 

56 

55 

49 

67 

54 

64 

61 

47 

38 

52 

36 

37 

44 

52 

48 

52 

50 

64 

55 

54 

58 

68 

60 

68 

66 

50.! 

GUNTERSV 1 LLE 

MAX 

81 

80 

70 

62 

7 1 

68 

68 

66 

73 

76 

77 

82 

82 

77 

75 

80 

82 

8  1 

83 

86 

72  1 

MIN 

39 

33 

36 

33 

47 

48 

53 

46 

52 

47 

62 

68 

41 

32 

43 

34 

34 

34 

43 

39 

43 

46 

55 

53 

58 

55 

56 

69 

62 

67 

46.9 

HALEYVILLE 

MAX 

65 

82 

57 

7 1 

59 

62 

74 

79 

82 

69 

86 

MIN 

36 

32 

29 

30 

35 

60 

51 

44 

47 

61 

52 

60 

40 

32 

37 

30 

35 

37 

41 

40 

45 

50 

52 

56 

56 

53 

56 

67 

56 

61 

46. ( 

HAMILTON  3  S 

MAX 

67 

59 

74 

80 

76 

82 

83 

76 

85 

87 

71  0 

HIN 

32 

30 

24 

25 

29 

49 

61 

40 

42 

45 

46 

58 

41 

30 

31 

26 

27 

33 

35 

36 

39 

44 

48 

55 

52 

48 

49 

66 

60 

62 

41.4 

HAYNEVILLE 

MAX 

79 

86 

65 

72 

88 

MIN 

40 

34 

33 

37 

42 

62 

56 

49 

65 

69 

59 

63 

46 

37 

48 

36 

36 

39 

48 

47 

47 

49 

63 

57 

64 

57 

59 

68 

59 

64 

49. ( 

HEADLAND 

MAX 

74 

67 

73 

83 

MIN 

45 

37 

37 

43 

51 

53 

69 

64 

66 

57 

60 

62 

60 

40 

47 

36 

36 

44 

53 

61 

62 

49 

51 

57 

55 

60 

60 

59 

69 

61 

51.1 

HEFLI N 

MAX 

68 

58 

55 

60 

5  6 

80 

MIN 

35 

26 

24 

27 

40 

46 

51 

42 

48 

44 

60 

56 

42 

28 

43 

30 

30 

3U 

35 

33 

33 

36 

48 

55 

62 

49 

51 

56 

64 

66 

42. ( 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

79 

84 

MIN 

38 

34 

35 

37 

46 

50 

68 

49 

49 

54 

67 

60 

45 

41 

46 

35 

40 

42 

47 

53 

60 

60 

53 

50 

56 

56 

69 

58 

58 

61 

48.! 

HUNTSVILLE  HB  AP 

MAX 

56 

65 

67 

75 

67 

79 

71 

64 

57 

69 

53 

83 

85 

89 

MIN 

39 

32 

33 

34 

49 

49 

52 

46 

49 

56 

59 

61 

37 

32 

36 

30 

44 

42 

45 

44 

48 

67 

60 

49 

57 

66 

58 

60 

60 

70 

47.- 

JASPER   4  N 

MAX 

61 

60 

61 

68 

58 

66 

71 

77 

74 

86 

76 

67 

63 

75 

63 

78 

81 

86 

80 

75 

83 

7  3 

87 

73  .C 

MIN 

33 

29 

28 

29 

43 

49 

63 

41 

51 

44 

68 

56 

39 

30 

47 

28 

33 

32 

47 

36 

37 

42 

50 

53 

56 

47 

52 

67 

59 

66 

44.2 

LAFAYETTE 

MAX 

78 

84 

82 

69 

63 

68 

65 

59 

63 

80 

73 

80 

81 

84 

80 

79 

78 

85 

72  3 

MIN 

39 

33 

34 

35 

46 

60 

67 

48 

49 

49 

60 

56 

43 

35 

48 

31 

38 

4U 

50 

46 

40 

44 

56 

58 

61 

64 

55 

68 

60 

60 

47.7 

LIVINGSTON 

MAX 

83 

84 

78 

68 

63 

63 

78 

84 

86 

80 

84 

84 

80 

80 

81 

85 

7  7 

89 

86 

75.3 

HIN 

38 

35 

32 

36 

51 

56 

56 

45 

58 

65 

65 

53 

46 

40 

49 

33 

38 

48 

48 

45 

54 

50 

68 

61 

68 

54 

68 

61 

62 

71 

50.4 

LOCKHART 

MAX 

74 

80 

81 

76  6 

MIN 

42 

39 

37 

41 

47 

52 

58 

61 

56 

56 

61 

61 

50 

41 

53 

36 

37 

51 

54 

54 

53 

62 

49 

65 

61 

59 

60 

61 

59 

67 

51.4 

MADISON 

MAX 

82 

80 

70  5 

MIN 

36 

30 

30 

32 

46 

48 

61 

43 

47 

46 

58 

55 

39 

31 

38 

30 

38 

38 

43 

43 

43 

50 

55 

47 

66 

63 

66 

63 

58 

66 

45.6 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

64 

88 

MIN 

38 

36 

32 

34 

50 

55 

56 

46 

58 

56 

61 

60 

43 

37 

54 

32 

36 

42 

48 

46 

51 

49 

65 

68 

57 

66 

58 

60 

61 

69 

49.7 

MARTIN  DAM 

MAX 

85 

72  7 

MIN 

41 

31 

30 

36 

50 

66 

58 

46 

54 

44 

63 

58 

47 

37 

50 

38 

36 

36 

46 

40 

47 

42 

42 

59 

60 

56 

55 

57 

58 

61 

47.4 

MINTER    3  NW 

MAX 

79 

80 

83 

69 

83 

83 

84 

86 

73.0 

HIN 

38 

34 

32 

39 

40 

48 

56 

48 

50 

52 

64 

60 

45 

35 

39 

33 

33 

38 

47 

44 

43 

50 

51 

56 

63 

56 

57 

67 

59 

64 

47.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

81 

84 

76 

71 

7  5 

75 

65 

61 

79 

80 

80 

7  6 

82 

81 

75,7 

HIN 

43 

40 

39 

46 

59 

66 

61 

55 

66 

65 

72 

60 

60 

45 

46 

38 

42 

51 

66 

60 

57 

57 

56 

59 

54 

60 

63 

63 

68 

70 

55.5 

MOBILE 

HAX 

68 

72 

74 

70 

75 

7  5 

75 

74 

7 1 

79 

65 

69 

69 

82 

82 

77 

74 

75 

81 

72 

79 

79 

78 

79 

73.1 

HIN 

44 

44 

42 

44 

56 

66 

58 

56 

63 

64 

65 

63 

53 

50 

64 

42 

45 

55 

69 

61 

60 

60 

59 

63 

59 

60 

64 

68 

63 

70 

66.6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

59 

70 

78 

67 

67 

85 

74  I 

MIN 

44 

36 

38 

38 

52 

68 

69 

50 

61 

54 

64 

55 

47 

39 

42 

37 

37 

41 

54 

45 

50 

49 

6', 

59 

58 

56 

58 

59 

61 

63 

50.6 

MOULTON  2 

MAX 

70 

76 

85 

70.9 

MIN 

32 

32 

28 

31 

48 

48 

49 

43 

46 

62 

60 

54 

37 

32 

44 

29 

40 

36 

42 

40 

44 

56 

61 

62 

65 

52 

57 

60 

60 

70 

46.4 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

54 

80 

79 

86 

88 

70.1 

MIN 

38 

34 

31 

33 

48 

49 

46 

42 

45 

62 

60 

44 

36 

34 

36 

32 

46 

42 

43 

43 

44 

66 

58 

48 

53 

63 

66 

62 

62 

69 

46.4 

NATCHEZ 

MAX 

61 

65 

80 

79 

76 

70 

88 

76  0 

HIN 

36 

29 

28 

32 

48 

55 

65 

44 

57 

49 

66 

60 

42 

34 

54 

29 

30 

50 

52 

46 

51 

44 

48 

51 

48 

50 

62 

69 

60 

64 

47.» 

ONEONTA 

MAX 

65 

58 

67 

67 

74 

78 

83 

62 

59 

7 1 

82 

84 

69.3 

MIN 

34 

32 

27 

29 

43 

47 

52 

40 

42 

47 

53 

67 

41 

29 

41 

30 

32 

32 

38 

36 

40 

44 

50 

66 

64 

47 

64 

59 

57 

62 

43. i 

OPELIKA 

MAX 

65 

61 

81 

79 

72.4 

MIN 

38 

30 

32 

33 

44 

49 

57 

44 

49 

50 

57 

56 

44 

31 

31 

31 

31 

31 

41 

35 

42 

38 

49 

63 

67 

61 

62 

68 

56 

67 

44.2 

OZARK   6  NNW 

HAX 

76 

70 

83 

85 

84 

82 

86 

84 

84 

75.5 

MIN 

42 

37 

36 

37 

39 

52 

58 

52 

51 

55 

53 

61 

48 

44 

39 

35 

36 

40 

42 

53 

49 

46 

49 

55 

64 

56 

67 

66 

57 

60 

48.2 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

HIN 

PHENIX  CITY   2  NNW 

HAX 

65 

64 

59 

62 

67 

58 

72 

69 

75 

78 

83 

84 

67 

66 

70 

67 

61 

63 

74 

SO 

77 

75 

80 

82 

80 

83 

82 

83 

82 

80 

72.9 

HIN 

43 

39 

35 

40 

48 

51 

57 

53 

56 

56 

61 

58 

47 

37 

44 

35 

40 

41 

49 

48 

45 

45 

65 

58 

62 

58 

53 

60 

60 

62 

49.9 

PRATTVILLE 

HAX 

65 

60 

63 

68 

62 

73 

68 

75 

79 

84 

84 

71 

66 

71 

67 

64 

67 

76 

84 

86 

85 

84 

84 

84 

80 

82 

86 

80 

85 

87 

76.6 

HIN 

40 

32 

37 

35 

50 

55 

66 

48 

55 

64 

63 

61 

44 

36 

64 

34 

36 

38 

48 

41 

48 

46 

53 

68 

58 

66 

59 

60 

59 

62 

49.2 

PUSHMATAHA 

HAX 

63 

66 

60 

62 

69 

62 

76 

68 

78 

80 

82 

87 

68 

68 

79 

66 

64 

65 

78 

(13 

86 

83 

85 

86 

83 

82 

82 

82 

71 

88 

75.0 

HIN 

37 

31 

29 

33 

37 

50 

63 

42 

63 

64 

53 

61 

44 

32 

49 

31 

33 

43 

51 

44 

46 

46 

58 

60 

52 

53 

64 

60 

60 

70 

47.0 

See  refereace  ootev  follovlog  Statlos  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1962 


Day  Of  MonOi  g; 


SIBUOQ 

I 

2 

3 

4 

i 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30  31 

o 

> 
< 

RED  BAY 

MAX 

53 

57 

54 

57 

68 

55 

62 

68 

73 

66 

78 

68 

66 

57 

72 

52 

60 

67 

73 

77 

69 

tl 

83 

74 

73 

72 

S3 

66 

76 

64 

68. 

7 

MIN 

36 

32 

30 

33 

43 

49 

50 

49 

45 

46 

64 

54 

39 

30 

43 

32 

36 

4U 

45 

46 

60 

55 

60 

55 

55 

54 

57 

60 

63 

61 

46. 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

53 

53 

57 

66 

57 

63 

67 

71 

67 

79 

72 

63 

55 

68 

52 

56 

61 

69 

76 

65 

76 

81 

74 

76 

75 

79 

82 

72 

80 

64 

68. 

3 

MIN 

^0 

36 

30 

33 

47 

46 

60 

38 

49 

52 

5  6 

50 

38 

34 

34 

29 

41 

37 

41 

40 

43 

49 

57 

52 

55 

53 

56 

60 

68 

66 

45. 

6 

ROBEPTSDALE  1  E 

MAX 

76 

69 

62 

65 

67 

66 

75 

73 

74 

79 

76 

80 

68 

71 

75 

74 

65 

72 

73 

82 

79 

60 

76 

82 

82 

73 

82 

79 

80 

62 

74, 

6 

MIN 

43 

40 

36 

41 

42 

53 

58 

50 

55 

59 

63 

61 

52 

44 

50 

36 

35 

45 

53 

60 

59 

55 

48 

53 

52 

55 

56 

63 

62 

69 

51. 

7 

ROCi^FORD 

7* 

64 

56 

64 

67 

57 

70 

72 

74 

77 

84 

S3 

69 

61 

67 

62 

65 

67 

77 

61 

75 

80 

82 

81 

81 

63 

84 

64 

86 

65 

73. 

8 

MIN 

36 

47 

47 

47 

41 

44 

44 

56 

58 

47 

30 

48 

28 

31 

32 

32 

36 

36 

41 

47 

57 

56 

53 

54 

55 

67 

56 

43 

7 

ROCK  MILLS 

MAX 

63 

59 

62 

64 

64 

70 

75 

78 

83 

81 

67 

65 

71 

67 

62 

64 

74 

80 

79 

78 

82 

81 

SO 

80 

81 

62 

79 

80 

67 

71. 

3 

MIN 

34 

29 

30 

40 

49 

45 

45 

6 1 

44 

30 

45 

30 

33 

32 

39 

34 

34 

52 

48 

59 

56 

54 

53 

55 

60 

57 

44. 

8 

RUSSELLVILLE  2 

55 

56 

54 

55 

67 

58 

63 

68 

73 

76 

80 

70 

61 

56 

70 

63 

60 

68 

72 

77 

73 

79 

83 

76 

74 

75 

81 

86 

74 

64 

69. 

3 

MIN 

^' 

26 

28 

^' 

48 

49 

38 

43 

43 

48 

68 

42 

26 

^' 

26 

34 

36 

36 

37 

48 

52 

50 

53 

46 

43 

49 

67 

59 

62 

42. 

5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

60 

58 

53 

58 

68 

65 

66 

66 

74 

69 

82 

62 

62 

57 

69 

60 

56 

61 

73 

76 

69 

84 

84 

77 

77 

74 

76 

63 

66 

62 

66. 

3 

MIN 

36 

33 

31 

32 

46 

47 

62 

44 

48 

49 

54 

69 

36 

31 

40 

29 

36 

36 

41 

39 

42 

46 

56 

64 

55 

51 

64 

69 

59 

61 

45. 

2 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

MAX 

55 

51 

56 

66 

59 

60 

58 

71 

67 

79 

72 

62 

59 

65 

63 

55 

56 

69 

73 

67 

76 

80 

79 

75 

69 

78 

80 

72 

79 

64 

67. 

b 

MIN 

37 

31 

30 

37 

46 

45 

52 

43 

52 

48 

57 

55 

39 

30 

43 

30 

37 

37 

46 

41 

44 

49 

59 

52 

65 

56 

56 

61 

56 

66 

46. 

3 

SCOT  T  SBORO 

62 

54 

49 

59 

61 

55 

69 

67 

72 

70 

77 

62 

62 

66 

67 

50 

56 

60 

72 

75 

64 

78 

SO 

76 

77 

70 

80 

81 

72 

80 

66. 

8 

MIN 

36 

30 

26 

29 

39 

47 

53 

47 

63 

46 

65 

57 

40 

29 

39 

30 

36 

34 

40 

38 

37 

41 

51 

47 

36 

47 

51 

66 

58 

62 

43. 

2 

SEALE 

MAX 

66 

60 

63 

67 

64 

71 

69 

77 

78 

86 

86 

69 

67 

70 

69 

64 

67 

74 

82 

78 

75 

81 

84 

63 

64 

81 

83 

83 

62 

86 

75. 

0 

MIN 

41 

30 

32 

33 

45 

57 

59 

49 

65 

47 

62 

69 

46 

33 

50 

33 

33 

34 

44 

40 

41 

37 

48 

62 

64 

53 

63 

56 

53 

67 

46. 

2 

SELMA 

MAX 

66 

59 

62 

68 

66 

72 

70 

76 

78 

85 

85 

71 

67 

73 

70 

64 

66 

77 

82 

84 

84 

84 

84 

65 

80 

83 

86 

60 

69 

86 

76. 

1 

MIN 

40 

36 

34 

39 

45 

56 

56 

51 

69 

57 

68 

61 

46 

40 

56 

34 

39 

42 

50 

46 

52 

51 

58 

60 

66 

58 

69 

64 

61 

68 

51. 

4 

SYLACAUGA   ^  NE 

62 

57 

61 

66 

60 

69 

65 

76 

75 

8'. 

82 

69 

63 

71 

67 

61 

60 

74 

60 

74 

78 

S2 

80 

79 

78 

81 

82 

76 

64 

85 

72. 

6 

MIN 

37 

2  9 

29 

31 

49 

52 

6  7 

44 

69 

48 

62 

59 

43 

30 

60 

29 

33 

34 

41 

37 

41 

44 

53 

61 

57 

54 

66 

6u 

60 

68 

46. 

9 

TALLADEGA 

61 

56 

58 

68 

56 

69 

63 

75 

73 

82 

75 

70 

61 

69 

62 

69 

60 

73 

79 

69 

76 

62 

72 

76 

77 

77 

83 

71 

83 

66 

70. 

7 

MIN 

29 

29 

30 

46 

50 

6  6 

43 

64 

47 

60 

58 

42 

31 

46 

26 

32 

33 

41 

37 

38 

43 

53 

60 

57 

52 

64 

59 

57 

66 

45. 

5 

TMOMASV I LLE 

68 

66 

60 

63 

70 

60 

74 

63 

76 

80 

81 

86 

78 

68 

77 

66 

64 

67 

76 

82 

B6 

82 

84 

62 

82 

78 

81 

66 

71 

66 

74. 

6 

MIN 

38 

32 

34 

39 

46 

60 

6  3 

45 

56 

66 

69 

60 

42 

40 

63 

34 

37 

5 1 

52 

47 

62 

51 

58 

69 

66 

54 

57 

60 

60 

68 

49. 

8 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 

60 

56 

59 

65 

63 

69 

69 

72 

76 

81 

82 

69 

63 

71 

61 

59 

59 

74 

79 

76 

76 

61 

79 

78 

76 

81 

83 

76 

83 

62 

72. 

0 

MIN 

38 

34 

32 

36 

49 

52 

64 

47 

57 

62 

63 

59 

43 

36 

45 

32 

37 

36 

47 

43 

49 

48 

56 

60 

69 

64 

59 

69 

59 

67 

46. 

8 

TROY 

MAX 

66 

59 

63 

68 

65 

68 

68 

76 

79 

82 

83 

75 

66 

72 

70 

61 

68 

75 

82 

S3 

78 

62 

84 

84 

80 

8U 

86 

63 

63 

B7 

75. 

2 

MIN 

42 

35 

35 

42 

51 

54 

58 

51 

55 

66 

61 

61 

46 

40 

61 

33 

36 

41 

53 

50 

52 

51 

54 

55 

55 

58 

59 

59 

56 

63 

50. 

5 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

58 

61 

69 

59 

69 

66 

75 

76 

82 

79 

66 

64 

72 

65 

64 

62 

77 

84 

83 

81 

83 

SI 

81 

80 

80 

86 

70 

67 

64 

73. 

6 

MIN 

39 

33 

31 

35 

51 

59 

55 

47 

56 

66 

64 

53 

42 

39 

40 

34 

3a 

41 

44 

43 

56 

49 

58 

57 

60 

54 

66 

61 

63 

72 

49. 

5 

TUSKEGEE  2 

MAX 

64 

59 

63 

66 

65 

67 

66 

76 

78 

84 

82 

71 

68 

71 

67 

62 

64 

75 

62 

60 

77 

S3 

84 

81 

84 

62 

64 

81 

62 

67 

74. 

6 

MIN 

41 

34 

35 

41 

49 

56 

58 

47 

54 

66 

60 

67 

48 

36 

45 

33 

36 

39 

48 

44 

48 

46 

53 

5e 

55 

56 

58 

59 

67 

62 

49. 

1 

UNION  SPRINGS  S  S 

MAX 

70 

65 

58 

62 

70 

60 

69 

65 

76 

76 

82 

84 

68 

62 

70 

64 

60 

64 

74 

79 

79 

82 

82 

62 

82 

81 

81 

64 

61 

83 

73. 

2 

HIN 

42 

35 

33 

37 

41 

46 

6  7 

61 

67 

50 

60 

60 

47 

35 

52 

33 

33 

37 

60 

45 

50 

48 

56 

64 

64 

55 

56 

66 

56 

61 

46. 

2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

70 

54 

52 

58 

65 

53 

60 

60 

72 

68 

80 

63 

62 

55 

65 

48 

67 

68 

70 

72 

62 

75 

80 

77 

78 

72 

76 

no 

70 

76 

66. 

4 

MIN 

34 

27 

24 

28 

42 

46 

51 

44 

54 

41 

56 

53 

38 

26 

31 

24 

31 

32 

36 

32 

37 

40 

45 

44 

63 

64 

65 

62 

66 

62 

42. 

0 

VERNON 

MAX 

76 

84 

69 

67 

70 

68 

69 

66 

66 

77 

82 

81 

82 

66 

81 

79 

81 

65 

66 

74 

87 

76. 

9 

MIN 

36 

41 

39 

29 

38 

37 

37 

37 

46 

46 

46 

48 

67 

49 

50 

59 

60 

71 

MATERLOO 

MAX 

54 

61 

68 

72 

69 

66 

56 

70 

52 

60 

66 

74 

76 

66 

80 

81 

75 

72 

76 

61 

63 

73 

65 

70. 

2 

HIN 

35 

23 

48 

38 

39 

48 

63 

40 

29 

42 

24 

37 

37 

38 

37 

61 

56 

52 

45 

60 

61 

53 

61 

61 

67 

44. 

6 

WMATlEY 

MAX 

68 

66 

65 

70 

67 

72 

69 

80 

82 

81 

85 

77 

70 

76 

71 

65 

72 

77 

84 

87 

83 

83 

85 

82 

81 

84 

66 

76 

68 

68 

77. 

5 

MIN 

38 

31 

30 

33 

50 

57 

55 

48 

51 

51 

68 

60 

44 

45 

50 

32 

31 

52 

47 

42 

49 

46 

52 

54 

49 

61 

52 

60 

61 

69 

48. 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  b  DAM 

EVAP 

.14 

.24 

.25 

.13 

.10 

.24 

.01 

.11 

.27 

.19 

.14 

.33 

.16 

.06 

.12 

.26 

.17 

.08 

.  15 

.19 

.37 

.20 

.21 

.16 

.13 

.18 

.04 

.32 

.10 

.23 

5.28 

HIND 

88 

113 

79 

23 

31 

58 

64 

23 

39 

19 

68 

74 

69 

83 

34 

114 

60 

34 

33 

57 

78 

62 

68 

41 

24 

39 

18 

78 

118 

47 

1736 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.20 

.20 

.20 

.14 

.07 

.01 

.21 

.12 

.14 

.11 

.08 

.08 

.22 

.21 

.12 

.25 

.18 

.13 

.20 

.23 

.19 

.18 

.09 

.17 

.12 

.12 

.21 

.09 

.20 

84.62 

WIND 

56 

33 

30 

15 

16 

16 

32 

31 

30 

25 

23 

19 

43 

10 

64 

28 

28 

17 

40 

65 

46 

7 

7 

20 

20 

25 

13 

13 

772 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.23 

.21 

.17 

.17 

.10 

.05 

.16 

.32 

.05 

.20 

.22 

.18 

.23 

.22 

.14 

.12 

.09 

.23 

.30 

.19 

.21 

.06 

.29 

.16 

.19 

.14 

.17 

B5.33 

WIND 

45 

60 

65 

24 

10 

26 

20 

20 

24 

22 

32 

54 

49 

45 

74 

80 

60 

10 

30 

50 

45 

20 

20 

55 

20 

30 

30 

30 

40 

20 

1110 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

APRIL  1^62 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BESSEMER  4  SW 
CENTRE  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1962 


Colbert  S: 


>  Plant 


'     ^0™T  w     ■■  Pleasant  Grove  --h    ■   ™  j  

Elk-,ont    Toncy         .Ni-.  '^:irkciX  I     O     ^  fc 

/t"'  i    "":r;u„  o„,:r- ^- ALABAMA 

/o 


Shoemakrr  Sp 
/— ^       """^r— O'l'hceier  Dan 

""^     @         /  «th»n»  2     "I 's-u   —  ^ 

a      to      I  Shoals  F*A  »p      Belle  aim  2  NO       l-O-        /Kv  laPiUnl  Rock  2  N  /ri 

1  ».       iBi.ho'p  NORTHERN  '-'  I  ^.c'.,.r  @"-'.v.i.u  .b  ap  ^  /,?„ 

t  1  .   r  I  nea.tone  *r..-nal  \  Scolt.boro   s'cotl.boro  Subst. 

•>  „i,„T^     o   Decatur  <  jKO         !    ^.  "O;   

GO^       OsewburK  2  SE  I  Farley 

w>    ,    °^*Vs^»o..,o„  ^-a-""'"."    I  VALLEY  r 


-o- 

Fulton  3  *.  Ill 


r  FU»  ■  a  r    7    V  r  ^  ... 


.1  O  South  Hill 


AdcU_ 


Center  Grove 

P   I  _  O Gunter»vllle  tv* 

GuntcrsvlUe  "O         ^  | 
S    Kustlovill«  ' 


Fori  Payne 


■»- 

Aberdeen,  Miss 


"Infield  2  S«  : 

.'  Q   J.sp.r 

f  O  o 

I  Carbon  Hill 


Albertvillc  2  SE-O- 
SaiDt  Bernard        /  \ 

o  j  /appalagwian  y 

lev  3  .1^  I  Garden  City  Walnut  Grove 

 ^ 


Sand  Ht  state  Form  , 
O  Collln«vllle 


mpurYain  , 


'■'V-'N^GadBden  Gas  Plant 


Lecsburg 
Centre  5  S** 


LaFkyette,  c». 

STATUTE  MILES 


«OTH  UERIOUN  TIKE  ZONE 


Bono  WB  AP,  Cr. 


Ashville  4 


Bankhcud  Lock    L  Dam 


Drooks.vU!e  Exp.  StJ 


fPltUensvlllc 


til  1  i  Jfi-sbUTK  -  .. 
C'lilldersbureO^ 

VALLEY     (f  ""'^^S"' 


JacksonvUl."  ^  | 

0.6EA  5TERN  j^' 

11  City  I  WE      \  Anniston  FAA  A* 


Cedartown,  Ga. 

OEOSGIA 
75TH  VERIOIAN  TlllE  ZOKE 


,-o-  I 

fTnllnpooaa  2  NNW,  Ca, 


\ 


o 

Frankl In .  Ca, 


I  Rock  Mills 

!  -o-  • 


-o- 

KlpllnK.  Miss 


_  1^  Lay  Dam 

Tlors^-v   1    sw  Rockford 
•O-  ■T^^Tsby   Exr   Sta  O- 
Hn?rlsOurg  CaiTJ?fr~TNrr'  O  l 

CUnton 

Mitchell  Dam   


Llv  Ingsto 

-o- 


I  @       /  X 

Meridian  »B  AP,  Utss.  J\ 


I  Pushmataha 


^'^"^  "       o  Cl-y  

.--=(J>- Deaopolls  Lock  L  Dam  QSuttle 
/  I  1  Marlon  Junction  2' 


1 


■  City  6  NE 


O!  niMu.^sU-y  )  SE 
PlantersvUlo  2  SSE 


'    Jordan  Dam 


r 


-  West  Point ,  Ca , 


^Coat  Rock.  Ca, 

I 

LColumbus  AP, 


JColumbus,  Ca. 


MontKomery  WB  AP 


O  Primr(-5C  farn 
Mathens  1  SSW— ^'"^ 


Uniun  Springs  5  S 


"1_ 


Georg lanna 


■o- 

Eversreen         r^^^,  p^jj 
River'  Falls 

-O 

Andalusla  1 


■■^^^^^^^  M»  ^  fine  Level 


 Greenville  ^CrcrnvUle  2 


Brant  ley 


Ozark  6  NNW 


Brundidgc  J 


■  Abbeville  1 

I  <» 


:  Gaines,  Ca. 


Blakely.   Ca . 


^■'•Dothan  4  NW  f5 

^  ^  Columbia  'l  E 

Dothan  FAA  Af^ 


w 


Donalsonvllle  3  W,  Ca 

1  o 


Chlpley  3  E,  Fla. 

o 

S  TAT  I  ON  LCGEND 
O     •     U    Prtcioitotton  only 
<D  Prtclpilotion,  slorogg 

O  -O-   Prtcipitotion  and  Ttmptrotun 

■<{>'   ■4"    "4"   Pr»cipitottor>,  T0mp0rotuf0  and  E^fOfionfiott 

Tfp§  of  gogt:      O  Non-rtcortimg; 
•  Rtcofding ,       *    Both  fyp«s 

Dcubit  circit  cotribinefiant  indicot*  th0  availobilily  ot 
mart  d4fail»d  m^ftotologicel  dofa 


avaUable^In  fh^uhnr??  ""■'S'"'  approxlnately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron,  recorder  substations  will  be 
?™nt:inous  Leas     '        °  ^''-^P"''"™  °»ta".     Caution  advised  In  using  these  Biaps  for  Interpolation,  partlcuUrty 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
APRIL  1962 


Crandall  12  N.  Miss 


Marlon  Junction     Selmr        XC^^XV'^  ^ 

^  ^  O                !        OrrviU.                      ci)  > 

|pushi.ataha             \  f  "'^S'"  ™  .  „  ^  Mont 

/  o  j  °*u PRAIRIE      r-^  „ 

'  *^  I  it  Q — j— — Q  >   I  ; — t::^  r-^  T 

5  "»^>fc^^t^Ca.pl.ell  p,„,.  „,„                                  s„„.  Hill    -^•'toTScposit;         <>  )  |  I  J      Clayton  Eufaula 

r  ^                          •  -O-  I                                                                 1                                      1  Highland  Home  I  /  -O 


isoimes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  ^^^"[^^^^^f.^f J^^^^rly 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
APftIL  I9»Z 


oTATIOfi 

□ 

u(j  u  n  1 1 

H 

o 

< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVUt 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 
Q 

5 
< 

M 

E 

0 
Z 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEHVER 

Q 

s 

p 

> 
U 

8 

b 

& 

SPfXlAL 

ABBEVILLC  1  WIW 

00°  9 

WINSTON 

SI  39 

•5  19 

469 

7* 

C 

JOHN  S>  R1C>4URG 

MILLERS  FERRY  

3*17 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

AOO 1  SON 

>4  11 

B7  11 

799 

PALMER  GOOSEY 

MIL STEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

89  94 

206 

9A 

C.  0.  HAM«ON0.  JR. 

AtettT* 

0140 

WILCOK 

BA 

SIDNEY   J.    HARDY.  SR* 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

32  06 

8T  03 

370 

7A 

HENRY  J.  YATES 

ALeCRTVtLLC  2  SC 

OlM 

MARSHALL 

14  16 

•*  to 

1140 

9A 

5A 

JESSE   M.  CULP 

MINTER  *  NW 

545* 

DALLAS 

12  07 

T.  E.  LIDE 

AtEKNDE"  CtTY  «  NE 

016) 

TALLAPOOSA 

32  99 

S5  92 

660 

9P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

MITCHELL  DAM 

9469 

CHILTON 

32  48 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALtCEVILLE 

01  T« 

PICKENS 

33  07 

at  07 

1*0 

7A 

7A 

M 

MRS    CHERRY  J  MERNOON 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*TS 

MOBILE 

10  41 

88  19 

211 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ANOALUSIA    1  NW 

025J 

COVINGTON 

)1  19 

B6  )0 

260 

JAMES  P.  GILLIS 

MOBILE 

9481 

MOBILE 

30  41 

88  01 

7 

BA 

8A 

ROBERT  6.  BETANCOURT 

ANNI^TON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MONTEVALLO 

SHELBY 

11  06 

86  92 

462 

M.  P.  JETER.  JR. 

A<tLE»  S  S 

01SS 

WINSTON 

34  04 

•  7  13 

500 

7A 

MRS.  DORA  0.  DAVIS 

MONTGOMERY  WB  AP 

5990 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

195 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ASHLAND 

0)69 

CLAY 

33  16 

B9  51 

1060 

6P 

6P 

C  H 

HCNRr  L.  HC  OUEEN 

moulton 

9625 

LAWRENCE 

12 

14  29 

87  17 

660 

BA 

c 

TVA-381 

ST  CLAIR 

S3  91 

•6  20 

590 

7A 

JOHN  T  SWINOALL 

MOULTON  2 

5639 

LAWRENCE 

6*9 

6P 

6P 

ATmCNS*"! 

0)9S 

LIMESTONE 

34  66 

86  99 

720 

RADIO  STATION  WJHV 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

)T*9 

COLBERT 

12 

34  *5 

87  17 

536 

MID 

MIO 

H 

FEO*  AVIATION  AGENCY 

ATHOSE    SI»TE  FAHM 

0*02 

ESCAMBIA 

4P 

4P 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

natche: 

MONROE 

31  41 

67  16 

182 

S.  B.  HELTON 

AUeuRN   )  SW 

0*22 

LfE 

32  34 

B9  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  1 .  MOORE 

NEW  BROCKTON 

5S42 

COFFEE 

31  24 

69  96 

e.  L.  OEAN 

AUBURN  AOS  10 

0*27 

LEE 

32  36 

89  29 

700 

c 

AGRl.  RESEARCH  SERVICE 

NEWTON 

5879 

DALE 

31  20 

65  36 

220 

7A 

BASCOM  N.  BROWN 

AUTAUCAVIttE    >  N 

0**0 

AUTAUGA 

32  IB 

B6  41 

200 

6A 

J     B  NEIGHBORS 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

880 

7A 

TA 

LONNIE  R.  MORRIS 

BAHEMtAD  LOCK  AND  DAM 

0S05 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

12  36 

85  21 

790 

BA 

BA 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

BAT  MrHETTE 

OSS) 

BALDWIN 

7P 

u 

GROvER  w.  WOODWARD 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

87  1* 

EDWARD  B.  WARREN 

BCL1.E  HIMA  2  N 

06»S 

LIMESTONE 

34  62 

86  53 

600 

5P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

11  32 

460 

JACOB  0.  BARNES 

BERRv 

0TA9 

FAYETTE 

39  40 

87  36 

492 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

)*  *I 

619 

TA 

c 

TVA-69 

SesSEMED  •  5w 

0797 

JEFFERsON 

33  22 

B7  01 

933 

6* 

AA 

H 

JAMES  E     MC  CRAVY 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

798 

TA 

GEORGE   T.  POSEY 

BE«»B  (  5C 

0790 

MARION 

34  ID 

88  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

))  36 

86  16 

999 

7A 

TA 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

BILLINGSLCV  1  SE 

062) 

AUTAUO* 

6A 

JOHN  R,  THOMAS 

PERRYVILLE 

PERRY 

32  36 

8A 

MRS  EVELYN  H.  FULLER 

BIRMINGHAM  tfS  AO 

0B)1 

JEFFERSON 

33  3* 

86  49 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PETERMAN 

6170 

MONROE 

31  35 

87  16 

199 

c 

MRS.  MINTA  EODINS 

boa; 

09ST 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

PHENII  CITY  2  NNW 

6)98 

RUSSELL 

32  30 

BA 

8A 

0.  R.  HC  LEMORE 

BBANTLEV 

1069 

CRENSHAW 

31  39 

86  16 

27* 

8A 

8A 

*• 

R>  E.  HENDERSON 

PICKENSVILLE 

641* 

PICKENS 

1)  1) 

88  16 

165 

TA 

MRS  MARY  A  HEDRICK 

BftEtfTON  1  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

89 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOK 

31  59 

67  16 

110 

MRS.  DELL*  L.  OAKLEY 

1099 

JACKSON 

9P 

9P 

M 

NISS  N.  LOUISE  JONES 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

BROOK MOOD 

11*) 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

609 

7A 

MRS,  WILLIE  M.  STYRON 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

J2  37 

86  94 

210 

TA 

THOMAS  E.  FISCHER 

6»UN0IDGE 

117B 

PIKE 

31  43 

89  49 

499 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

PRAITVILLE 

6640 

32  28 

2« 

BP 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

CAI.EOA    2  $H 

W86 

SHELBY 

33  05 

86  46 

9*0 

5P 

5P 

** 

PIERCE  A.  GARRETT 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

)2  18 

86  15 

180 

12N 

W    E  ELSBERRY 

CAMOfN  3  NN 

1301 

WILCOI 

32  02 

87  20 

225 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

)2  12 

88  21 

260 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

CAMOBELL 

IJIB 

CLARKE 

C 

JOE  PICKENS 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

)4  26 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

CAMP  HILl   2  NW 

13?* 

TALLAPOOSA 

32  90 

85  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

REDSTONE  ARSENAL 

683) 

MAO 1  SON 

12 

)4  35 

86  36 

9T3 

MIO 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

CAOBON  MILL 

1J7T 

WALKER 

3)  54 

«7  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  OARRISON 

REFORM 

68*7 

PICKENS 

11 

33  2> 

228 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

CtNT«E  5  SW 

1>12 

CHEROKEE 

34  06 

89  *9 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

RIVER  FALLS 

6937 

COv 1 NGTON 

31  22 

B6  >2 

180 

7* 

RUSSELL  FINLAY 

CENTPEVILLE 

1920 

BIBB 

)2  97 

87  08 

224 

DAVID  H.  WALLACE 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

CMATOM 

1966 

WASHINGTON 

6P 

6P 

H 

CKAS.  C.  SMITH 

RO8E0TS0ALE  1  E 

BALDWIN 

30  32 

87  *0 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

CHILOEOSBUItC 

16IS 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

ALABAMA  POWER  CO. 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  51 

86  1) 

690 

6A 

6A 

n 

KNOX  MC  EWEN 

CMILOEPSBURG  WTB  Plai^T 

U20 

TALLADEGA 

3)  17 

«6  20 

418 

5P 

CI »T  WATER  PLANT 

ROCK  MILLS 

7029 

RANDOLPH 

1)  09 

89  18 

7*9 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

CI TBONELLE 

1689 

MOBILE 

31  09 

88  14 

331 

6P 

6P 

H 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

RUSSELLVlLLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

)*  31 

880 

TA 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

B7  31 

1B3 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2     3*  12 

66  47 

802 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

CLANTON 

1696 

CHILTON 

TA 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

SAND  HT   SUBSTATION  A  U 

DE  KALB 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

B5  2B 

607 

9P 

7A 

GILPERT  G.  WARREN 

SAVRE 

7282 

JEFFERSON 

86  98 

'lo* 

7A 

MRS.  H.  H.  PRIDHORE 

COOfN 

1B03 

MOBILE 

30  23 

BB  13 

12 

9P 

5P 

AGNES  C.  CHRISTCNSEN 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

86  03 

619 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

COfFEE   SPRINGS  I 

1807 

GENEVA 

31  11 

89  96 

250 

6A 

HENRY  F  KELLET 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

89  10 

390 

5P 

9P 

HOMER  0  TEAL 

COLBERT  STE*"*  PLANT 

1819 

COLBERT 

34  ** 

87  90 

*70 

*• 

TVA-»62 

SELHA 

7)46 

DALLAS 

87  DO 

1*7 

5P 

** 

ROBERT  J.  CHANDLER 

COLLINSVILLE 

18*9 

OE  KALB 

7A 

B.  H.  APPLETON 

SLOCOMB 

GENEVA 

69  36 

8A 

IRA  R.  SLAUGHTER 

COLUMBIA  I  E 

1B6S 

HOUSTON 

)1  17 

B9  06 

68 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

ST  01 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

CORDOVA 

19*0 

33  46 

87  11 

8A 

MRS.  C,  GOESMAM 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

87  11 

1*5 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

32  09 

85  0* 

217 

7A 

HUGH  S  KITE 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

86  12 

*90 

6P 

6P 

city  water  plant 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

SB  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA 

86  06 

949 

C.  D.  WEAVER 

OAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

THOMASVILLE 

CLARKE 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

DAOEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  46 

730 

c 

H,  CLAY  PLESS 

TmORSBY  1  SW 

820* 

CHILTON 

200 

C 

AUBURN  UNIVERSITY 

OANCT  k  N 

21*1 

PICKENS 

33  0* 

88  17 

207 

6P 

MRS,  C.  0.  WEEKS 

TMORSBY  EKP  STATION 

8209 

CHILTON 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OATTON 

21  SB 

MARENGO 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

thurlow  dam 

8219 

ELMORE 

11 

32  12 

89  9* 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KCATUR 

2207 

MORGAN 

3*  35 

86  98 

980 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

TONEY 

8299 

MADISON 

86  *4 

790 

c 

TVA-506 

DELTA 

22)5 

CLAY 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

TRAFFORO 

JEFFERSON 

TA 

WILLIAM  P.  DOSS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22*9 

MARENGO 

32  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TROY 

8)23 

PIKE 

85  99 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

2)71 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

* 

TUSCALOOSA  FA*  AP 

TUSCALOOSA 

97  17 

170 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

DOThAN  h  W 

2377 

HOUSTON 

31  13 

85  27 

301 

R.   E  PILCMER 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8)BS 

TUSCALOOSA 

31  13 

87  IS 

192 

7A 

TA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

TUSKEGEE  2 

840) 

89  *2 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

CLBA 

25TT 

COFFEE 

31  25 

86  0* 

199 

7A 

HERBERT  6.  whaTlEY 

UNION  SPRINGS  9  S 

84  38 

BULLOCK 

470 

BA 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

ELROe 

2632 

TUSCALOOSA 

33  19 

87  68 

292 

7A 

K.  V.  BERRY 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

87  11 

265 

TA 

JEPTHA  S.  BRANYON 

ENTERPRISE 

26  70 

COFFEE 

11  19 

85  51 

380 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

VALLEY  HEAD 

6469 

DE  KALB 

89  17 

10*0 

TA 

C  •  H  LUMBER  COMPANY 

EUfAUtA 

2^27 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C  BRASWELL 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

))  49 

88 

180 

TA 

TA 

C  H 

JOHN  a  GUIN 

EVf BGREEN 

27S8 

CONECUM 

31  26 

86  96 

220 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

WADLEY 

8609 

RANDOLPH 

))  08 

85  1* 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

FAIRMOPE  1  fit 

2813 

BALDWIN 

10  33 

87  93 

123 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

WALLACE  2  E 

86)7 

ESCAMBIA 

)1  11 

87  12 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

rALCO  OPEN  PONO  TOWER 

2832 

COVINGTON 

11  04 

86  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WALNUT  GROVE 

66*8 

ETOWAH 

)4  0* 

86  19 

850 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

FAUCVILLE 

28*0 

MORGAN 

1*  22 

86  99 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

B6T3 

GREENE 

32  *T 

87  50 

no 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FALLS  CrT»  9LK  POND  TKB 

28*8 

WINSTON 

3*  04 

87  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WATERLOO 

S6B6 

LAUDERDALE 

12 

)*  99 

88  0* 

465 

8A 

MRS.   INIS  WILSON 

PATETTE 

280) 

FATETTf 

87  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

WEST  BLOCTON 

8809 

SIBB 

33  07 

87  07 

500 

TA 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

34  *8 

87  *1 

978 

5P 

5P 

HARRY  G.  RICHARDS 

WETUMPKA 

8899 

ELMORE 

)2  1) 

86  12 

207 

TA 

MAXWELL  J.  MORRIS 

FO*>T  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

31  99 

86  35 

501 

7A 

WOOOROH  WILSON 

WHATLEY 

8667 

CLARKE 

13 

31  19 

170 

»P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  :* 

88  01 

to 

8P 

BP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

WINFIELO  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  99 

46  B 

TA 

W.  W.  COTNEY 

FOOT  PATNC 

30*3 

DE  KALB 

3*  27 

89  43 

BA 

c 

CARL  PARKER 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

89  94 

339 

AA 

ALABAMA   POWER  CO. 

FRISCO  CI  TV 

3109 

MONROE 

31  26 

87  2* 

410 

8A 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

CADSDEN 

)19l 

ETOWAH 

3*  01 

86  00 

970 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

PUBLICATION  ENDED 

UDSDEN  CAS  (M.ANT 

319* 

ETOWAM 

14  01 

86  00 

965 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINCSVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

88  09 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

3*  25 

87  19 

990 

TA 

EFFECTIVE  4/62 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

34  46 

86  59 

710 

TA 

EFFECTIVE  4/A2 

6ARDCN  CITT 

CULLMAN 

3*  01 

86  *9 

900 

BA 

c 

MRS.  G.  MC  KENIIE 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  92 

810 

EFFECTIVE  4/62 

eCNCVA 

1295 

GENEVA 

31  02 

89  92 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

BETHLEHEM 

0TT6 

HAD I  SON 

12 

3*  59 

86  38 

879 

TA 

EFFECTIVE  4/62 

OeORGIANNA 

1271 

BUTLER 

31  38 

86  44 

293 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

12 

86  17 

1640 

EFFECTIVE  4/A2 

eiLBERTOWN 

330B 

CHOCTAW 

31  9S 

88  20 

121 

6P 

ALTON  C.  LAND 

GORGAS 

S*30 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

BISHOP 

089* 

COLBERT 

12 

)*  39 

88  07 

470 

TA 

EFFECTIVE  4/62 

CENTER  GROVE 

1492 

12 

86  38 

780 

TA 

EFFECTIVE  4/A2 

6REEN  BAT 

3*96 

COVINGTON 

31  11 

86  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  29 

87  09 

600 

TA 

EFFECTIVE  4/A2 

GREENSBORO 

3911 

MALE 

12  *2 

87  )6 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

DECATUR  *. 

2216 

MORGAN 

I? 

86  99 

570 

7A 

EFFECTIVE  4/A2 

•REENVILLE 

3919 

BUTLER 

11  90 

86  38 

444 

9P 

BA 

CECILE    T.  LEWIS 

OECATUP  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

86  98 

588 

BA 

EFFECTIVE  4/A2 

aREENVlLLC  1 

192* 

BUTLER 

31  90 

86  38 

420 

c 

L.  RAYMOND  BODIFORO 

6ULF  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

30  17 

87  41 

6 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

2600 

LIMESTONE 

12 

)*  5) 

86  99 

768 

7A 

EFFECTIVE  »/42 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

)4  14 

86  14 

572 

EFFECTIVE  4/62 

•unteosvillE 

397) 

MAR SHALL 

1*  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

34  46 

1400 

EFFECTIVE  */62 

GUNTERSVILLE  TVA 

397B 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

610 

BA 

TVA-769 

3219 

JACKSON 

12 

34  ** 

86  18 

650 

EFFECT IVE  */62 

quhtersville  dam 

3983 

MARSHALL 

14  26 

B6  24 

611 

9A 

TVA -70 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

MAD 1  SON 

12 

)*  *1 

86  15 

611 

EFFECTIVE  4/62 

MALCVILLE 

)6I0 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON  )  S 

MARION 

34  06 

B7  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

MUSTLEVILLE 

4089 

12 

66  10 

995 

EFFECTIVE  4/42 

MYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

)4  49 

86  07 

1619 

EFFECTIVE  4/62 

•URRtSBURG  CAHABA  TOwER 

PERRY 

32  4B 

87  11 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

IDER 

4115 

DE  KALB 

12 

)4  *) 

1930 

EFFECTIVE  »/62 

HAVNEVILLE 

37*8 

LOWNOES 

32  11 

86  36 

190 

7A 

7A 

MRS.  J.  W.  DOSWELL 

MONTE  SANO 

9929 

MADISON 

12 

)4  *5 

86  31 

1600 

7A 

EFFECTIVE  4/62 

MCADLAND 

)7»J 

MENRY 

7A 

7a 

AUBURN  UNIVERSITY 

NEW8URG  2  NE 

98*7 

FRANKLIN 

12 

34  31 

629 

EFFECTIVE  4/62 

HCFLIN 

3779 

CLEBURNE 

33  39 

85  >» 

890 

8A 

SA 

CITY  Of  HEFLIN 

HlfiMLAND  HOME 

3B16 

CRENSHAW 

31  97 

86  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

3*  94 

86  26 

760 

7A 

EFFECTIVE  4/62 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON 

12 

5*  94 

66  26 

715 

EFFECTIVE  3/A2 

HIOHTOHER 

1B*2 

CLEBURNE 

33  32 

85  2* 

1175 

SA 

THOHAS  J.  MART 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

631 

TA 

EFFECTIVE  4/A2 

HOOCES 

)899 

3*  20 

87  96 

845 

PRANK   L.  HAYNES 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

)4  30 

65  52 

1)20 

EFFECTIVE  4/A2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

*0** 

HAD 1  SON 

3*  41 

86  15 

409 

MID 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RUSSELLVlLLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

14  30 

7*0 

TA 

EFFECTIVE  4/62 

JACKSON 

*193 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.  H.  OAILLARO.  JR. 

EFFECT IVE  4/62 

JACKSONVILLE   I  SW 

*209 

CALHOUN 

33  44 

89  46 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

14  *1 

86  01 

TA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

14  91 

67  12 

740 

EFFECTIVE  4/62 

JASPER  »  N 

WALKER 

31  94 

87  16 

929 

6P 

6P 

H 

JAMES  A  BRITAIN 

7671 

34  24 

1120 

TA 

JONDAM  DAM 

4)06 

ELMORE 

32  37 

86  19 

280 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

34  9> 

86  13 

669 

EFFECTIVE  4/42 

LAFAYCTTe 

«902 

CHAW  EPS 

32  94 

89  2* 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  riNCHER 

SYLVAN 1  A 

8012 

DE  KALB 

)4  34 

1400 

TA 

EFFECTIVE  «/62 

LAV  OAH 

660) 

CHILTON 

32  9B 

86  11 

620 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

UEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  13 

696 

7A 

MRS.    MARY   K.  LEE 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

67  21 

560 

EFFECTIVE  4/62 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

3*  9> 

629 

EFFECTIVE  4/42 

UESBURO 

CHEROKEE 

14  11 

85  46 

9B9 

TA 

OUfUS  M  StwELL 

8980 

12 

87  37 

EFFECTIVE  4/62 

LIVIPKSTON 

4791 

SUMTER 

3:  39 

SB  tl 

160 

TP 

TP 

„ 

PROF.  E.   J.  HURPHCV 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUOEROALE 

12 

34  97 

67  52 

739 

TA 

EFFECTIVE  4/A2 

LOCK MART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

BA 

BA 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4«8* 

BARBOUR 

31  48 

89  33 

470 

BA 

JOHN  6.  ARD 

HAD 1  SON 

*97» 

MADISON  jtZ 

34  62 

86  49 

973 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR.  JR. 

mecLLA 

4996 

JEFFERSON 

33  10 

86  51 

694 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

imoholia 

900* 

MARENGO 

32  01 

•  7  19 

189 

DR.   T.  H*  GAlLLARD 

MAMIOn  1  N 

910t 

PERRY 

32  3B 

87  18 

210 

TA 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

MAR ION  JUNCTION  1  CNC 

9116 

DALLAS 

32  27 

87  13 

202 

TA 

R.   L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  I  NE 

9121 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MART  IK  DAM 

91*0 

ELMORE 

32  40 

89  99 

539 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

MAThEms  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

32  19 

86  01 

190 

TA 

E.    PAUL  GOWAN 

, MCLVIN 

939* 

CHOCTAW 

11  96 

88  27 

350 

ERNEST    H.  LAND 

"E»T7  PONDVIILE  TOWER 

9382 

BIBB 

32  91 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397^  BULLOCK 

12  0* 

89  12 

c 

MRS.   SARA  0.  HALL 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatolog ist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,   Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistenc ies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  publ ished ,   are  for  the  24  hours  ending  at  t Ime  of  observation .     The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion 
t  imes  in  local  standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabj 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield . 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowf al 1  wholly  or  part ly  est  imat ed ,  us  ing  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall . 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month,  A 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  t 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  WashingtO' 
25,  D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C, 
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ALABAMA  -  MAY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     100°  on  the  22nd  at  Geneva  and  on  the  21st  at 
Eufaula 

Lowest  Temperature:     36°  on  the  2nd  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     3.38  inches  at  Falkville 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  Coffee  Springs  2  NW 
Greatest  One-Day  Precipitation:     2.25  inches  on  the  30th  at  Red  Bay 


THE  DROUGHT  OF  MAY  1962 


By  the  latter  part  of  the  month  the  outlook  for  agri- 
cultural production  in  Alabama  became  of  increasing 
concern  as  the  State  suffered  through  several  weeks 
of  scorching  temperatures  with  rainfall  limited  to  a 
few  scattered  showers.     Cattlemen  watched  pastures 
turn  brown.     Vegetable  crops  had  been  severely  damaged 
and  fruits  lacked  moisture  for  sizing.     Yields  of  small 
grain  were  reduced  by  drought.     About  20  percent  of  the 
State's  cotton  acreage  was  planted  late  and  was  delayed 
in  germinating  for  lack  of  moisture.     The  extended  hot, 
dry  weather  caused  considerable  wilting  and  twisting  of 
corn  plants  during  the  day.     Dry  weather,   occurring  when 
heads  were  filling,   substantially  reduced  the  yields  of 
oats.     Commercial  vegetables  and  melons  suffered  from 
lack  of  rain  and  yields  were  sharply  reduced.     A  con- 
siderable acreage  of  snap  beans  was  lost  in  Sumter 
County.     Grazing  became  very  short  and  supplementary 
feeding  of  cattle  was  necessary.     The  dry  weather  forced 
cattlemen  to  sell  animals  that  normally  would  have  been 
kept  on  grass  until  July  or  later.     Municipal  water 
supplies  were  becoming  critically  low  in  several  towns 
at  the  end  of  the  month. 
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NUMBER  OF  DROUGHT  DAYS  AT  SOIL  DEPTHS  IN  INCHES 
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At  Montgomery 

the  mean  temperature  was  77.2°,  or  4.8° 

above  normal. 

It  was  the  third  warmest  and  the  sixth 

May , 
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24 
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At  Birmingham 

the  mean  temperature  was  78.6°,   or  8.3° 

From 

the  above 

it 

is  evident  that 

the 

soil  was  much 

above  normal.     On  23  days  the  temperature  was  90°  or 
higher  while  the  normal  number  of  such  days  is  four. 
The  month  was  the  hottest  May  of  record  in  the  Birmingham 
area  and  the  maximum  temperature  of  99°  on  the  28th 
equalled  the  highest  temperature  of  record  for  May. 
Showers  finally  broke  out  in  the  Birmingham  area  on  the 
last  three  days  of  the  month,   and  news  media  and  agri- 
cultural interests  called  it  "The  Million  Dollar  Rain". 

At  Mobile  the  mean  temperature  was  80.1°,   or  6°  above 
normal,  making  it  the  warmest  May  in  some  91  years  of 
record.     During  the  month  the  temperature  reached  90° 
or  above  on  24  days,   and  95°  or  above  on  10  days. 
Total  rainfall  for  the  month  0.45  inches,  was  the  driest 
May  of  record. 

At  Meridian,  Miss.,   near  the  west-central  Alabama  line, 
there  was  no  measurable  rain  from  April  28th  until  May 
30th,  which  set  an  all-time  record  for  consecutive  days 
without  rain  for  this  time  of  the  year. 

Some  people  thought  that  the  May,   1962  drought  was  as 
bad  as  the  1954  drought,  which  was  the  worst  drought 
of  record  in  Alabama.     A  comparison  of  the  two  droughts 
in  Montgomery,   for  the  first  five  months  of  the  year, 
are  given  below: 

1954  Rainfall  Data 
CUMULATIVE 


drier  in  the  Montgomery,  Ala.  area  during  May,  1962 
that  it  was  in  May  1954. 

The  Montgomery  Water  Board  stated  that  water  consumptll 
in  Montgomery  hit  an  all-time  monthly  high  during  May, 
1962.     Water  consumption  soared  to  a  total  of  717,644,, 
gallons  for  a  daily  average  of  23,150,000.     The  highesl 
day  during  the  month  was  also  a  record-breaker,  with 
28,421,000  gallons  being  used  on  May  28. 

Out  of  some  179  stations  reporting  rainfall  during  theil 
month  92  (51%)   reported  1.00  inch  or  less,  46  (26%) 
reported  .50  inch  or  less,   and,   25  (14%)   reported  0.2511 
inch  or  less.     Coffee  Springs  reported  no  rain  during 
the  entire  month. 


Runoff  was  deficient  because  there  was  no  appreciable 
rain  from  the  latter  part  of  April  until  the  last  few 
days  of  May.     Storage  in  Lake  Martin  decreased  and  wasil 
4  %  less  than  a  year  ago  but  2  percent  above  average. 
The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  ground-water 
levels  in  observation  well  declined. 


The  water  level  in  the  key  artesian  well  in  the  heavil 
pumped  Selma  well  field  declined  9.10  feet,  establishi>(  jj 
a  record  low  for  May. 
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TRE  '<  SW 

74.6 

98 

29 

41 

3 

1 2 

2  \ 

0 

2.13 

1.57 

30 

•  0 

0 

2 

1 

1 

LDERSBURG  WTR  PLANT 

9n'  7 

58*8 

74.8 

97 

19+ 

3 

^ 

20 

Q 

Q 

30 

•  0 

2 

1 

SOEN   GAS  PLANT 

90*0 

58*7 

74.4 

4  5 

9  7 

28+ 

41 

3 

18 

0 

0 

0 

1  *84 

1  *40 
* 

30 

•  0 

3 

L  CITY   1  NNE 

M 

1.53 

.61 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ACAUGA  4  NE 

89.3 

59.3 

74.3 

95 

58  + 

40 

3 

5 

1 8 

0 

0 

0 

.41 

.22 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LADEGA 

89.4 

58,9 

74.2 

3.3 

96 

28 

40 

3 

8 

1 8 

Q 

Q 

Q 

.61 

-  2.77 

.48 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DIVI  SION 

74.7 

4.4 

1.19 

-  2.14 

PIEDMONT  PLATEAU 

XANOER  CITY  6  NE 

91.1 

56.1 

73.6 

96 

19+ 

3 

21 

0 

0 

0 

06 

03 

30 

•  0 

0 

0 

URN   3  SW 

9!  .2 

59.0 

75.1 

3.2 

98 

20+ 

42 

3 

5 

22 

0 

0 

0 

.61 

-  3.01 

.31 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

P  HILL   2  NW 

89.5 

57.9 

73.7 

96 

20 

39 

3 

13 

J? 

.21 

.12 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LIN 

88.7 

55.7 

72.2 

97 

21 

36 

2 

16 

17 

1.69 

1.10 

30 

•  0 

0 

3 

1 

1 

AYETTE 

90.0 

61.9 

76.0 

98 

19 

48 

3 

2 

19 

.26 

.12 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TIN  DAM 

89.5 

61.3 

75,4 

98 

1  8 

44 

4 

18 

0 

0 

0 

.66 

-  2.75 

.33 

Q 

0 

0 

89.4 

58.2 

96 

22  + 

42 

4  + 

10 

15 

0 

0 

0 

.94 

.43 

31 

•  0 

0 

3 

0 

0 

KFORD 

91.1 

56.2 

73,7 

98 

20 

40 

3 

11 

21 

0 

0 

0 

1.10 

1.05 

30 

•  0 

0 

1 

1 

1 

K  MILLS 

9!  .6 

5-'. 5 

74.6 

98 

19+ 

40 

3 

4 

22 

Q 

0 

Q 

.50 

.13 

22  + 

•  0 

0 

3 

0 

0 

3 1 V  I S 1  ON 

74,2 

2.8 

.67 

-  2.89 

•  0 

'RAIPIE 

rON 

90.0 

63.9 

77,0 

96 

29 

48 

3 

5 

19 

0 

0 

0 

.81 

.66 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

DPOLIS  LOCK  AND  DAM 

88.7 

61.3 

75,0 

95 

29 

47 

3 

4 

15 

0 

0 

0 

.78 

-  3.30 

.58 

31 

•  0 

0 

2 

1 

0 

HESVILLE 

89.0 

63.0 

76,0 

96 

29 

49 

3 

3 

17 

0 

0 

0 

1.00 

.86 

31 

•  0 

0 

2 

1 

0 

'"NSBORO 

90.1 

63.6 

76,9 

3.7 

96 

28  + 

50 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .09 

-  3.13 

1.08 

30 

•  0 

0 

1 

1 

1 

MEVILLE 

9!. 8 

61.6 

76.7 

97 

30  + 

41 

3 

8 

24 

0 

0 

0 

.56 

•  23 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

'  ON  JUNCTION  2  NE 

90.5 

6'. 3 

76.4 

96 

28  + 

42 

3 

4 

19 

0 

0 

0 

,73 

•  63 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

Sm  Rsfsranca  Notss  Fallowing  Slolion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


Station 

.  1 

o  .i 
<  1 

Average 
Minimum 

e 

01 

> 
< 

Deporture 
From  Normal 

Higiieil 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

l^o.  of  Days 

Tolol 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dt 

Max. 

M 

Max.  Depth 
on  Ground 

1    .10  or  More  1 

.50  or  More 

■"l 

°  2 

S  i 

5  i 

MINTER   3  NW 

89.3 

61.7 

75.5 

9  6 

21  + 

46 

3 

6 

1  8 

0 

0 

Q 

2.18 

.80 

2 

0 

3 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

90.7 

77.2 

4 

97 

21  + 

47 

3 

21 

0 

0 

0 

^  *44 

2*33 

,50 

16 

•  0 

1 

SELMA 

92.4 

64*7 

78.5 

5*0 

1° 

48 

3 

24 

0 

0 

0 

^*92 

31 

•  0 

1 

0 

TUSKEGEE  2 

90.4 

62*3 
* 

76.4 

4*1 

96 

28  + 

48 

3 

20 

0 

0 

0 

2*37 

'98 

30 

•  0 

' 

Q 

UNION  SPRINGS  5  S 

90.5 

62.4 

76.5 

3.5 

97 

20 

46 

3 

4 

21 

0 

0 

0 

.62 

2,77 

,62 

31 

•  0 

0 

1 

1 

0 

D I V I S I ON 

76.6 

• 

1.07 

2  •  6 1 

•  0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

92.0 

61.5 

76.8 

98 

29  + 

49 

3 

2 

24 

0 

0 

0 

.19 

.19 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ATMORE   STATE  FARM 

91.6 

77.6 

20  + 

3 

23 

0 

0 

0 

2  .46 

1  .88 

31 

•  0 

BRANTL  E  Y 

92.0 

S8*? 

75.  I 

98 

22  + 

42 

3 

23 

0 

0 

0 

3  94 

18 

•  0 

DKtW'ON    S  sot 

93,1 

59*4 

76.3 

3.7 

99 

26 

48 

3 

27 

0 

0 

0 

,18 

4*  59 

,18 

18 

•  0 

Q 

CAMDEN  3  NW 

90.9 

62*0 

76.5 

28 

3 

21 

0 

Q 

30 

CHATOM 

91.4 

57. 5M 

74. 5M 

97 

28 

41 

3 

3 

23 

0 

0 

0 

3.12 

2.06 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

CLAYTON 

9!. 3 

77.5 

20 

3 

18 

0 

0 

0 

*A^ 

30 

•  0 

1 

0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

91.4 

^5*4 

78.6 

Oft 

20 

3 

23 

0 

0 

0 

*  - 

2*95 

*?5 

18 

•  0 

0 

ENTERPR  I  SE 

91.9 

78.7 

20 

54 

3 

21 

0 

0 

0 

*n8 

17 

•  0 

0 

EUFAULA 

93.4 

59*5 

76.5 

2  6 

100 

21 

46 

3 

26 

0 

0 

0 

*84 

3  17 

*66 
* 

30 

•  0 

0 

EVERGREEN 

92.3 

60.3 

76.3 

99 

29 

45 

3 

3 

24 

0 

0 

0 

.57 

.57 

18 

•  0 

0 

1 

1 

0 

FRISCO  CITY 

90.9 

64.3 

77.6 

98 

29 

51 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.16 

4.02 

.16 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GENEVA 

93.5 

61.8 

77.7 

100 

22  + 

50 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.19 

3,84 

,18 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GILBERTOWN 

90.9 

58.7 

74.8 

97 

28 

42 

3 

4 

21 

0 

0 

0 

2.35 

1,87 

30 

•  0 

0 

3 

1 

1 

GREENVILLE 

92.3 

64.2 

78.  3 

4,4 

97 

25+ 

50 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.60 

- 

3.74 

,27 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HEADLAND 

91.6 

64.5 

78.1 

98 

29+ 

=■1 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.13 

,13 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

99. ■) 

6  3.6 

76.6 

3.4 

22 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.15 

3  •  70 

,15 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOCKHART 

91  .5 

77  •  9 

oo 

29 

53 

3 

23 

0 

0 

0 

* 

*  1  J 

18 

•  0 

0 

f 

0 

0 

NATCHEZ 

91.2 

74.6 

28 

At 

3 

23 

0 

0 

0 

•  2  3 

,14 

20 

•  0 

0 

1 

^ 

0 

OZARK  6  NNW 

92.6 

63.1 

77.9 

99 

29 

52 

3 

25 

0 

0 

0 

•  2  8 

91 

* 

,28 

19 

•  0 

0 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

90.3 

65.6 

78.0 

97 

21  + 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

,78 

,62 

31 

•  0 

0 

2 

1 

0 

PUSHMATAHA 

91.1 

76.1 

4.3 

29 

3 

5 

2  J 

0 

.42 

3.32 

.31 

31 

0 

2 

0 

° 

91.0 

59*3 

75.2 

97 

29+ 

44 

3 

21 

0 

Q 

Q 

31 

*o 

0 

2 

2 

THOMASVILLE 

90.0 

63.3 

76.7 

4.0 

97 

29 

48 

3 

3 

18 

0 

0 

0 

1.42 

_ 

2.94 

1.12 

31 

•  0 

0 

2 

1 

\ 

TROY 

91.0 

64.5 

77,8 

4.5 

95 

29+ 

51 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.10 

4.13 

,06 

31 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

WHATLEY 

91.9 

59.5 

75.7 

98 

28  + 

43 

3 

3 

23 

0 

0 

0 

1  .48 

1.15 

31 

•  0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

76.8 

3.3 

.78 

3.40 

•  0 

1 

GULF 

BAY  MINETTE 

89.1 

66.0 

77.6 

95 

20 

55 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1,93 

.80 

16 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CITRONELLE 

91.1 

65.3 

78.2 

4.0 

98 

28 

58 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

1,42 

3.80 

.81 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

CODEN 

88.2 

65.9 

77.1 

95 

19 

51 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

.25 

,16 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

89.1 

56.7 

77.9 

3.6 

95 

19 

54 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

2,40 

- 

2.62 

1,22 

16 

•  0 

0 

2 

2 

2 

FORT  MORGAN 

S'i.l 

72.5 

78.8 

89 

30  + 

56 

3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

,20 

,20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

91.5 

68.7 

80.1 

6.0 

99 

20 

55 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.45 

4.43 

,13 

14+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOB  I LE 

87. 8M 

68. 4M 

78. IM 

3.2 

95 

20 

57 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

1.10 

3,62 

,70 

31 

,0 

° 

2 

1 

0 

ROBERTSDALE  I  E 

89.6 

64,2 

76.9 

95 

20 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

1.03 

4.44 

,70 

.0 

'  1 

3 

1 

0 

DIVISION 

78.1 

3.7 

1.10 

3.91 

 1 

1  1 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  dii0ction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunshine  | 

Average 
sky  cover 

> 
• 

& 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  « 
tt.  B 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Mldnlgtit 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

ENE 

8 

7.1 

33 

NV 

30 

69 

74 

39 

39 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

86 

4.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

9 

5.1 

29++ 

SSE 

29 

73 

80 

40 

44 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

4.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

sw 

12 

7.9 

30 

ESE 

16 

81 

84 

42 

55 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

3,6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

wsw 

13 

6.0 

27 

N 

30+ 

79 

87 

45 

51 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

83 

3.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  PRECIPITATION 

AUtSAMA 
HAV  1«2 


StatioQ 

•a 

Day  of  Month 

o 

H 

1   1  2  1  3 

4 

5  1 

6 

8  1  9 

10  I 

U  I  12 

13  1  14  1  IS 

16  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1  28 

27 

28  1  29  I 

30 

31 

esEviLLE  1  mn 

L8EKTA 

LSCRTVILLE  Z  SE 
LEXANOEI  CITY  6  NE 
LICEVILLE 

LIB 
.70 

1.90 
.06 
.67 

T 

T 

.02 

.02 
.39 

.01 

.24 

l.ll 

.03 

1.82 

.70 
.13 

.32 

NOALUSIA  1  NW 
NNISTON  FAA  AIRPORT 
HLEY  3  S 
SMVILLE  *  w 
TMENS  2 

.19 
.SB 

1.12 
2.83 
2.17 

.09 

T 

.02 

.02 

.10 

.33 

.09 
.71 
1.04 

.34 

I 

.24 
1.84 
.44 

.83 
.28 

.61 

TMORE  STATE  FARM 
UBURN  3  Stf 
UTAUGAVELLE   3  N 
ANKHEAO   LOCK   AND  DAM 
AY  MIHETTE 

2.66 
.61 
.9* 
.97 

1.93 

.03 

.03 

.80 

.33 

.48 

.08 

.19 

.31 

.12 
.69 

1 .88 

.22 
.79 
.49 

ELLE  MIMA  2  N 
ES5EMER  A  SW 
ILLINOSLEY  1  SE 
IRHINGHAH  WB   AP  R 
OAZ 

1.20 
.39 
.96 
1.26 
1.79 

.04 

.02 

T 

.10 
.42 

T 

.49 

.17 

T 

.06 
.90 
.70 

.27 
.90 
.19 
.14 

RANTLEY 
RPWTOM  3  SSF 
RIDGEPORT  2  u 
«00«WOOO 
RUNOIOGE 

.11 
.18 
2.68 
.72 
.41 

.13 

.02 

T 

.26 

T 

.18 

.18 

T 

.60 

T 

.60 

.89 
.41 

T 

.92 

ALERA  2  SW 
AMDEM  3  HW 
AMP  HILL  2  NW 
ARSON  HILL 
ENTRE  S  SW 

.80 

1.17 
.21 
1.70 
2.13 

.39 

T 

.12 

.02 
.07 

T 

I 

.12 

.38 

T 

I 

1*9 

.03 

T 

1.97 

.19 
.06 
1.96 

.03 

ENTREVILLE 
HA  TOM 

HIL0ERSSJR6 
HILOEfiSBURG  WTR  PLANT 
ITRONELLE 

.70 
3.12 

i.ia 

1.32 
l.«2 

T 

.09 

.02 

.11 

.10 

.04 
.09 

.98 

.10 
.24 

.06 

2.06 
.80 

.99 
.81 

.38 

.23 
.01 
.49 

LAIfiORNE 
LANTON 
LAYTON 
OOEN 

OFEEE  SPRINGS  2  NW 

1.09 
l.AB 
.36 
•  29 

.00 

.19 

T 

.09 

.83 

.27 

.09 
.16 

OLLINSVILLE 
0LUM8IA  I  E 
OROOVA 
OTTONTON 
UBA 

1.99 
.09 

l.*2 
.27 
.69 

.10 

T 

.07 

.02 

T 

.02 

1 .47 

.98 
.24 

.02 

.74 
.03 
.41 

ADEVILLE 
ANCY    4  N 
AYTON 
ECATUR 
ELTA 

.29 
1.87 

.81 
1.98 

.39 

.33 

T 

.19 

1.00 

.19 
.10 

.94 

.72 
.09 

.66 

.67 

.10 

EHOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

OTHAN    FAA  AIRPORT 

OUBLE  SPRINGS 

LBA 

LROO 

.78 
.49 
.90 
.20 
.60 

.06 

.04 

.07 
.04 

T 

.29 

.15 

.20 

.76 
!6. 

NTERPRISE 

UFAULA 

VERGREEN 

AIRHOPE  2  NE 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

.08 
.84 

.97 
2.40 
.72 

.02 

.30 

1.22 

.97 
.12 

1.12 

.66 

.06 

.16 

T 

.30 

ALKVILLE 

ALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

AYETTE 

LORENCE 

0«T  DEPOSIT 

3.38 
1.9B 
1.26 
1.37 
.29 

.11 
.04 
.24 

.04 

.08 

T 

'll4 

.3C 

1.13 
.11 

1.43 

1.10 

T 

.14 

ORT  MORGAN 
ORT  PAYNE 
RISCO  CITY 
»AOSOEN 

AOSOEN  GAS  PLANT 

.20 
2.01 

.16 
2.38 
1.84 

.04 

.12 

.26 
.04 

T 

.08 

.16 

.07 

.18 
.18 

1.74 

1.69 
1.40 

.04 

T 

.21 
.22 

.AINESVILLE 
.AROEN  CITY 
ENEVA 
>EORGIANNA 
»ILflERTOWN 

1.00 
2.31 
.19 
.82 
2.39 

T 
T 

T 

.04 

.01 
.12 

1.10 

.33 
T 

1.87 

1 88 
.18 
■  82 
.36 

y)RGAS 
jREEN  BAY 
.REENS90R0 
jREENVILLE 

*ULF  SHORES  POST  OFFICE 

.96 
.20 
1.09 
.60 
.07 

.09 

.14 

T 

.03 

.20 
■  24 

1.08 

.01 
.27 
.04 

JJNTERSVILLE 
jUNTERSVILLE  TVA 
iALEYVILLE 
HAMILTON    3  S 
«YNEVILLE 

2.07 
2.94 
1.14 
1.00 
.96 

.01 

T 

•  01 

•  03 

.23 

.09 

.38 

2!oi 

.08 
.09 

.39 
.76 
.90 
.22 

■leAOLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGMTOWER 

■«X)GES 

.13 
1.69 

.19 
1.89 
1.46 

.09 
.09 

.42 

.13 

.24 

.08 

.19 

.30 
.12 

1.10 

1.01 
.99 

T 
T 

.22 
.82 

■WNTSVILlE  W8  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER  A  N 
JORDAN  DAM 

1.99 
.91 
.91 

1.44 
.39 

.30 

T 

T 

•  09 

.40 

.10 

.02 

.76 
1.42 
.34 

.11 
.01 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
lEESBURG 
LOCKHART 

.26 
1.04 

.66 
2.10 

.30 

.02 
.02 

•  13 

.17 

T 

•  19 

.61 
.42 
1.91 

.41 

.22 

LOUISVILLE 
"ADISON 
"AGELLA 
•*AR10N    I  N 

<«ARION  JUNCTIOM  1  ENE 

.04 
1.91 
.83 
.69 

i.ia 

.13 
.02 

.24 

1.20 
T 

.97 

.07 
.70 
.69 
.99 

NARION  JUNCTION  2  ME 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
HELVIN 

MERT2  POMDVILLE  TOWER 

.73 
.66 
.43 
1.30 
.60 

T 

.02 
.21 

.12 

.08 
.09 

.63 
.33 
.34 

.03 
.09 
1.18 
.60 

"ILLERS  FERRY 
NILSTEAO 
"INTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 

.91 
.16 
2.18 
.98 
.49 

7 

.80 
.09 

.13 

.13 

.07 

.78 

T 

.07 

t 

.39 
.09 

.91 
.16 
.60 
.14 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


MOBILE 
HONTEVALLO 
MONTGOMERY  W8  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNH 
PALMEROALP  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  MILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 
RIVER  FALLS 
R08ERTSDALE  1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SEALE 
SELMA 
SLOCOMS 
SNOW  HILL 
5UTTLE 

SYLACAUOA  k  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
TUSKEGEE  2 

UNION   SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  i 
WALNUT  GROVE 
WAilRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 
WMATLEY 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 


1.25 
.87 
1.19 


22     23     24     25     26     27  28 


Tennessee  Valley  Authority  precipitation  data  no  longer  published  in  Climatological  Data  can  be  found  in  the  bulleti; 
"Precipitation  in  Tennessee  River  Basin,"  published  by  the  Hydrologic  Data  Branch,   TVA,  Knoxville,  Tennessee. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Monlli 

• 

01 

•a 
• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

JJ 

12 

13 

j4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

85 

80 

70 

77 

80 

82 

84 

85 

86 

89 

88 

69 

90 

90 

87 

89 

94 

90 

93 

94 

91 

92 

89 

68 

87 

89 

91 

91 

92 

91 

81 

87. 

2 

MIN 

ti 

51 

46 

46 

50 

50 

50 

60 

68 

58 

62 

62 

62 

62 

65 

64 

63 

62 

65 

69 

61 

62 

62 

63 

64 

66 

67 

5U 

65 

63 

63 

69. 

9 

ALEXANDER   CITY   6  N£ 

89 

83 

81 

66 

85 

S8 

89 

90 

91 

90 

92 

93 

96 

89 

92 

94 

91 

96 

96 

96 

95 

94 

90 

94 

94 

94 

95 

95 

93 

89 

66 

91 

1 

HIN 

6D 

55 

37 

46 

47 

45 

49 

63 

61 

59 

58 

55 

56 

62 

67 

56 

62 

62 

61 

56 

59 

57 

56 

68 

59 

60 

50 

62 

62 

50 

56 

1 

AL 1 CEV 1 LLE 

MAX 

8<> 

52 

83 

66 

S4 

67 

88 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

90 

93 

95 

94 

92 

94 

96 

95 

96 

90 

88 

92 

94 

95 

94 

94 

86 

63 

89 

6 

MIN 

58 

59 

58 

60 

59 

62 

60 

59 

65 

61 

61 

64 

60 

62 

64 

66 

64 

60 

6 1 

64 

56 

69 

52 

60 

64 

66 

71 

70 

68 

62 

52 

62 

9 

ANDALUSIA   1  NW 

90 

88 

77 

SO 

64 

65 

87 

89 

91 

90 

90 

92 

94 

95 

94 

92 

97 

92 

94 

97 

96 

95 

96 

93 

94 

95 

96 

95 

98 

97 

95 

92 . 

0 

MIN 

64 

63 

49 

52 

54 

55 

55 

59 

58 

61 

60 

56 

61 

64 

59 

62 

65 

60 

66 

63 

66 

64 

52 

57 

59 

63 

66 

64 

68 

69 

63 

61 

5 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

74 

60 

83 

84 

65 

87 

87 

89 

91 

92 

94 

94 

91 

94 

98 

94 

97 

97 

94 

96 

93 

65 

9u 

92 

93 

93 

96 

93 

65 

83 

89 

9 

MIN 

65 

56 

41 

51 

51 

51 

54 

58 

56 

64 

63 

56 

63 

71 

62 

66 

64 

59 

63 

61 

61 

64 

51 

61 

53 

65 

66 

66 

68 

66 

66 

60 

7 

ATHENS  2 

MAX 

78 

80 

73 

60 

62 

64 

86 

66 

89 

87 

90 

91 

92 

94 

67 

91 

95 

94 

95 

96 

96 

94 

90 

68 

90 

91 

93 

92 

95 

93 

79 

88 

6 

MIN 

64 

50 

42 

49 

49 

51 

58 

56 

66 

60 

66 

56 

58 

64 

60 

60 

59 

61 

66 

60 

60 

63 

56 

53 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

58 

59 

6 

ATMORE    STATE  FARM 

MAX 

86 

85 

83 

85 

68 

69 

90 

90 

90 

91 

93 

97 

93 

68 

91 

97 

96 

94 

97 

97 

96 

92 

91 

92 

94 

96 

94 

96 

93 

92 

88 

91 

6 

MIN 

61 

60 

50 

57 

56 

52 

56 

60 

63 

64 

62 

63 

66 

66 

63 

63 

65 

64 

70 

69 

70 

66 

56 

66 

68 

66 

59 

65 

70 

70 

62 

63 

6 

AUBURN   3  SW 

MAX 

87 

86 

78 

60 

66 

64 

87 

88 

90 

90 

69 

90 

95 

92 

90 

92 

96 

92 

96 

96 

97 

97 

95 

90 

92 

94 

96 

95 

96 

94 

94 

91 

2 

MIN 

60 

60 

42 

50 

50 

49 

62 

56 

53 

54 

60 

58 

64 

64 

56 

64 

63 

59 

65 

66 

65 

61 

59 

59 

60 

60 

63 

62 

62 

64 

63 

59 

0 

BANKHEAD   LOCIC   AND  DAM 

MAX 

84 

SO 

75 

80 

65 

85 

87 

89 

88 

90 

91 

91 

93 

95 

90 

90 

95 

92 

96 

96 

94 

96 

93 

85 

90 

92 

93 

94 

94 

91 

65 

6 

MIN 

63 

53 

43 

46 

50 

50 

56 

61 

54 

60 

60 

56 

52 

63 

61 

61 

61 

62 

62 

5 1 

64 

62 

55 

62 

62 

64 

61 

64 

65 

65 

60 

68 

8 

BAY  MINETTE 

86 

78 

60 

65 

66 

66 

90 

90 

90 

91 

91 

94 

91 

85 

91 

92 

80 

92 

93 

95 

91 

90 

69 

90 

92 

92 

92 

92 

90 

89 

87 

69 

1 

MIN 

66 

60 

55 

59 

59 

59 

62 

68 

63 

63 

67 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

65 

70 

70 

70 

67 

57 

7U 

78 

56 

71 

59 

70 

67 

64 

66 

0 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

83 

75 

63 

86 

88 

89 

91 

91 

69 

92 

95 

94 

95 

92 

92 

95 

92 

97 

99 

95 

95 

94 

90 

93 

93 

96 

94 

96 

94 

88 

63 

91 

3 

MIN 

65 

51 

43 

49 

51 

51 

56 

59 

54 

60 

65 

59 

60 

67 

62 

62 

62 

62 

65 

50 

65 

52 

65 

53 

65 

65 

66 

65 

70 

63 

60 

60 

5 

BESSEMER  SW 

MAX 

84 

75 

79 

85 

66 

87 

89 

89 

91 

91 

91 

93 

92 

88 

90 

94 

91 

96 

97 

96 

94 

92 

66 

90 

93 

95 

95 

96 

93 

66 

82 

69 

9 

MIN 

63 

52 

42 

49 

49 

51 

56 

58 

55 

62 

63 

57 

68 

66 

60 

61 

62 

61 

64 

51 

63 

54 

63 

63 

63 

65 

65 

65 

59 

66 

62 

60 

0 

BIRMINGHAM  W3  AP 

MAX 

87 

76 

62 

85 

87 

91 

91 

92 

94 

92 

95 

96 

95 

92 

93 

97 

95 

98 

98 

97 

96 

96 

86 

92 

95 

97 

98 

99 

95 

88 

62 

92 

3 

MIN 

66 

52 

47 

53 

56 

57 

60 

63 

61 

66 

67 

63 

65 

70 

66 

66 

69 

66 

67 

65 

70 

58 

70 

67 

66 

73 

72 

72 

71 

56 

56 

64 

8 

BRANTLEY 

MAX 

88 

89 

76 

SO 

65 

66 

69 

90 

91 

91 

93 

94 

96 

92 

69 

90 

96 

91 

96 

96 

96 

96 

95 

94 

95 

96 

97 

95 

97 

94 

90 

92 

0 

MIN 

58 

62 

42 

46 

49 

51 

50 

54 

54 

67 

60 

56 

60 

60 

57 

69 

60 

57 

63 

53 

61 

55 

50 

63 

63 

59 

63 

61 

66 

63 

60 

58 

2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

90 

79 

8D 

87 

68 

90 

91 

94 

94 

93 

94 

96 

95 

93 

91 

95 

92 

95 

97 

96 

97 

96 

94 

97 

96 

99 

96 

97 

92 

95 

94 

93 

1 

MIN 

61 

62 

46 

56 

61 

50 

51 

65 

54 

65 

60 

56 

69 

61 

59 

57 

62 

59 

64 

63 

63 

61 

59 

52 

64 

59 

62 

65 

52 

66 

52 

59 

4 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

82 

77 

61 

82 

64 

88 

89 

89 

68 

86 

91 

91 

93 

90 

93 

94 

94 

96 

97 

94 

94 

94 

89 

92 

92 

93 

96 

94 

92 

61 

62 

MIN 

65 

47 

39 

46 

46 

46 

53 

54 

53 

69 

64 

56 

65 

61 

59 

59 

56 

59 

61 

58 

67 

59 

60 

59 

50 

60 

73 

59 

66 

63 

61 

57 

6 

CALERA  2  SW 

MAX 

86 

79 

SO 

84 

85 

86 

69 

90 

92 

91 

93 

94 

93 

90 

92 

97 

94 

97 

97 

96 

98 

94 

89 

92 

94 

96 

95 

98 

93 

68 

62 

MIN 

64 

53 

41 

49 

53 

50 

52 

66 

56 

60 

59 

56 

56 

61 

58 

59 

63 

59 

62 

61 

52 

61 

61 

50 

60 

62 

55 

55 

68 

65 

52 

58 

7 

CAMDEN  3  Nw 

86 

83 

79 

65 

86 

67 

86 

90 

90 

89 

91 

94 

93 

91 

90 

95 

92 

96 

95 

96 

95 

94 

88 

93 

95 

95 

94 

98 

94 

91 

67 

MIN 

64 

57 

46 

52 

52 

54 

57 

59 

59 

61 

64 

61 

61 

65 

61 

62 

67 

61 

67 

67 

65 

55 

64 

67 

56 

65 

67 

68 

69 

64 

62 

62 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

85 

85 

75 

76 

S4 

83 

85 

67 

89 

89 

87 

90 

92 

90 

66 

90 

94 

90 

95 

96 

95 

95 

95 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

89 

MIN 

60 

58 

39 

44 

48 

48 

52 

56 

58 

54 

56 

68 

61 

65 

58 

59 

62 

56 

60 

53 

63 

60 

51 

59 

50 

62 

60 

60 

65 

64 

60 

57 

9 

CENTRE  5  SH 

MAX 

86 

84 

75 

71 

86 

86 

67 

90 

84 

91 

90 

94 

94 

94 

90 

92 

96 

92 

97 

97 

95 

96 

93 

86 

91 

94 

95 

95 

98 

95 

85 

HIN 

62 

65 

41 

48 

49 

50 

56 

57 

67 

57 

63 

57 

57 

63 

59 

62 

60 

60 

62 

50 

62 

62 

53 

52 

50 

63 

62 

53 

56 

64 

64 

68 

9 

CENTREV 1 LLE 

MAX 

88 

87 

76 

81 

85 

86 

66 

90 

91 

92 

93 

92 

95 

93 

91 

90 

96 

96 

97 

96 

95 

95 

95 

69 

92 

95 

96 

93 

96 

94 

69 

MIN 

64 

54 

42 

49 

50 

51 

53 

45 

54 

60 

62 

57 

68 

63 

62 

61 

64 

66 

60 

52 

64 

63 

51 

63 

62 

64 

55 

63 

57 

70 

62 

59 

4 

CHATOM 

MAX 

85 

79 

62 

85 

66 

69 

69 

90 

90 

91 

94 

96 

96 

90 

92 

95 

92 

94 

94 

96 

94 

92 

90 

92 

95 

95 

96 

97 

95 

96 

85 

MIN 

60 

52 

41 

47 

46 

51 

64 

56 

54 

57 

59 

66 

58 

60 

66 

60 

60 

57 

62 

59 

62 

63 

64 

64 

53 

57 

5 

CHILOERSBURG   WTR  PLANT 

MAX 

85 

82 

79 

63 

84 

87 

67 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

89 

91 

95 

95 

97 

97 

95 

95 

96 

92 

91 

94 

95 

94 

96 

94 

86 

84 

MIN 

55 

53 

41 

51 

49 

50 

53 

56 

54 

60 

62 

57 

66 

64 

61 

60 

64 

59 

61 

51 

62 

50 

60 

63 

65 

65 

65 

69 

63 

64 

58 

8 

CITRONELLE 

MAX 

86 

78 

81 

66 

67 

69 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

86 

88 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

90 

94 

95 

97 

95 

98 

93 

91 

85 

91 

MIN 

64 

58 

54 

59 

61 

61 

60 

64 

62 

65 

68 

65 

65 

61 

68 

67 

64 

65 

72 

69 

57 

65 

59 

56 

68 

69 

69 

69 

72 

54 

65 

3 

CLANTON 

MAX 

84 

64 

74 

76 

62 

64 

86 

67 

66 

90 

91 

90 

93 

92 

87 

9J 

93 

90 

97 

96 

95 

96 

93 

66 

92 

93 

94 

96 

95 

92 

65 

MIN 

63 

56 

42 

50 

50 

51 

54 

56 

57 

62 

62 

57 

58 

63 

59 

61 

65 

60 

54 

53 

52 

52 

61 

62 

64 

67 

56 

67 

65 

64 

59 

9 

Ct.AYTON 

MAX 

95 

87 

79 

87 

65 

66 

91 

91 

69 

66 

91 

95 

69 

66 

69 

93 

88 

95 

95 

96 

97 

97 

97 

94 

95 

96 

96 

95 

91 

86 

88 

91 

3 

MIN 

59 

69 

51 

56 

58 

55 

61 

64 

58 

65 

65 

63 

66 

64 

64 

63 

67 

65 

68 

54 

67 

64 

65 

68 

65 

67 

66 

68 

67 

61 

63 

7 

CODEN 

MAX 

83 

83 

84 

81 

89 

81 

88 

89 

86 

65 

92 

91 

90 

85 

86 

92 

87 

92 

95 

93 

89 

87 

87 

69 

90 

90 

90 

9o 

90 

90 

89 

MIN 

67 

63 

51 

57 

59 

60 

62 

60 

61 

62 

64 

67 

65 

67 

63 

62 

65 

64 

67 

58 

57 

65 

72 

74 

70 

73 

72 

78 

66 

65 

9 

OAYTOH 

MAX 

88 

85 

71 

79 

86 

85 

87 

68 

69 

90 

89 

90 

93 

94 

89 

90 

96 

91 

91 

96 

94 

95 

93 

86 

95 

95 

93 

94 

96 

93 

90 

MIN 

64 

56 

48 

55 

56 

56 

60 

63 

60 

63 

65 

63 

64 

65 

63 

65 

69 

65 

65 

68 

56 

65 

55 

70 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

65 

63 

9 

DECATUR 

MAX 

86 

82 

74 

80 

63 

65 

87 

67 

90 

88 

90 

92 

92 

93 

90 

69 

94 

92 

95 

95 

93 

93 

91 

86 

91 

90 

93 

93 

94 

92 

79 

MI  N 

65 

55 

44 

51 

53 

52 

60 

61 

59 

62 

69 

60 

60 

70 

62 

64 

63 

64 

59 

63 

56 

63 

58 

65 

66 

69 

57 

67 

71 

66 

60 

62 

4 

demopolis  locic  and  dam 

MAX 

86 

S3 

75 

78 

84 

84 

87 

88 

68 

89 

87 

69 

91 

93 

89 

69 

93 

90 

92 

92 

92 

94 

92 

86 

91 

94 

93 

92 

95 

90 

83 

88 

7 

64 

57 

47 

61 

53 

54 

56 

57 

57 

53 

63 

62 

61 

61 

64 

64 

62 

63 

63 

65 

55 

66 

66 

66 

68 

66 

56 

58 

68 

69 

65 

61 

3 

OOTHAN   FAA  airport 

MAX 

89 

78 

79 

84 

86 

65 

90 

92 

92 

90 

90 

96 

91 

89 

86 

93 

90 

94 

95 

98 

97 

95 

94 

93 

97 

97 

96 

95 

95 

91 

93 

MIN 

63 

59 

53 

57 

68 

59 

61 

63 

55 

64 

67 

64 

68 

66 

63 

67 

68 

66 

72 

70 

71 

71 

67 

69 

72 

69 

70 

70 

71 

68 

69 

65 

8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

84 

80 

75 

60 

64 

66 

67 

66 

88 

89 

89 

91 

92 

93 

69 

9o 

94 

93 

94 

95 

93 

94 

93 

67 

69 

90 

93 

92 

95 

92 

74 

MIN 

61 

47 

41 

46 

51 

50 

55 

56 

55 

60 

63 

57 

56 

64 

60 

61 

60 

62 

64 

61 

63 

59 

53 

60 

60 

52 

62 

6  1 

65 

66 

59 

68 

6 

ENTERPR I SE 

MAX 

89 

82 

79 

85 

85 

86 

69 

90 

91 

92 

93 

95 

95 

69 

90 

95 

69 

94 

96 

98 

96 

96 

94 

94 

95 

97 

96 

97 

97 

93 

89 

MIN 

62 

63 

54 

58 

59 

56 

56 

65 

66 

66 

65 

67 

66 

66 

63 

67 

66 

65 

69 

64 

69 

69 

70 

69 

" 

67 

65 

65 

4 

EUFAULA 

MAX 

92 

90 

79 

84 

86 

87 

66 

92 

93 

92 

95 

97 

92 

91 

9.1 

96 

92 

99 

99 

99 

100 

96 

96 

95 

96 

98 

99 

98 

96 

90 

90 

93 

MIN 

57 

60 

46 

49 

50 

49 

50 

55 

55 

59 

61 

60 

66 

65 

66 

63 

53 

65 

59 

6 

EVERGREEN 

MAX 

89 

88 

79 

60 

67 

88 

69 

90 

92 

92 

92 

93 

96 

94 

91 

91 

95 

91 

94 

96 

97 

96 

95 

93 

95 

97 

98 

95 

99 

94 

94 

92 

3 

MIN 

61 

61 

45 

50 

51 

53 

53 

56 

65 

67 

61 

58 

61 

63 

60 

60 

65 

61 

65 

65 

54 

64 

62 

64 

55 

51 

64 

57 

53 

60 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

85 

80 

61 

85 

66 

87 

89 

69 

87 

88 

93 

92 

93 

86 

88 

92 

86 

91 

96 

90 

88 

88 

89 

90 

92 

91 

91 

95 

92 

91 

91 

69 

1 

MIN 

68 

63 

54 

58 

68 

68 

66 

67 

65 

67 

69 

67 

65 

68 

63 

61 

66 

65 

68 

69 

75 

58 

66 

75 

75 

68 

70 

56 

69 

72 

64 

65 

7 

FALKVILLE 

MAX 

86 

81 

75 

80 

80 

85 

87 

66 

85 

89 

90 

92 

90 

93 

90 

90 

95 

93 

95 

95 

92 

94 

90 

85 

66 

89 

90 

91 

93 

91 

79 

86 

MIN 

65 

51 

42 

45 

46 

50 

57 

60 

56 

60 

65 

66 

56 

65 

63 

60 

60 

60 

63 

50 

64 

53 

67 

65 

66 

67 

66 

57 

70 

63 

61 

69 

9 

MTETTE 

MAX 

83 

78 

82 

86 

86 

86 

89 

89 

92 

92 

91 

96 

97 

91 

91 

96 

93 

95 

97 

94 

95 

95 

96 

92 

91 

95 

96 

95 

95 

63 

84 

91 

1 

HIN 

62 

46 

43 

46 

50 

51 

56 

56 

64 

61 

62 

66 

58 

64 

60 

60 

62 

61 

60 

60 

63 

61 

67 

67 

62 

61 

61 

63 

67 

68 

69 

59 

1 

r«f«r«iic«  aot«B  fellovlnf  BtKtloD  Iittes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


StaUon 

Day  Of  Month 

rage 

23 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FLORENCE 

MAX 

60 

77 

63 

66 

66 

87 

90 

91 

90 

92 

96 

94 

96 

92 

92 

96 

96 

96 

96 

96 

92 

95 

90 

95 

69 

91 

88 

93 

86 

67 

65 

90.6 

HIN 

63 

46 

44 

51 

52 

63 

54 

61 

60 

62 

65 

60 

63 

69 

64 

63 

65 

64 

63 

63 

67 

63 

71 

66 

67 

66 

67 

59 

72 

69 

62 

62.1 

FORT  MOROAN 

MAX 

79 

76 

79 

80 

64 

83 

84 

84 

82 

81 

66 

89 

67 

83 

84 

an 

64 

64 

89 

68 

87 

66 

66 

87 

66 

87 

69 

69 

86 

89 

67 

65.1 

MIN 

70 

66 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

73 

75 

74 

73 

71 

69 

73 

73 

77 

75 

77 

75 

76 

75 

76 

76 

77 

76 

75 

70 

74 

72.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

ST 

87 

78 

80 

86 

86 

88 

69 

90 

90 

90 

92 

95 

93 

86 

9U 

94 

92 

95 

95 

96 

96 

93 

90 

93 

94 

96 

94 

98 

93 

91 

90.9 

MIN 

iS 

59 

51 

56 

56 

57 

61 

63 

63 

61 

66 

63 

64 

66 

62 

64 

68 

64 

70 

69 

69 

67 

65 

66 

70 

66 

69 

67 

69 

71 

53 

64.3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

BS 

76 

80 

84 

64 

86 

89 

69 

91 

69 

93 

93 

93 

90 

91 

94 

92 

96 

97 

95 

95 

92 

85 

89 

93 

94 

96 

97 

93 

64 

63 

90.0 

MIN 

64 

56 

41 

48 

48 

48 

65 

67 

54 

61 

62 

59 

66 

64 

59 

60 

62 

60 

63 

60 

62 

62 

60 

61 

69 

62 

62 

52 

67 

64 

63 

58.7 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

83 

75 

78 

85 

85 

87 

86 

86 

89 

86 

90 

91 

94 

90 

9D 

93 

90 

93 

92 

93 

94 

92 

86 

89 

91 

93 

94 

96 

92 

85 

69.0 

MIN 

6S 

56 

49 

53 

56 

55 

67 

60 

59 

63 

64 

62 

64 

66 

64 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

68 

69 

67 

69 

56 

69 

69 

56 

63.0 

GENEVA 

MAX 

90 

90 

81 

81 

67 

88 

90 

92 

93 

93 

95 

94 

97 

94 

92 

92 

97 

91 

96 

97 

100 

LOO 

96 

96 

99 

98 

98 

99 

95 

94 

92 

93.5 

MIN 

56 

62 

50 

64 

53 

54 

56 

67 

60 

60 

64 

61 

66 

64 

61 

62 

63 

61 

66 

67 

66 

66 

62 

65 

63 

65 

63 

69 

57 

54 

55 

51.6 

GILBERTOMN 

MAX 

86 

80 

60 

86 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

93 

95 

95 

89 

69 

94 

93 

94 

95 

95 

95 

91 

86 

96 

95 

93 

94 

97 

93 

91 

63 

90.9 

MIN 

62 

53 

42 

49 

50 

61 

54 

54 

53 

55 

69 

58 

59 

61 

58 

58 

60 

61 

62 

64 

64 

56 

60 

66 

64 

61 

63 

64 

65 

55 

54 

56.7 

GREENSBORO 

MAX 

82 

78 

60 

86 

66 

87 

66 

68 

89 

90 

92 

94 

93 

69 

90 

96 

92 

95 

96 

96 

94 

94 

92 

91 

93 

94 

93 

96 

92 

65 

62 

90.1 

MIN 

63 

56 

60 

56 

58 

56 

59 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

66 

64 

63 

64 

64 

66 

68 

68 

67 

65 

67 

68 

67 

69 

69 

66 

70 

64 

63.6 

GREENVILLE 

MAX 

89 

85 

60 

87 

87 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

95 

94 

91 

91 

96 

91 

95 

96 

97 

96 

95 

92 

94 

96 

97 

96 

95 

95 

92 

90 

92.3 

MIN 

64 

60 

60 

58 

57 

56 

58 

60 

62 

64 

66 

63 

66 

65 

63 

67 

66 

65 

73 

69 

69 

69 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

69 

57 

64 

64.2 

GUNTERSVILLE 

MAX 

83 

78 

79 

83 

85 

87 

89 

88 

90 

90 

91 

94 

93 

91 

90 

95 

99 

95 

96 

93 

94 

91 

91 

90 

91 

95 

93 

95 

92 

90 

82 

90.1 

MIN 

66 

52 

44 

49 

51 

51 

57 

69 

56 

62 

65 

58 

58 

65 

62 

63 

61 

63 

66 

61 

64 

63 

64 

63 

62 

67 

61 

64 

66 

53 

61 

50.2 

HALErvlLLE 

MAX 

85 

79 

73 

79 

82 

82 

84 

66 

87 

88 

69 

90 

90 

91 

88 

S9 

93 

91 

93 

93 

92 

91 

90 

85 

88 

89 

90 

69 

93 

93 

74 

67.3 

HIN 

62 

49 

43 

48 

49 

52 

56 

68 

56 

60 

65 

67 

58 

60 

62 

6U 

60 

61 

57 

61 

61 

62 

62 

63 

67 

61 

66 

63 

54 

52 

50 

66.6 

HAMILTON    3  S 

MAX 

87 

81 

75 

80 

84 

85 

86 

69 

89 

89 

90 

91 

92 

93 

90 

90 

95 

93 

95 

96 

92 

94 

92 

86 

90 

91 

94 

92 

96 

91 

74 

69.1 

MIN 

63 

43 

39 

43 

47 

47 

60 

52 

51 

55 

69 

51 

55 

59 

56 

56 

57 

57 

54 

56 

61 

57 

61 

56 

66 

59 

59 

56 

63 

65 

58 

55.0 

HATNEVILLE 

MAX 

89 

89 

72 

82 

86 

86 

88 

90 

90 

90 

92 

92 

95 

95 

91 

91 

96 

92 

97 

97 

96 

95 

95 

90 

94 

96 

97 

96 

95 

97 

93 

91.6 

MIN 

63 

57 

41 

52 

53 

54 

66 

60 

57 

63 

65 

60 

62 

66 

63 

63 

67 

61 

66 

65 

65 

66 

62 

64 

66 

65 

66 

66 

67 

58 

52 

61.6 

HEADLAND 

MAX 

88 

88 

79 

79 

81 

85 

87 

89 

90 

91 

91 

93 

95 

91 

89 

9U 

95 

91 

96 

97 

98 

98 

97 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

92 

91.5 

MIN 

62 

63 

51 

66 

57 

57 

59 

62 

62 

63 

65 

64 

66 

55 

64 

66 

66 

64 

70 

70 

69 

70 

65 

69 

70 

66 

67 

67 

71 

67 

65 

64.5 

HEFLIN 

MAX 

78 

76 

78 

83 

80 

64 

86 

66 

89 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

94 

9u 

95 

95 

94 

97 

94 

89 

89 

90 

92 

91 

95 

90 

65 

87 

66.7 

MIN 

53 

36 

46 

45 

44 

50 

54 

62 

58 

58 

54 

54 

59 

60 

56 

57 

55 

59 

58 

59 

60 

59 

58 

56 

56 

60 

60 

64 

51 

52 

51 

55.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

86 

86 

75 

76 

82 

62 

85 

67 

88 

88 

68 

90 

92 

92 

87 

86 

92 

88 

93 

96 

95 

98 

95 

9o 

92 

94 

95 

95 

94 

96 

91 

69.6 

MIN 

63 

60 

54 

65 

59 

57 

60 

61 

59 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

66 

65 

64 

67 

70 

70 

68 

63 

65 

66 

66 

65 

71 

57 

55 

52 

53.6 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

82 

73 

81 

83 

84 

67 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

91 

92 

95 

94 

95 

96 

93 

93 

92 

90 

92 

92 

94 

93 

96 

95 

60 

61 

69.7 

MIN 

61 

51 

44 

62 

54 

53 

60 

64 

60 

63 

67 

61 

61 

70 

64 

63 

66 

65 

67 

63 

66 

64 

69 

66 

66 

68 

69 

67 

64 

53 

52 

52  .4 

JASPER  4  N 

MAX 

82 

75 

81 

84 

86 

69 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

90 

90 

95 

93 

96 

96 

94 

94 

95 

86 

69 

92 

96 

95 

96 

94 

79 

79 

89.9 

MIN 

62 

49 

39 

46 

48 

47 

63 

53 

52 

60 

59 

52 

53 

69 

56 

58 

57 

57 

60 

56 

60 

57 

61 

57 

59 

59 

59 

60 

60 

63 

57 

55.8 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

74 

77 

83 

82 

85 

67 

67 

69 

85 

67 

92 

90 

90 

92 

95 

91 

96 

98 

96 

96 

95 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

94 

90 

66 

90.0 

MIN 

63 

58 

46 

56 

54 

53 

60 

62 

60 

62 

60 

62 

63 

64 

60 

63 

62 

64 

67 

66 

66 

64 

66 

63 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

52 

51.9 

LOCItHART 

MAX 

89 

89 

76 

78 

65 

85 

69 

90 

91 

91 

92 

92 

94 

92 

90 

9U 

95 

69 

93 

96 

98 

96 

95 

94 

94 

96 

96 

95 

99 

93 

92 

91.5 

MIN 

62 

62 

63 

57 

57 

57 

67 

62 

65 

64 

65 

64 

65 

66 

62 

66 

66 

64 

70 

69 

71 

68 

65 

67 

66 

65 

67 

64 

70 

57 

55 

64.2 

MADISON 

MAX 

86 

81 

74 

80 

62 

84 

62 

86 

69 

86 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

98 

90 

92 

69 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

79 

66.5 

MIN 

66 

49 

43 

49 

50 

51 

57 

68 

55 

60 

64 

63 

64 

65 

63 

62 

64 

66 

60 

61 

70 

66 

67 

68 

59 

60.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

84 

77 

60 

85 

85 

87 

87 

68 

69 

91 

90 

95 

93 

69 

91 

95 

92 

95 

96 

95 

95 

95 

68 

92 

94 

96 

95 

96 

95 

93 

63 

90.5 

MIN 

63 

56 

42 

56 

64 

66 

55 

56 

68 

64 

64 

62 

62 

67 

62 

63 

66 

63 

66 

66 

66 

66 

64 

66 

65 

65 

67 

66 

68 

65 

54 

52.3 

MARTIN  DAM 

MAX 

87 

81 

77 

83 

82 

84 

85 

69 

90 

88 

90 

92 

91 

68 

90 

93 

68 

96 

96 

92 

93 

94 

90 

93 

94 

94 

94 

94 

92 

66 

64 

69.5 

MIN 

61 

61 

44 

50 

53 

53 

52 

66 

56 

65 

62 

59 

63 

64 

60 

65 

65 

60 

68 

73 

69 

63 

62 

61 

62 

62 

68 

65 

68 

65 

63 

61.3 

MINTER   3  NW 

MAX 

86 

85 

74 

60 

65 

84 

66 

81 

67 

89 

69 

90 

94 

93 

89 

90 

96 

92 

94 

95 

96 

93 

90 

87 

91 

93 

93 

91 

94 

91 

90 

69.3 

MIN 

63 

57 

46 

47 

65 

56 

58 

66 

62 

62 

63 

60 

61 

66 

62 

64 

65 

62 

64 

65 

63 

66 

65 

66 

66 

67 

66 

62 

64 

68 

63 

61.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

80 

80 

86 

87 

90 

90 

91 

91 

91 

•93 

93 

93 

86 

86 

96 

90 

96 

98 

99 

95 

92 

93 

95 

97 

96 

96 

98 

91 

91 

92 

91.5 

MIN 

67 

61 

56 

61 

60 

60 

66 

65 

65 

66 

6? 

69 

69 

70 

68 

67 

70 

70 

74 

75 

74 

72 

72 

75 

74 

72 

75 

75 

76 

68 

68 

66.7 

MOBILE 

MAX 

79 

79 

78 

80 

86 

88 

88 

91 

89 

92 

90 

91 

94 

90 

86 

85 

94 

65 

94 

96 

89 

90 

66 

90 

87 

66 

67.6 

MIN 

69 

63 

57 

60 

61 

63 

68 

65 

66 

68 

70 

70 

70 

71 

67 

68 

66 

67 

73 

71 

74 

75 

75 

77 

77 

57 

66.4 

MONTGOMERY   HB  AP 

MAX 

85 

77 

79 

84 

84 

86 

87 

88 

69 

91 

90 

93 

93 

91 

90 

95 

9U 

97 

97 

97 

97 

96 

91 

94 

95 

96 

95 

96 

96 

90 

83 

90.7 

MIN 

65 

53 

47 

52 

64 

65 

67 

61 

60 

67 

65 

63 

63 

66 

63 

66 

68 

64 

70 

70 

68 

68 

63 

66 

69 

68 

69 

66 

71 

67 

65 

53.6 

MOULTON  2 

MAX 

81 

81 

62 

84 

86 

87 

69 

90 

69 

90 

93 

93 

94 

90 

90 

95 

93 

96 

96 

93 

93 

91 

87 

90 

90 

93 

93 

94 

91 

90 

63 

69.9 

HIN 

60 

50 

42 

48 

51 

50 

68 

59 

57 

59 

60 

67 

59 

67 

62 

60 

60 

62 

63 

60 

66 

63 

69 

67 

65 

70 

67 

66 

58 

63 

62 

50.3 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

MAX 

81 

75 

82 

84 

84 

87 

69 

91 

89 

91 

94 

93 

95 

91 

91 

95 

94 

96 

96 

94 

93 

94 

69 

93 

92 

95 

93 

97 

94 

73 

86 

90.0 

HIN 

56 

50 

43 

50 

50 

63 

67 

61 

57 

60 

63 

69 

61 

68 

62 

61 

62 

62 

61 

62 

65 

62 

6, 

65 

66 

70 

71 

66 

59 

63 

62 

60.8 

NATCHEZ 

MAX 

86 

72 

79 

87 

86 

88 

69 

91 

91 

90 

92 

93 

94 

91 

91 

96 

91 

95 

97 

96 

95 

96 

91 

94 

96 

89 

94 

99 

95 

93 

92 

91  .2 

MIN 

69 

56 

41 

48 

47 

49 

49 

54 

54 

54 

60 

55 

56 

61 

67 

57 

60 

57 

61 

62 

61 

61 

58 

64 

68 

69 

53 

62 

64 

66 

61 

67.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 

91 

90 

93 

93 

95 

91 

60 

67 

MIN 

62 

62 

62 

62 

62 

67 

53 

58 

ONEONTA 

MAX 

86 

83 

76 

81 

84 

86 

86 

68 

69 

81 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

96 

95 

96 

97 

93 

94 

92 

65 

92 

91 

93 

93 

94 

92 

63 

69.8 

MIN 

64 

52 

38 

44 

46 

45 

51 

55 

52 

59 

62 

54 

54 

56 

57 

59 

58 

54 

61 

56 

60 

64 

60 

59 

59 

59 

61 

60 

63 

53 

59 

56.3 

OPELUA 

MAX 

87 

86 

77 

79 

84 

81 

87 

87 

90 

87 

69 

90 

93 

69 

86 

69 

92 

66 

94 

96 

95 

96 

94 

89 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

69 

69.4 

MIN 

61 

59 

42 

42 

49 

47 

50 

54 

60 

57 

69 

63 

57 

64 

67 

61 

60 

56 

64 

63 

62 

61 

61 

69 

60 

60 

54 

52 

66 

63 

52 

56.2 

OZARK  &  NNU 

MAX 

89 

90 

79 

81 

86 

87 

86 

91 

91 

92 

94 

94 

96 

92 

90 

90 

97 

90 

97 

95 

97 

97 

97 

95 

96 

96 

96 

97 

99 

97 

93 

92.5 

MIN 

61 

62 

52 

55 

54 

53 

58 

61 

62 

64 

62 

64 

65 

61 

62 

64 

64 

64 

67 

70 

71 

70 

64 

66 

68 

66 

66 

55 

67 

65 

53 

63.1 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

MIN 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

88 

88 

77 

80 

86 

84 

66 

68 

88 

90 

67 

91 

93 

69 

87 

90 

93 

91 

96 

97 

97 

95 

95 

91 

92 

93 

95 

94 

96 

93 

91 

90.3 

MIN 

64 

63 

62 

58 

57 

57 

60 

62 

63 

66 

63 

67 

61 

65 

66 

68 

66 

68 

71 

73 

73 

66 

66 

67 

66 

73 

74 

59 

69 

56 

56 

65.6 

PRATTVILLE 

MAX 

97 

93 

99 

99 

98 

98 

96 

90 

94 

96 

96 

95 

97 

95 

90 

83 

92.3 

MIN 

63 

59 

46 

53 

52 

53 

65 

58 

56 

63 

61 

60 

60 

67 

61 

63 

69 

62 

70 

69 

66 

65 

62 

63 

66 

67 

57 

57 

70 

67 

54 

62  .0 

PUSHMATAHA 

MAX 

89 

88 

78 

79 

86 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

95 

89 

90 

93 

91 

94 

95 

95 

96 

93 

8V 

95 

96 

94 

95 

96 

92 

66 

91.1 

MIN 

59 

60 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

63 

64 

65 

61 

64 

68 

66 

68 

69 

55 

61 

67 

66 

51  .0 

tec  r»f»r«nc«  no 

tmm  follo«lD«  8t 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Da;  Oi  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
48 

73 
49 

81 
51 

84 

55 

85 
60 

86 
64 

89 
63 

89 
63 

89 
63 

90 
66 

91 
64 

92 
66 

93 
69 

90 
66 

90 
64 

92 
65 

92 
67 

93 
67 

95 
67 

93 
70 

94 
66 

92 
69 

88 
67 

91 
69 

91 
69 

95 
69 

91 
68 

96 
71 

90 
65 

70 
62 

88.3 
63.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

80 

ia 

72 
46 

79 
43 

82 
48 

84 

50 

84 

49 

86 

55 

86 

57 

87 
55 

89 
60 

89 
61 

90 
55 

92 
57 

88 
63 

88 
59 

96 
55 

92 
58 

96 
61 

93 
64 

90 
60 

92 
63 

89 
61 

87 
64 

89 
65 

90 
65 

90 
63 

92 
63 

93 
63 

89 
64 

78 
60 

81 
59 

87.5 
58.2 

HOQERTSDALE   1  E 

MAX 
MIN 

83 
68 

84 
64 

80 
52 

81 
57 

86 

58 

87 
56 

89 
63 

88 
65 

90 
63 

88 

65 

91 
67 

93 
63 

93 
64 

91 
66 

86 
62 

88 
62 

94 
66 

9U 
70 

93 
65 

95 
67 

94 
69 

92 
64 

90 
64 

89 
67 

91 
65 

92 
66 

93 
68 

93 
65 

94 
66 

91 
71 

90 
63 

89.6 
64.2 

ROCHFORO 

MAX 
MIN 

89 
»8 

87 
56 

76 
40 

81 
41 

85 
48 

85 
48 

87 
51 

89 
54 

90 
52 

90 
52 

90 
69 

92 
54 

93 
54 

93 
60 

92 
57 

97 
60 

94 
60 

94 

56 

97 
56 

98 
62 

97 
62 

96 
59 

93 
56 

88 
57 

93 
60 

94 
60 

95 
62 

95 
61 

95 
61 

95 
63 

88 
62 

91.1 
66.2 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

88 
56 

84 
58 

81 
40 

85 
49 

84 
47 

88 
51 

90 
51 

89 
55 

92 
54 

90 
60 

93 
58 

96 
57 

94 
67 

89 
57 

93 
57 

98 
60 

94 
61 

98 

57 

98 
62 

96 

63 

96 
60 

94 
63 

91 
60 

92 
58 

93 
60 

93 
60 

94 
63 

96 
61 

95 
62 

90 
65 

85 
61 

91.6 
57.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

81> 
63 

79 
43 

72 
39 

80 
43 

81 
46 

84 
46 

85 
54 

87 

53 

87 

53 

87 
57 

89 
58 

90 
53 

90 
56 

92 
62 

93 
64 

94 

69 

96 
66 

94 
67 

93 
55 

91 
59 

90 
61 

92 
57 

91 
58 

90 
59 

89 
58 

89 
61 

93 
60 

90 
59 

94 
63 

90 
66 

71 
67 

87.9 
56.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

87 
6« 

83 
52 

71 
43 

79 

50 

81 
51 

84 

50 

88 
56 

87 
57 

88 
55 

89 
60 

90 
63 

91 
58 

93 
58 

94 
62 

90 
59 

90 
62 

94 
61 

90 
61 

94 
70 

94 
66 

91 
64 

93 
61 

90 
64 

84 
61 

87 
62 

88 
63 

91 
65 

90 
63 

93 
67 

90 
64 

80 
60 

88.2 
59.7 

iAND   MT    SUBSTATION   A  U 

MAX 
MIN 

81 
6'> 

74 

50 

76 
38 

81 

50 

80 
48 

83 
58 

85 
56 

87 
60 

87 
56 

87 
62 

89 
64 

89 
59 

91 
62 

89 
68 

90 
62 

94 
66 

91 
62 

94 
62 

93 
64 

90 
62 

91 
64 

91 
61 

85 
64 

88 
61 

90 
63 

92 
64 

92 
64 

94 
64 

91 
64 

81 
62 

87.5 
60.1 

seOTTsaoRO 

MAX 
MIN 

86 
67 

81 
47 

72 
41 

79 
47 

82 
47 

83 
47 

86 
64 

85 

55 

89 
54 

86 
59 

89 
60 

90 
55 

92 
55 

92 
62 

92 
59 

90 
60 

94 

60 

96 
6u 

95 
60 

96 
61 

93 
60 

94 

59 

92 
59 

91 
69 

90 
60 

90 
50 

93 
59 

93 
61 

96 
64 

90 
63 

81 
60 

88.9 
66.9 

lALE 

MAX 
MIN 

88 

57 

78 
60 

80 
44 

84 
49 

85 

50 

86 

50 

89 
51 

89 
55 

90 
55 

88 
62 

91 
60 

93 
59 

90 
62 

88 
60 

90 
58 

96 
63 

92 
63 

97 
58 

96 
65 

96 
65 

96 
62 

96 
64 

93 
62 

93 
63 

96 
60 

95 
63 

96 
62 

97 
63 

95 
65 

91 
65 

90 
63 

91.0 
59.3 

^  t  LMA 

MAX 
MIN 

87 
67 

82 
58 

82 
48 

87 
56 

88 
55 

89 
56 

90 
58 

90 
64 

91 
61 

93 
67 

93 
57 

96 
64 

93 
64 

90 
67 

90 
64 

95 
66 

92 
70 

98 
66 

99 
70 

97 
68 

98 
69 

96 
68 

91 
66 

95 
68 

96 

70 

97 
68 

96 
71 

98 
70 

96 

70 

92 
68 

87 
66 

92.4 
54.7 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 
MIN 

8S 
6l> 

79 
55 

79 
40 

83 
49 

84 
48 

86 

50 

88 

53 

89 
56 

89 
54 

90 
60 

91 
62 

93 
57 

92 
56 

88 
67 

91 
60 

94 

6U 

91 
63 

95 
58 

95 
62 

93 
60 

94 
61 

92 
60 

84 
61 

90 
60 

91 
69 

93 
64 

94 
64 

95 
65 

91 
68 

87 
67 

83 
64 

89.  3 
59.3 

T  ALLAOEGA 

MAX 
MIN 

8<i 
62 

75 
51 

78 
40 

82 
49 

83 
49 

86 

50 

86 

53 

88 
56 

89 
54 

89 
59 

90 
62 

91 
57 

93 
58 

90 
65 

90 
60 

94 
61 

91 
64 

95 
58 

95 
63 

93 
61 

94 
62 

95 
61 

86 
61 

91 
60 

94 
61 

95 
62 

95 
66 

96 
64 

95 
68 

86 

65 

82 
64 

89.4 
58.9 

ThOMASV 1 LLE 

MAX 
MIN 

88 
6* 

85 
57 

76 
48 

78 
55 

84 

55 

89 
55 

87 
58 

89 

59 

89 
60 

90 
60 

88 
65 

90 
62 

93 
63 

93 
64 

88 
63 

88 
64 

94 
66 

91 
64 

96 
67 

94 
67 

94 
68 

95 
66 

93 
65 

87 
68 

93 
70 

95 
66 

95 
70 

•*} 
69 

97 
70 

93 
70 

90 
63 

90.0 
63.3 

TmORSBy  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
63 

82 
55 

77 
46 

82 
57 

83 

53 

85 
53 

87 

57 

87 
61 

89 
61 

90 
65 

90 
64 

93 
60 

91 
63 

87 
65 

90 
62 

94 
65 

90 
66 

97 
65 

95 

70 

94 
69 

94 
66 

93 
64 

92 
65 

92 
64 

93 
65 

93 
65 

95 
69 

96 
67 

93 
68 

86 
65 

81 
61 

89.4 
62.5 

TROY 

MAX 
MIN 

88 
63 

77 
61 

78 
51 

85 
58 

84 
58 

87 
56 

89 
60 

90 
63 

91 
62 

91 
64 

93 
66 

93 
65 

91 
64 

90 
65 

90 
66 

94 
65 

89 
68 

94 
66 

96 
70 

96 
69 

96 
71 

96 
68 

93 
65 

93 
66 

95 
68 

96 

67 

96 
68 

96 
68 

96 
69 

91 
67 

87 
53 

91.0 
64.6 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
63 

78 
52 

81 
46 

86 
52 

86 
54 

88 
54 

88 

59 

90 
59 

91 
59 

92 
65 

92 
63 

94 

61 

95 
61 

90 
66 

91 
64 

96 
63 

93 
65 

96 
64 

97 
65 

96 
66 

94 
67 

93 
66 

86 
66 

91 
66 

93 
66 

94 
67 

93 
66 

96 
68 

93 
69 

83 
65 

83 
66 

90.3 
62.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

MIN 

96 
63 

81 
52 

74 
44 

81 
46 

85 
52 

85 
52 

86 
56 

88 
57 

90 
56 

90 
61 

90 
61 

90 
57 

94 
59 

96 
61 

90 
62 

91 
61 

95 
62 

93 
60 

96 
62 

96 
62 

94 
64 

96 
63 

93 
66 

86 
64 

96 
68 

94 
66 

94 
67 

93 
66 

95 
68 

93 
68 

84 
64 

90.4 
60.3 

TuSXEGEE  2 

MAX 
MIN 

88 
61 

78 
61 

80 
48 

86 
53 

86 
55 

89 
55 

90 
57 

91 
59 

91 
59 

88 
60 

91 
64 

94 
63 

91 
65 

88 
65 

88 
63 

96 
68 

90 
66 

96 
63 

96 
67 

93 
68 

94 
66 

94 
64 

91 
64 

92 
64 

92 
64 

93 
64 

94 
66 

96 
66 

92 
67 

89 
65 

87 
62 

90.4 
62.3 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 
MIN 

86 

63 

87 
51 

76 
46 

78 

52 

85 
52 

84 
52 

85 
54 

87 
58 

89 
60 

90 
64 

89 
64 

91 
67 

91 
68 

92 
66 

91 
69 

90 
68 

92 
66 

92 
66 

94 
65 

97 
67 

94 
66 

96 
64 

96 
64 

92 
64 

94 
65 

95 
64 

96 
68 

96 
69 

96 
69 

95 
63 

92 
62 

90.5 
62.4 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

72 
58 

85 
40 

71 
37 

77 
44 

82 

43 

81 
45 

85 
50 

85 
53 

87 
50 

89 
56 

88 
61 

88 
62 

90 
52 

91 
62 

86 
58 

90 
58 

92 
56 

90 
55 

93 
58 

93 
67 

91 
66 

90 
57 

92 
66 

86 
56 

89 
56 

92 

57 

93 
66 

92 
58 

94 
67 

88 
61 

83 
60 

87.3 
54.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

86 

63 

81 
48 

78 
43 

83 
47 

87 
50 

87 
50 

87 
57 

91 
55 

90 
54 

91 
59 

91 
60 

92 
55 

94 
58 

95 
64 

90 
61 

91 
59 

97 
60 

94 
61 

95 
58 

96 
59 

96 
64 

95 
62 

93 
63 

86 
60 

90 
61 

92 
63 

94 
62 

93 
62 

95 
67 

90 
65 

62 

90.2 
58.5 

HATERLOO 

MAX 
MIN 

85 
64 

76 
44 

73 

39 

80 
45 

83 
48 

85 
48 

85 

55 

88 

57 

88 
64 

87 
59 

89 
63 

90 
52 

91 
58 

92 
62 

92 
61 

90 
58 

92 
67 

92 
59 

93 
56 

92 
57 

91 
61 

92 
60 

90 
71 

87 
67 

90 
63 

91 
63 

92 
62 

93 
62 

95 
67 

91 
64 

79 
60 

88.2 
57.9 

WMATLEY 

MAX 
MIN 

87 
63 

80 
56 

80 
43 

87 
49 

87 
48 

90 
60 

91 
60 

91 
55 

92 
53 

91 
57 

94 
60 

96 
57 

95 
57 

89 
60 

89 
59 

95 
59 

92 
63 

96 
60 

96 
66 

98 
63 

98 
68 

94 
61 

91 
60 

96 
65 

95 
65 

96 

60 

95 
63 

98 
64 

92 
65 

92 
65 

88 
62 

91.9 
59.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

DDIOPOLIS  LOCK  «i  DAM 

EVAP 

.39 

.09 

.31 

.20 

.22 

.13 

.30 

.20 

.15 

.11 

.35 

.27 

.22 

.26 

.34 

.10 

.22 

.17 

.17 

.34 

.25 

.21 

.22 

.32 

.24 

.36 

.15 

.30 

.36 

.33 

.08 

7.36 

WIND 

146 

70 

66 

10 

13 

22 

24 

11 

54 

43 

22 

24 

14 

31 

45 

37 

25 

26 

29 

27 

39 

9 

61 

50 

51 

55 

48 

43 

56 

81 

46 

1278 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.17 

.24 

.23 

.22 

.33 

.18 

.25 

.26 

.22 

.24 

.29 

.26 

.25 

.21 

.21 

.28 

.16 

.26 

.19 

.28 

.25 

.24 

.22 

.29 

.24 

.29 

.22 

.25 

.20 

.23 

B7.40 

WIND 

4 

20 

8 

7 

37 

18 

26 

26 

36 

37 

37 

19 

19 

20 

15 

25 

14 

18 

25 

24 

45 

36 

31 

34 

38 

19 

21 

15 

13 

12 

15 

714 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.20 

.30 

.24 

.20 

.26 

.22 

.21 

.30 

.22 

.25 

.25 

.23 

.25 

.27 

.23 

.25 

.14 

.31 

.25 

.29 

.26 

.25 

.23 

.21 

.26 

.26 

.25 

.26 

.26 

.21 

.14 

7.46 

WIND 

25 

78 

57 

31 

39 

20 

20 

10 

20 

30 

10 

17 

16 

19 

13 

23 

42 

10 

18 

27 

5 

18 

9 

11 

13 

15 

14 

10 

20 

30 

10 

680 

S««  r«f«r«DC«  Dot«a  folloviDf  Station  Isdai. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MAY  1962 


ALABAMA 


•0 . 50" 


USCOmi-WB-Aahevllle,  N.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


-  70  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


Shoomaker  Sprlogi 


Elkmonl    Toney         Nf»  Market^ 

•  o    {•        -8-  ^  ' 


Husclr  Shoals  FA4  AP      Bcllr  Hma  : 
Its.  fBlshop 

NORTHERN.'-'  loe. 


I  ChaUanooKa  HD  AP,  Tcnn. 

Plecaant  Grove  " ■ h 

1     O    ^ 

Brldeoport  2  w  O 

New  Market  2  Widows  Creek  Stm  PI 

Konlc  Sano  Owytop  / 

H»,tU!ivUU-_     o''^       ^^ODinRham  Ht  I  Rock  " ' 

U  Garth  O  I 

lOPalnt  Rock  2  N 
luntsvlll<?  WB  AP  /"^^^^^ 
Roddtone  Arftnal  Scottsboro    Sc Jl tuboro 'substa 


D#c«tur  4  KO         :  , 

I        pDccatur  Substa 

MouitoL       VALLEY    lN2si<r*^  ^m.. 

I       V#-4l_L_I^  I         Giint<  rl^fclc  Dam  f 

I  O  South  Hill 

Addison  tVnlr'al  Twi     |  ^  FaTI^^^  »r<.vf  75  .  0| 

Cuntorsvllle  TVa 
,  ,0   j         'sand  Ut 

 Jllle  LA 

Alb.Ttvlllc  2  SE-O  P>     ^  - 


AddlB^o 


Knory  Ar,  Hiss 

 ~U 


Falls  City  Blk  Pond  Twr 

O       O      ,  y 

Arley  3  3  Garden  City  Walnut  Grove  _0 


I     APPALAGHIAN  / 


Carbon  Hill 

I 


1  -.."^  r  fyv^XCadsden  Gas  Plant 


Cor,../*       Blr.ln/inXf       /     Pell  City  1  TOE     \  *"nlB^n  FA*  *^ 


ALABAMA 


LaFajrette,  Ca, 


STATUTE  MILES 

0  0  '0  20  » 


90TH  MERIDIAN  TIME  Z0\£ 


Gadsden         ^  ^ 
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HENRY  J.  TATES 

BAT  MINETTE 

05B3 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

266 

7P 

'^ROvER  W.  WOODWARD 

HINTER  4  NW 

DALLAS 

- 

I.  E.  LIDE 

L 1 MESTONE 

12 

86  53 

5P 

5P 

H 

5465 

32  48 

86  27 

6A 

2 

87  36 

5478 

30  41 

B8  15 

MID 

MID 

C  HJ 

BCSSEHEn  k  SW 

ROBERT  G*  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

570 

OSCAR  H.  LOCKRIDGE 

MONTEVALLO 

SHELBY 

462 

M.  P.   JETER.  JR. 

BltLlNGSLEV  1  SE 

0623 

AUTAUGA 

1 

32  39 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  W6  AP 

MONTGOMERY 

195 

c  ""^ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6IRMINGHAH  WB  AP 

JEFf ERSON 

2 

86  45 

HID 

HID 

C  HJ 

MOULTON 

5625 

12 

34  29 

87  17 

BA 

2 

86  10 

7A 

5635 

12 

34  29 

87  18 

6P 

6P 

H 

R*  E>  HENDERSON 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BREWTON  3  SSE 

lOSA 

ESCAteiA 

31  04 

65 

MRS.  Clara  t.  peaw 

NATCHEZ 

MONROE 

182 

S.  B.  HELTON 

BR1DCEPOR1  2  N 

1099 

JACKSON 

34  56 

660 

5P 

H 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

460 

E.  L.  DEAN 

2 

67  17 

7A 

5675 

31  20 

85  36 

7A 

5 

65  49 

7A 

ONEONfA 

6121 

33  57 

86  29 

7A 

7A 

M 

LONNIE  R.  NORR 1 S 

PIERCE  A*  GARRETT 

OPELIKA 

LEE 

750 

RADIO  STATION  WJHO 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

AUBURN  UNIVERSi lY 

ORHVILLE 

DALLAS 

200 

EDWARD  a.  WARREN 

CAHPBELL 

1315 

CLARKE 

31  55 

93 

c 

JOE  PICKENS 

OZARK  6  NNW 

DALE 

460 

JACOB  0.  BARNES 

TALLAPOOSA 

11 

85  41 

«A 

«A 

H 

6226 

34  42 

B6  20 

7A 

c 

CARBOH  HILL 

2 

67  32 

7A 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

TA 

GEORGE   I .  POSEY 

ST  CLAIR 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

224 

SHERMAN  W.  WATTS 

PERRYVILLE 

PERRY 

500 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

31  28 

195 

6P 

H 

CHAS>  C.  SMITH 

PETERMAN 

MONROE 

195 

MRS.  MINTA  E0DIN5 

CHIlOERSBURG 

^7 

86  21 

6A 

6396 

32  30 

85  01 

8A 

8A 

ChilDCRSBuRG  wtR  Plant 

7 

66  20 

5P 

5P 

6414 

33  13 

68  16 

7A 

MRS. ESTHER  A*M.  JONES 

PINE  HILL 

WI LCOX 

1 10 

CLAfBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

183 

TOLLlE  L.  HASKEW 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

MRS.  ENA  L.  PAUL 

CLANTON 

169« 

CHILTON 

32  51 

580 

MARION  W.  EASTERLING 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AU  TAUGA 

230 

THOMAS  £.  FISCHER 

BARBOUR 

5 

85  28 

5P 

7A 

6640 

32  28 

86  28 

6P 

6P 

H 

9 

86  13 

5P 

5P 

6684 

MONTGOMERY 

32  18 

86  15 

12N 

HENRY  F.  KELLEY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

MRS .   JAN IE  C .  BROWN 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

34  44 

67  50 

♦70 

TVA-462 

RED  BAT 

FRANKLIN 

680 

MRS  AUTIL  KILBURN 

COLLlNSVILLE 

1649 

D£  KALB 

34  15 

734 

B.  W.   APPLE TON 

REDSTONE  ARSENAL 

MAO I  SON 

573 

REDSTONE  ARSENAL 

COLUMBIA  1  E 

I 

65  06 

7A 

6647 

33  23 

88  01 

7A 

CORDOVA 

2 

67  U 

BA 

6937 

31  22 

86  32 

7A 

COT TON TON 

RlvER  FALLS  2  NE 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

ROBERTSOALE    1  £ 

BALDWIN 

155 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

DADEVlLLE 

2119 

TALLAPOOSA 

32  49 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

ROCKFORD 

COOSA 

650 

KNOX  MC  EWEN 

1 1 

65  46 

c 

7025 

33  09 

65  le 

6P 

6A 

13 

88  17 

6P 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

34  31 

67  44 

7A 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

OECATur 

2207 

MORGAN 

34  35 

560 

ROSS  A.  HAWKINS 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

OE  KALB 

1 1 95 

AUBURN  UNIVERSITY 

DELTA 

2235 

CLAY 

33  26 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

SATRE 

JEFFERSON 

304 

MRS.  M.   W.  PRIDMORE 

13 

67  50 

6A 

aA 

6A 

7304 

34  41 

86  03 

7A 

7A 

5 

65  26 

HID 

MIO 

7326 

32  16 

65  lU 

5P 

5P 

H 

ROBERT   J>  CHANDLER 

DOUBLE  SPRINGS 

2366 

WINSTON 

34  10 

800 

MITCHELL  DRAKE 

SL0COM8 

GENEVA 

260 

J.  S.  DEAL 

ELBA 

2577 

COFFEE 

31  25 

195 

HERBERT    S.  WHATLEY 

SNOW  HILL 

WILCOX 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

13 

87  48 

7A 

7963 

32  32 

67  a 

TA 

5 

85  51 

5P 

5P 

STLACAUCA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

66  12 

6P 

6P 

H 

C>  0.  WEAVER 

EvERCREEN 

2758 

CONECUH 

31  26 

220 

U.  DAVE  SIHONTON 

THOMASVILLE 

CLARKE 

405 

LEROY  GATES 

FAIRHOPE  2  HI 

2813 

BALDWIN 

30  33 

123 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

ThORSBY  1  SW 

'^Hl'"lON 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

86  33 

8A 

6209 

32  53 

66  42 

6P 

6P 

12 

8b  55 

7A 

THURLOW  DAM 

8215 

32  32 

85  54 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2eS3 

FAYETTE 

13 

33  41 

370 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

irafford 

JEFFERSON 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

FLORENCE 

2971 

LAUOERDALt 

34  46 

578 

5P 

MARRY  G.  RICHARDS 

TROY 

PIKE 

580 

THOMAS  J.  DILLARD 

86  35 

7A 

8360 

33  14 

67  37 

MID 

MID 

H 

9 

68  01 

8P 

6P 

33  13 

87  35 

C  H 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

67  24 

410 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

470 

LIVINGSTON  PAUL*. 

GAOSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

UNIONTOWN 

PERRY 

265 

JEPTHA   S.  "ANTON 

GADSOEN  GAS  PLANT 

6P 

7A 

H 

8469 

34  34 

65  37 

7A 

7A 

13 

88  09 

7A 

TA 

8517 

33  45 

88  06 

7A 

C  H 

GARDEN  CITY 

ALABAMA  POWER  CO* 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

" 

REtlECCA  CAMPBELL 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

GEOAGIANNA 
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8A 

H 
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CLARKE 
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5P 
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33  55 
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7A 

9 

87  41 

7A 
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32  34 
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6A 
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3578 
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34  22 
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3620 

WINSTON 

2 

34  14 
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6A 
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13 

67  59 

7A 
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86  36 

7A 
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12 

34  26 

86  24 
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HENRY 
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ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabana  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RPD  2,   Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat ion . 

Normals  for  all  stations  are  cl imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and    'Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;    'Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  in  following  measurement ,   t ime  distrlbut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amoimts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Tr^ce,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   GST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Inf ormat Ion  concerning  the  history  of  changes  in  locat ions ,  elevat ions ,   exposure ,  etc . ,   of  substations  through  1955  may  be  f ound  in  the  pub 1 lea t ion 
"Subst at  Ion  History"  for  this  state.     That  publ icat  ion  may  be  obtained  from  the  Super  in tenden t  of  Documents ,  Government  Pr int Ing  Of f  ice ,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C.   7/3/62    850 


-  73  - 


vfjtucTT  a^aiioo  uo£u:exo 
AXQ  ©jn:; inoT jSy  ^      ci ouijoex  *eou£ios 


ClVd  ONV  ZDYlSOJ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     98°  on  the  24+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:     48°  on  the  15th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     10.66  inches  at  Coden 
Least  Total  Precipitation:     1.84  inches  at  Tuskegee  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.05  inches  on  the  19th  at  Dancy  4  N 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Following  the  extremely  dry  weather  during 
May,   June  rainfall  averaged  above  normal  in 
all  eight  Climatological  Divisions  of  the 
State;   however,   a  number  of  stations  again 
reported  below  normal  rainfall  for  June. 

Effects  of  Dry  Weather  Upon  the  Major  Crops 

COTTON :     Stands  were  erratic  in  a  number  of 
late  planted  fields.     Seeds  which  had  not 
germinated  because  of  dry  weather  sprouted 
after  the  showers  on  the  last  few  days  of 
May  and  the  first  week  of  June,  resulting 
in  fields  with  cotton  ranging  from  just  up 
to  squaring  in  the  same  row,   causing  culti- 
vation problems. 

CORN :     Corn  was  suffering  badly  from  dry 
weather,   but  showers  during  the  first  week 
of  June  were  very  helpful.     At  that  time  it 
was  believed  that  the  drought  would  not 
materially  damage  corn  at  such  an  early  stage 
of  development.     Planting  was  resumed  in 
North  Alabama  after  much  delay.  Normally 
only  bottom  lands  are  planted  to  corn  in 
June.     By  mid-June  stands  of  late  planted 
corn  were  skippy  and  some  of  the  poorer 
stands  were  plowed  up  and  fields  planted 
to  sorghums,   or  other  alternative  crops. 

PEANUTS:     Seedling  dry  rot  reduced  stands 
in  a  number  of  fields. 

SMALL  GRAINS:     Drought  cut  yields  sharply, 
particularly  in  late  maturing  areas. 

IRISH  POTATOES:     The  heavy  producing  area  in 
South  Alabama  was  not  affected  by  the  dry 


weather,  as  the  potato  crop  had  matured  and 
harvesting  was  under  way  when  the  drought 
began.     However,   yields  will  be  considerably 
reduced  in  the  late  maturing  Sand  Mountain 
area  of  North  Alabama. 

PEACHES :     Production  was  considerably  lower 
this  season  than  last  year,   due  partly  to  the 
drought.     Dry  weather  affected  sizing  and 
the  quality  of  the  fruit,   especially  the 
late  maturing  varieties. 

FRUITS,   VEGETABLES,  AND  MELONS:  Fruits, 
vegetables,   and  melons  were  hard  hit  by  dry 
weather,  which  affected  sizing  and  quality 
as  well  as  reducing  yield. 

HAY  AND  PASTURES:     Dry  weather  slowed  growth 
and  sharply  reduced  yields.     The  normal  num- 
ber of  hay  cuttings  will  not  be  made  this 
year  due  to  slow  growth  as  a  result  of  the 
dry  weather. 

Dry  Weather  Continues  Through  June  in  Some  Areas 

Coffee  Springs  reported  no  rain  for  a  35-day 
period,   April  30  -  June  3,    inclusive,   and  had 
only  41  percent  of  normal  rain  for  the  2-month 
period.     Millers  Ferry  reported  only  38  percent 
of  the  normal  May  and  June  rainfall.     The  21 
stations  listed  in  the  following  Table  reported 
below  normal  rainfall  for  both  May  and  June,  two 
critical  months  for  agriculture  in  Alabama. 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,   RFD  2 
Montgomery,  Alabama 

OF  NORMAL 


STATION  TOTAL  MAY- JUNE  RAINFALL  P3RCENTAGE 


Albertville 

4 

.50 

60% 

Auburn 

4 

.05 

54% 

Birmingham 

4 

.85 

65% 

Brundidge 

3 

.47 

46% 

Clanton 

4 

.82 

58% 

Clayton 

4 

.07 

50% 

Coffee  Springs 

3 

.52 

41% 

Decatur 

4 

.46 

67% 

Elba 

3 

.56 

41% 

Geneva 

• 

4 

.31 

52% 

Highland  Home 

3 

.92 

45% 

Madison 

4 

.85 

69% 

Millers  Ferry 

3, 

.04 

38% 

Newton 

3, 

.99 

51% 

Ozark 

4 

.22 

49% 

Prattville 

6, 

.39 

81% 

Primrose  Farm 

3, 

.59 

45% 

Tuscaloosa,  Oliver  Dam 

3. 

,47 

45% 

Tuskegee 

4, 

.21 

57% 

Troy 

3, 

,05 

40% 

Yates  Hydro  Plant 

4  , 

.48 

56% 

-  76  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
JUNE  1962 


Terr 

perature 

Precipitation 

Q  on 

^  6 

*  S 
<  S 

Averogs 

Minimum 

o 

ft 

< 

• 

3 

r 
a. 

From  Normol 

J 

g> 

1 

C 

t 

"* 

« 

a 

Degree  Doya 

No.  of  Days 

1 

Departure 

From  Normal 

a 
1 
o 

O 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Mo«. 

MIn. 

0 

Q.  c 
Q  o 

5  *^ 

i  0 

0 

o 

e 

1 
s 

e 

1 
o 

e 

i 
i 
S 

s ; 

si 

t  t 
.  s 

tti 

»] 
i,i 

NOPTHERN  VALLEV 

^ENS  2 

66. A 

63.7 

75.1 

95 

19 

52 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

7.59 

1.80 

19 

.0 

9 

3 

.LE  MINA   2  N 

87.5 

64.5 

76.0 

96 

1  6 

5^ 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

3.76 

lATUR 

87.3 

65.5 

76,4 

2.3 

96 

19 

55 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

2.68 

_      ^  J 

.54 

20 

.0 

0 

9 

2 

0 

-KVILLE 

87, 6M 

63  •  3M 

75, 5M 

97 

19 

52 

16 

6 

0 

0 

0 

3.21 

2  3 

,0 

0 

9 

2 

1 

3RENCF 

89. 7M 

65.7M 

77, 7M 

98 

24 

55 

15 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.75 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

^T^VILLF  WB  40 

87.2 

66.2 

76.7 

- 

1.9 

96 

16 

56 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

4.66 

1.31 

.96 

3 

.0 

0 

10 

S 

0 

)I  SON 

87.3 

65.8 

76,6 

1  .C 

96 

16 

56 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

3.34 

-  .18 

1.39 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

JLTON  2 

87,4 

64.2 

75,8 

96 

18 

54 

15 

5 

0 

0 

0 

4.46 

2.75 

19 

5 

2 

1 

^CLE   SMOAL*^   P'AA  AO 

87.4 

65.0 

76.2 

96 

18 

56 

15 

Q 

11 

0 

0 

0 

5.53 

2.98 

24 

* 

3 

1 

4   MAOICFT  7 

86.3 

62.0 

74.2 

94 

24 

49 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

2.96 

1  .00 

.0 

2 

1 

5  BAY 

M 

56 

15 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

JSTONE  APSENAL 

86.3 

62.8 

74.6 

97 

1  8 

53 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

4.90 

1.03 

26 

.0 

0 

8 

4 

1 

5SELLVILLE  2 

86.6 

61.6 

74,1 

94 

19 

49 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

6.06 

2.02 

20 

"l 

3 

2 

FERLOO 

86.3 

62.9 

74,6 

93 

25+ 

50 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

3.84 

.91 

13 

*n 
* 

^ 

^ 

0 1 V I  S  I  ON 

75,7 

_ 

2,0 

4.29 

.78 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ifPTvlLLE  2  SE 

84.7 

62.8 

73,8 

2,4 

93 

19 

55 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

3.00 

.88 

1.20 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

5SEMEP  4  SW 

89.1 

64.6 

76,9 

95 

24,+ 

54 

16+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.43 

1.27 

19 

.0 

0 

11 

3 

1 

?MINGHAM  WB  AP  R 

89.9 

68.0 

79,0 

1,1 

96 

24 

59 

15 

0 

1  7 

0 

0 

0 

3.59 

-  .42 

1.15 

12 

.0 

0 

6 

2 

2 

DGEPORT   2  W 

87.8 

6  2.5 

75.2 

94 

24+ 

50 

15 

12 

0 

0 

0 

5.11 

1.54 

1.28 

3 

^ 

* 

]■ 

*JTERSVILLE 

87.8 

64.1 

76.0 

94 

18 

55 

15 

6 

0 

0 

0 

.50 

3 

*n 
* 

roNTA 

87.3 

61.2 

74.  3 

95 

19 

49 

1  5 

0 

6 

0 

0 

0 

4.15 

1.22 

4 

.0 

Q 

NT  BERNARD 

85.7 

63.8 

74.8 

1,6 

94 

20+ 

55 

16+ 

0 

6 

0 

0 

0 

5.08 

1.27 

1.45 

1 9 

.0 

0 

7 

4 

2 

iO  MT   ?U9STaTI0N  a  U 

84.9 

63.2 

74.1 

92 

52 

1  6 

0 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

6 

5 

1 

3TTSB0R0 

87.2 

61.5 

74,4 

- 

2,4 

95 

20 

50 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

5.05 

1.21 

2.50 

27 

^ 

3 

1 

.LEV  HEAD 

85.  1 

60.4 

72,8 

- 

2,5 

92 

19 

48 

1  5 

5 

0 

0 

0 

5.74 

1.10 

13 

*rt 

.0 

1 0 

^ 

2 

DIVISION 

75,1 

1.7 

4.96 

.73 

.0 

UPPfP  PLAINS 

ICEVILLE 

89.8 

64.0 

76.9 

98 

19 

55 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

5.89 

3.91 

20 

,0 

0 

4 

2 

2 

tICHEAD  LOCK  AND  DAM 

88.6 

64.4 

76,5 

95 

25+ 

56 

16+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.16 

.  73 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

ITREVILLE 

89.7 

65.2 

77,5 

1.4 

96 

1 9 

57 

16+ 

0 

21 

0 

0 

0 

5,92 

1.55 

1  .70 

I  2 

.0 

0 

6 

4 

3 

INTON 

88.3 

64.8 

76.6 

- 

2.3 

94 

19  + 

56 

16 

0 

11 

0 

0 

0 

3,34 

.90 

,93 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

J8LE  SPRINGS 

87. 2M 

61  .5M 

74.  «M 

54 

15 

0 

0 

0 

0 

4,95 

1,08 

7 

.0 

0 

1 

/ETTE 

89.0 

64.0 

76,  5 

96 

17 

54 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

6,30 

1  ,47 

10 

,0 

0 

7 

6 

3 

HILTON   3  S 

88.2 

61,1 

74.7 

95 

18 

51 

16+ 

0 

12 

0 

0 

0 

7,16 

2,38 

25 

•  0 

0 

4 

5PER  4  N 

88.7 

63.2 

76  .  0 

95 

17 

51 

1 6 

0 

14 

0 

0 

0 

3,02 

1.21 

12 

,0 

0 

5 

3 

ITTVILLE 

91.9 

67.1 

79,5 

.6 

98 

17 

60 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

4,07 

-  .07 

2,45 

19 

,0 

0 

7 

I 

1 

3RS6Y  EXP  STATION 

88.3 

65.1 

76.7 

94 

1  8+ 

59 

16+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3.45 

1.15 

I  2 

,0 

0 

g 

2 

J 

5CAL0OSA   FAA  AIRPORT 

89.1 

67.7 

78.4 

94 

24+ 

59 

16+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3,36 

.99 

19 

.0 

0 

6 

4 

0 

5CAL00SA  OLIVER  0AM 

89.1 

65.1 

77.1 

- 

2.5 

95 

19+ 

56 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

2,45 

-  1.15 

.81 

20 

.0 

Q 

5 

Q 

^NON 

90.3 

64.0 

77.2 

98 

24 

53 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

3,72 

.88 

27 

,0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

76.8 

1.7 

'.,37 

.27 

,0 

EASTERN  VALLEY 

mSTON   FAA  AIRPORT 

88*5 

65.2 

76.9 

96 

18 

53 

1 5 

0 

11 

0 

0 

0 

3.69 

.71 

1  2 

,0 

0 

9 

4 

0 

LERA   2  SW 

89.2 

64*3 

76.8 

95 

17 

55 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

4.06 

.14 

.90 

12 

.0 

0 

3 

0 

NTRE   S  SW 

67.8 

63,6 

75.8 

95 

26 

55 

1 5 

0 

1 1 

0 

0 

0 

4.64 

1.35 

12 

.0 

0 

9 

4 

1 

ILOERSBURG  WTR  PLANT 

88.9 

64.5 

76.7 

94 

24+ 

55 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

3.73 

1.12 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

5SDEN  GAS  PLANT 

86.6 

63.4 

75.0 

2.6 

93 

25+ 

53 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

6.  36 

2.47 

28 

.0 

0 

9 

5 

1 

^L  CITY   I  NNE 

86.8 

63.1 

75.0 

93 

26+ 

54 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

4.00 

1  .22 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

LACAUGA   4  NE 

88.3 

64.4 

76.4 

94 

17 

54 

16+ 

0 

12 

0 

0 

0 

2.02 

.41 

12 

.0 

g 

0 

0 

LLADEGA 

86.7 

64.5 

75.6 

- 

2,5 

92 

25+ 

55 

15 

0 

7 

0 

0 

0 

6.58 

2.32 

1.13 

3 

.0 

0 

12 

s 

1 

DIVISION 

76.0 

1  ,6 

4.41 

.35 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU 

EXANDER  CITY  6  NE 

88.9M 

61. 9M 

75. 4M 

95 

24 

53 

1  6+ 

0 

0 

0 

0 

5.37 

2.17 

28 

.0 

0 

8 

2 

2 

1URN   3  SW 

90.1 

65.1 

77.6 

_ 

1.2 

96 

25 

60 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

3.44 

_      ,  44 

.77 

6 

.0 

0 

10 

2 

"^P  HILL  2  NW 

89.6 

63.9 

76.  3 

95 

25 

56 

16 

0 

1 2 

0 

0 

0 

2.49 

.65 

12 

.0 

0 

7 

2 

FAYETTE 

88.9 

64.5 

76.7 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

Q 

g 

* 

'TIN  DAM 

88.0 

66,2 

77.  1 

92 

25+ 

62 

22+ 

0 

12 

0 

0 

0 

6.32 

2.57 

2,61 

4 

.  0 

Q 

ELIKA 

87.6 

63,7 

75.7 

93 

25 

54 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

3.95 

•  66 

1 

.0 

0 

10 

4 

0 

;HF0RD 

88.  S 

63,5 

76.0 

95 

18 

57 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

5.26 

1,70 

26 

.0 

Q 

9 

5 

\ 

ZK  MILLS 

90.1 

64.1 

77,  1 

97 

18 

54 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

4.08 

,90 

1 

.0 

0 

7 

* 

0 

DIVISION 

76.  5 

1.7 

4.62 

.65 

.0 

PRAIRIE 

YTON 

89.4 

67.1 

78.3 

95 

19+ 

63 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

4.95 

1  .03 

27 

.0 

0 

11 

4 

1 

"OPOLIS  LOCK  AND  DAM 

86.5 

65.5 

76.0 

93 

18 

60 

16 

0 

11 

0 

0 

0 

7.43 

3.98 

2.67 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

INESVILLE 

89.1 

67.0 

78.1 

96 

19+ 

60 

15 

0 

16 

0 

n 

0 

2.42 

.82 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

"ENSBORO 

89.5 

66.8 

78.2 

1.9 

95 

18  + 

61 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

5.91 

2.72 

2.64 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

VNEVILLE 

91.4 

66.4 

76.9 

97 

19+ 

61 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

4.12 

1.26 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

KINGSTON 

90.7 

67.1 

78.9 

96 

24 

61 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

5.86 

1.92 

7 

.0 

0 

7 

3 

3 

■RION  JUNCTION  2  NE 

90.8 

66.5 

76.7 

97 

18 

60 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

6.33 

2.19 

19 

,0 

0 

1 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 


CUMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Moximum 

n  E 

a  3 
E  E 

«  C 

<  S 

Averoge 

Departure 
From  Normal 

1 

Dote 

Lowest 

Dale 

a 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

« 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Doyi 

Mox. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

.  J 

s  < 

-"J 
— — 

— - 

°  J 
— ~ 

MINTEP   3  NW 

89  .  8M 

65. 8M 

77. 8M 

52 

17 

0 

,0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

90.0 

69.3 

79.7 

.  3 

96 

1  7 

65 

1  6+ 

0 

17 

0 

0 

0 

6.21 

2.04 

1,98 

2  5 

,0 

0 

7 

4 

3 

SELMA 

91  .2 

68,0 

79,6 

,6 

97 

18  + 

63 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

7,81 

4,07 

2,50 

1  9 

,0 

0 

7 

6 

3 

TUSKESEE  2 

89.3 

66.3 

77,8 

-  1.4 

96 

22 

52 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

1,84 

-  2,30 

.31 

28 

,0 

0 

7 

0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

90.6 

66.7 

78,7 

-  ,6 

95 

24 

62 

1  4  + 

0 

20 

8,07 

4,27 

2.90 

1 

,0 

0 

1  1 

5 

3 

DIVISION 

78  4 

-  1,4 

5,54 

1,78 

,0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

90.6 

66.3 

78,  7 

96 

1  8 

62 

0 

1 9 

0 

0 

0 

6,22 

1.51 

29 

,0 

° 

1  1 

4 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

89.9 

67.5 

78,7 

96 

17 

62 

0 

6,42 

1.18 

28 

•  0 

0 

1  2 

6 

2 

BRANTLEY 

91.0 

65.2 

78,1 

18 

6 1 

5+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6,81 

2,53 

2.54 

.0 

0 

10 

4 

3 

BREWTON   3  SSE 

91.2 

65.9 

78,5 

,2 

96 

17 

59 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

5,82 

,62 

.85 

2  4 

.0 

0 

1  2 

6 

0 

CAMDEN  3  NW 

90.5 

66.1 

78,4 

96 

18  + 

62 

16 

° 

21 

0 

0 

0 

2,97 

.90 

,0 

0 

7 

2 

0 

CHATOM 

89.9 

54  .4 

77,2 

95 

1 8 

60 

2 

0 

. 

5,56 

1.81 

29 

,  0 

0 

7 

3 

2 

CLAYTON 

87.7 

56.5 

77,2 

94 

26  + 

61 

8 

0 

8 

^ 

0 

0 

3,71 

,35 

.65 

2 

,0 

0 

8 

4 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

89.9 

79,8 

4 

56 

1 

16 

0 

0 

0 

6.73 

2.58 

1.27 

,0 

0 

9 

5 

3 

ENTERPR I SE 

90.4 

68.5 

79,  5 

04 

7  + 

54 

0 

20 

0 

c 

0 

5.87 

1  .93 

g 

,0 

0 

9 

3 

2 

EUFAULA 

90.7 

65,9 

78,3 

-  2,1 

96 

7 

61 

29+ 

0 

20 

0 

9.14 

5.17 

3.90 

2 1 

,0 

0 

7 

5 

3 

EVERGREEN 

90.4 

66.5 

78,5 

97 

18 

51 

7+ 

0 

- 

7.53 

1.55 

29 

,0 

0 

10 

6 

4 

FRISCO  CITY 

89.9 

57.4 

78.7 

94 

19  + 

53 

3  + 

0 

1 9 

^ 

5.45 

.37 

1.12 

25 

,0 

0 

11 

4 

2 

GENEVA 

92.8 

57*9 

80,4 

97 

18  + 

53 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

4.12 

-  .12 

.65 

.0 

0 

1  3 

1 

0 

GILBERTOWN 

90.7 

65.5 

78.1 

95 

28  + 

61 

22  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.13 

1.47 

,0 

0 

7 

3 

1 

GREENVILLE 

91.2 

6  8,1 

79.7 

.5 

95 

18  + 

54 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6.44 

2.07 

1.91 

2 1 

.0 

0 

9 

5 

2 

HEADLAND 

90.2 

68.4 

96 

8  + 

62 

2  9 

0 

18 

0 

0 

0 

7,43 

3.52 

29 

.0 

0 

1 1 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

87.0 

56.9 

77.0 

—  2.3 

92 

1  7 

6  3 

30+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3,77 

-  1.02 

1.05 

4 

.0 

0 

1 

LOCKHAPT 

89.8 

58,1 

79.0 

94 

1  ° 

54 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

9,11 

3.22 

15 

.0 

0 

14 

4 

2 

NATCHEZ 

91.1 

63.9 

77.5 

95 

17 

59 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4,21 

1  .50 

1 

•  0 

0 

1  0 

2 

1 

OZARK  6  NNW 

90.8 

66.4 

78.6 

-  1.4 

95 

18  + 

52 

2+ 

0 

2  3 

0 

0 

0 

3.94 

-  .49 

1  .40 

12 

,0 

0 

8 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

89.9 

68.0 

78.5 

95 

25 

6 1 

2  9 

0 

1  4 

0 

0 

_ 

4.24 

.87 

11 

.0 

0 

1 0 

4 

0 

PUSHMAT  AHA 

89.2 

65.0 

77 . 1 

-  1.6 

96 

24 

60 

22 

0 

1  4 

0 

8,39 

4.36 

2.20 

29 

,0 

0 

11 

5 

3 

SEALE 

89.6 

66.0 

77.8 

94 

24  + 

52 

16+ 

16 

0 

0 

0 

4,42 

.94 

.0 

0 

8 

4 

0 

THOMASVILLE 

88.3 

66.9 

77.6 

-  1.7 

94 

18 

62 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

5.70 

1.76 

1.80 

9 

.0 

0 

8 

5 

1 

TROY 

89.2 

68.1 

78.7 

-  .7 

94 

17 

64 

1 

0 

1  3 

0 

0 

0 

2,95 

-  ,42 

.86 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

WHATLEY 

91.5 

64.9 

78.2 

96 

24 

50 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

4,03 

1.14 

25 

,0 

0 

11 

3 

1 

DIVISION 

76.4 

-  1.3 

5.58 

1,12 

,0 

GULF 

BAY  MINFTTE 

87.3 

68.9 

78,1 

92 

18  + 

54 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

7.21 

1.85 

25 

,0 

0 

10 

7 

1 

CITRONELLE 

88.6 

68.7 

78,7 

-  1.1 

93 

26 

65 

5+ 

0 

1  3 

0 

0 

0 

6.18 

.81 

1.03 

10 

,0 

0 

12 

5 

2 

COOEN 

89.6 

69.7 

79.7 

94 

28  + 

55 

25+ 

0 

16 

0 

0 

0 

10.66 

3.00 

10 

,0 

0 

10 

6 

4 

FAIRHOPE  2  NE 

89.* 

69.7 

79.6 

-  .4 

93 

18  + 

54 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

8.58 

2.39 

2.07 

29 

,0 

0 

11 

6 

3 

FORT  MORGAN 

87.1 

74,5 

80.8 

90 

28  + 

70 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

4.05 

.95 

11 

,0 

0 

7 

3 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.4 

71,7 

80,6 

.5 

95 

7 

58 

9+ 

0 

17 

0 

0 

0 

7.15 

.92 

1.16 

10 

,0 

0 

13 

7 

2 

MOB  I  LE 

88.4 

72.2 

80,3 

-  .7 

94 

25  + 

67 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

10.48 

4.73 

3.25 

30 

,0 

0 

10 

6 

5 

ROBERTSOALE  1  E 

88.8 

58,3 

78.5 

93 

29  + 

64 

9+ 

0 

15 

0 

0 

0 

7.65 

.72 

1.95 

3 

,0 

0 

12 

4 

2 

DIVISION 

79.5 

-  .5 

7.73 

1,85 

,0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direcbon 

Wind 
m. 

speed 
p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Statioo 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-,49 

S0-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

0 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRUINGHAU  WB  AIRPORT 

ESE 

9 

6.8 

29 

SW 

18 

78 

80 

51 

56 

8 

6 

4 

0 

2 

0 

20 

65 

6.' 

HUHTSVILLE  TO  AIRPORT 

ESE 

19 

6.6 

33++ 

WSW 

22 

82 

85 

54 

59 

1 

3 

5 

5 

0 

0 

14 

5.; 

MOBILE  WB  AIRPORT 

NE 

7 

5.7 

28++ 

SE 

17 

93 

95 

65 

80 

3 

1 

6 

5 

2 

0 

17 

7.: 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

6.1 

27 

E 

9+ 

89 

90 

58 

64 

4 

2 

3 

1 

3 

0 

13 

54 

6.: 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  78  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
JUNE  1962 


Station 

Tolal 

Day  of  Month 

1 

^  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

o  T 
8  1 

9 

10  1 

u 

12 

13  1 

14 

IS 

16  I  17  1  18 

19  I 

20 

 L- 

21  1 

22  1 

23 

24 

25 

26  I 

27 

28  1 

«  1 

29 

1 

30 

31 

flFVRL*"  1  NNW 

3.01 

1  .00 

•  04 

.11 

■  20 

•  19 

■  04 

■  79 

.11 

.11 

 1 

J 

T 

•  41 

.09 

2.64 

.03 

.02 

.09 

.03 

.03 

.13 

.01 

.14 

•  60 

77 

9EBTV[LLE  2  SE 

3.00 

.60 

■  05 

.14 

.18 

.10 

.32 

■  32 

.05 

.04 

1.20 

fX*ND'"*  CITY  NF 

5»37 

■  22 

.07 

.19 

■  37 

.01 

.45 

■  04 

2.17 

ICfVTLte 

9.89' 

•  05 

■  41 

.37 

3.91 

L.19 

DALU51*  1 

6.22 

28 

* 

48 

60 

05 

97 

T 

T 

.29 

.42 

.05 

■  23 

•  04 

T 

1.91 

N1ST0N  P*A  AISPOBT 

3.69 

.02 

.36 

•  55 

.04 

.16 

.18 

.55 

•  71 

T 

.20 

•  61 

.15 

.03 

■  06 

•  09 

LEV   3  S 

(.12 

.26 

•  49 

.24 

.03 

.68 

•  ai 

•  40 

T 

1.99 

.26 

MVRLE  <•  w 

3.69 

.09 

.05 

■  04 

.97 

■  53 

'\y 

.o> 

.25 

.64 

•  49 

MENS  ? 

T,S9 

•  50 

.05 

•  47 

1.92 

•  37 

.05 

1.80 

1  -IS 

.20 

.68 

■  82 

MO^E   STATE  FARM 

6.42 

* 

.16 

.98 

.11 

T 

•  48 

.38 

■  63 

T 

•  03 

1.18 

T 

T 

3«*4 

■  40 

.45 

.20 

.77 

•  10 

.59 

.06 

.44 

.09 

T 

■  12 

■  12 

•  10 

TAUGAVILLE   3  N 

6.49 

.37 

.03 

.23 

.42 

1.17 

.77 

.02 

2.10 

.24 

•  85 

.16 

.13 

NKHFan  LOCK  AND  DA** 

3.16 

•  03 

.11 

**' 

.59 

.05 

.60 

•  73 

.49 

•  13 

.04 

¥  MJNETTE 

7.21 

.08 

•  69 

.97 

•  07 

1.86 

.87 

LLE  MINI    ?  \ 

3.7B 

16 

82 

90 

25 

02 

07 

.84 

•  20 

•  37 

SSEHE"  ^■ 

4.43 

.20 

■  42 

.12 

.19 

•  70 

.05 

.04 

.24 

.31 

1.27 

.51 

T 

.06 

•  16 

.10 

T 

.04 

LLINGSL^*"  1 

3.63 

.17 

T 

T 

T 

•  53 

.28 

.59 

.13 

•  32 

•  62 

•  80 

•  12 

.09 

.02 

HMINGmam  wB  AP  R 

3.99 

.03 

.08 

'?! 

1.15 

T 

.32 

1.03 

.01 

T 

T 

.09 

■  20 

.03 

T 

T 

9.63 

.03 

1.13 

.10 

.56 

6.S1 

1   05  2 

54 

03 

58 

05 

.10 

.06 

.03 

.09 

.22 

■  04 

.05 

.0% 

•  24 

•  03 

1.32 

EWTON  5  SSE 

9.82 

.24 

.68 

.50 

.15 

.21 

.09 

.64 

•  31 

.63 

•  61 

.06 

.85 

.34 

•  31 

lOGEDOBT  2  W 

9.11 

1.28 

■  10 

.39 

.30 

■  10 

.15 

•  40 

.33 

.85 

.07 

.13 

T 

T 

•  15 

•  64 

4.13 

■  06 

•  21 

.10 

.60 

.09 

.01 

.65 

1.12 

.15 

.39 

•  40 

•  20 

.10 

.09 

UNOIOGF 

3*06 

•  43 

.24 

.  76 

•  40 

.1] 

.71 

.07 

.22 

.10 

4.06 

48 

78 

1  8 

46 

90 

.11 

.84 

.35 

MOEN   ?  NW 

2.97 

T 

T 

.90 

.04 

■  21 

.04 

.30 

.02 

.63 

.15 

.46 

.03 

.03 

■  02 

.14 

MP  MILL   2  NW 

2.49 

.08 

T 

.19 

T 

.12 

.65 

.23 

.04 

T 

.46 

.50 

.20 

RBOH  "ILL 

2*46 

.16 

.54 

.27 

.09 

HTBE   5  SW 

4.84 

.50 

.43 

.08 

.09 

■  17 

.68 

I  .35 

.26 

.34 

.45 

T 

T 

T 

.06 

.21 

T 

NTRE V I LLE 

9.92 

49 

04 

1  70 

.03 

1  •  30 

ATOM 

T 

•  03 

.09 

.24 

.65 

.81 

■  34 

.20 

T 

7 

.07 

.04 

T 

.32 

T 

1.81 

iLOE»seu«G 

4.30 

.12 

.33 

.10 

■  14 

1.36 

.62 

.33 

•  25 

•  09 

■  20 

•  60 

ILOEftSflU^G  wTR  PLANT 

3.73 

•  21 

•  04 

•  69 

1.12 

.25 

.09 

.30 

•  05 

•  67 

tronelle 

6>18 

•02 

•  1 1 

•  20 

.64 

•  00 

.35 

•  03 

1  .03 

■  23 

•  36 

.09 

.89 

•  02 

.06 

.16 

.15 

•  •• 

7.60 

31 

.  6 

93 

07 

.16 

.82 

.14 

.45 

3.85 

.02 

■  28 

ANTON 

3.34 

T 

.10 

T 

.20 

•  72 

.l<i 

.93 

.90 

.39 

»VTf>N 

3.71 

.05 

.65 

.02 

.49 

.14 

.25 

.26 

■  58 

.51 

.09 

.36 

.09 

OEN 

10.66 

.21 

•  55 

•  41 

3,00 

2.  78 

.10 

.91 

.09 

.14 

.01 

1.38 

1.00 

■  08 

PTEf  SPR  t  Nr.s  ?  NW 

3,52 

■  30 

.6^ 

.35 

.45 

.92 

.20 

.45 

.20 

LLIN^V I LLE 

3.75 

.0 

06 

* 

41 

.17 

.51 

T 

.06 

T 

.79 

T 

►LUM^IA    1  E 

8.66 

.05 

.90 

.44 

.08 

.62 

1.37 

.02 

.80 

.03 

1  .53 

.10 

1.90 

■  04 

.23 

.99 

RDOVA 

9.31 

.07 

.07 

.75 

.06 

.56 

.96 

.49 

.05 

1.04. 

•  10 

1.92 

•  38 

3.30 

T TON  TON 

5.77 

''' 

•  20 

■  06 

•  06 

1  .72 

.15 

'^o 

.09 

1.57 

.09 

•  72 

.08 

•  26 

SA 

3»67 

■  12 

.04 

■  25 

•  39 

.09 

•  29 

.6& 

.10 

•  26 

1.43 

•  06 

3.90 

1  0 

26 

69 

41 

.36 

•  20 

•  49 

•  10 

•  29 

.70 

NCY  4  N 

7.68 

•  15 

.75 

.37 

.08 

.31 

.21 

5.05 

•  39 

•  16 

.29 

YTQN 

4,95 

■  20 

.26 

•  15 

.20 

.90 

•  95 

.11 

.41 

.65 

•  43 

■  04 

1.03 

.02 

CaTub 

2.88 

•  23 

•  18 

•  29 

.21 

.35 

.54 

.02 

T 

.50 

T 

LTA 

3.92 

•  32 

•  31 

•  48 

■  13 

.05 

•  28 

.44 

.02 

.37 

•  56 

•  02 

.94 

■WPOL I S  LOCK  AND  0AM 

7.43 

06 

03 

* 

20 

21 

2  29 

.36 

•  34 

•  10 

2.67 

THAN  FAA  AIRPORT 

6.73 

.09 

•  02 

.09 

•  08 

.01 

1.04 

.09 

.02 

.02 

.34 

.72 

.02 

T 

.32 

.63 

.38 

1.27 

1.2  5 

HJ^LE  SPRINGS 

4.95 

■  01 

■  63 

.23 

.67 

1^08 

• 

• 

.77 

.66 

.06 

.65 

.10 

.07 

BA 

3.36 

T 

•  10 

•  07 

.10 

■  30 

.65 

T 

.07 

.80 

*1  b 

.45 

.35 

.05 

•  24 

dot) 

5.05 

•  95 

■  60 

* 

• 

.90 

.85 

.  30 

1 .49 

TERP9 I S6 

5.87 

.04 

.02 

.47 

92 

1.3 

.05 

.08 

T  .12 

.29 

.01 

•  1 1 

.19 

PAULA 

9.14 

1.48 

T 

•  01 

.55 

Io7 

.85 

.05 

.05 

.13 

3.90 

.15 

.82 

T 

.08 

EBGREEN 

7.53 

.61 

■  16 

.09 

T 

1.19 

.02 

.06 

.25 

.61 

.06 

.09 

.03 

1.15 

1.05 

.37 

.04 

•  19 

U56 

JttMOPE   2  NE 

8.58 

•  36 

.72 

.18 

1.53 

.16 

.07 

1  .24 

.  14 

•  63 

.92 

.07 

T 

2^07 

LCO  OPEN  POND  TOWE' 

7,37 

.27 

•  37 

1.83 

.83 

•  1 3 

.38 

.55 

.13 

.33 

.30 

.41 

.15 

.17 

1,90 

3.21 

10 

02 

43 
•  4 

08 

.21 

.34 

.26 

I.IO 

.14 

LLS  CITY  BLK  POND  TWR 

4.23 

.28 

•  06 

.37 

•  76 

•  25 

1.02 

.32 

■  22 

.59 

.40 

YETTE 

6.30 

.01 

.05 

i.n 

.72 

1.47 

•  02 

•  64 

.03 

1.25 

.82 

.02 

•  10 

ORENCE 

2.52 

.01 

.04 

.16 

T 

.02 

.02 

•  75 

.68 

.21 

)RT  DEPOSIT 

7.35 

.10 

2^00 

•  39 

.*5 

3.80 

.25 

.15 

•  15 

•  10 

)RT  MORGAN 

4.05 

92 

40 

95 

•25 

•  39 

)RT  P4TNE 

5,27 

T 

.77 

2.09 

.02 

•  03 

•  64 

.05 

T 

.44 

.10 

T 

•  32 

•  13 

•  01 

.02 

•  36 

.29 

T 

ISCO  CITY 

5.46 

.15 

T 

T 

.03 

•  66 

T 

1.10 

.48 

.(•4 

.12 

.43 

7 

7 

■  61 

T 

1.12 

•  IB 

•  12 

T 

DSOEN 

6.99 

■  11 

•  37 

•  22 

•  02 

1.10 

.81 

.90 

.96 

.29 

■  36 

.41 

T 

1.44 

kOSDEN  GAS  PLANT 

6.36 

•  06 

.05 

•  11 

•  43 

.99 

.77 

.53 

■  26 

.19 

•  52 

2.47 

T  Nt  SV I LLE 

2.42 

01 

35 

* 

30 

04 

02 

47 

05 

.02 

1  2.48 

.26 

.06 

.02 

RDEN  CI  TV 

5,25 

■  07 

■  05 

.22 

.12 

.24 

.23 

.59 

1.03 

.22 

NEVA 

4.12 

.30 

T 

.14 

.02 

.15 

.17 

.42 

.30 

.39 

.07 

.12 

.47 

.46 

.15 

.66 

.08 

•  22 

'ORGI ANNA 

8.40 

.26 

•  02 

''' 

•  48 

1  ,07 

.28 

.68 

,06 

.89 

■  14 

1.26 

.66 

1.39 

.06 

•  11 

L8EBT0WN 

4.13 

•  06 

.12 

.19 

.67 

1  .47 

•  20 

•** 

T 

.96 

3.25 

.25 

05 

.6 

04 

20 

32 

.16 

.99 

.10 

•  11 

'EEN  SAY 

5.89 

.17 

.02 

.31 

•  34 

.48 

.08 

•  48 

■  96 

.36 

.05 

.63 

.03 

.95 

■  10 

•  17 

•  96 

tEENSeORO 

5.91 

■  11 

.05 

.10 

2^64 

.05 

1.77 

.57 

.16 

.46 

*EENV1LLE 

6.44 

.31 

.83 

•  02 

,14 

1.31 

.02 

•  1 1 

•  91 

.11 

7 

1.91 

•  04 

•  07 

•  9f 

•  04 

ILF  SHORES  POST  OFFICE 

3.72 

.11 

.05 

•  85 

.05 

.  80 

.50 

.41 

.21 

T 

■  20 

•32 

•  18 

.04 

INTgRSvi  LLE 

. 

.  0 

.10 

•  26 

INTERSVlLLE  TVA 

4.10 

•  30 

•  84 

1.51 

.54 

.02 

■  15 

.05 

.32 

.13 

.24 

T 

T 

iMlLTON  3  S 

7,16 

T 

.01 

•  02 

T 

1.71 

■  05 

.06 

1.31 

.07 

1.06 

.21 

2^38 

•  03 

•  29 

T 

^YNEVILLE 

4.12 

.75 

•  59 

.04 

•  44 

1*26 

.01 

.26 

.22 

■  08 

•  32 

■  19 

'AOLAND 

7,43 

•  16 

.08 

.62 

•  04 

•  12 

•  30 

•  03 

.04 

.32 

.22 

•  11 

•  92 

■  67 

.48 

3^92 

•"jHLANr)  MOME 

3,77 

* 

• 

.79 

.45 

•  06 

.29 

6MT0WEP 

4.31 

.29 

•  20 

1.48 

.16 

.03 

.48 

.18 

.63 

.03 

•  50 

•01 

!oi 

.08 

.09 

3.51 

•  12 

T 

.24 

.08 

.14 

.33 

.84 

1.90 

■  21 

•  09 

■iNTSVILLE  WB  AP 

4,66 

.72 

•  62 

.96 

•  27 

•  10 

.12 

.51 

.07 

.21 

.06 

•  70 

•  01 

•  32 

ICKSONVILLE   2  5W 

3.57 

•  46 

1  •*! 

•  17 

•  12 

•  11 

T 

\SPER 

3,02 

.06 

.54 

32 

1  21 

•  14 

>ROAN  DAH 

•  18 

■  OB 

.04 

.03 

■  07 

1.40 

•  90 

.09 

.90 

•  94 

.02 

•  01 

•  78 

kFAYETTE 

6.04 

.07 

1.46 

■  93 

.13 

•  98 

.06 

.40 

.94 

•  •2 

.69 

kY  0AM 

3.75 

•  22 

.23 

•  24 

•  79 

.10 

1 

.01 

■08 

.fr4 

FEDS 

3.93 

•  08 

.02 

.09 

T 

.03 

T 

■  46 

1.11 

.03 

.30 

.95 

T 

.21 

.10 
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3  87 

■  11 

.47 

.13 
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.75 

.12 

.30 
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•  06 

■  04 

1  .92 

.03 

.20 

.09 
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.28 
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"■CHAOT 

9.11 
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.22 

.10 

.98 
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T 
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.05 
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.01 
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.01 
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3.34 
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.06 
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.81 
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.0 
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2.59 

■  It 
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T 

T 

T 
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T 
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.35 
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T 
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5.98 
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■  01 
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T 
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T 
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.07 
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3.09 
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.41 
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.50 

.20 

.56 
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7,15 
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T 

7 
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.71 
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T 
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1.15 
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T 
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WEVALLO 
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T 
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T 
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1^38 

T 
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T 
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T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

O 
H 

1 



2 

3 

4 



5 

6 

[  T" 

7 

 1- 

8 

3 

 p 

10 

 1— 

11 

12 

 1— 

13 

 1— 

14 



15 

 1  r 

16  17 

 ^  '- 

18 

 r 

19 

 '- 

 [- 

20 

21 

 r 

22 

 f- 
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MOULTON  2 

4 

A6 

»05 

 09 

 02 

— 18 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

53 

T 

.23 

.09 

.11 

.25 

•  72 

.03 

.62 

.34 

T 

£.98 

.21 

.32 

T 

NATCHEZ 

A 

21 

1.60 

.11 

T 

•  10 

.74 

.32 

.23 

.17 

.06 

.11 

NEW  MARKET  2 

2 

96 

.02 

.12 

.23 

.43 

.65 

.20 

.15 

.03 

.08 

.OA 

.02 

.01 

.06 

1.00 

NEWTON 

*7 

•  18 

.12 

.22 

,02 

.16 

.06 

.09 

.13 

.16 

.10 

.03 

.61 

.07 

.41 

1.03 

ON  E  ON  T  A 

A 

19 

1  22 

05 

.  72 

.08 

T 

•  19 

1  ,08 

T 

.36 

08 

16 

* 

O^-ELIICA 

3 

95 

.66 

.03 

.58 

.90 

.25 

.14 

.30 

.46 

.24 

.52 

.02 

.02 

.2  3 

ORRVILLE 

7 

A2 

.14 

.10 

.18 

.91 

.64 

.71 

.81 

.19 

1.07 

1.34 

.18 

.15 

OZARK  6  NNW 

) 

■  11 

■  46 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.19 

.40 

.09 

T 

.01 

T 

.18 

T 

T 

.49 

.25 

.02 

.67 

PALMERDALE  2  W 

» 

29 

.12 

.70 

.89 

.20 

.30 

.94 

.35 

.90 

1.03 

.15 

.15 

PELL  CITY  1  NNE 

* 

00 

03 

07 

.07 

.96 

.07 

.03 

1  .22 

•  38 

'n  1 

PERRTVILLE 

7 

47 

.02 

■  04 

.16 

.55 

.94 

.38 

.0<> 

2.38 

.32 

.74 

1.35 

.49 

.19 

PMENIX  CITY  2  NNW 

A 

24 

.65 

■  16 

.04 

.59 

.02 

.02 

.10 

.87 

.31 

.25 

.20 

.30 

"o3 

PICPCEMSVILLE 

1 

91 

■  30 

.07 

.33 

.22 

.04 

.19 

T 

.04 

.it 

.07 

.09 

T 

PINE  HILL 

2 

99 

.78 

.26 

.le 

.52 

.60 

.25 

T 

PINE  LEVEL 

2 

35 

.41 

•  23 

•  26 

•  58 

.28 

•  01 

.02 

.27 

.05 

PLANTERVILLE  2  SSE 

5 

22 

.07 

.89 

.71 

.10 

•  SI 

.29 

.52 

.50 

.71 

T 

.50 

.20 

T 

PRATTVILLE 

k 

07 

.03 

.13 

.19 

.09 

.17 

2.<>5 

.48 

.16 

.37 

.08 

PRIMROSE  FARM 

3 

40 

T 

.09 

.04 

.02 

.10 

.31 

.23 

T 

1.2a 

.06 

T 

1.18 

.09 

PUSHMATAHA 

8 

39 

•  25 

.30 

.86 

.46 

1.43 

T 

.51 

.11 

.27 

.58 

.02 

.40 

2.20 

20 

25 

20 

REDSTONE  ARSENAL 

A 

90 

.02 

.98 

.38 

.04 

.80 

.21 

.07 

.41 

.29 

.70 

.01 

1.03 

REFORM 

3 

46 

.03 

.39 

.08 

.07 

.07 

.18 

.55 

,02 

.08 

1.38 

.37 

.15 

.09 

RIVER  FALLS 

B3 

•  50 

■  20 

.90 

.12 

T 

.42 

.05 

.20 

1.15 

.15 

T 

.22 

.12 

.10 

T 

1.70 

ROBERTSDALE  1  E 

7 

55 

1.95 

1.83 

.06 

.18 

.01 

.87 

.90 

.08 

.19  .23 

.12 

.07 

.21 

.11 

.36 

.33  .05 

ROCKFORO 

5 

26 

45 

30 

.60 

61 

65 

ROCK  MILLS 

A 

08 

.90 

.88 

■  62 

•  30 

.06 

.40 

.07 

.02 

.15 

.6£ 

•  03 

RU5SELLVILLE  2 

6 

06 

.04 

.15 

.05 

T 

.09 

.03 

.23 

.95 

2.02 

1.83 

.49 

•  18 

SAINT  BERNARD 

$ 

08 

•  02 

.68 

1.31 

.04 

T 

.02 

.35 

.13 

l.<>5 

.65 

.09 

.26 

•  08 

SAND  NT  SUBSTATION  A  U 

A 

92 

.29 

.82 

.02 

.04 

.03 

.59 

.56 

.40 

.17 

.57 

1^47 

4 

23 

10 

.05 

.55 

•  37 

1.10 

.19 

19 

1  13 

41 

•  06 

SCOTTSBORO 

5 

05 

.57 

.19 

.06 

.04 

.01 

.01 

.10 

.20 

.21 

.43 

.54 

2.50 

•  2  3 

SEALE 

A 

42 

.09 

.52 

.56 

T 

T 

.05 

.32 

.31 

.29 

.77 

.05 

.32 

.03 

.06 

.91. 

.09 

.02 

SELMA 

7 

81 

T 

T 

T 

T 

T 

1.50 

.08 

T 

2.50 

.60 

.80 

T 

1.51 

.26 

.56 

SLOCOMB 

5 

52 

.05 

.95 

.22 

.13 

.10 

.70 

.55 

.39 

1.10 

.22 

1.25 

SNOW  HILL 

2 

71 

41 

.71 

30 

SUTTLE 

6 

53 

.07 

■  02 

.36 

1.51 

.61 

.23 

.59 

1.61 

.2! 

.34 

.95 

SYLACAUGA  4  NE 

2 

02 

.01 

.24 

.04 

.09 

.02 

.09 

.40 

.41 

.22 

.19 

.26 

.01 

T 

.04 

TALLADEGA 

6 

58 

.02 

1.13 

.33 

.26 

.97 

.05 

.25 

.10 

.13 

.43 

.43 

.80 

.03 

.83 

.82 

THOMASVILLF 

5 

70 

.36 

.05 

T 

1.80 

.03 

.32 

.60 

.76 

.01 

.16 

.03 

.03 

.68 

.87 

THORSBV  EKP  STATION 

3 

45 

■  06 

.02 

01 

60 

.22 

.34 

THURLOW  DAM 

2 

58 

l!o5 

T 

.02 

^69 

•  39 

.07 

.11 

.03 

.22 

TRAFFORD 

5 

15 

.16 

.77 

.04 

.09 

.35 

.35 

2.00 

•  36 

.07 

TROY 

2 

95 

.34 

.86 

,09 

.09 

.68 

.39 

.13 

.03 

•  26 

.08 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

3 

36 

T 

T 

T 

.01 

.68 

.01 

.16 

.01 

.67 

.61 

.99 

T 

.21 

.01 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

2 

45 

03 

02 

24 

.03 

.32 

•  50 

81 

•  50 

TUSKEGEE  2 

: 

04 

.06 

.22 

.24 

,27 

.25 

.16 

.14 

.09 

.06 

.31 

.04 

UNION  SPRINGS  5  S 

n 

07 

2.90 

1  .20 

.15 

.42 

.85 

.22 

1.18 

.10 

T 

.60 

.10 

.15 

UNIONTOWN 

40 

T 

T 

.44 

.05 

.06 

.38 

T 

3.30 

1.75 

•  17 

.25 

T 

VALLEY  HEAD 

5 

74 

T 

.99 

1  .08 

,57 

.19 

.08 

.48 

.44 

T 

■  52 

1.10 

.02 

.38 

T 

•  22 

•  03 

.02 

.06 

T 

VERNON 

3 

72 

04 

03 

04 

36 

07 

.88 

.15 

WAOLEY 

8 

89 

.65 

.17 

1.59 

.46 

.53 

.31 

.76 

■  58 

.19 

1.94 

.18 

.JO 

1.23 

WALLACE  ?  E 

A 

49 

.20 

.09 

■  12 

T 

.50 

.73 

.32 

T 

1.23 

.10 

1.10 

.10 

WALNUT  GROVE 

5 

72 

.67 

2.22 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

3 

05 

.12 

.01 

.07 

.53 

,13 

.70 

.07 

.23 

.10 

•  07 

.47 

.55 

WATERLOO 

3 

84 

.94 

.41 

.44 

.06 

.02 

.02 

.03 

.91 

.60 

.02 

.20 

.15 

WEST  BLOCTON 

3 

90 

.10 

■  55 

.40 

.20 

.49 

.20 

1.70 

.30 

WETUMPKA 

5 

18 

.29 

.02 

.03 

.07 

.37 

.04 

.77 

.84 

T 

1.82 

.98 

.23 

.12 

WHATLEY 

A 

03 

.15 

T 

.12 

.02 

.56 

.52 

.24 

•  42 

.08 

.10 

.10 

1.14 

.33 

.25 

WINFIELO  2  SW 

37 

.07 

.04 

.41 

.76 

,16 

.32 

,37 

.31 

1.35 

.08 

.10 

.031 

.37 

YATES  HYDRO  PLANT 

3 

60 

.38 

.04 

.07 

.41 

.05 

,38 

.48 

.18 

.29 

.02 

.27 

.02 

.57 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

lERTVILLE  2  SE 

MAX 

79 

62 

86 

"ST 

62 

87 

83 

65 

88 

90 

91 

90 

90 

87 

78 

60 

84.7 

MIN 

63 

64 

64 

61 

65 

64 

63 

63 

67 

67 

68 

67 

67 

59 

55 

56 

57 

60 

66 

66 

59 

59 

60 

60 

64 

64 

65 

65 

62 

62 

62*8 

XANDER   CITY   6  NE 

MAX 

93 

81 

65 

86 

87 

86 

87 

91 

93 

94 

95 

92 

93 

90 

62 

64 

88 

88*9 

MIN 

61 

62 

60 

64 

63 

59 

56 

65 

65 

67 

66 

67 

65 

60 

53 

53 

63 

65 

61 

56 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

63 

56 

61.9 

CEVILLE 

MAX 

85 

92 

90 

92 

86 

82 

84 

92 

95 

96 

90 

88 

91 

92 

93 

89*  8 

MIN 

60 

62 

59 

61 

59 

66 

60 

61 

60 

64 

64 

65 

66 

64 

55 

56 

62 

67 

69 

70 

62 

62 

72 

70 

69 

66 

63 

70 

71 

65 

64.0 

)ALUSIA    1  NW 

MAX 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

89 

86 

92 

90 

4o 

69 

92 

93 

92 

93 

87 

90*6 

MIN 

6« 

65 

62 

65 

65 

64 

65 

66 

66 

66 

69 

69 

66 

67 

65 

64 

69 

70 

69 

70 

68 

67 

68 

67 

65 

65 

68 

70 

68 

66 

66*8 

ISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

89 

86 

69 

66 

91 

90 

63 

85 

94 

94 

90 

66 

81 

69 

90 

88.5 

MIN 

66 

67 

68 

67 

65 

61 

63 

70 

70 

71 

66 

69 

66 

59 

53 

58 

64 

67 

66 

68 

63 

60 

66 

68 

65 

64 

67 

66 

66 

61 

65.2 

lENS  2 

MAX 

83 

85 

87 

69 

64 

82 

60 

80 

91 

91 

91 

90 

84 

64 

83 

65 

86.4 

MIN 

62 

67 

64 

66 

68 

62 

61 

66 

67 

67 

68 

68 

65 

56 

52 

56 

57 

63 

67 

67 

59 

64 

63 

69 

66 

66 

68 

66 

61 

60 

63.7 

ORE   STATE  FARM 

MAX 

89 

86 

60 

88 

86 

92 

90 

91 

91 

90 

90 

86 

91 

89.9 

MIN 

6'> 

65 

70 

67 

69 

66 

62 

66 

65 

68 

68 

sa 

67 

69 

66 

68 

70 

70 

68 

71 

70 

69 

69 

69 

65 

66 

69 

68 

67 

67 

67.5 

URN    3  SW 

MAX 

66 

89 

90 

65 

67 

87 

87 

87 

88 

95 

93 

87 

65 

90  . 1 

MIN 

62 

64 

63 

67 

66 

66 

62 

67 

66 

70 

68 

66 

68 

65 

60 

61 

67 

67 

65 

66 

62 

63 

64 

67 

65 

64 

65 

65 

66 

61 

65.1 

KHEAO   LOCK   AND  DAM 

MAX 

91 

82 

64 

84 

84 

90 

95 

95 

92 

66 

65 

86.6 

MIN 

63 

63 

63 

65 

65 

62 

62 

64 

67 

70 

69 

68 

66 

60 

56 

56 

60 

65 

69 

66 

62 

62 

62 

70 

66 

65 

64 

66 

65 

64 

64.4 

NINETTE 

MAX 

80 

83 

87 

89 

86 

86 

90 

90 

90 

69 

87.3 

MIN 

66 

64 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

66 

65 

65 

69 

71 

66 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

72 

68 

66 

66 

73 

70 

69 

70 

68.9 

LE   MINA   2  N 

MAX 

66 

90 

89 

65 

89 

94 

96 

86 

87 

92 

84 

69 

MIN 

64 

68 

67 

66 

67 

64 

68 

67 

66 

69 

69 

68 

66 

57 

55 

56 

56 

64 

67 

67 

57 

63 

64 

69 

67 

66 

66 

66 

60 

60 

64.5 

SEMER   <.  SW 

MAX 

87 

83 

87 

93 

95 

95 

90 

91 

89 

MIN 

6<i 

64 

65 

67 

65 

62 

63 

67 

69 

71 

69 

69 

66 

60 

54 

54 

58 

67 

69 

68 

59 

61 

68 

69 

66 

64 

65 

66 

66 

60 

64.6 

HINGHAM  we  AP 

MAX 

88 

91 

85 

85 

90 

89  •  9 

MIN 

67 

64 

69 

70 

70 

67 

66 

66 

71 

73 

72 

68 

66 

64 

59 

61 

65 

72 

71 

70 

64 

66 

72 

73 

70 

66 

69 

70 

66 

66 

68.0 

NTLEY 

MAX 

92 

90 

69 

90 

93 

96 

85 

66 

91.0 

MIN 

61 

63 

62 

64 

61 

63 

63 

62 

66 

67 

62 

68 

66 

66 

64 

63 

65 

70 

69 

70 

68 

66 

66 

67 

66 

64 

66 

67 

68 

64 

65.2 

KTON    3  SSE 

MAX 

88 

90 

86 

90 

92 

92 

90 

96 

95 

92 

91 

91.2 

MIN 

62 

59 

60 

63 

64 

63 

65 

71 

67 

66 

69 

66 

65 

65 

68 

65 

67 

68 

69 

68 

69 

66 

66 

67 

63 

64 

67 

69 

68 

67 

65.9 

DGEPORT    2  W 

MAX 

67 

67 

82 

64 

90 

93 

94 

90 

87 

91 

90 

89 

MIN 

66 

64 

65 

63 

65 

63 

61 

65 

65 

66 

68 

66 

65 

57 

50 

53 

60 

59 

63 

66 

54 

56 

62 

66 

66 

64 

67 

66 

61 

56 

62.5 

ERA   2  SW 

MAX 

90 

67 

85 

85 

86 

86 

91 

95 

89 

65 

90 

69.2 

MIN 

65 

63 

65 

66 

63 

62 

64 

65 

68 

69 

67 

70 

67 

60 

55 

56 

56 

64 

70 

67 

60 

60 

67 

68 

65 

67 

66 

67 

65 

60 

64.3 

DEN   3  NW 

MAX 

87 

95 

96 

96 

92 

65 

95 

92 

91 

68 

MIN 

64 

63 

63 

65 

67 

64 

63 

65 

65 

67 

68 

67 

66 

68 

64 

62 

66 

68 

71 

69 

65 

66 

69 

67 

64 

65 

67 

70 

69 

66 

66.1 

P  HILL    2  NW 

MAX 

87 

91 

92 

94 

66 

MIN 

60 

63 

61 

65 

64 

63 

60 

63 

67 

69 

68 

70 

68 

64 

62 

56 

59 

63 

65 

68 

62 

59 

65 

67 

64 

65 

66 

66 

64 

62 

63.9 

TRE    5  SW 

MAX 

90 

90 

65 

79 

61 

82 

69 

93 

94 

89 

85 

92 

66 

MIN 

63 

67 

63 

66 

65 

63 

62 

67 

67 

68 

67 

69 

65 

59 

55 

57 

56 

64 

65 

65 

59 

59 

65 

69 

67 

66 

65 

64 

64 

60 

63.8 

TREVILLE 

MAX 

92 

90 

90 

80 

87 

86 

65 

94 

90 

90 

MIN 

60 

64 

65 

66 

65 

62 

62 

65 

71 

71 

69 

70 

66 

63 

57 

57 

64 

61 

70 

69 

63 

61 

64 

70 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

65.2 

TOM 

MAX 

92 

69 

88 

85 

89 

69 

88 

90 

93 

94 

95 

93 

90 

91 

93 

93 

91 

MIN 

63 

60 

61 

61 

64 

64 

64 

65 

62 

64 

69 

65 

65 

66 

62 

62 

66 

65 

65 

70 

63 

62 

66 

68 

61 

63 

65 

70 

65 

65 

64.4 

LDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

91 

86 

90 

90 

90 

88 

85 

85 

8  3 

85 

65 

90 

93 

92 

9 1 

66 

69 

92 

94 

94 

93 

91 

90 

86 

63 

86 

88  9 

MIN 

65 

63 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

66 

71 

66 

71 

67 

61 

55 

56 

59 

65 

65 

69 

61 

60 

66 

68 

65 

63 

67 

67 

63 

60 

64.5 

RONELLE 

MAX 

84 

90 

86 

83 

89 

89 

87 

89 

92 

92 

91 

69 

89 

92 

93 

92 

90 

MIN 

67 

65 

67 

69 

69 

65 

69 

69 

66 

67 

70 

67 

67 

69 

66 

70 

72 

71 

70 

71 

66 

70 

71 

71 

66 

67 

71 

72 

68 

66 

66.7 

NTON 

MAX 

91 

85 

86 

85 

69 

94 

94 

87 

83 

89 

92 

91 

92 

92 

89 

66 

86 

85 

86  3 

MIN 

66 

64 

64 

65 

65 

63 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

67 

63 

57 

56 

60 

67 

66 

68 

63 

60 

66 

67 

66 

63 

67 

66 

64 

62 

64.8 

YTON 

MAX 

66 

81 

85 

66 

87 

94 

85 

91 

69 

MIN 

63 

67 

64 

67 

67 

64 

64 

61 

67 

68 

67 

66 

68 

67 

65 

65 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

66 

70 

68 

65 

66 

67 

65 

67 

66.6 

EN 

MAX 

8 1 

87 

89 

MIN 

68 

67 

66 

66 

74 

70 

66 

68 

65 

70 

71 

69 

72 

68 

68 

70 

72 

72 

73 

71 

66 

72 

74 

73 

65 

67 

72 

74 

69 

69 

69.7 

TON 

MAX 

82 

90 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

87 

95 

77 

66 

65 

86 

92 

87 

89 

MIN 

65 

65 

65 

68 

69 

66 

65 

66 

67 

69 

69 

67 

67 

65 

64 

63 

67 

69 

70 

70 

66 

64 

70 

70 

65 

66 

67 

71 

68 

67 

67.1 

ATUR 

MAX 

61 

86 

89 

90 

69 

89 

66 

85 

85 

86 

84 

84 

62 

81 

63 

MIN 

64 

67 

67 

68 

69 

64 

63 

68 

69 

69 

70 

67 

66 

61 

55 

57 

58 

67 

69 

69 

62 

65 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

61 

62 

65.5 

OPOL I S   LOCK   AND  DAM 

MAX 

79 

65 

87 

66 

65 

67 

86 

64 

83 

64 

76 

83 

80 

8 1 

86 

90 

93 

91 

66 

92 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

64 

86  5 

MIN 

65 

64 

64 

65 

65 

63 

64 

66 

66 

67 

69 

66 

65 

66 

63 

60 

61 

67 

70 

69 

66 

63 

64 

68 

64 

65 

66 

67 

69 

67 

69.5 

MAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

90 

98 

92 

93 

94 

84 

66 

68 

87 

88 

90 

89 

89 

92 

93 

89 

87 

89 

87 

88 

89  9 

MIN 

66 

68 

67 

70 

69 

70 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

70 

69 

69 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

70 

69 

68 

71 

69 

69 

66 

69.7 

8LE  SPRINGS 

MAX 

83 

65 

67 

89 

62 

67 

67 

86 

81 

93 

69 

85 

68 

90 

92 

93 

89 

64 

85 

63 

87.2 

MIN 

61 

63 

63 

64 

64 

60 

61 

56 

54 

56 

60 

57 

68 

62 

56 

60 

64 

68 

63 

65 

64 

66 

60 

60 

61.5 

ERPRISE 

MAX 

94 

90 

91 

93 

91 

92 

94 

92 

89 

69 

66 

86 

69 

69 

90 

93 

91 

91 

89 

90 

91 

92 

90 

86 

91 

MIN 

64 

67 

65 

69 

70 

69 

67 

67 

68 

66 

66 

70 

69 

68 

68 

68 

70 

71 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

68 

67 

66.5 

AULA 

MAX 

92 

92 

93 

9  3 

96 

80 

89 

86 

69 

90 

9 1 

88 

95 

93 

92 

90 

89 

94 

89 

91 

89 

94 

92 

88 

66 

90 

90  7 

MIN 

61 

63 

65 

64 

64 

64 

63 

67 

68 

69 

66 

62 

70 

66 

64 

63 

71 

67 

68 

68 

67 

69 

67 

70 

69 

64 

66 

67 

61 

64 

65.9 

RGREEN 

MAX 

91 

90 

90 

91 

94 

91 

69 

92 

90 

69 

85 

66 

90 

90 

88 

91 

92 

66 

MIN 

63 

61 

68 

65 

66 

64 

61 

65 

67 

68 

69 

66 

66 

66 

66 

65 

67 

68 

67 

70 

71 

66 

68 

66 

66 

65 

66 

70 

67 

67 

66.5 

RhOPE   2  NE 

MAX 

91 

86 

89 

91 

90 

69 

93 

89 

90 

80 

65 

89 

69 

87 

91 

92 

93 

93 

91 

84 

89 

90 

91 

92 

89 

92 

91 

91 

65 

87 

89.4 

MIN 

67 

66 

67 

66 

71 

74 

70 

68 

64 

68 

71 

72 

71 

67 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

69 

70 

71 

69 

67 

66 

76 

75 

69 

68 

69.7 

KVILLE 

MAX 

80 

84 

86 

89 

89 

87 

89 

69 

84 

86 

66 

89 

80 

67 

82 

MIN 

63 

65 

66 

66 

68 

62 

61 

63 

68 

69 

64 

66 

66 

64 

57 

52 

56 

60 

63 

66 

57 

58 

60 

70 

67 

65 

63.3 

ETTE 

MAX 

87 

90 

90 

86 

90 

92 

92 

88 

82 

65 

82 

83 

82 

65 

85 

92 

96 

93 

94 

90 

90 

94 

95 

93 

90 

67 

89 

89 

87 

91 

89.0 

MIN 

67 

63 

63 

65 

63 

62 

62 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

59 

55 

54 

60 

65 

69 

67 

60 

65 

67 

70 

65 

64 

64 

67 

65 

64 

64.0 

Bm  r*f«r*BC*  aot«B  follovlnt  Station  InOm*. 
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ALABAMA 
JUNE  1962 


DAILY  TEMPERATURES  ,ZrT.T, 


Da;  Oi  Month 

'     •  'i 

a 

c 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

FLORENCE 

MAX 

89 

91 

89 

92 

90 

92 

92 

86 

86 

90 

84 

84 

63 

83 

86 

89 

94 

89>Vl 

MIN 

66 

66 

67 

66 

67 

64 

64 

66 

70 

69 

70 

69 

66 

65 

62 

69 

68 

58 

66 

66 

70 

66 

69 

69 

68 

64 

63 

65.1.1 

FORT  MORGAN 

MAX 

07 

86 

86 

87 

88 

69 

8  7 

86 

62 

8  3 

86 

85 

86 

87 

86 

89 

89 

88 

87 

90 

87«1 

MIN 

7» 

74 

72 

73 

74 

75 

72 

75 

72 

71 

72 

72 

72 

74 

78 

78 

76 

72 

78 

60 

70 

76 

76 

80 

71 

72 

75 

74.5  '! 

FRISCO  CITY 

93 

92 

64 

6 1 

66 

90 

93 

94 

94 

93 

86 

89 

92 

91 

69«S  i' 

MIN 

63 

64 

63 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

68 

69 

66 

66 

67 

67 

67 

70 

69 

66 

71 

68 

66 

69 

71 

65 

66 

68 

72 

69 

66 

67.1  (] 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

88 

68 

89 

67 

89 

89 

84 

83 

62 

64 

77 

62 

81 

84 

86 

92 

93 

89 

86 

93 

66.t.(| 

MIN 

bl 

65 

62 

65 

65 

63 

63 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

69 

53 

59 

60 

63 

68 

57 

60 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

64 

60 

53.4  1 

GAINESVILLE 

84 

86 

90 

90 

68 

87 

90 

92 

66 

87 

90 

81 

68 

84 

86 

86 

92 

96 

94 

89.1  : 

MIN 

68 

65 

64 

66 

68 

67 

64 

69 

67 

67 

70 

68 

68 

64 

60 

' 

70 

72 

71 

66 

66 

69 

71 

68 

55 

66 

66 

69 

67 

57. C  {1 

GENEVA 

94 

93 

94 

97 

94 

94 

91 

96 

90 

MIN 

63 

66 

64 

66 

68 

67 

65 

69 

67 

66 

66 

69 

68 

67 

68 

71 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

66 

68 

70 

69 

66 

67 

67.Vi| 

G I  LBERTQWN 

90 

90 

89 

92 

95 

94 

93 

8  7 

94 

93 

90.1 

MIN 

66 

61 

62 

64 

64 

63 

63 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

71 

64 

61 

68 

69 

63 

65 

67 

66 

59 

56 

65.9  1' 

GREE  NSBORO 

95 

90 

90 

76 

86 

68 

92 

94 

96 

90 

86 

89.5.'| 

MIN 

66 

66 

66 

67 

65 

66 

65 

67 

67 

70 

69 

67 

66 

64 

61 

70 

69 

69 

66 

65 

70 

70 

66 

66 

68 

70 

68 

56 

66. M 

GREENV I LLE 

93 

94 

67 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

95 

88 

86 

91 

86 

91 

HIN 

6« 

64 

65 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

67 

72 

70 

71 

67 

70 

69 

71 

66 

66 

57 

70 

69 

58 

58.1.: 

GUNTERSV I LLE 

88 

89 

86 

88 

88 

86 

84 

85 

80 

62 

80 

87 

67 

92 

94 

93 

87.6.1 

MIN 

ii 

64 

66 

64 

65 

64 

63 

66 

68 

68 

69 

67 

68 

60 

55 

61 

60 

67 

68 

60 

62 

64 

64 

65 

65 

55 

70 

60 

51 

64.1.' 

HAMILTON  3  S 

MAX 

8S 

85 

89 

90 

66 

89 

91 

91 

87 

85 

88 

81 

84 

82 

82 

86 

90 

96 

91 

90 

86 

86 

MIN 

60 

61 

59 

62 

60 

58 

59 

62 

65 

66 

68 

65 

65 

55 

51 

60 

66 

67 

66 

60 

62 

65 

63 

54 

64 

64 

52 

66 

6ll]!i 

HAYNEV 1 LLE 

85 

89 

91 

93 

94 

90 

92 

93 

90 

91 

93 

88 

90 

89 

89 

93 

97 

96 

97 

87 

82 

91 

94 

95 

94 

91.4.1 

MIN 

63 

63 

64 

65 

68 

66 

63 

67 

67 

69 

62 

69 

68 

68 

61 

70 

71 

70 

64 

65 

69 

68 

69 

66 

65 

58 

67 

56 

56.4,1 

HEADLAND 

92 

96 

89 

92 

86 

90 

93 

92 

90 

91 

69 

89 

92 

90 

69 

90.i.{ 

MIN 

65 

67 

66 

68 

67 

67 

66 

66 

69 

69 

68 

70 

71 

68 

69 

72 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

66 

56 

59 

68 

52 

67 

68.4,1 

H I GHL AND  HOME 

83 

91 

86 

90 

90 

65 

61 

65 

86 

65 

86 

90 

92 

65 

89 

80 

87.C., 

HIN 

63 

63 

64 

65 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

69 

67 

69 

66 

66 

69 

68 

67 

69 

69 

66 

67 

66 

57 

68 

70 

66 

53 

66.i, 

HUNTSVILLE  W8  ap 

85 

85 

87 

66 

81 

82 

80 

83 

90 

93 

89 

67 

67. j. 

MIN 

65 

67 

67 

67 

66 

65 

63 

69 

71 

71 

69 

69 

65 

60 

56 

69 

62 

66 

70 

66 

62 

65 

66 

72 

70 

56 

59 

69 

56 

62 

66.i, 

Jasper  *  n 

89 

91 

90 

90 

91 

65 

66 

86 

82 

85 

82 

84 

94 

96 

92 

90 

66 

68.7, 

MIN 

60 

62 

63 

63 

63 

58 

62 

62 

63 

65 

67 

64 

66 

67 

52 

^' 

64 

66 

67 

67 

66 

64 

66 

72 

57 

66 

56 

66 

64 

55 

63.2. 

LAFAYETTE 

89 

91 

93 

92 

90 

90 

85 

67 

87 

66 

86 

87 

91 

94 

88.1 . 

MIN 

62 

62 

63 

66 

65 

64 

63 

66 

66 

67 

66 

67 

67 

63 

58 

60 

66 

67 

66 

67 

63 

62 

66 

68 

65 

65 

65 

64 

64 

53 

64. S, 

L 1 Vl NGSTON 

91 

91 

91 

89 

63 

88 

66 

88 

89 

92 

94 

90 

90.' . 

MIN 

68 

66 

64 

67 

69 

67 

64 

66 

68 

68 

71 

67 

68 

66 

67 

61 

65 

71 

72 

71 

65 

63 

69 

66 

64 

65 

68 

70 

67 

66 

67. t. 

LOCKHAR  T 

90 

91 

90 

92 

89 

89 

93 

66 

86 

89 

90 

91 

89 

92 

90 

92 

90 

89.1, 

MIN 

64 

65 

65 

68 

70 

67 

67 

69 

68 

68 

66 

70 

67 

68 

67 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

55 

67 

69 

70 

66 

68 

68.1. 

HAD I  SON 

66 

86 

83 

90 

93 

96 

87.}, 

HIN 

67 

67 

68 

68 

62 

63 

62 

69 

69 

71 

69 

69 

69 

60 

56 

62 

66 

70 

68 

62 

66 

66 

72 

70 

68 

69 

50 

56 

52 

65.1. 

MAD  I  fMj      IIIM/*Ttnftl     9  MP 

90 

90 

92 

68 

68 

89 

93 

96 

97 

91 

MIN 

65 

69 

64 

67 

67 

65 

64 

68 

67 

70 

69 

68 

66 

65 

62 

60 

69 

69 

69 

66 

63 

68 

68 

55 

66 

67 

69 

68 

66 

66>&< 

MAR  TIN  DAM 

92 

82 

84 

84 

90 

92 

86 

92 

68.114 

MIN 

66 

65 

64 

63 

66 

67 

64 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

64 

62 

64 

62 

66 

69 

64 

62 

66 

70 

66 

66 

68 

67 

68 

55 

66.i/ 

M  T  U  T  CD     ^  MU 

90 

92 

90 

90 

93 

90 

91 

83 

87 

86 

86 

90 

96 

90 

89. I'd 

MIN 

64 

63 

63 

64 

67 

66 

65 

65 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

65 

70 

64 

65 

55 

55 

67 

58 

68 

65.tlJ 

MUB  i  L t    WB   A  I KkUK 1 

69 

87 

90 

95 

88 

61 

82 

90 

90 

87 

90 

93 

94 

87 

91 

MIN 

71 

68 

70 

70 

73 

72 

70 

69 

68 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

74 

75 

72 

71 

74 

76 

72 

70 

71 

75 

71 

71 

71 

71.:! 

66 

87 

94 

84 

93 

89 

80 

61 

92 

86 

66 

93 

93 

90 

88 

MIN 

70 

70 

70 

72 

75 

75 

71 

73 

67 

70 

72 

71 

73 

70 

71 

76 

73 

74 

70 

74 

74 

76 

69 

71 

76 

74 

59 

69 

72.;, 

MONTGOMERY  W8  AP 

91 

94 

94 

90 

66 

66 

89 

90 

90 

94 

96 

95 

8  5 

62 

92 

93 

MIN 

66 

67 

67 

69 

71 

69 

68 

71 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

65 

72 

73 

71 

68 

66 

70 

71 

68 

69 

71 

71 

69 

68 

69. >< 

MOULT ON  2 

89 

88 

69 

84 

86 

67 

64 

64 

83 

83 

86 

89 

93 

96 

66 

87 

86 

68 

93 

94 

92 

84 

81 

69 

87.'  1 

MIN 

63 

67 

66 

63 

68 

62 

63 

66 

66 

68 

69 

67 

66 

57 

54 

69 

66 

68 

69 

56 

65 

65 

71 

65 

57 

70 

54 

60 

60 

64.;. 

MUSCL  E  SHOALS  FAA  AP 

90 

91 

91 

86 

91 

91 

67 

66 

87 

63 

62 

61 

81 

83 

86 

92 

96 

86 

85 

MIN 

64 

66 

66 

67 

66 

64 

64 

67 

69 

68 

69 

66 

62 

58 

56 

61 

66 

70 

66 

60 

67 

66 

66 

67 

59 

69 

67 

62 

62 

65.1 . 

NA  TCHEZ 

90 

92 

92 

91 

87 

94 

69 

90 

67 

63 

90 

90 

90 

91 

94 

96 

93 

MIN 

59 

62 

59 

62 

62 

61 

60 

66 

61 

67 

69 

68 

66 

64 

60 

60 

63 

64 

66 

69 

66 

64 

6> 

67 

62 

62 

55 

66 

69 

63 

63.'  . 

NEW  MARKET  2 

88 

69 

64 

85 

67 

87 

85 

66 

83 

62 

80 

76 

81 

88 

92 

MIN 

62 

63 

63 

64 

65 

62 

60 

68 

67 

69 

68 

66 

65 

64 

49 

66 

69 

66 

66 

63 

60 

63 

66 

64 

53 

55 

67 

58 

58 

62.11' 

ONEONTA 

MAX 

82 

83 

87 

88 

89 

87 

89 

89 

85 

67 

84 

84 

83 

84 

62 

84 

89 

MIN 

60 

60 

61 

63 

63 

56 

60 

66 

67 

67 

66 

68 

63 

68 

49 

69 

64 

67 

63 

56 

62 

66 

63 

63 

65 

65 

59 

66 

61  li' 

OPELIKA 

8  7 

90 

90 

87 

64 

84 

85 

86 

86 

67 

67 

91 

90 

91 

MIN 

61 

61 

62 

66 

65 

66 

61 

65 

67 

67 

67 

67 

62 

66 

61 

66 

64 

66 

64 

67 

61 

67 

64 

66 

66 

63 

64 

56 

56 

61 

bi'.\ 

OZARK  6  NNW 

M*N 

92 

92 

93 

95 

90 

90 

90 

86 

91 

90 

90 

96 

92 

90 

8  3 

90.l'i 

62 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

69 

69 

66 

65 

69 

69 

68 

66 

69 

69 

66 

56 

57 

57 

67 

55 

55 

66. <H 

PELL  CITY  1  NNE 

90 

90 

89 

85 

84 

85 

65 

63 

80 

83 

89 

93 

80 

86.I 

MIN 

67 

63 

62 

65 

63 

61 

61 

66 

66 

67 

66 

69 

64 

59 

54 

62 

66 

67 

68 

59 

66 

69 

53 

54 

66 

66 

53 

59 

63.: 

PHENIX   CITY   2  NNW 

90 

92 

82 

64 

66 

86 

67 

68 

86 

92 

95 

HIN 

65 

65 

66 

70 

68 

69 

66 

68 

70 

70 

68 

69 

66 

67 

66 

73 

70 

71 

69 

69 

70 

72 

66 

57 

69 

69 

61 

65 

68.l<. 

PRATTVILLE 

96 

96 

86 

68 

89 

69 

91 

94 

95 

98 

92 

91  ' 

HIN 

65 

65 

65 

67 

68 

67 

66 

69 

71 

71 

69 

69 

70 

69 

60 

65 

69 

71 

69 

64 

62 

67 

66 

56 

65 

58 

59 

59 

56 

67.:'' 

PUSHMATAHA 

MAX 

82 

80 

89 

89 

69 

86 

81 

88 

92 

93 

93 

94 

87 

92 

93 

96 

92 

93 

93 

91 

92 

65 

89.;*' 

MIN 

65 

63 

63 

65 

64 

63 

62 

62 

66 

67 

64 

67 

66 

65 

53 

61 

66 

67 

69 

71 

63 

60 

63 

70 

65 

66 

65 

68 

68 

64 

65.1'' 

RED  BAY 

MAX 

82 

84 

86 

65 

64 

65 

67 

89 

63 

84 

64 

81 

80 

78 

79 

82 

MIN 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

67 

68 

69 

68 

66 

59 

56 

59 

8*«  r«f«r«nce  notaa  follovlng  Station  latex. 
-  82  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

01 
•«  . 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

! « 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

Avar 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

S3 
63 

85 

67 

87 
65 

87 
63 

86 
65 

85 
63 

89 
61 

83 
67 

84 
69 

85 
70 

82 
66 

80 
67 

82 
59 

80 
56 

84 
53 

89 

55 

94 

57 

97 
63 

87 

67 

86 

59 

87 

56 

87 

62 

92 
63 

92 
69 

90 

84 

87 

82 

84 

90 

86.3 
62.8 

R08ERTSDALE   1  E 

MAX 
MIN 

$9 
6S 

89 
64 

84 

65 

87 

65 

90 
68 

89 

69 

85 
68 

92 
68 

88 
64 

89 
68 

82 
70 

83 
69 

88 

70 

91 
67 

88 
68 

93 
70 

91 
71 

92 
72 

91 
70 

91 
69 

82 
69 

87 
68 

90 
72 

91 

73 

90 
65 

92 
67 

91 
69 

91 
70 

93 

85 

88.8 
68.3 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

95 
6t 

90 
62 

88 
61 

92 
65 

91 
64 

88 
61 

91 
60 

90 
67 

87 
68 

79 
67 

85 

68 

85 
69 

86 
66 

85 
63 

85 
59 

90 
57 

91 
60 

95 
65 

90 
61 

83 
67 

84 

60 

90 
60 

92 
64 

93 
64 

93 
64 

93 
62 

89 
65 

67 

90 

88 

88.5 
63.5 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

at 

64 

92 
64 

92 
68 

87 
65 

87 
65 

92 
63 

93 
61 

87 
68 

87 
68 

88 
68 

87 
67 

88 
68 

86 
68 

87 
61 

89 
54 

93 
55 

95 
63 

97 
65 

94 
64 

84 

68 

92 
60 

94 

59 

95 
65 

96 
66 

96 
65 

93 
67 

90 
65 

76 
67 

86 
65 

91 
57 

90.1 
64.1 

RUSS6LLVILLE  2 

MAX 
MIN 

85 
58 

86 
64 

88 
61 

88 

63 

87 
64 

86 

57 

89 
61 

90 
64 

86 
67 

86 
68 

87 
69 

79 
63 

83 
66 

81 
55 

SO 
49 

83 
50 

88 

63 

93 
61 

94 
66 

86 
66 

65 
55 

87 
60 

89 

6  3 

91 
65 

93 
65 

86 
65 

84 
67 

86 

86 

84 

86.6 
61.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

81 

63 

82 
64 

86 

70 

86 
65 

88 
66 

85 

63 

88 

62 

89 
65 

83 
66 

86 
68 

83 
67 

82 
67 

79 
66 

80 
58 

79 

55 

83 
55 

87 
59 

91 
63 

94 

67 

94 

67 

83 
56 

85 
62 

89 

65 

92 
69 

91 

90 

85 

87 

80 

82 

85.7 
63.8 

SAND  MT    SUBSTATION  A  U 

MAX 
MIN 

86 
66 

85 
63 

86 

62 

87 
65 

83 
64 

85 

63 

88 

.  62 

82 
66 

84 

66 

83 
67 

83 
67 

80 
67 

81 
67 

79 
58 

82 
52 

86 
55 

90 
64 

92 
63 

87 
65 

83 

66 

85 
54 

88 

62 

90 
64 

90 
66 

89 

86 

83 

78 

81 

86 

84.9 
63.2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

80 
62 

84 
64 

87 
62 

88 

62 

89 
64 

84 

61 

89 
60 

88 
67 

90 
65 

85 
67 

86 
68 

85 
68 

87 
67 

84 
54 

81 
50 

79 
51 

89 
56 

92 
59 

94 

61 

95 
64 

89 
54 

89 

55 

90 

62 

93 
66 

92 
64 

90 
6  3 

91 

83 

60 

83 

87.2 
61.5 

SEALE 

MAX 
MIN 

89 

62 

89 
63 

90 
64 

92 

67 

91 

65 

92 

65 

92 
64 

85 
67 

84 
65 

85 
69 

89 

68 

90 
68 

89 
70 

89 
66 

89 
64 

92 
62 

93 
68 

93 
66 

89 
66 

66 
69 

90 
66 

94 

66 

91 

67 

94 
67 

91 
65 

91 

90 

84 

86 

89 

89.6 
66.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
65 

93 
66 

94 
68 

93 
69 

95 
67 

97 
66 

90 
68 

89 
70 

90 
71 

85 
71 

89 
69 

88 
69 

89 
67 

89 
64 

94 
63 

96 
67 

97 
71 

89 

71 

86 

71 

92 
67 

94 
65 

93 
70 

96 

70 

93 
67 

92 

90 

89 

86 

90 

91.2 
68.0 

STLACAUGA  *  NE 

MAX 
MIN 

85 
63 

89 
64 

90 
63 

89 
66 

88 
64 

90 
61 

90 
63 

87 

69 

88 
71 

84 

72 

85 
70 

85 
70 

84 

67 

84 

61 

85 
54 

90 
54 

94 
58 

93 
65 

67 
67 

87 
68 

90 
64 

93 
58 

93 
67 

92 
67 

93 
64 

90 
63 

88 

83 

83 

89 

88.3 
64.4 

TALLAOEOA 

MAX 
MIN 

85 
63 

89 
64 

92 
65 

90 
66 

86 
68 

88 

63 

88 
63 

84 

67 

84 
68 

84 
71 

86 
69 

84 

70 

83 
67 

82 
6 1 

82 
55 

87 
56 

90 
61 

92 
65 

86 
66 

63 
66 

86 
60 

89 
59 

92 

67 

91 
68 

92 

69 

87 

81 

82 

86 

86.7 
64.5 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

89 
6* 

85 
62 

87 
64 

89 

66 

89 

67 

89 

67 

86 
65 

92 
67 

88 
65 

87 
66 

83 
69 

79 
67 

85 
67 

85 
68 

85 
66 

88 
64 

92 
69 

94 

67 

93 
69 

91 
70 

63 
66 

90 
65 

93 
70 

92 
70 

92 
64 

88 
66 

90 
68 

90 
72 

91 

85 

88.3 
66.9 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 
65 

88 
64 

90 
64 

92 
65 

90 
65 

88 
66 

93 
64 

87 
65 

89 
68 

85 
68 

84 

68 

84 

67 

85 
66 

85 
63 

86 
59 

89 
59 

94 
63 

94 
67 

87 
68 

84 
66 

90 
64 

92 
62 

92 
70 

91 
69 

92 
65 

90 
62 

86 
66 

85 
66 

85 
65 

88 

63 

88.3 
65.1 

TROY 

MAX 
MIN 

87 
64 

89 
65 

88 

67 

93 
67 

89 
68 

91 
67 

92 
65 

87 
68 

89 
69 

90 
69 

85 
67 

88 
69 

88 
68 

86 
68 

88 
66 

91 
68 

94 

70 

91 
73 

88 

70 

65 

70 

89 

67 

92 
70 

90 
69 

91 

70 

90 
66 

92 
66 

92 
67 

89 
69 

84 

67 

89 

69 

89.2 
68.1 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84> 
68 

90 
68 

90 
65 

89 
68 

91 
68 

91 
66 

93 
66 

87 
69 

88 

70 

89 
71 

80 
70 

84 

70 

85 
69 

85 
63 

86 
59 

90 
59 

93 
64 

94 
70 

90 
71 

89 
70 

90 
65 

92 

67 

92 
72 

94 

73 

91 
69 

89 
67 

89 
70 

90 
70 

87 
66 

90 
65 

89.1 
67.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

83 
64 

86 
65 

90 
63 

90 
65 

90 
66 

90 
64 

93 
64 

92 
63 

88 
67 

89 
68 

89 

69 

81 
68 

84 

67 

85 
61 

84 
56 

86 
57 

91 
60 

95 
68 

95 
69 

91 
67 

87 
62 

90 
64 

93 
69 

93 
70 

92 
66 

92 
65 

90 
67 

68 
68 

90 
67 

86 

63 

89.1 
65.1 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
64 

88 
65 

92 
67 

90 
66 

91 
66 

93 
63 

86 
66 

87 
68 

84 

68 

88 

67 

88 
66 

87 
67 

67 
66 

88 
62 

95 
64 

95 
68 

94 

68 

86 
67 

81 
68 

90 
64 

96 
65 

91 
75 

95 
66 

93 
63 

93 
64 

89 
66 

62 
67 

84 

73 

66 

89.3 
66.3 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 
HIN 

87 
62 

86 
62 

90 
64 

90 
67 

92 
66 

90 
67 

91 
64 

92 
67 

93 
68 

87 
67 

88 
66 

85 
68 

87 
63 

89 
62 

92 
66 

93 
69 

94 
68 

95 
69 

93 
66 

90 
69 

93 
70 

93 
70 

94 

70 

96 
70 

92 
67 

69 
65 

90 
68 

93 
69 

66 

88 
65 

90.6 
66.7 

VALLEV  HEAD 

HIN 

78 
61 

82 
58 

85 
58 

86 

62 

85 

63 

87 
58 

86 

59 

87 
61 

82 
66 

84 

67 

83 
68 

86 
68 

83 
65 

82 
54 

79 
48 

81 
51 

88 
60 

90 
67 

92 
62 

67 
64 

84 

50 

85 
55 

90 
59 

91 
64 

69 
60 

91 
62 

87 
66 

83 
65 

78 
58 

82 
5  3 

85.1 
60.4 

VERKOM 

MAX 
MIN 

85 

62 

88 
63 

90 
62 

91 
66 

82 
62 

91 

62 

94 

62 

93 
67 

87 
57 

88 

69 

89 
69 

85 
67 

83 
66 

86 
59 

87 
53 

89 

54 

95 
61 

97 
65 

95 
69 

94 

69 

91 
58 

92 
64 

97 
66 

98 
67 

97 
65 

92 
64 

87 
66 

89 
67 

91 
67 

87 

61 

90.3 
64.0 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

85 
62 

86 

62 

86 
64 

82 

63 

85 

65 

90 
64 

89 
62 

88 
68 

85 
65 

88 

71 

85 

71 

83 
69 

81 
66 

81 
52 

80 
50 

84 

52 

89 
54 

92 
56 

93 
69 

90 
66 

85 
56 

85 
64 

90 
64 

92 
65 

93 
66 

64 
64 

85 
66 

65 
66 

86 
65 

63 
59 

86.3 
62.9 

HHATLEY 

HAX 
MIN 

89 
63 

90 
60 

92 
61 

91 
62 

92 
65 

86 

63 

95 
62 

92 

65 

91 
65 

88 

63 

82 

67 

90 
68 

89 

67 

88 
66 

91 
64 

93 
62 

95 
63 

94 

65 

94 
66 

90 
67 

93 
65 

95 
65 

95 

67 

96 
66 

92 
64 

93 
64 

93 
67 

95 
66 

90 
73 

92 

65 

91.5 
64.9 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


DunoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 
t2°< 

DEMOPOLIS  UXK  k  DAM 

EVAP 

.07 

.14 

.22 

.20 

.  24 

.23 

.31 

.31 

.12 

.24 

.18 

.10 

.30 

.21 

.27 

.31 

.21 

.30 

.35 

.25 

.19 

.16 

.41 

.17 

.20 

* 

.82 

.15 

.22 

6.88 

WIND 

17 

34 

29 

30 

40 

40 

39 

47 

53 

67 

53 

62 

50 

49 

46 

25 

22 

25 

26 

45 

28 

30 

21 

31 

51 

54 

42 

23 

62 

36 

1177 

FAIBBOPE  2  HE 

EVAP 

.19 

.16 

.11 

.25 

.26 

.19 

.23 

.16 

.12 

.13 

.17 

.23 

.22 

.23 

.26 

.21 

.22 

.23 

.12 

.14 

.09 

.23 

.22 

.21 

.  19 

.14 

.15 

.14 

B5.57 

WIND 

10 

7 

6 

15 

29 

40 

35 

20 

8 

8 

11 

31 

50 

23 

19 

13 

11 

10 

17 

7 

12 

9 

12 

37 

34 

22 

22 

19 

8 

13 

558 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.22 

.18 

.26 

.30 

.  25 

.29 

.33 

.  13 

.17 

.14 

.14 

.12 

.21 

.27 

.30 

.28 

.29 

.25 

.18 

.07 

.23 

.24 

.29 

.26 

.25 

.19 

.17 

.24 

.25 

86.72 

WIND 

18 

12 

12 

23 

7 

24 

44 

20 

20 

20 

10 

24 

22 

55 

58 

29 

22 

30 

10 

20 

10 

52 

10 

18 

IS 

15 

35 

11 

24 

670 

r«f*r«MC«  not**  follevlac  Bt«tloB  ladax. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatun 


Smilon 

Averoge 

Average 

Average 

Departure 
From  Normol 

Highest 

Dote 

Lowest 

£ 
o 

Degree  Days 

No.  o 

f  Doys 

Total 

Departure 

From  Normol 

Greatest  Day 

i 
a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Doys 

Mox. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 
a 

.10  or  More  | 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

:°i 

o.  < 

0  i 

:i 

si 

oo 

OCTOBER  1961 

ASHLAND 

75.3 

46.9 

61. 

1 

83 

13+ 

33 

27 

141 

0 

0 

0 

0 

1. 

28 

1.28 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

NOVEMBER  1961 

ASHLAND 

65. 2M 

44.  6M 

54. 

9M 

83 

1 

26 

30+ 

306 

0 

0 

5 

0 

2. 

78 

1.50 

23+ 

.0 

0 

4 

2 

1 

DECEMBER  1961 

ASHLAND 

52.4 

36.0 

44. 

2 

71 

3 

17 

30+ 

638 

0 

1 

11 

0 

16. 

98 

4.21 

10 

T 

0 

15 

8 

6 

JANUARY  1962 

ASHLAND 

49.  IM 

32.  4M 

40. 

8M 

72 

27 

4 

11 

744 

0 

3 

16 

0 

7  . 

54 

2.25 

19 

.0 

0 

9 

5 

2 

FEBRUARY  1962 

ASHLAND 

65.8 

41.0 

53. 

4 

78 

14+ 

15 

7 

324 

0 

0 

6 

0 

5 

03 

2.21 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

FAYETTE 

68.1 

40.5 

54. 

3 

83 

13 

18 

7 

310 

0 

0 

7 

0 

5. 

11 

1.35 

22 

.0 

0 

11 

2 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

68.8 

38.8 

53. 

8 

2.2 

87 

27 

19 

317 

0 

0 

9 

0 

4. 

84 

30 

2.01 

22 

.0 

0 

6 

2 

2 

MARCH  1962 

FAYETTE 

62.  6M 

38.1 

50. 

4M 

79 

24 

24 

7+ 

450 

0 

0 

9 

0 

5. 

28 

1.50 

31 

.0 

0 

8 

4 

2 

APRIL  1962 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

72.4 

45.5 

59. 

0 

5.6 

83 

30 

30 

3 

213 

0 

0 

3 

0 

4 

49 

15 

1.54 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2 

SEPTEHBEK  1961 

REFORH 

.02 

1.29 

T 

.83 

.08 

.59 

.03 

2.84 

OCTOBER  1961 

ASHLAND 

T 

1.28 

T 

1.28 

REFOIUI 

.29 

.29 

NOVEKBER  1961 

ASHLAND 

.42 

.06 

T 

.02 

.01 

.03 

.22 

.50 

T 

1.50 

.02 

2.78 

REFORM 

.95 

.66 

T 

.31 

1.24 

.24 

.93 

.03 

4.36 

DECEMBER  1961 

ADDISON  CENTRAL  TOITER 

.51 

.29 

1.61 

3.19 

5.28 

.20 

.85 

.59 

12.52 

ASHLAND 

.55 

.47 

.07 

4.21 

.96 

2.84 

.21 

1.83 

1.62 

.23 

1.53 

1.66 

.27 

T 

T 

.27 

.12 

.14 

16.98 

REFORM 

.98 

.07 

.11 

1.64 

.04 

2.65 

.24 

.87 

.11 

2.07 

2.01 

.02 

1.33 

12.14 

JANUARY  1962 

ASHLAND 

.36 

.78 

.94 

.03 

.05 

.45 

.15 

2.25 

.03 

.05 

.94 

.03 

.02 

.05 

1.21 

.20 

7.54 

FEBRUARY  1962 

ASHLAND 

.05 

.02 

.11 

.38 

.32 

1.05 

2.21 

.05 

.73 

.08 

.03 

5.03 

FAYETTE 

.05 

.20 

.47 

.24 

.50 

1.35 

.41 

.47 

.40 

.44 

.22 

.36 

5.11 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

.04 

.01 

1.49 

.02 

.36 

2.01 

.42 

.19 

.03 

.19 

.08 

4.84 

MARCH  1962 

FAYETTE 

.15 

.14 

.01 

.76 

1.36 

.01 

.01 

.46 

.75 

.13 

1.50 

5.28 

APRIL  1962 

COTTONTON 

2.64 

.10 

l.St 

.10 

1.80 

.10 

.05 

1.45 

7.89 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

.12 

1.32 

.10 

.03 

.54 

1.54 

.03 

.21 

.60 

4.49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


SUtion 

Day  of  moath 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OCTOBER  1961 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

83 
61 

82 
57 

73 
52 

69 
43 

72 
41 

75 
42 

77 
43 

78 
51 

80 
50 

83 
51 

82 
51 

83 
50 

83 
SO 

73 
53 

65 
40 

74 
45 

79 
48 

80 
47 

75 
45 

60 
40 

61 
45 

69 
43 

73 
39 

75 
47 

74 
49 

76 
45 

71 
33 

72 
37 

75 
43 

81 

57 

82 
57 

75.3 
46.9 

NOVEMBER  1961 

ASHLAND 

HAX 

HIN 

83 
55 

78 

56 

81 
59 

70 
55 

80 

59 

73 
60 

67 
47 

58 
36 

58 
29 

67 
35 

68 
45 

71 
45 

71 
58 

68 
61 

67 
60 

67 
60 

63 
44 

49 

36 

57 
43 

57 
30 

57 
28 

37 

60 

60 
39 

70 
39 

62 
39 

62 
45 

58 
42 

SO 
26 

58 
26 

6S.2 
44.6 

DECEMBER  1961 

ASHLAND 

HAX 
HIN 

59 
35 

66 
42 

71 
43 

68 
48 

64 
53 

51 
48 

50 
38 

47 

35 

53 
41 

66 
42 

64 
54 

65 
59 

56 
27 

38 
28 

46 

36 

45 
44 

47 
45 

62 
46 

57 
43 

51 
35 

51 
26 

53 
25 

53 
36 

36 
25 

35 
25 

SO 
19 

SO 
35 

SO 
22 

30 
17 

40 
17 

51 
28 

S2.4 
36.0 

JANUARY  1962 

ASHLAND 

HAX 
HIN 

33 

25 

24 

33 

42 

32 

27 

27 

28 

'7 

*6 

*9 

24 

44 

25 

29 

33 

38 
35 

40 

52 
42 

56 
52 

52 

62 
56 

67 
52 

72 
51 

58 
38 

56 
31 

63 
38 

58 
32 

49.1 
32.4 

FEBRUARY  1962 

ASHLAND 

MAX 
HIN 

32 

37 

40 

41 

52 

22 

15 

29 

44 

63 
38 

28 

38 

47 

46 

75 
44 

61 
49 

32 

62 
45 

60 
47 

62 
34 

63 
41 

65 
44 

61 

70 
48 

67 
46 

71 
48 

75 
59 

72 
42 

65.8 
41.0 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

3I 

36 

34 

36 

42 

22 

18 

32 

47 

38 

28 

39 

42 

53 

45 

46 

30 

40 

45 

30 

41 

54 

58 

45 

66 
47 

80 

56 

81 
63 

76 
36 

68.1 
40.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

HAX 

UIN 

59 
34 

74 

33 

72 
36 

74 
37 

67 
38 

66 
24 

41 

19 

51 
21 

66 
40 

74 
41 

55 
27 

62 
28 

77 
41 

84 
42 

79 
44 

73 
47 

53 
30 

63 
31 

68 
50 

65 
31 

64 
32 

72 
49 

71 
56 

80 
50 

73 
47 

73 
54 

87 
61 

83 
44 

68.8 
38.8 

MARCH  1962 

FAYETTE 

HAX 
UIN 

40 
32 

48 
34 

48 
39 

40 

46 
27 

48 
24 

54 
24 

55 
32 

67 
52 

60 
42 

60 
42 

64 
37 

58 
33 

52 
30 

62 
35 

58 
27 

59 
26 

66 
27 

72 
43 

67 
50 

70 
52 

52 
39 

72 
33 

79 
37 

73 
S3 

68 
47 

73 
36 

78 
35 

77 
47 

78 
57 

73 
48 

62.6 
38.1 

APRIL  1962 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

HAX 
UIN 

64 
37 

60 
32 

57 

30 

62 
32 

69 
35 

60 
47 

70 

52 

67 
46 

74 

45 

. 

81 

53 

82 

55 

79 

59 

65 
42 

62 
37 

72 
42 

60 
33 

62 
33 

61 
39 

. 

75 
40 

81 
41 

80 

53 

81 
47 

83 

53 

84 

55 

81 

59 

82 

52 

81 
54 

80 
49 

70 
52 

88 

62 

72.4 
45.5 

CORRECTIONS 
MONTH;      DECEMBER  1961 


Cllmatological  Data  Table: 
Dayton 


Muscle  Shoals  FAA  AP 


Dally  Precipitation  Table: 
Dayton 


Total  precipitation  should  be  12.99,  no.  of 
days  with  precipitation  .10  or  more  14,  .50 
or  more  7.     Prairie  Division  average  precipi- 
tation should  be  13.38,  departure  from  long- 
term  average  +8.22. 

Total  degree  days  should  be  673. 


Amount  on  the  31st  should  be  zero, 
total  12.99. 


Monthly 


MONTH:     FEBRUARY  1962 


Cllmatological  Data  Table: 
Chaton 


Total  precipitation  should  be  1.77.  Greatest 
day  of  precipitation  should  be  .73  on  the  6th. 
No.  of  days  with  precipitation  ,10  or  more 
should  be  5,   .50  or  more  1.     Coastal  Plain 
Division  average  precipitation  should  be  4.86, 
departure  from  normal  +.15. 


Daily  Precipitation  Table: 
Chatom 


Fort  Deposit 


Amount  on  the  21st  should  be  zero.  Monthly 
total  1.77. 

Correct  as  follows:  2l3t,  ,34;  22nd,  .55; 
23rd,  zero. 


Sm  TsfBranc*  DOtM  following  SUtloo  Ind*x. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JUNE  1962 


ALABAMA 


USCOmi-gB-Aahevllle,  W.  C.    12/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JUNE  1962 


75° 


ilanooga  «B  AP ,  Ti 


'  Elkmont  |  Tol 

Shoemaker  Springs  O 
■  P  Athens 

Col-.,,  S,,,.  P..„,  X  ^  Hul„.Ul, 

•  T        ^          ;  ^.^      Athem  2       |  Sub«t>« 

Jklf  Shoals  FM  AP      B<flle  HIqk  2  NO  I-O 

,B...op  NORfNFRN  /  I        , --r., 

O    i  i  "   D«c»tur  -     ■  - 

■  RussellvUlff   RuBs^Wville  2  J        pDecatur  Subst. 

|B«lgreen    QQ*       0"^bur<r  2  VE  I         I  1  /"fl^y 

:ed  Bay         Q  „    „  -         .  _ 

I—  I —  I        'V^Dtcrsv  llle  Dam 

I  ^^^n  South  HIM 

Filkvllle     Center  Crov.-"^^^^  :  0| 

-O-  I  GunteravlUe  TVA 


■  ■ '     ■         Pleasant  CroA  Sch« 

^  Bridgeport  fc  *  "O 

^        OSwalm  I 

jrk*-t  2  WtdowB  Clpck  St»  PU'at 

>ntf  Snno  OHytop 

Cirth  O  I 
|3PKlnt  Rock  2  N 
liuntsvlllf  WB  AP  Z"*-*^ 
1  '      Scottaboro  sV-. 


ALABAMA 


Aaory  4  »,  Hiss 

"  D  


iP"        I  '  ^^^^^ 

f  HodKos  AddlBon  Ccn^S^^rJ 

/  I  Halcy'ville  ^^^^ 

I 

i 


Bejiir  2  SE 

•      '  r  •  I 

Hani  It  on  i  .yv  «  ■ 

Double  Springs 

Falls  City  Blk  Pond  Twr 


Guntersvllle  ■ 


I 

/ 


Wlnf  lel^^TI^ 

\-  O  


Saint  Bernard  ^ 

APPALACfilAN 

Garden  City  »»lnut'Crove 


UPPER 

Payette 


n  city  jffNNE 


BankheadVock   &  Dam 

PLAINS 


Brooksvll^  Exp.  Sta 


Mafcn  2  NE,  Mlss^C 

Shuqua  1% , 

»155.  ^ 

-o 

1  t 

KlpUriK,  Ml 

f  / 

78°  \ 

.(lEAgTERN 

iston  FAA  A* 


GEORGIA 
MERIDIAN  TIME  ZONE 


poosa  2  NNW,  Ca. 


iijdcgj  Ir^-^'iTI  1 

y^y      chudc„b„,oo-     ^-^  *!^"''  pIedmont  \  q 


Frunklln.  Ga . 


Montcval lo 


Calera  2  : 


I  Centrcvlllc 
Mertz  Pondvill^kjrr 

I  Harrisfjur? 


=4 

9  La 


Rock  Mills 
-O-  » 


Alexander  City  6  NE 


J  Lay  Dam 
;  Thorsl'v  1    s«f     ^  Rockford 
•O  Thorsby  Exn  Sta  -O- 


Werldlan  WB  AP,  Htss . 


Greensboro  i 

O  t 
MaricnlN  I 

r  *  -  o' 

Lock  l>  Dao  O  Suttle  ^ 
 I   ^iarion  Junction  2  NE 


Mitchell  Dam _ 


1 


La  Grange,   Ca . 


Dadevllle  2    Camp  Hill 

d.,!Eii;^|  plateau 


Martin  Dam  J 

I       A  I  Opell 

n  Dam  |        \  \ 

I  Yates  Hvdro  PlaM  T"^ 

Thurlow  Dam 


le  3  S-  m\ 

Av/ 


Crandall   12  N.  Miss 


78° 


Bucatunna,  Hiss. 
State  Line.  Hlas 


LeakesTltle,  Ml|s 


Natchez 

COASTOL 


 Greenville  Grec 


Goat  Rock .  Ga 

^  I 

^Columbus  *B  AP,  Ga . 


\PLAIN 


Cltronelle 


Herrtll,  Miss. 


Bay  Hloette 


?aj)clea¥e,  Bias 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  ■'Hoorly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

'p 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW  ,13 

31  96 

88  27 

390 

7* 

ERNEST  H.  LAND 

athore  state  farm 

0*02 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

300 

4P 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5392 

BIBB  3 

32  53 

87  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBURN  3  SM 

MRS.  MARTHA   1 .  MOORE 

MIDWAY 

5397 

AGR 1.  RESEARCH  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

o  £e 

FRED  HENDERSON 

AUTAUGAVlLLE    3  N 

AUTAUGA 

6A 

J.   B.  NEIGHBORS 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

85  54 

9A 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

290 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MINTER   3  NW 

5449 

DALLAS 

32  06 

87  03 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

BAY  NINETTE 

0583 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

H 

CROVER  W.  WOOOWARD 

MINTER  4  NW 

DALLAS 

32  07 

87  03 

C 

T.  E.  LlOE 

LIMESTONE 

AUBURN  UNIVERSITY 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

FAYETTE 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BESSEMER  «  SW 

JEFFERSON 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

5483 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

BA 

R08ERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SC 

0T90 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

M.  P.  JETERt  JR. 

BILLINGSlEV  1  SE 

0823 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  WB  AP 

5950 

MONTGOMERY 

32  IB 

86  24 

199 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRNIN6HAM  HB  AP 

JEFFERSON 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

moulton 

LAWRENCE 

12 

34  29 

TVA-381 

eOAZ 

DAVID  A.  BURNS 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

JOHN  M.  KELLY 

BRANTLEY 

1069 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

MID 

MID 

8REHT0N  3  SSE 

IDS'. 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

H 

MRS.  CLARA   T,  PEAVY 

NATCHE^ 

9795 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

H 

S.  B.  HELTON 

BRIDGEPORT  2  W 

12 

85  45 

5P 

9P 

** 

HISS  M.   LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

31  24 

8  5  56 

460 

C 

E.  L.  DEAN 

8 ROOK WOOD 

33  16 

605 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

NEW  MARKET  2 

5867 

MAD  1  SON 

12      34  54 

5P 

MISS  LUCRE  W.  HEREFORD 

BRUNDIOCE 

me 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEWTON 

5675 

DALE 

31  20 

BASCOM  N.  BROWN 

128S 

SHELBY 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  67 

86  29 

875 

7A 

7A 

CAMDEN   3  NW 

130J 

32  02 

87  20 

229 

9P 

»P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

790 

9A 

H 

RADIO   STATION  WJHO 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  99 

93 

C 

JOE  PICKENS 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  19 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

1324 

TALLAPOOSA 

AUBURN  UNIVERSITY 

OZARK   6  NNW 

DALE 

31  32 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

CARBON  HILL 

WALKER 

FLOTO  J.  GARRISON 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

34  42 

TVA-69 

CENTRE  %  SW 

:::: 

CHEROKEE 

7A 

DON  R.  WATSON 

PALMERDALE  2  M 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

7A 

GEORGE  T,  POSEY 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

224 

7A 

7A 

H 

SHERMAN  W.  WATTS 

PELL  CITY   I  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

959 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

31  28 

8B  15 

195 

6P 

CHAS.    C.  SMITH 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

87  09 

500 

SA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHILOERSBURC 

1615 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

MRS.  MINTA  EDOINS 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

CITY  WATER  PLANT 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

D.  R.  MC  lEMORE 

CI TRONELLE 

1665 

MOBILE 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

7A 

MRS  MARY  A.  hEDRICK 

CLAI BORNE 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.  OELLA  l.  OAKLEY 

CLANTON 

CHILTON 

32  51 

86  38 

580 

7A 

MARION  W.  EASTERLlNG 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

GILBERT  G.  WARREN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6509 

AUTAUGA 

32  37 

THOMAS  E.  FISCHER 

1803 

MOBILE 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

32  28 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COFFEE  SPRINGS  ?  NW 

leOT 

GENEVA 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  18 

12N 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

34  44 

S7  50 

470 

7A 

e 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW  13 

32  12 

98  21 

260 

BA 

7* 

H 

MRs!*jANirc!^BflOWN 

DE  KALB 

34  15 

B9  52 

73* 

S.  W.  APPLETON 

RED  BAY 

6905 

34  26 

B8  OS 

680 

7A 

COLUMBIA  I  E 

HOUSTON 

ROBERT  E.  POPPIE 

REDSTONE  ARSENAL 

6933 

MADISON 

12 

34  35 

S6  36 

1940 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

CURRr  MC  DONALD 

COT TON TON 

1974 

RUSSELL 

7A 

HUGH  S.  KITE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON  6 

31  22 

7A 

RUSSELL  FlNLAY 

2079 

SUHTER 

13 

32  26 

as  23 

215 

7A 

REUBEN  P,  HARRIS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

C 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

as  45 

760 

WILLIAM  L.  8AHTLETT 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

87  40 

155 

7A 

MICHAEL   N.  BALDWIN 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

ROCKFORD 

7020' COOSA 

32  53 

KNOX   MC  EWEN 

2141 

PICKENS 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

JOHN   T.  BAILEY 

DAYTON 

21  BB 

MARENGO 

13 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

RUSSELLVILLE  2 

71  31 

FRANKLIN 

12 

34  31 

7A 

Radio  station  wwwr 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

SBO 

8A 

8A 

H 

ROSS  A.  HAWKINS 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

902 

7A 

H 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

RADIO  STATION  WCRI 

DOTHAN  *  ¥ 

HOUSTON 

31  13 

89  27 

C 

R.   E.  PILCHEH 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  IS 

85  10 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

DOUBLE  SPRINGS 

"11 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SELMA 

DALLAS 

32  25 

97  00 

147 

5P 

H 

ROBERT    J.  CHANDLER 

ELBA 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

199 

HERBERT    S.  WHATLEY 

SL0C0M8 

7576 

GENEVA 

i 

31  07 

85  36 

260 

6A 

J.   S.  DEAL 

ElROD 

2632 

TUSCALOOSA  13 

252 

K,   V.  BERRY 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

MRS.  EVA  R.  RAY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE                ,  5 

3B0 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

suttle 

7963 

PERRY 

3!    32  32 

J.   F.   SuTTlE.  jr. 

2727 

BARBOUR             1  4 

31  52 

85  09 

207 

5P 

7A 

MARTIN  J.  DARITY 

SYLACAUGA    4  NE 

TALLADEGA 

1 

7     33  12 

86  06 

6P 

6P 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH  6 

31  26 

86  56 

220 

7A 

M 

W.  OAvE   SIMONTON  1 

TALLADEGA 

9024 

TALLADEGA 

7     33  27 

565 

6P 

H 

C.  D.  WEAVER 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN  9 

30  33 

87  53 

123 

9P 

9P 

JAMES  E.   BARRETT.  JR. 

THOMASVILLE 

81  78 

CLARKE 

13 

31  55 

405 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

falco  open  pond  tower 

2832 
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GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

31  50 

86  38 

5P 

CECILE   T.  LEWIS 
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W.  W.  COTNEY  1 

GUNTERSVI LLE 

3573 

MARSHALL 

12 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

It 

32  34 

6A 

ALABAMA  POWER  CO.  j 

guntersville  tva 

35781  MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

8A 

C 

TVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON  3  S 

3645 

MARION 

518 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 
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95  36 

990 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

31  57 

96  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWEft 

3942 

CLEBURNE 

33  32 

89  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

n 

34  20 

87  56 

B45 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064  MADISON 

12 

34  41 

86  39 

605 

HID 

HID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

c 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

33  48 

85  46 

690 

7A 

C 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  H 

4226 

WALKER 

33  54 

87  16 

525 

6P 

6P 

JAMES   A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

oos 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

45021  CHAMBERS 

32  54 

85  24 

930 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603, CHILTON 

32  58 

86  31 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

 ^  '  ^  rh  ^  ^  ^  ^  \  \  1      i  \  \  LJ  \  \  I  \  I  \  \  

«     1-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR(     3-CAHABA,     *-CHfcTTAH0OCMEE j     S-CHOCTAWHATCHEE .     6-COMECUH,     7-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF,     lO-PEA,     ll-TALLAPOOSA,     12-TENNESSEE,  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RPD  2,   Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you,  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  In  "Cllmat ological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllroatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  ano  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the    'Climatological  Data  '  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the    'Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data   In  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature-  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t Imes  in  local  standard  t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on  dayl ight  savi ng  t ime . 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data'  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omlss ion  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication, 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data'  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earl ler  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement ,   t ime  distribution  unknown . 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Da 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Ashevllle,  N.   C.   8/7/62    850 


-  89  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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ALABAMA  -  JULY  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     104°  on  the  24th  at  Decalur 
Lowest  Temperature:      46°  on  the  28+  at   Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:      10.80   inches  at  Elrod 

Least  Total  Precipitation:     0.53  inch  at  Selina 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.83  inches  on  the  26th  at 

Citronelle 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


July  weather  was  rather  hot,  with  some  35  sta- 
tions reporting  100"   temperatures,   or  over, 
mostly  on  the  23d  and  24th. 

Precipitation  was  below  noi-mal    in  all  Clima- 
tological  Divisions  except  No.    5,  Piedmont 
Plateau,   where  123  percent  of  the  normal 
amount   was  received. 

Rainfall  continued  below  normal,   for  the  third 
consecutive  month,   at  the  15  stations  listed 
below : 


STATION 


TOTAL  MAY-JULY 
RAINFALL 


PERCENTAGE  OF 
NORMAL 


Albertville 

7 

75 

63 

Birm  ingham 

8 

74 

69 

Brund  idge 

8 

61 

63 

Clayton 

8 

20 

58 

Coffee  Springs 

6 

53 

45 

Decatur 

5 

70 

51 

Elba 

6 

62 

45 

Geneva 

8 

49 

58 

Millers  Ferry 

6 

44 

47 

Newt  on 

7 

77 

59 

Ozark 

9 

69 

65 

Prattville 

9 

68 

70 

Primrose  Farm 

7 

92 

61 

Troy 

6 

88 

49 

Tuscaloosa , 

Oliver  Dam 

7 

18 

57 

When  the  precipitation  amount   falls  below  80 
percent  of  normal,  especially  during  the  crop 
growing  season   (April  through  September),  its 
effects  begin  to  be  felt.     If  the  cumulative 
amount   of  precipitation   is  below  85  percent  of 
normal  for  a  period  of  2  months  or  more,  its 
effects  are  felt  and  the  longer  the  period  of 


time  the  cumulative  precipitation  amount  re- 
mains below  85  percent  the  more  serious  are  the 
effects  of  the  moisture  deficiency. 


CLIMATOLOGICAL 
DIVISION 


TOTAL  MAY-JULY 
RAINFALL 


CUMULATIVE 
PERCENTAGE 
OF  NORMAL 


No. 

1, 

Northern  Valley 

9 

05 

80 

No. 

2, 

Apalachian  Mtns. 

10 

27 

84 

No. 

3, 

Upper  Plains 

9 

66 

74 

No. 

4, 

Eastern  Valley 

10 

17 

83 

No. 

5, 

Piedmont  Plateau 

11 

83 

92 

No. 

6, 

Prairie 

10 

01 

78 

No. 

7  , 

Coastal  Plain 

10 

77 

70 

No. 

8> 

Gulf 

14 

38 

73 

The  tabulation  by  Climatological  Divisions  shows 
that  all  Divisions,   except  No.   5,  Piedmont  Plateau 
had  a  cumulative  percentage  of  normal  rainfall  less 
than  85  percent  for  the  3-months  period. 

As  a  result  of  the  dry  weather,   the  corn  crop  was 
a  failure  in  some  of  the  drier  areas.     Growth  of 
hay  crops  was  slow  and  production  has  been  much 
below  normal,   with  the  prospect  of  winter  supplies 
being  short  on  many  farms.     By  the  end  of  July,  the 
grazing  shortage  was  acute  in  the  Hale,  Pickens, 
Marengo,   and  Sumter  County  areas  and  some  cattlemen 
were  forced  into  early  marketing  of  their  cattle. 
Generally,   livestock  continue  in  fair  to  good 
condition  due  to  cattle  being  allowed  to  graze 
fields  and  pastures  from  which  hay  would  normally 
be  cut. 

Arthur  R.  Long, 

Weather  Bureau  State  CI imatologist 
Dannelly  Field,  RFD  2 
Montgomery,  Alabama 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

JULY  1962 


TetTtperatura 

Precipitation 

Station 

•  i 

0  E 

*  0 

<  S 

Averoge 
Minimum 

• 

0 

• 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

o 
z 

I 

o 

J 

i 

a 

Degree  Doys 

No.  o 

Do/a 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greoteit  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

MIn. 

Totol 

ii 
°  1 

«  o 

1  s 

• 

a 

• 

s 

f 

° 

1.00  or  More 

•si 

.  3 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

90,7 

65.1 

77,9 

99 

24 

55 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

2.99 

.93 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

act  I  c    ufUA    7  u 

92*3 

65.8 

79.1 

101 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

3.27 

.95 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

DECATUR 

93.3 

66.2 

80.8 

.1 

104 

24 

60 

28+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .24 

-  3.29 

.38 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

FALKVILLE 

92.9 

66.4 

79.7 

101 

24+ 

55 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

4.14 

1.37 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

huntsville  wb  ap 

92.6 

68.9 

80.8 

.3 

101 

23+ 

60 

28+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2-17 

-  2.08 

1.33 

5 

.0 

0 

5 

1 

1 

MOULTON  2 

93.1 

66.5 

79.8 

100 

23  + 

55 

27 

0 

2  6 

3.47 

.74 

31 

.0 

0 

8 

3 

0 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

92.2 

67.6 

79.9 

100 

23 

59 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

3.54 

2.53 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

NEW  MARKET  2 

90.9 

64.1 

77.5 

100 

23 

53 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

2.34 

.90 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

RED  BAY 

91  .7M 

68. 7M 

60. 2M 

98 

24  + 

58 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

3.39 

1.00 

30 

.0 

0 

6 

4 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

91.4 

65.1 

78.3 

98 

23  + 

54 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

3.11 

1.37 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

DtlCCCI  1  Ull  1  C  '7 

91.2 

64.2 

77.  7 

97 

24+ 

53 

2  7 

0 

^ 

^ 

2.33 

1.50 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

rfATE  RLOO 

92.2 

65.8 

79.0 

100 

24 

^"^ 

0 

23 

0 

0 

0 

2  .00 

1.78 

25 

.0 

0 

2 

1 

\ 

0!VI S ION 

79.2 

-  1.0 

2.83 

-  1.53 

.0 

APPAL AC HI  AN  MOUNT A  I N 

BESSEMER  ^  SW 

93.3 

67.7 

60.5 

99 

23 

59 

10 

0 

2  8 

0 

0 

0 

4.35 

1.37 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB   AP  R 

94.5 

70.7 

62.6 

2.5 

102 

23 

62 

10 

0 

2  8 

0 

0 

0 

3.89 

-  1.27 

1.43 

4 

•  0 

0 

9 

1 

1 

BRIDGEPORT   2  W 

91.8 

64.6 

76.2 

101 

2  3+ 

53 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

4.83 

.40 

1.46 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

GUNTERSVILLE 

91.9 

67.8 

79.9 

101 

23 

58 

28 

0 

0 

3.26 

1.25 

6 

.  0 

0 

8 

1 

1 

oneonta 

92.4 

64  .  6 

78.5 

99 

24 

54 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

4,66 

1.54 

25 

.  0 

0 

8 

4 

2 

SAINT  BERNARD 

91.6 

66.5 

79.1 

.3 

102 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

2.40 

-  2.45 

.67 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

CAMn    mT     CIIQCT&Ttf^M    A  II 
oAfiu   n  I    oUOO  t  A  1  I  Kjn   A  u 

68.  S 

65.  6M 

77.  IM 

96 

23 

54 

27 

0 

1 2 

0 

0 

0 

2.92 

1.03 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

VALLEV  HEAD 

89.0 

60.8 

74.9 

-  2.9 

97 

23 

46 

26+ 

0 

18 

0 

4.  54 

-  .05 

1  .  34 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

D I  V I S I ON 

78.9 

-  .2 

3.86 

-  1.05 

.0 

AL I CE  V I LLE 

94.7 

71.4 

83.1 

100 

25+ 

63 

2 

0 

25 

3.49 

2.00 

25 

.0 

0 

4 

3 

1 

tAM^MPAn  1      ^   anpi  ham 

68.0 

98 

24+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.23 

1.73 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

CENTREVILLE 

93.0 

67.9 

80.5 

-  .8 

99 

24 

60 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

7.49 

2.12 

1.90 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

CLANTON 

92.4 

68.1 

80.3 

•  4 

99 

24 

59 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

6.05 

.39 

1.48 

4 

.0 

0 

9 

6 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

92.4 

65.5 

79.0 

100 

24 

55 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

2.70 

•  80 

25 

.0 

0 

8 

1 

0 

FAYETTE 

94  IM 

67,5 

60  8M 

102 

23 

60 

10 

^ 

27 

0 

0 

0 

2.59 

1  04 

25 

.  0 

0 

5 

2 

1 

•<ALEYVILLE 

91.3 

66.9 

79.1 

99 

24 

60 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

3.12 

1.52 

25 

.0 

9 

4 

3 

1 

HAMILTON  3  S 

93.0 

63.6 

78.3 

99 

24+ 

55 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

4.50 

1.60 

25 

.0 

0 

5 

3 

3 

JASPER  *  N 

93.1 

66.6 

79.9 

101 

23+ 

58 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

5.16 

2.03 

16 

.0 

0 

10 

2 

1 

=RATTVILLE 

96.0 

70.7 

83.4 

2.5 

101 

23+ 

64 

10 

0 

3 1 

° 

^ 

0 

3.29 

-  2.55 

1.11 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

92.3 

69.5 

80.9 

98 

2  3 

64 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

3.14 

.92 

.0 

0 

^ 

2 

0 

T 1  1  C  /"  A  1           CA     CAA     AID  D/tO  T 

ot*o 

70.3 

99 

5 

a? 

0 

2  7 

0 

0 

0 

4.38 

1.91 

16 

.0 

0 

10 

2 

1 

Tiicr&i  r\ACA   ni  luPP  dam 

69.1 

-  .2 

99 

1  5 

in 
^ 

0 

3.71 

-  1.11 

1.33 

1 7 

.0 

0 

9 

3 

1 

/ernon 

96.6 

65.8 

fit  5 

81.2 

103 

24+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.43 

1.36 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

80.8 

•  1 

4.15 

.97 

.0 

EASTERN  VALLEY 

^NNISTON  FAA  AIRPORT 

91.8 

66.4 

80,1 

98 

23+ 

60 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

4.51 

.86 

21 

.0 

0 

9 

4 

0 

CALERA   2  SW 

93.6 

67.5 

80,6 

98 

24+ 

57 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

5.15 

-  .12 

1.77 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

:ENTRE   5  SW 

91.4 

67.4 

79,4 

100 

24 

56 

28 

0 

2  5 

0 

0 

0 

5,14 

1.26 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

ihiloersburg  wtr  Plant 

93.5 

68.0 

80.8 

100 

23 

59 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

2.73 

•  79 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAOSDEN   GAS  PLANT 

91.5 

67.1 

79.3 

.7 

99 

23 

58 

28+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.84 

1,27 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

*ELL   C I T  Y   1  NNE 

92.3 

66.0 

79.2 

98 

24+ 

56 

2  8 

0 

26 

0 

° 

0 

3.55 

1.12 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

jYLACAUGA   4  NE 

92.3 

67.2 

79.8 

97 

23 

5  8 

1 0 

0 

25 

0 

0 

0 

5.77 

1.51 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

ALLADEGA 

90.  5 

67,8 

79.  2 

-  1.1 

97 

23 

59 

28+ 

0 

1 9 

0 

0 

0 

4.74 

-  .05 

1.37 

17 

.0 

0 

iO 

4 

1 

D I V 1 S I  ON 

79.8 

-  .2 

4.57 

-  .27 

.0 

p I edmont  PL at e au 

92  5 

64  •  8 

78.7 

98 

23 

54 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

1  57 

25 

0 

10 

4 

lUBURN  3  SW 

93.1 

57,9 

60.5 

.2 

99 

14 

62 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

8.22 

2.94 

2.85 

15 

.0 

0 

6 

3 

:AMP  HILL  2  NW 

91.6 

66.6 

79.1 

96 

24 

58 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

7.06 

1.57 

25 

.0 

0 

« 

6 

3 

tEFLIN 

91.1 

64,5 

77.8 

99 

16 

55 

28 

0 

2  5 

0 

0 

0 

9.12 

2.77 

7 

.0 

0 

7 

5 

4 

.AFAYETTE 

91.7 

69.2 

80.5 

97 

23 

62 

10 

0 

° 

° 

° 

5.76 

2.19 

5 

.0 

0 

10 

2 

2 

(ART  IN  DAM 

91.6 

69.5 

60.7 

98 

24+ 

62 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

5.73 

.48 

2.16 

25 

.0 

0 

1  1 

3 

1 

>PEL  IKA 

91.1 

67.0 

79.1 

98 

14 

59 

1 0+ 

0 

21 

0 

0 

0 

5.84 

1.58 

16 

.0 

0 

8 

5 

4 

iOCKFORD 

92.9 

66.7 

79.8 

98 

24 

59 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

7.30 

2.30 

26 

.0 

0 

8 

4 

3 

(OCIC  MILLS 

93.5 

66.6 

60.  1 

101 

14 

59 

28+ 

0 

26 

0 

0 

0 

15 

0 

1 2 

2 

ll  DIVISION 

79.6 

-  .5 

6.54 

1.23 

.0 

'     PRA I R I e 

>ayton 

94  7 

71.1 

62  9 

101 

24 

65 

1 0 

0 

30 

0 

0 

0 

2.64 

.85 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

iEHOPOL I S   LOCK  AND  DAM 

92.9 

68.3 

80,6 

97 

25 

63 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

2.44 

-  2.63 

.93 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

.AINESVILLE 

94.3 

71.0 

62.7 

99 

24+ 

66 

27+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.36 

1.27 

.0 

0 

6 

4 

1 

-fEENSBORO 

94.1 

69.4 

81.8 

-  .1 

99 

23+ 

60 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

3.86 

-  1.29 

.95 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

lAYNPU  (IIP 

69.2 

100 

24  + 

60 

1 0 

0 

29 

0 

0 

0 

2.09 

1.08 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

IVINGSTON 

96.0 

70,5 

83.3 

100 

21 

65 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

2.48 

1.10 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

lARlON  JUNCTION  2  NE 

94.7 

69.6 

62.2 

99 

24+ 

53 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .44 

.50 

3 

.0 

0 

1 

0 

(INTER   3  NW 

93.5 

69.8 

81.7 

97 

25 

57 

27+ 

0 

30 

0 

0 

0 

5.28 

1.79 

7 

.0 

0 

7 

5 

1 

lONTGOMERY  WB  AP  R 

93.6 

72.4 

83.0 

1.2 

98 

23 

55 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

3.77 

-  1.53 

1.68 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

See  Refsretice  Notes  Foliowitig  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1. 
r 

I 
a 

lowest 

1 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greotest  Day 

o 
o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

Min. 

Tola! 

Max.  Depth 
on  Ground 

Data 

.10  or  More  1 

.50  or  More  | 

1.00  or  Mora 

5  % 
ti 

si 

0  i 

si 

°ol 

SELMA 

95.4 

72.0 

83.7 

1.9 

100 

23  + 

55 

10 

0 

31 

0 

0- 

0 

.53 

-  4.68 

.15 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUSKEGEE  2 

93«0 

70.7 

81.9 

1.2 

98 

23+ 

63 

10 

0 

25 

or 

0 

0 

6.20 

.81 

1.64 

4 

.0 

0 

10 

3 

3 

UNION  SPRINGS  5  S 

M 

0 

0 

0 

0 

5.52 

-  .80 

1.50 

7 

.0 

0 

5 

4 

3 

D I V I  S  I  ON 

82.4 

.9 

3.40 

-  2.07 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

94.6 

70.0 

82.3 

101 

25 

63 

10+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.25 

.48 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

ATMORE   STATE  FARM 

95.0 

71.2 

83.1 

67 

0 

30 

0 

0 

0 

4.17 

1.57 

.0 

0 

5 

3 

2 

BRANTLEY 

95.0 

68.4 

81.7 

99 

24+ 

60 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

3.82 

-  2.12 

1.27 

5 

.0 

0 

9 

3 

1 

6REWT0N   3  SSE 

95.2 

69.1 

82.2 

1.6 

100 

22 

63 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

7.68 

-  .11 

2.84 

8 

.0 

0 

8 

6 

2 

CAMDEN  3  NW 

95.3 

70.1 

82.7 

99 

22 

64 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

3.95 

1.62 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHATOM 

95.4 

67.5 

81.5 

98 

31  + 

59 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

3.72 

1.98 

25 

.0 

0 

8 

1 

1 

CLAYTON 

93.7 

71.3 

82.5 

56 

0 

27 

0 

0 

0 

4.13 

-  1.97 

.75 

.0 

0 

8 

4 

0 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

93.0 

72.9 

83.0 

99 

22 

66 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

2.76 

-  3.34 

.95 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

ENTERPRISE 

93.4 

72.2 

32.8 

97 

23 

57 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

5.37 

2.41 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

EUFAULA 

94.9 

68.9 

81  .9 

.3 

101 

21 

50 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

3.44 

-  3.15 

.67 

24 

.0 

0 

9 

2 

0 

EVERGREEN 

94.  1 

69.6 

81.9 

99 

25+ 

64 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

3.60 

.96 

30 

.0 

0 

5 

4 

0 

FR I  SCO  CITY 

93.6 

70.8 

62.2 

56 

0 

30 

0 

0 

0 

6.49 

.  29 

2.02 

.0 

0 

6 

4 

3 

GENEVA 

95.4 

70.5 

83.0 

103 

23 

65 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

4.18 

-  2.18 

1.14 

23 

.0 

0 

10 

2 

1 

GILBERTOWN 

96.  e 

68.3 

62  .  6 

101 

23+ 

60 

20 

0 

3 1 

0 

0 

0 

2.75 

.90 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

94.8 

71.5 

83.2 

1.8 

99 

21 

57 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

6.69 

-  .12 

2.48 

8 

•  0 

0 

9 

4 

2 

HEADLAND 

92.9 

71.6 

82.3 

97 

23 

56 

1  1  + 

0 

30 

0 

0 

0 

5.23 

1.82 

30 

.0 

0 

8 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

91. OM 

70.2 

80.  6M 

-     .  3 

67 

0 

25 

0 

0 

0 

7.54 

1.17 

2.80 

.0 

0 

6 

6 

2 

LOCKHART 

93.5 

71.4 

82.5 

98 

23 

67 

11  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.95 

.82 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

NATCHEZ 

95.7 

67.2 

81.5 

61 

2  0+ 

0 

31 

0 

0 

0 

4.81 

1.55 

.0 

0 

7 

4 

2 

OZARK  6  NNW 

92.8 

71  .0 

81  .9 

.9 

98 

23 

65 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

5.47 

-  .89 

1  .72 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

92.5 

71.6 

82.1 

98 

24 

68 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

4.82 

.84 

25 

.0 

0 

11 

5 

0 

PUSHMATAHA 

95  .  3 

69.5 

62  .4 

1.8 

101 

22 

61 

20+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4.02 

-  2.  34 

1.87 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

SEALE 

94.0 

68.6 

81.3 

98 

24+ 

63 

10+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.30 

.63 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

THOMASVILLE 

94.8 

70.7 

82.8 

2.1 

100 

23 

55 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

3.13 

-  3.47 

.92 

27 

.0 

0 

6 

4 

0 

TROY 

93. 7M 

70. 6M 

82. 2M 

1.6 

99 

21 

56 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

3.83 

-  2.57 

1.10 

30 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

82.2 

1.2 

4'.  41 

-  2.42 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

92.8 

73.5 

83.2 

98 

21 

70 

27+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.84 

3.08 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

CITRONELLE 

94.9 

72.2 

83.6 

2.6 

102 

4 

59 

27+ 

0 

30 

0 

0 

0 

7.90 

-  .41 

3.83 

25 

.0 

0 

9 

4 

2 

CODEN 

93.7 

73.6 

83.7 

97 

19+ 

59 

11  + 

0 

31 

0 

0 

0 

7.11 

1.64 

7 

.0 

0 

14 

5 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

93.1 

73.8 

83.5 

2.2 

97 

9 

59 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

5.36 

-  3.51 

1  .70 

18 

.0 

0 

8 

3 

2 

FORT  MORGAN 

90.8 

78.6 

84.7 

94 

31 

73 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

1.94 

.93 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

93.3 

73.6 

83.4 

2.4 

98 

9 

70 

2  7+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.44 

-  4.23 

1  .94 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

MOBILE 

94.2 

75.9 

85.1 

2.8 

100 

22  + 

70 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

7.52 

-  .66 

2.50 

8 

.0 

0 

9 

5 

3 

ROBERTSDALE  1  E 

93.6 

71.3 

82.5 

97 

22 

57 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

5.13 

-  4.69 

1.69 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

83.7 

2.4 

5.55 

-  3.38 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  directiOD 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

a 
& 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-10- 

10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NE 

8 

6.3 

34 

NW 

4 

77 

80 

49 

54 

1 

3 

8 

0 

1 

0 

13 

69 

6.5 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

8 

5.6 

25++ 

NNW 

5 

78 

84 

48 

51 

4 

6 

1 

0 

1 

0 

12 

_ 

5.8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SW 

10 

5.9 

23++ 

SSW 

28 

91 

91 

56 

73 

2 

6 

6 

1 

2 

0 

17 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

W 

11 

6.8 

34 

N 

7 

81 

82 

53 

59 

3 

3 

3 

0 

2 

0 

11 

58 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


DAILY  PRECIPITATION 

AtABAHA 

JULV  1962 


Stdtion 

Total 

Day  of  Month 

1  {  2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  1 

M 

15 

le 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

 L 

23  1 

24 

25  i 

26  i 

27 

28  1 

 L 

29 

30 

31 

3 

■  34 

.33 

.13 

.09 

.20 

.10 

.21 

.90 

1.17 

.09 

.20 

2 

■  03 

.02 

7 

.10 

.14 

.62 

.02 

.25 

.20 

.68 

lUfXANOES  CITY  6  NF 

5 

.08 

.90 

.06 

.90 

1.09 

.11 

.03 

.11 

.31 

•  09 

.12 

T 

1 .57 

.07 

.  15 

.37 

■  L I  r*"V  I LL^ 

3 

■  49 

.44 

.50 

2.00 

.55 

iHn*t  us  I  *  1  NW 

1 

■  2S 

T 

T 

.03 

.42 

7 

.06 

.06 

.49 

.09 

.11 

4 

61 

.43 

.31 

T 

.43 

T 

.96 

.64 

.65 

.01 

.34 

.15 

7 

4 

S5 

• 

.34 

.13 

.06 

.59 

T 

.06 

7 

1.77 

.27 

•  10 

.31 

.37 

S 

■  38 

.13 

.27 

.10 

1.17 

.93 

1 .90 

.12 

.86 

2 

■  99 

.13 

.93 

.30 

.03 

.13 

.60 

.03 

.41 

.08 

.33 

iTMOPr   ^TATE  TaRM 

4 

IT 

•  03 

1.37 

.03 

.75 

.05 

.39 

T 

T 

I.IT 

.14 

8 

22 

.26 

.9R 

.20 

7 

2.85 

.05 

\,lt 

.85 

.72 

1  .53 

»UTAU^;»VH.LE   3  N 

1 

■  ^R 

.22 

,05 

.04 

1.27 

JAnrHrAO  LOCK  AND  0*«* 

6 

■  23 

.0? 

.07 

1  .73 

1.12 

.10 

.34 

.94 

.12 

.31 

.62 

.85 

3 

84 

.2fl 

3.08 

.48 

iCLLE'  MtNA  7  N 

3 

27 

.91 

.?7 

.69 

7 

.19 

.33 

.38 

.07 

.12 

.32 

A 

31 

T 

1.37 

.73 

.03 

T 

T 

.20 

1.07 

.13 

7 

.60 

.03 

.01 

,07 

.06 

*TLLi'«r;sL«^v  1  sr 

If 

.01 

.19 

2.06 

.64 

.12 

7 

T 

7 

.10 

T 

.  44 

M»»*I«|SM»M  w8  AD  R 

3 

89 

•  A7 

1  .43 

.A7 

T 

.11 

.31 

.11 

.03 

.36 

.23 

.07 

.76 

.07 

13 

•  41 

1.28 

T 

T 

.15 

.04 

.46 

.87 

.80 

.06 

.07 

atHTi  FY 

) 

82 

1.27 

.33 

.44 

.12 

.15 

.39 

.04 

.10 

.15 

.38 

7 

64 

2.84 

.'1 

.43 

.16 

1 .29 

.72 

.56 

.97 

A 

83 

.60 

.27 

.27 

.79 

.30 

.05 

.53 

.13 

.07 

1 .46 

.76 

.Ofl 

T 

A 

43 

.10 

.42 

1.69 

.23 

.30 

.26 

l.Ol 

.10 

.05 

.05 

.70 

.02 

14 

.47 

.46 

•  26 

.10 

2.04 

.29 

.26 

.15 

.08 

.34 

.70 

.o<. 

*■ 

5 

19 

.76 

.72 

.26 

1.52 

1." 

.12 

A^O^N   3  NW 

3 

99 

•  14 

1.32 

.30 

.23 

.60 

.20 

.13 

.75 

.0  ■ 

AMP  MILL  2  NW 

7 

06 

.72 

.69 

.47 

.08 

.05 

.23 

1 .57 

.73 

1.10 

1  .>.? 

A»«nN  MILL 

1 

76 

.03 

.03 

.23 

.18 

.46 

.5n 

.2^ 

14 

.09 

1  .26 

.08 

1.19 

.06 

T 

1.12 

T 

.27 

T 

.73 

.35 

T 

.0  3 

N  FVILL 

7 

A9 

.90 

•  26 

.41 

1  .22 

.TO 

1 .20 

1 .90 

.70 

.20 

3 

72 

.47 

.10 

.13 

.13 

.26 

.04 

.10 

T 

T 

1.98 

.37 

.02 

.07 

1 

73 

•  26 

.74 

.10 

.03 

.05 

.27 

.28 

MILrir»S«tU'"''  WTR  DLANT 

2 

73 

.23 

.90 

.'9 

•  97 

.03 

.07 

.05 

.03 

.41 

90 

.23 

.51 

.31 

.29 

.74 

.18 

3.93 

1  .32 

,07 

■  43 

L  A  t'^0''N^ 

2 

26 

.09 

.39 

.34 

.02 

.25 

.50 

.26 

,75 

6 

06 

1.48 

.64 

.6R 

.64 

.33 

T 

.13 

T 

T 

I  .40 

.41 

.10 

LAYTON 

A 

13 

.40 

.34 

,05 

.33 

.06 

.30 

T 

.76 

.70 

.23 

.71 

7 

11 

.29 

.31 

.01 

1.64 

.39 

.23 

.21 

.23 

1 .44 

.11 

1.05 

.04 

.13 

.58 

,18 

.10 

O^FFF  SPRINGS  ?  NW 

3 

01 

.79 

.88 

.30 

.25 

.20 

.50 

.10 

OLL  IV^VILL^ 

3 

19 

.06 

.29 

.90 

.28 

' 

.02 

T 

.46 

.49 

.03 

.  )1 

.69 

.07 

OLU^BI*   1  F 

6 

03 

•  IT 

1.90 

2.90 

.33 

.32 

.45 

.05 

.22 

.05 

.04 

ORDOVA 

43 

•  09 

.12 

.78 

.20 

.13 

1.50 

.11 

1 .28 

.42 

.80 

OTTONTON 

6 

63 

.88 

.46 

.43 

.50 

1  .29 

.33 

.73 

.10 

.97 

.48 

.7«. 

9 

94 

.02 

.41 

.22 

1  .7« 

1  .61 

DFvr  LLF 

7 

14 

.41 

.34 

.34 

.61 

.10 

.10 

.91 

1.19 

1.11 

1  .47 

.46 

ANCv  4  N 

A 

23 

.72 

.33 

.22 

1.53 

.36 

.72 

.10 

AYTnt 

2 

84 

.11 

.11 

.36 

.06 

.25 

.75 

,70 

r'-ATUO 

1 

24 

.07 

.n 

.12 

.07 

.13 

.14 

.38 

.15 

9 

96 

.?R 

1.14 

.9? 

.57 

.41 

.64 

.61 

.54 

.08 

.37 

EM0**0L  1 S  LOCK  AND  DAM 

.22 

.02 

.93 

.33 

.08 

.09 

.33 

WTMAN   FAA  AIOPOBT 

2 

76 

.03 

.70 

.19 

.09 

.06 

.03 

.01 

.01 

.33 

.95 

.02 

.24 

T 

.10 

? 

70 

.01 

.23 

.02 

.03 

.46 

.40 

.90 

.39 

.17 

.10 

.10 

LSA 

3 

06 

.09 

.17 

.94 

.70 

7 

.90 

T 

T 

.10 

.05 

.15 

10 

80 

.60 

.96 

.70 

1.76 

3.20 

1.95 

.96 

.68 

- 

6 

37 

.02 

2.41 

.12 

.01 

.07 

.37 

.09 

.50 

.12 

.80 

3 

44 

.27 

.11 

.10 

.22 

.46 

7 

•  07 

.97 

.41 

.22 

,71 

3 

60 

.05 

.05 

.69 

.81 

.05 

.06 

.21 

.06 

.96 

»IOM'lDF  ? 

38 

1.51 

.27 

.29 

.03 

.42 

I  .70 

.13 

.65 

.30 

.03 

ALCO  OPEN  RQND  TOWF'^ 

3 

98 

7 

1.50 

.12 

7 

.10 

1.76 

.50 

•LKVI LLF 

A 

14 

.09 

1.12 

.92 

.14 

.U 

,49 

1.37 

ALLS  CITY  9LK  POND  TW 

6 

71 

2.00 

.10 

.47 

2.96 

.35 

.70 

.06 

AVFTTF 

2 

99 

•  02 

.01 

.32 

.37 

1.04 

.71 

.12 

ORT  O^^POSIT 

2 

10 

.15 

,30 

T 

.05 

.60 

.50 

QRT  woPGAN 

1 

94 

.93 

.03 

.75 

.18' 

OPT  PAYNF 

6 

99 

3^?9 

.76 

1.45 

.96 

7 

.25 

1.05 

.13 

7 

.7<* 

T 

.47 

6 

49 

1.44 

2.02 

.17 

.14 

.26 

.52 

1.43 

.06 

.03 

.47 

1*; 

1.90 

.69 

.r»9 

.16 

.02 

.03 

.41 

.12 

1.45 

.16 

.97 

AOSneN  C'AS  PLANT 

* 

RA 

1.03 

,OT 

.17 

.34 

.24 

.09 

.75 

.65 

.74 

A 

36 

T 

.93 

.26 

7 

.74 

1.27 

.07 

T 

.04 

.12 

T 

,86 

.07 

APOFN^r^TY 

90 

.AO 

.04 

.43 

.07 

.11 

.49 

.17 

.40 

1.75 

A 

IR 

.21 

.49 

.74 

.14 

.31 

.14 

.13 

.06 

,11 

.30 

cf>P'^I  (iMN* 

4 

30 

T 

.71 

.1 " 

.17 

2. "3 

.18 

7 

.73 

.97 

.77 

ILIFOTnWN 

? 

.3^ 

T 

7 

.66 

T 

.22 

.38 

.74 

2 

•6 

.06 

.31 

.13 

.02 

.03 

.29 

.30 

.33 

.43 

.31 

.39 

.11 

.11 

sprit  AAV 

3 

23 

.33 

.72 

.03 

.13 

.60 

.06 

.11 

T 

T 

T 

.99 

.10 

.02 

3 

86 

.19 

.93 

.03 

.11 

.30 

.20 

.04 

.79 

.01 

.27 

.58 

.40 

ftrpiVILLF 

6 

69 

T 

.02 

.1 1 

.33 

.37 

2.43 

.93 

.33 

.04 

.22 

.02 

7 

.57 

1.37 

jULF   5H0PFS  POST  OFFICE 

I 

06 

.62 

.11 

.12 

.06 

.03 

.03 

.05 

T 

.0<< 

T 

lUNTFP'iV  1 LL  F 

3 

26 

.04 

.34 

.11 

1.2^ 

.40 

.39 

.42 

.21 

.10 

jUnTcq5vI LLF  TVA 

3 

09 

.2R 

.26 

1.31 

.05 

.04 

7 

.19 

.01 

.19 

.27 

.25 

.14 

*ALF  YV I  llf 

3 

12 

.19 

1.52 

.94 

.92 

.06 

HAMILTON  7  S 

A 

90 

.02 

1  .34 

1.60 

1.10 

.16 

.01 

.27 

UYNFVILLF 

2 

09 

.13 

T 

T 

1.09 

.09 

•  01 

.79 

.04 

6 

23 

.28 

.09 

1.45 

.23 

.17 

1.22 

.70 

1.S7 

.77 

L 

9 

12 

.66 

1.27 

.06 

2.77 

.43 

1.40 

T 

1.61 

.09 

•  66 

.09 

.08 

HIGHLAND  HCF 

7«6A 

.79 

.80 

.49 

2.00 

2.80 

.80 

5 

91 

.79 

1.23 

1.44 

.98 

.66 

.12 

.62 

.02 

.19 

^ODGf 

2 

79 

.12 

.61 

1.10 

.7* 

.17 

.10 

lArrcAiL'^'"^  *** 

2 

17 

T 

•  07 

1.33 

.09 

T 

.11 

.10 

.11 

.30 

T 

.06 

T 

6 

93 

.55 

.25 

.08 

2.31 

.30 

.09 

1.19 

.25 

1.52 

'ACK  *>OHV|  LLF  ? 

6 

08 

.73 

1.84 

T 

1  .94 

.31 

.10 

.09 

.32 

.04 

.43 

.05 

.03 

JASPfB  *  N 

16 

.31 

.19 

.03 

.67 

2.03 

.17 

.42 

.47 

.32 

.45 

.10 

T 

JORDAN  DAM 

4 

19 

.23 

.10 

.07 

.07 

1.27 

.04 

.07 

.31 

.70 

.75 

.54 

'AV*n^^^^ 

76 

.19 

.41 

2.19 

.12 

•  06 

.07 

.43 

.40 

.34 

.09 

.76 

.28 

2 

66 

.23 

.60 

.30 

.39 

.12 

•  02 

.20 

.39 

.02 

.03 

.16 

5 

60 

•  07 

1.93 

1.41 

.41 

7 

.04 

.02 

1.29 

.31 

.to 

.02 

5 

23 

•  29 

.A7 

.42 

.17 

.44 

2^21 

.17 

.48 

.62 

.IVfN'-.^TON 

2 

AB 

.30 

.20 

.06 

.04 

.05 

.13 

.03 

1.10 

.07 

2 

99 

.32 

T 

.09 

.63 

.74 

.43 

.10 

.06 

.08 

-OU I SV 1 LL  t 

4 

09 

.09 

1.92 

.11 

.03 

1.65 

.02 

.46 

.20 

.01 

**GELL A 

3 

12 

•  39 

.Al 

.01 

1  •!  3 

.07 

.51 

.35 

.20 

.00 

"ARION  1  N 

2 

3A 

■  39 

.54 

1.30 

.  I  5 

"ARION  JUNCTION  1  FNE 

1 

86 

.69 

.02 

.17 

•  03 

.67 

.05 

.27 

"API  ON  JUNCT I  ON  2  NE 

1 

4A 

.60 

.03 

T 

.09 

T 

T 

7 

7 

.39 

.14 

.20 

"APTj*!  DAM 

» 

73 

.32 

•  86 

.22 

.14 

.02 

.11 

•  09 

.40 

.04 

.14 

2.16 

.70 

.20 

A9 

.89 

.48 

•  33 

.25 

.16 

.11 

.64 

7,67 

"FLVIN 

3 

89 

1.05 

•  99 

.29 

.67 

,96 

.08 

RT2  PONDVILLF  TOWFR 

2 

23 

.30 

.07 

.38 

•  90 

.58 

"ILLFO^  FFflov 

3 

AO 

.03 

.01 

.06 

U96 

.29 

.13 

.25 

.17 

.50 

-IL^TcAD 

4 

33 

T 

.28 

.03 

.96 

.36 

.58 

1.76 

.16 

•INTFP   3  NW 

28 

1.79 

.67 

.27 

.36 

.7t 

•  59 

.84 

"ITCMFLL  DAM 

5 

31 

.69 

.91 

T 

.07 

.26 

.36 

1.33 

.04 

.99 

.70 

,06 

«*OeiLf  W9  AIRPORT 

44 

.02 

1.23 

.05 

.07 

7 

.05 

.16 

.01 

1.94 

.06 

.14 

.13 

.35 

7 

.46 

.67 

.19 

NWTLF 

7 

62 

T 

2.50 

.45 

T 

.33 

.77 

.15 

7 

.30 

.15 

1.70 

1.09 

■ONTFVALLO 

4 

89 

T 

.29 

.33 

.91 

7 

.19 

1.90 

1.25 

T 

.10 

Sm  (atoivac*  noi«a  tolloirlng  Sutlon  tndai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

A  i 
1 

-  1 

1 

7  1 

1 

Q     1  Q 

1 

10  [  11  1  12 

13  1 

14  j 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  j  23  1 

24 

25  j 

26  j 

27 

28  1  29  1  30 

.35 

T 

.05 

1.66 

•  18 

•  07 

T 

.07 

1.16 

T 

.19 

60 

•  30 

■  21 

•  39 

■  41 

01 

T 

•  22 

*27 

•  37 

T 

.60 

' 

1.07 

•  09 

• 

■  14 

1.55 

63 

*  1  3 

*07 

•  20 

■  90 

•  39 

•  3b 

.63 

.41 

.24 

T 

•  22 

T 

■  43 

■  10 

T 

.50 

.03 

•  86 

.04 

■  20 

32 

* 

20 

I  54 

■  56 

•  10 

* 

1  '23 
• 

19 

1*68 

[46 

•  03 

1  .07 

.30 

■ 

"*1 

09 

■  17 

'o9 

.41 

.12 

1  •72 

'o7 

•  18 

•  16 

T 

1*41 

«04 

•  69 

T 

T 

•  16 

•  61 

•  03 

.05 

.11 

UbO 

.50 

1.60 

■  05 

•  10 

■  14 

.20 

1*35 

•  32 

T 

■  06 

•  65 

■  59 

•  05 

•  12 

.14 

• 

* 

'  30 

•  1 2 

•  65 

•  02 

63 

•  10 

•  52 

•  84 

.44 

.47 

*03 
* 

•  04 

•  05 

•  10 

■  14 

•  59 

.27 

•  90 

1.21 

.11 

1  ,95 

T 

•  60 

.61 

-53 

•34  •O? 

■  49 

•  23 

•  78 

■  24 

.33 

1  .05 

.80 

•  10 

.40 

•  51 

^!l7 
* 

.42 

1^11 

•  06 

•  04 

•  03 

•  86 

.09 

.75 

T 

•  51 

.10 

■  04 

•  01 

1  .09 

1  .30 

10 

'23 

.03 

•  35 

•  02 

•  09 

■  02 

•  06 

.37 

•  05 

.83 

1  '87 

.12 

.2B 

•  60 

.86 

•  53 

1  .00 

■  26 

•  17 

1  37 

•  03 

T 

12 

•  09 

•  57 

.03 

■  23 

.20 

T 

I55 

•  05 

•  30 

•  45 

.07 

•  05 

.10 

.17 

.15 

■  63 

L  .69 
* 

•  78 

•  37 

■  24 

.52 

1  .04 

•  01 

■  11 

•  20 

1*5 

•  bO 

•  35 

1,10 

1  ,80 

2,30 

.70 

•  11 

.15 

•  32 

•  73 

•  25 

•  16 

■  04 

.46 

.72 

•  20 

.20 

•  1 3 

.29 

.1* 

.39 

1.50 

.20 

1  9 

.27 

33 

•  02 

•  10 

•  01 

T 

■  16 

.67 

- . 

• 

1*03 
* 

'26 

•  34 

•  26 

•  21 

•  57 

•  05 

.07 

2 .05 

*57 

.67 

1  ^40 

•  16 

33 

.40 

■  89 

.06 

.04 

.27 

.05 

.38 

.12 

•  05 

.04 

•  10 

T 

.32 

•  27 

.63 

.03 

.16 

.07 

05 

T 

.04 

.03 

•  OB 

•  10 

1  '85 

•  38 

■  45 

19 

* 

■  5* 

■  56 

1  .20 

05 

•  03 
* 

.55 

1.17 

07 

* 

•  78 

.75 

•  18 

•  35 

99 

1.06 

.62 

•  07 

.30 

•  26 

■  31 

.13 

.37 

.58 

'  '  ' 

.  1  9 

03 

.37 

•  72 

.10 

T 

■  45 

T 

.  36 

T 

53 

^*01 

•  02 

'  j2 

92 

* 

.  52 

•  64 

•  92 

.49 

•  76 

•  06 

.40 
* 

•  06 

•  03 

03 

* 

•  2  B 

•  19 

•  58 

90 

•  10 

.87 

1.69 

.39 

1  .35 

.07 

•  07 

■  46 

.60 

•  12 

■  20 

.17 

.26 

■  37 

.12 

23 

■  34 

* 

'  - 

•  33 

1.10 

y 

•  14 

•  10 

1  *91 

35 

* 

21 

■  13 

•  24 

.22 

•  Ofi 

1*33 

56 

!40 

'51 

•  19 

•  20 

.10 

■  38 

T 

■  32 

•  43 

T 

1.02 

1  .50 

.90 

■  10 

T 

•  1  5 

.27 

.20 

03 

1  10 

1*34 

'o4  10 

•  02 

10 

'02 

38 

.0*. 

.23 

•  43 

•  10 

T 

■  16 

1.36 

T 

•  06 

.03 

.64 

1.26 

.84 

1^48 

.36 

•  03 

.26 

.65 

.13 

.75 

.26 

.69 

1  .45 

2.20 

T 

*60 

.10 

.10 

•  70 

•  95 

1.90 

.75 

3.52 

.92 

1.20 

1  .67 

.24 

.33 

•  61 

•  52 

.40 

.90 

•  16 

.11 

1.76 

•  02 

■  09 

.40 

1 .80 

.20 

•  35 

.10 

•  40 

•  90 

1.55 

•  23 

•  10 

.30 

•  27 

.45 

.10 

T 

T 

.29 

•  03 

T 

1.47 

.07 

•  93 

.17 

.20 

.08 

•  42 

.37 

.77 

■  32 

•  03 

.07 

.58 

.02 

1  .67 

.04 

•  42 

■  24 

•  40 

.15 

U21 

1.41 

•  91 

MONTrtOMpRV  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSfLF   SHOALS  ^AA  AO 

NATCME7 

NFW  MAOKET  2 

NFWTON 
ONEONTA 
OPPLKA 
ORBVILLE 
OZARK  6  NNW 

PALMERDALE   2  W 
P^LL  c\Ty  1  ^NE 
PHENI"  riTY  2  NNW 
PIC1CEN<:V1LLE 
PINP  MILL 

PINF  L'"VEL 
PLANTpRVILLF  2  SSE 
PPATTVILL^ 
PRIMROSE  FABM 
PU':H"ATAHa 

RED  SAY 

RED«;T0NE  ARSENAL 
PIVEP  FALLS 
ROBERTSOALE   1  E 
POCKC'ooO 

ROCK  MILLS 

RU<;SELLV|LLE  2 

SAINT  BERNARD 

•iANO  MT   SUBSTATION  A  U 

SAYRC 

SEALE 
SELMA 
SLOCOMfi 
SNOW  MILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  4  NE 
TflLLAri='''-a 
THOMASVILLf 
ThORSQY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 

TRAFFOPD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  QLtVER  0AM 
TUSKEGEE  2 

UNION   SPRINGS  5  S 
UNI  ON TOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 
WAOLEY 

WALLACE  2  E 
WALNUT  6R0VE 
WARRIOR  LOCK  AND  0AM 
WATERLOO 
WEST  8L0CT0N 

WETUMPKA 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 


5.47 
5.66 


5,13 
7.30 

3.78| 
2.33, 
2.40 
2.92 
7.09 

2.30 
.S3 


4,38 
3.71 
6.20 


Se«  iel«f«oc«  nolei  loUowing  Station  Indci. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seasonol  1961  -  1962  ALABAK* 


Station 

July 

Augiist 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 

A.l 

.9 

0 
0 
4.6 

2.9 

ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLEY  1  S 
ASHLAND 
ASHVILLE  A  W 

T 

i.i 

3.0 

0 
3.9 

9.0 

ATHENS  2 

ATMOBE  STATE  FARM 
AU8UKN  3  SV 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BAMCHEAD  LOCK  AND  DAM 

A.O 

i.i 

T 

4.0 

0 

3.2 
3.9 

BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  »  SK 
8ILLINGSLEY  1  SE 
BIRMINSHAM  HB  AP 

T 
T 

T 

T 
i.i 
A.O 
3.2 

3. a 

T 
T 

T 

T 
9.9 
4.0 
1.2 
3.9 

BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  w 
BROOK HOOD 

♦  .0 
A.O 

4.0 

0 
0 

4.0 

BRUNDIDGE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 
CAMP  HILL   2  NW 
CARBON  HILL 

7.0 
1.0 

T 
T 

0 
7.0 
1.0 
2.0 

CENTRE   !  SW 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHI LDER  S9URG 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

T 

3.3 
4.0 

4.5 

T 
T 

T 

3.3 
4.0 

4.3 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

3.9 

T 

0 
0 
3.9 

T 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA  1  E 

CORDOVA 

COTTONTON 

T 

2.0 
3.0 

T 

0 
2.0 

0 
9.0 

0 

CUBA 

OADEVILLE 
DANCY  ♦  N 
DAYTON 
DECATUR 

T 

5.0 
4.0 
6.3 

T 

9.0 

0 
4.0 

6.9 

DELTA 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 
DOTHAN   FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 

T 
6.0 

0 
T 
0 

EL  ROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

4.0 

4.0 

0 
0 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE 

FALLS   CITY   BLK   POND  TWR 
FAYETTE 

3.3 
6.0 
4.0 

T 

0 
0 
3.9 

4.0 

FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

T 

X 

0 
3.1 

T 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

T 

3.0 
4.3 
4.0 

J 

3.0 
4.9 
4.0 

0 

GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

T 

2.0 

6.0 

3.0 

T 

T 

0 
2.0 
6.0 

0 
9.0 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVILLE 

T 
3.3 
9.1 

T 

T 
0 
3.3 

9.1 

HAMILTON 

HAMILTON    3  S 

HARRISBURG  CAHAB*  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

5.0 
1.0 

- 

T 
T 

- 

- 

- 

1.0 

0 

heflin 

HIGHLAND  HOME 
HIGMTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  W8  AP 

.7 

4.3 

2.0 
4.0 
4.9 

.9 

1  .0 

T 
T 

3.0 

3.0 
4.0 
9.6 

See  Refereoce  Notes  Following  StfttlOD  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTINUED  Seasonof  1961  -  1962  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER  *  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

T 

T 
5.0 
2.0 

T 
T 

T 
4.0 
5.0 

0 
2.0 

LAY  DAM 

LEEDS 
LEESSURS 
LIVINGSTON 
LOCK HART 

T 

3.5 

*.o 

4.5 

T 

3.5 
4.0 
4.9 

0 

LOUISVILLE 
MAO I  SON 
MAGELLA 
MARION   I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

T 

7.0 
2.0 

0 
7.0 

0 
2.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3.5 

1.0 
3.5 
A.} 

T 

3.5 

1.0 
3.5 
4.5 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MINTER   i  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 

1  .0 
1.0 

T 

0 
1.0 
1.0 

T 

MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

T 

T 
T 

6.5 
1.0 
6.5 

T 

T 
T 

0 
6.5 
1.0 
6.5 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

T 
•  S 

T 
4.0 

- 

1.0 

T 

- 

T 

0 
5.5 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PALHEROALE   2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 

•  9 

.S 

T 
4.0 

3.6 

T 
T 
T 

.8 
T 
4.5 

3.6 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 

3.0 
3.5 

T 

T 
3.0 

0 

0 
3.5 

PBATTViLLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

T 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  1  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 

4.2 

T 
4.0 

T 

4.2 

0 

T 
4.0 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

T 
T 
1.0 
T 
T 

6.0 
5.2 
2.6 
.5 
5.0 

T 
T 

T 

6.0 
9.2 
3.6 
.9 

5.0 

SEALE 
SELMA 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

T 
2.5 

- 

T 
2.5 

0 
0 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 

4.9 
4.8 
3.9 
3.5 

T 

T 
T 

4.9 
4.8 

3.9 
3.5 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKEGEE  2 

2.5 

0 
2.5 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WAOLEY 

2.0 

T 
4.5 

.5 

T 
7.0 

0 

WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

T 

6.5 
4.0 

0 

0 
6.5 
4.0 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

1.3 
4.5 

1.3 

0 
4.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1962 


Day  Ol  Month 


Station 

m 

J 

2 

3 

4 

s 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

i 

1  " 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

j  22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  ». 
,28 

29 

30 

31 

• 

> 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

92 

95 

93 

90 

88 

88 

91 

92 

91 

92 

94 

93 

95 

96 

95 

94 

94 

93 

93 

95 

96 

95 

98 

96 

87 

90 

89 

1  

1 

90 

93 

92 

92*5 

MIN 

58 

61 

63 

66 

66 

67 

65 

64 

66 

54 

63 

69 

66 

66 

68 

69 

66 

65 

63 

60 

60 

63 

63 

67 

69 

70 

63 

{  60 

70 

70 

70 

64.8 

AL ICEVI LLE 

98 

96 

94 

94 

99 

97 

96 

94 

96 

95 

94 

96 

96 

98 

97 

98 

100 

93 

96 

88 

96 

94 

98 

99 

100 

86 

88 

<  89 

88 

92 

94 

94.7 

MIN 

6» 

63 

72 

72 

72 

70 

74 

72 

70 

74 

76 

75 

78 

78 

73 

75 

67 

68 

68 

66 

68 

73 

73 

!  " 

72 

69 

70 

72 

74 

72 

i    71  .4 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

90 

94 

97 

95 

94 

93 

95 

93 

94 

95 

94 

96 

95 

95 

94 

86 

93 

94 

95 

97 

97 

92 

99 

99 

101 

100 

97 

1  " 

92 

86 

95 

MIN 

6S 

63 

69 

73 

71 

70 

71 

69 

72 

63 

65 

70 

71 

75 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

71 

1  '3 

70 

69 

1  " 

73 

68 

71 

70.0 

ANNISTON    FAA  AIRPORT 

92 

94 

90 

87 

89 

87 

87 

91 

91 

93 

96 

91 

97 

98 

93 

97 

92 

96 

93 

96 

93 

95 

98 

96 

81 

90 

85 

82 

91 

92 

94 

91  8 

MIN 

63 

65 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

60 

70 

74 

69 

72 

72 

72 

70 

67 

64 

66 

66 

68 

68 

70 

71 

71 

61 

62 

70 

72 

68 

66.4 

ATHENS  2 

88 

90 

92 

89 

91 

88 

91 

89 

92 

86 

88 

91 

92 

95 

97 

96 

95 

93 

91 

90 

92 

96 

97 

99 

93 

82 

86 

81 

80 

90 

91 

90  7 

MIN 

62 

62 

66 

72 

66 

70 

71 

66 

70 

61 

66 

69 

66 

65 

67 

70 

70 

65 

58 

69 

62 

59 

61 

69 

63 

71 

55 

56 

63 

68 

67 

65.1 

ATMORE  STATE  FARM 

93 

94 

94 

98 

96 

95 

95 

93 

96 

95 

95 

95 

97 

97 

91 

92 

93 

95 

97 

97 

100 

98 

98 

96 

95 

95 

93 

93 

89 

95 

97 

MIN 

69 

70 

70 

73 

73 

73 

70 

70 

74 

68 

67 

67 

71 

74 

72 

70 

72 

71 

7? 

67 

71 

75 

73 

74 

74 

71 

70 

72 

72 

69 

73 

71.2 

AUBURN  3  SW 

93 

97 

97 

92 

87 

89 

86 

92 

94 

94 

96 

96 

96 

99 

98 

96 

92 

95 

93 

94 

96 

96 

94 

97 

96 

88 

89 

90 

90 

84 

92 

1 

MIN 

62 

63 

65 

68 

68 

70 

67 

69 

70 

62 

68 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

68 

69 

67 

67 

66 

68 

70 

70 

69 

67 

66 

69 

70 

70 

67.9 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

88 

92 

93 

93 

95 

93 

96 

93 

94 

93 

91 

95 

95 

96 

98 

96 

97 

94 

91 

90 

95 

96 

97 

98 

83 

92 

86 

83 

91 

94 

93  0 

MIN 

63 

64 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

60 

65 

70 

69 

70 

74 

71 

70 

68 

64 

63 

65 

67 

67 

73 

70 

72 

61 

64 

65 

72 

71 

68.0 

BAY  MINETTE 

90 

92 

90 

92 

93 

90 

90 

94 

95 

92 

95 

94 

96 

93 

89 

90 

94 

92 

94 

96 

98 

96 

95 

91 

95 

90 

93 

88 

92 

94 

95 

92  8 

MIN 

71 

72 

72 

76 

75 

75 

70 

70 

75 

70 

70 

76 

72 

76 

76 

73 

74 

73 

74 

76 

71 

72 

76 

75 

76 

75 

70 

75 

75 

75 

73 

73.5 

BELLE   MI NA   2  N 

91 

94 

91 

91 

89 

91 

89 

92 

90 

99 

92 

93 

97 

99 

97 

97 

95 

94 

93 

98 

97 

98 

101 

90 

80 

89 

85 

82 

91 

93 

93 

92  3 

MIN 

62 

62 

68 

67 

68 

70 

71 

68 

71 

61 

66 

70 

67 

65 

71 

72 

63 

66 

62 

61 

62 

61 

62 

68 

68 

71 

55 

56 

70 

67 

68 

65.8 

BESSEMER   4  SW 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

93 

94 

92 

92 

95 

93 

97 

98 

96 

97 

93 

92 

91 

94 

97 

96 

99 

97 

96 

92 

87 

84 

91 

95 

93 

93.3 

MIN 

60 

64 

71 

71 

69 

70 

68 

66 

72 

59 

64 

72 

67 

71 

73 

71 

70 

68 

63 

61 

63 

67 

66 

72 

71 

71 

62 

63 

70 

71 

70 

67.7 

BIRMINGHAM  WB  AP 

94 

94 

95 

93 

90 

95 

94 

96 

94 

92 

95 

96 

98 

99 

95 

97 

96 

95 

94 

96 

98 

98 

102 

99 

94 

93 

89 

84 

92 

96 

97 

94.5 

MIN 

66 

70 

75 

72 

67 

74 

72 

71 

68 

62 

68 

77 

72 

75 

75 

70 

72 

71 

68 

67 

69 

72 

71 

73 

72 

69 

66 

66 

74 

73 

74 

70.7 

BRANT  LEY 

90 

94 

95 

95 

96 

94 

96 

95 

95 

95 

92 

96 

96 

97 

97 

89 

93 

97 

96 

97 

99 

99 

99 

99 

98 

96 

93 

94 

91 

88 

96 

95.0 

MIN 

63 

66 

68 

71 

69 

66 

69 

69 

70 

60 

64 

68 

69 

73 

69 

70 

70 

68 

69 

66 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

67 

71 

68 

71 

68.4 

BREWTON  3  SSE 

94 

96 

97 

96 

93 

94 

93 

96 

97 

94 

96 

95 

96 

94 

92 

93 

95 

94 

96 

97 

98 

100 

99 

98 

95 

94 

93 

94 

93 

95 

95 

96.2 

MIN 

65 

66 

67 

70 

71 

70 

71 

69 

71 

64 

63 

70 

68 

73 

70 

68 

70 

70 

69 

66 

69 

71 

69 

70 

72 

70 

68 

71 

73 

69 

70 

69.1 

BRIDGEPORT   2  W 

MAX 

91 

94 

99 

97 

86 

84 

91 

92 

88 

91 

89 

93 

96 

97 

101 

96 

95 

93 

92 

95 

96 

97 

101 

87 

81 

89 

82 

77 

91 

92 

93 

91.8 

MIN 

58 

62 

67 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

59 

63 

70 

66 

62 

68 

72 

67 

66 

61 

60 

62 

59 

60 

66 

67 

68 

55 

53 

68 

67 

69 

64.6 

CALERA  2  SW 

MAX 

93 

94 

95 

95 

93 

90 

90 

94 

92 

93 

94 

93 

96 

98 

97 

98 

95 

94 

91 

94 

96 

97 

98 

98 

88 

90 

87 

88 

92 

93 

95 

93.6 

MIN 

60 

62 

70 

71 

66 

69 

68 

67 

70 

57 

65 

70 

78 

69 

71 

70 

69 

68 

64 

61 

62 

67 

67 

72 

71 

70 

63 

64 

72 

70 

71 

67.5 

CAMDEN   3  NW 

95 

96 

96 

96 

97 

94 

96 

95 

97 

93 

96 

95 

96 

95 

90 

93 

96 

95 

96 

96 

98 

99 

98 

97 

96 

94 

94 

93 

88 

95 

98 

95.3 

MIN 

67 

69 

72 

72 

70 

69 

69 

71 

74 

65 

66 

72 

69 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

64 

67 

71 

72 

73 

74 

71 

68 

68 

72 

71 

73 

70.1 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

88 

92 

95 

92 

89 

85 

88 

90 

92 

91 

91 

96 

92 

96 

96 

96 

92 

94 

92 

93 

95 

96 

97 

98 

96 

86 

98 

84 

87 

84 

92 

91.6 

MIN 

60 

62 

64 

67 

66 

69 

65 

68 

68 

58 

65 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

66 

64 

64 

66 

67 

68 

71 

71 

65 

63 

66 

70 

70 

66.6 

CENTRE   5  SW 

91 

93 

94 

92 

91 

86 

83 

89 

93 

90 

91 

95 

92 

96 

99 

94 

94 

93 

92 

92 

95 

96 

95 

100 

94 

80 

92 

84 

77 

90 

92 

91.4 

MIN 

63 

66 

69 

71 

69 

71 

72 

70 

75 

62 

67 

71 

69 

68 

72 

70 

72 

69 

64 

64 

64 

65 

63 

69 

69 

70 

59 

56 

63 

70 

67 

67.4 

CENTREVl  LLE 

89 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

94 

97 

95 

92 

93 

92 

93 

96 

90 

93 

96 

94 

92 

95 

97 

96 

99 

96 

89 

91 

98 

89 

90 

94 

93.0 

MIN 

61 

64 

71 

71 

70 

69 

63 

69 

68 

60 

65 

68 

66 

67 

70 

68 

70 

68 

67 

63 

65 

68 

69 

73 

71 

71 

65 

67 

69 

71 

72 

67.9 

CHATOM 

MAX 

94 

94 

94 

95 

97 

89 

95 

96 

97 

94 

96 

94 

97 

97 

92 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

94 

94 

94 

93 

96 

98 

95.4 

MIN 

63 

66 

67 

72 

70 

68 

69 

70 

73 

63 

60 

69 

66 

69 

72 

69 

68 

66 

67 

59 

65 

68 

67 

68 

72 

66 

65 

67 

71 

65 

70 

67.5 

CHILDERS8URG  WTR  PLANT 

92 

94 

93 

90 

88 

92 

90 

93 

92 

90 

94 

94 

97 

99 

97 

96 

96 

94 

92 

95 

98 

98 

100 

98 

89 

92 

87 

85 

94 

96 

95 

93.5 

MIN 

61 

64 

70 

70 

69 

72 

71 

68 

71 

59 

66 

74 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

63 

61 

63 

66 

67 

74 

70 

70 

62 

61 

73 

71 

72 

68.0 

CITRONELLE 

MAX 

91 

93 

94 

102 

97 

95 

94 

96 

98 

95 

97 

98 

94 

96 

98 

91 

93 

90 

96 

96 

98 

94 

98 

98 

96 

89 

91 

93 

93 

95 

94 

94.9 

MIN 

70 

71 

71 

69 

75 

74 

72 

72 

72 

71 

71 

74 

75 

76 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

71 

69 

74 

74 

71 

73 

72.2 

CLANTON 

MAX 

87 

92 

94 

92 

90 

89 

99 

90 

91 

91 

90 

94 

93 

95 

97 

95 

93 

94 

94 

92 

94 

97 

96 

99 

96 

89 

90 

88 

88 

91 

94 

92  .4 

MIN 

63 

62 

68 

69 

68 

68 

67 

68 

70 

59 

66 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

62 

64 

68 

69 

74 

72 

72 

67 

65 

73 

72 

72 

68.1 

CLAYTON 

MAX 

96 

96 

95 

91 

89 

88 

90 

94 

93 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

96 

97 

94 

97 

94 

96 

97 

97 

96 

93 

89 

92 

92 

84 

91 

96 

93.7 

MIN 

69 

69 

71 

70 

72 

69 

76 

69 

70 

66 

71 

70 

72 

69 

76 

70 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

76 

75 

69 

76 

75 

71.3 

CODEN 

MAX 

90 

91 

93 

94 

95 

94 

91 

94 

97 

95 

95 

96 

94 

94 

93 

94 

95 

94 

97 

93 

91 

95 

95 

93 

94 

90 

92 

94 

93 

93 

95 

93.7 

MIN 

69 

70 

70 

75 

79 

77 

73 

71 

73 

72 

69 

75 

72 

73 

77 

73 

74 

72 

71 

72 

75 

77 

77 

75 

80 

75 

71 

74 

72 

74 

74 

73.6 

DAYTON 

MAX 

99 

93 

94 

93 

94 

96 

95 

95 

95 

95 

92 

95 

97 

96 

97 

92 

95 

94 

94 

95 

96 

100 

98 

101 

99 

95 

91 

92 

92 

91 

94 

94.7 

MIN 

68 

70 

73 

73 

74 

70 

71 

71 

74 

65 

68 

73 

69 

73 

73 

72 

70 

71 

70 

66 

66 

72 

73 

75 

75 

72 

69 

70 

72 

71 

74 

71.1 

DECATUR 

MAX 

91 

92 

96 

93 

95 

91 

92 

91 

97 

89 

95 

95 

95 

96 

102 

99 

97 

96 

93 

93 

95 

96 

98 

104 

90 

80 

89 

84 

83 

90 

95 

93.3 

MIN 

64 

64 

71 

75 

70 

71 

73 

70 

75 

65 

70 

69 

67 

68 

69 

72 

71 

70 

67 

62 

65 

64 

68 

71 

70 

72 

60 

60 

64 

67 

71 

68.2 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  0AM 

MAX 

88 

92 

92 

92 

95 

95 

89 

94 

94 

94 

91 

93 

95 

94 

96 

93 

91 

93 

92 

92 

94 

96 

95 

96 

97 

93 

90 

90 

90 

90 

94 

92.9 

MIN 

67 

67 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

65 

65 

65 

67 

67 

72 

70 

68 

68 

68 

63 

66 

65 

68 

70 

73 

70 

67 

66 

70 

73 

68 

68.3 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

95 

95 

92 

90 

92 

92 

93 

93 

91 

97 

92 

95 

89 

93 

91 

95 

93 

97 

94 

97 

99 

98 

95 

90 

85 

91 

93 

87 

92 

94 

93.0 

MIN 

69 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

74 

66 

69 

74 

74 

75 

76 

73 

73 

71 

73 

74 

74 

76 

76 

75 

74 

73 

7l 

73 

73 

74 

75 

72.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

87 

92 

91 

90 

94 

95 

95 

91 

96 

93 

92 

91 

95 

99 

99 

98 

99 

91 

91 

91 

95 

94 

98 

100 

92 

76 

88 

85 

84 

90 

92 

92.4 

MIN 

62 

63 

61 

69 

69 

70 

68 

68 

70 

60 

63 

66 

66 

67 

71 

68 

68 

65 

60 

62 

60 

64 

64 

70 

68 

70 

55 

61 

61 

59 

71 

65.5 

ENTERPRISE 

MAX 

93 

95 

94 

94 

93 

92 

91 

94 

95 

93 

96 

95 

95 

94 

90 

89 

95 

94 

96 

95 

96 

94 

97 

96 

91 

89 

92 

92 

86 

93 

96 

93.4 

MIN 

68 

71 

72 

75 

72 

71 

72 

71 

77 

67 

68 

71 

72 

75 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

73 

76 

74 

74 

74 

72 

71 

72 

73 

76 

72.2 

EUPAULA 

MAX 

95 

97 

95 

91 

91 

91 

95 

96 

92 

96 

97 

96 

99 

95 

96 

92 

98 

94 

96 

95 

101 

99 

99 

97 

94 

92 

93 

94 

87 

94 

95 

94.9 

MIN 

63 

62 

69 

72 

68 

69 

69 

70 

69 

60 

62 

66 

70 

71 

70 

70 

72 

68 

77 

68 

70 

68 

69 

74 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

68.9 

EVERGREEN 

MAX 

89 

93 

95 

95 

95 

92 

95 

92 

95 

95 

94 

95 

96 

97 

94 

81 

92 

94 

93 

95 

96 

98 

98 

99 

99 

98 

92 

95 

96 

85 

94 

94.1 

MIN 

66 

68 

69 

69 

72 

70 

71 

70 

73 

65 

64 

67 

68 

74 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

72 

73 

71 

69 

71 

73 

68 

71 

69.6 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

90 

92 

92 

91 

93 

94 

99 

93 

97 

94 

93 

94 

94 

95 

91 

90 

93 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

94 

93 

89 

92 

93 

93 

95 

93 

93.1 

MIN 

70 

71 

71 

76 

74 

75 

71 

71 

80 

72 

69 

74 

72 

75 

74 

72 

77 

72 

73 

73 

76 

81 

75 

74 

73 

75 

71 

76 

75 

72 

77 

73.8 

FALKVILLE 

MAX 

90 

93 

93 

90 

93 

93 

95 

91 

95 

92 

92 

95 

97 

100 

101 

98 

98 

92 

94 

93 

91 

97 

95 

101 

92 

80 

89 

85 

82 

92 

92 

92.9 

60 

62 

67 

67 

70 

71 

73 

69 

71 

60 

63 

65 

66 

67 

74 

71 

69 

67 

61 

60 

70 

63 

62 

75 

69 

72 

55 

58 

64 

69 

69 

66.4 

FAYETTE 

MAX 

94 

93 

92 

96 

96 

96 

89 

95 

94 

93 

94 

98 

99 

99 

97 

95 

96 

94 

98 

97 

93 

102 

94 

90 

91 

87 

86 

96 

96 

95 

94.1 

MIN 

61 

64 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

60 

64 

68 

66 

67 

72 

68 

68 

67 

65 

63 

63 

67 

67 

73 

70 

72 

6l! 

66 

70 

72 

72 

67.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

89 

88 

91 

91 

90 

89 

88 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

88 

91 

91 

92 

92 

94 

90.8 

MIN 

76 

76 

77 

81 

81 

77 

76 

73 

79 

79 

75 

77 

80 

80 

75 

SO 

81 

78 

78 

SO 

81 

S3 

83 

78 

81 

79 

7b 

79 

80 

78 

81 

78.6 

S*m  rmtmrmae*  notvs  fotloviBf  Station  lodsx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  Of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

FRISCO  CITY 

MAX 

89 

93 

94 

94 

94 

97 

93 

91 

93 

94 

91 

95 

94 

96 

92 

93 

94 

95 

97 

97 

97 

97 

96 

93 

92 

92 

90 

94 

93*< 

MIN 

68 

68 

71 

74 

72 

71 

69 

69 

72 

66 

66 

71 

70 

74 

73 

70 

72 

7C 

71 

66 

72 

73 

73 

74 

74 

69 

69 

74 

73 

69 

73 

70.1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

96 

96 

92 

69 

96 

96 

94 

99 

93 

82 

90 

MIN 

62 

63 

69 

70 

67 

71 

72 

69 

74 

60 

64 

73 

70 

66 

72 

70 

70 

67 

65 

62 

63 

66 

64 

70 

67 

69 

58 

58 

71 

67 

70 

67.. 

GAINESVILLE 

MAX 

89 

95 

97 

97 

93 

92 

92 

94 

97 

96 

99 

97 

MIN 

67 

69 

73 

74 

73 

72 

72 

71 

75 

66 

68 

72 

70 

73 

76 

70 

70 

72 

69 

68 

68 

72 

73 

76 

73 

71 

66 

70 

69 

70 

73 

7l!l 

GENEVA 

MAX 

91 

98 

97 

100 

101 

92 

92 

92 

96 

94 

98 

97 

101 

103 

97 

67 

68 

69 

72 

72 

70 

71 

70 

73 

65 

65 

68 

71 

73 

73 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

71 

69 

69 

72 

70 

73 

70.! 

GILBERTOWN 

MAX 

98 

98 

95 

97 

99 

101 

101 

101 

MIN 

64 

68 

69 

75 

70 

70 

74 

68 

70 

62 

62 

70 

66 

69 

72 

67 

69 

69 

67 

60 

61 

69 

66 

70 

74 

70 

67 

66 

72 

67 

70 

68.; 

GREENSBORO 

MAX 

97 

97 

89 

95 

94 

94 

94 

97 

99 

96 

67 

68 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

73 

65 

68 

68 

69 

73 

72 

70 

70 

70 

66 

60 

67 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

69. < 

GREENVILLE 

MAX 

96 

97 

86 

94 

96 

96 

97 

98 

99 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

92 

96 

97 

94  e 

67 

70 

73 

72 

71 

70 

71 

69 

74 

68 

70 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

73 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

73 

69 

75 

71  .5 

GUNTER5VILLE 

MAX 

96 

93 

93 

92 

94 

96 

96 

101 

87 

60 

69 

67 

MIN 

62 

64 

69 

72 

67 

67 

72 

69 

74 

62 

65 

70 

68 

66 

72 

71 

69 

70 

68 

64 

68 

65 

72 

67 

68 

72 

66 

58 

70 

67 

69 

67. E 

HALEYVILLE 

MAX 

96 

94 

93 

92 

91 

96 

93 

96 

99 

92 

76 

64 

85 

90 

MIN 

60 

63 

67 

69 

69 

70 

67 

70 

70 

64 

66 

65 

65 

68 

71 

69 

68 

65 

62 

61 

62 

62 

63 

70 

69 

72 

69 

68 

70 

70 

70 

66.; 

HAMILTON  3  S 

MAX 

91 

96 

96 

95 

95 

94 

97 

95 

99 

99 

93 

79 

90 

87 

87 

91 

94 

MIN 

56 

61 

64 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

58 

62 

64 

65 

64 

66 

66 

66 

62 

59 

58 

56 

60 

60 

64 

68 

70 

55 

59 

66 

70 

69 

63. e 

HAYNEVILLE 

MAX 

93 

97 

98 

99 

99 

98 

99 

100 

100 

98 

98 

89 

96 

96 

89 

96 

96  2 

MIN 

66 

65 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

71 

60 

65 

70 

68 

71 

71 

71 

67 

70 

70 

65 

66 

69 

76 

71 

76 

75 

68 

66 

71 

69 

72 

69.2 

HEADLAND 

MAX 

92 

90 

95 

93 

95 

94 

96 

97 

96 

96 

93 

85 

93 

91 

91 

93 

92  9 

68 

69 

71 

74 

71 

70 

72 

70 

74 

69 

68 

72 

73 

74 

72 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

71 

71 

73 

74 

71.6 

HEFLIN 

MAX 

90 

91 

91 

90 

80 

93 

94 

96 

91 

99 

92 

91 

93 

93 

90 

94 

97 

97 

96 

91 

91 

90 

91  1 

58 

63 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

62 

63 

67 

65 

69 

70 

68 

65 

62 

61 

60 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

56 

55 

64 

70 

66 

64.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

86 

90 

92 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

92 

90 

86 

83 

91 

M 

67 

68 

71 

72 

68 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

73 

74 

71 

69 

70 

71 

69 

70 

70. i 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

91 

91 

97 

94 

94 

93 

97 

9  3 

97 

101 

66 

66 

73 

71 

69 

70 

72 

70 

70 

67 

68 

73 

69 

69 

75 

73 

73 

70 

66 

66 

67 

65 

67 

71 

71 

68 

60 

60 

73 

70 

69 

68.; 

JASPER   <>  N 

MAX 

100 

94 

91 

9 1 

95 

94 

97 

101 

95 

93  1 

62 

61 

67 

67 

67 

70 

70 

67 

70 

69 

61 

69 

66 

66 

71 

69 

70 

69 

66 

61 

63 

72 

66 

70 

67 

71 

58 

60 

70 

71 

70 

66.6 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

92 

93 

94 

91 

92 

94 

96 

96 

97 

96 

86 

89 

87 

92 

91  7 

65 

69 

69 

70 

68 

69 

67 

69 

72 

62 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

69 

67 

68 

70 

69 

70 

73 

70 

70 

65 

63 

69 

71 

70 

69.2 

LIVINGSTON 

MAX 

97 

95 

95 

96 

98 

100 

97 

99 

99 

94 

92 

92 

93 

90 

96 

96 

96  0 

M  N 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

71 

66 

65 

67 

68 

73 

69 

73 

74 

72 

70 

71 

68 

66 

66 

72 

72 

75 

79 

71 

67 

71 

68 

70 

73 

70.5 

LOCKHART 

MAX 

88 

93 

94 

93 

96 

96 

9  7 

96 

96 

95 

92 

93 

94 

90 

87 

94 

93.5 

69 

69 

71 

73 

71 

71 

72 

70 

69 

67 

67 

72 

72 

77 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

69 

72 

73 

69 

76 

71  .4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

90 

96 

96 

98 

96 

96 

98 

96 

99 

99 

96 

92 

92 

91 

93 

96 

96 

94  •  7 

67 

67 

72 

71 

70 

70 

69 

69 

72 

63 

67 

73 

68 

73 

73 

72 

70 

68 

69 

64 

66 

70 

70 

74 

71 

72 

66 

68 

72 

70 

71 

69.6 

MARTIN  DAM 

MAX 

90 

94 

90 

89 

88 

88 

90 

93 

90 

90 

96 

92 

94 

95 

93 

93 

92 

93 

91 

96 

96 

95 

98 

98 

89 

88 

65 

90 

68 

92 

91  6 

64 

65 

66 

69 

68 

70 

68 

72 

73 

62 

71 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

69 

73 

70 

65 

69 

69 

72 

69 

71 

72 

66 

71 

71 

71 

69.5 

MINTER    3  NW 

MAX 

89 

91 

92 

96 

68 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

67 

67 

67 

70 

70 

73 

70 

70 

69 

70 

68 

67 

70 

70 

73 

74 

70 

67 

70 

70 

70 

71 

69.  e 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

98 

97 

94 

95 

93 

91 

92 

94 

94 

97 

94 

91 

91 

90 

95 

93  3 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

70 

72 

75 

73 

71 

75 

72 

75 

74 

73 

74 

71 

73 

71 

75 

76 

76 

75 

75 

71 

70 

74 

73 

73 

75 

73.5 

MOBILE 

MAX 

91 

91 

90 

98 

100 

95 

95 

92 

91 

97 

95 

96 

98 

100 

96 

94 

92 

93 

89 

9  3 

92 

92 

97 

94.2 

MIN 

71 

74 

76 

78 

78 

77 

77 

70 

79 

72 

74 

79 

75 

78 

77 

75 

76 

74 

75 

74 

77 

80 

7^ 

80 

80 

77 

72 

77 

74 

72 

77 

76.9 

MONTGOMERY  W9  AP 

MAX 

94 

92 

88 

91 

95 

92 

93 

95 

94 

96 

97 

97 

98 

97 

96 

94 

93 

92 

92 

96 

96 

93.6 

68 

69 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

66 

72 

74 

73 

76 

74 

74 

74 

72 

72 

68 

69 

73 

73 

76 

76 

74 

72 

71 

74 

74 

76 

72.4 

MOULT ON  2 

MAX 

100 

9  3 

93 

92 

97 

96 

98 

100 

90 

78 

90 

86 

6  3 

91 

92 

96 

93  1 

61 

63 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

60 

64 

69 

67 

68 

72 

67 

70 

66 

61 

60 

63 

63 

63 

69 

70 

72 

55 

56 

70 

69 

69 

66.5 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

MAX 

95 

94 

94 

92 

97- 

97 

96 

1 00 

84 

69 

62 

92 

94 

92 

92,2 

62 

65 

70 

73 

71 

70 

71 

71 

67 

64 

70 

71 

67 

69 

73 

73 

72 

68 

66 

61 

65 

63 

64 

71 

70 

66 

60 

59 

67 

70 

68 

67.6 

NATCHEZ 

MAX 

62 

65 

68 

72 

69 

68 

69 

68 

69 

63 

61 

68 

66 

69 

70 

67 

69 

67 

68 

61 

63 

66 

67 

69 

70 

66 

64 

67 

70 

67 

71 

67.2 

NEW   MARKET  2 

MAX 

59 

60 

66 

71 

66 

.  69 

69 

62 

69 

59 

61 

67 

62 

62 

69 

67 

67 

66 

60 

58 

62 

58 

61 

66 

71 

71 

64 

53 

69 

66 

66 

64.1 

ONEONTA 

MAX 

92 

97 

99 

93 

58 

59 

64 

69 

65 

68 

70 

65 

70 

56 

61 

68 

63 

64 

70 

69 

68 

66 

59 

59 

60 

62 

61 

68 

69 

69 

54 

65 

70 

67 

67 

64.6 

OPELIKA 

MAX 

91  1 

60 

59 

64 

69 

69 

68 

66 

65 

65 

59 

67 

67 

69 

69 

70 

69 

72 

69 

70 

68 

69 

69 

65 

74 

70 

70 

68 

63 

63 

63 

69 

67.0 

OZARK   6  NNW 

MAX 

92  6 

66 

69 

71 

73 

69 

71 

69 

70 

74 

65 

70 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

73 

69 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

68 

71 

72 

74 

71  .0 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

98 

97 

93 

92 

92.3 

61 

62 

69 

71 

67 

70 

71 

66 

71 

59 

64 

71 

68 

67 

70 

68 

69 

65 

63 

60 

63 

66 

63 

71 

69 

69 

58 

56 

62 

70 

69 

66.0 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

96 

95 

96 

69 

84 

92 

92,5 

69 

70 

71 

72 

69 

71 

70 

71 

74 

68 

72 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

75 

73 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

71.6 

PRATTVILLE 

MAX 

'0!° 

65 

65 

69 

74 

70 

69 

70 

71 

72 

64 

68 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

67 

65 

71 

71 

74 

74 

76 

71 

70 

74 

72 

73 

PUSHMATAHA 

MAX 

90 

93 

93 

94 

95 

97 

95 

97 

96 

98 

94 

94 

96 

96 

100 

95 

96 

96 

95 

97 

96 

101 

98 

98 

99 

96 

94 

91 

93 

89 

94 

96.3 

65 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

74 

61 

63 

68 

67 

68 

75 

72 

69 

70 

68 

61 

66 

72 

72 

75 

74 

72 

64 

68 

71 

66 

73 

69.5 

RED  BAY 

MAX 

90 

95 

97 

93 

91 

94 

89 

90 

91 

86 

90 

98 

97 

95 

95 

92 

92 

98 

96 

98 

98 

69 

80 

86 

85 

82 

69 

92 

91,7 

MIN 

63 

74 

71 

70 

72 

71 

64 

68 

68 

70 

71 

74 

71 

71 

66 

65 

66 

71 

67 

72 

73 

71 

71 

58 

61 

63 

71 

71 

66,7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

92 

93 

88 

91 

89 

92 

90 

92 

87 

91 

93 

92 

96 

98 

96 

96 

94 

92 

92 

96 

96 

96 

98 

68 

79 

88 

65 

80 

90 

91 

92 

91.* 

MIN 

61 

62 

69 

68 

66 

70 

71 

68 

63 

61 

65 

70 

66 

65 

72 

72 

70 

65 

62 

62 

62 

62 

63 

67 

61 

61 

54 

56 

69 

67 

67 

65.1 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULV  1962 


Station 

Day  Of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

1  "1 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

'28 

29! 

30; 

1 

31 

• 

R08ERTSDALE  1  E 

1  MAX 
MIN 

90 
67 

91 
69 

92 
68 

92 
72 

94 
74 

94 

72 

92 
72 

85 

69 

94 
76 

96 
71 

95 
67 

96 
72 

94 

71 

95 
71 

95 
72 

91 
72 

93 
73 

94 

71 

92 
72 

96 

69 

96 

71 

97 
74 

96 

71 

95 

70 

93 
73 

95 

73 

92 
70 

93 
73 

94 

73 

94 

70 

95 
73 

93.6 

71.3 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

>■) 
62 

93 
62 

95 
62 

90 
67 

90 
66 

90 
69 

87 
67 

90 
67 

92 
68 

93 
59 

92 
68 

94 
69 

93 
69 

96 
70 

96 
69 

94 
70 

94 
67 

95 

67 

93 
67 

94 
64 

95 
62 

95 
64 

96 
66 

96 
69 

96 
69 

93 
67 

88 
66 

86 
66 

91 
70 

95 
69 

95 
70 

92.9 
66.  7 

ROCK  MILLS 

MAX 
HIN 

93 
59 

97 
62 

91 
63 

92 
69 

86 
67 

84 

68 

91 
67 

93 
69 

94 

70 

96 
60 

96 
65 

94 
68 

98 
67 

101 
66 

94 
71 

94 
71 

96 
70 

95 
66 

95 
65 

97 
66 

96 

65 

97 
66 

99 
64 

96 

73 

86 
66 

90 
72 

90 
63 

89 
59 

66 
66 

94 

70 

93 
66 

93.6 
66.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

se 

58 

90 
60 

90 
65 

88 
68 

93 
69 

94 

67 

92 
70 

88 
69 

89 

72 

90 
60 

90 
63 

89 
68 

94 
63 

97 
65 

97 
66 

95 
69 

95 
68 

94 
69 

94 

59 

93 
64 

96 
58 

94 
56 

97 
56 

97 
67 

66 
69 

60 
70 

86 

63 

66 
57 

82 
61 

90 
69 

91 
68 

91.2 
64.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

a? 

63 

90 
64 

92 
71 

88 

71 

90 
68 

90 
69 

90 
72 

88 
68 

93 
72 

89 
63 

91 
64 

93 
70 

93 
68 

97 
66 

98 
72 

97 
70 

95 
69 

94 

67 

93 
63 

94 
64 

96 
62 

94 
66 

99 
64 

102 
69 

93 
69 

76 
67 

87 
57 

86 
58 

61 
64 

92 
67 

92 
66 

91,6 
66.5 

SAND  MT    SUBSTATION  A  U 

MAX 
MIN 

ae 

60 

89 
63 

88 

71 

88 
68 

84 

64 

83 

69 

87 
69 

90 
69 

86 
70 

88 

61 

89 
64 

89 

71 

93 
65 

94 

67 

92 

70 

93 
70 

92 

90 

89 

92 
61 

90 
65 

92 
64 

96 
64 

69 
66 

79 
67 

67 
69 

82 
64 

76 
57 

87 

69 

90 
66 

89 
66 

86.6 
65.6 

seale 

MAX 
MIN 

92 
63 

95 

63 

93 
66 

90 
70 

89 
67 

89 

69 

91 
69 

94 

69 

94 
71 

94 

63 

95 
66 

96 
69 

97 
70 

98 

70 

95 
70 

93 
71 

97 
72 

93 
69 

96 

70 

96 
66 

98 
69 

98 
68 

98 
67 

98 
71 

,7 
70 

92 
70 

92 
68 

92 
67 

65 
70 

93 
72 

95 
70 

94.0 
68.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

92 
69 

95 
69 

92 
76 

95 
74 

91 

72 

90 

71 

94 

70 

95 

72 

96 
75 

93 
65 

96 
69 

97 
75 

96 
71 

98 
74 

95 
74 

95 
74 

96 
72 

97 
71 

97 
71 

96 
68 

100 
66 

98 
74 

100 
74 

99 
76 

97 
75 

93 
73 

93 
70 

90 
71 

94 

72 

97 

72 

96 

75 

95.4 
72.0 

SVLACAUGA   »  NE 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 
62 

91 
67 

88 
69 

87 
67 

89 

71 

90 
69 

92 
67 

92 

70 

92 
58 

94 
68 

92 
73 

95 
70 

96 
69 

93 
71 

95 
71 

95 
69 

94 
68 

93 
63 

95 
61 

96 
63 

96 
65 

97 
67 

96 
71 

87 
70 

90 
70 

87 
62 

66 
69 

92 
72 

94 

71 

91 
71 

92.3 
67.2 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

89 
62 

92 
63 

90 
67 

88 
71 

86 
68 

88 

71 

88 

69 

91 
68 

90 
71 

89 
59 

93 
66 

90 
74 

94 

69 

96 
69 

91 
71 

94 
71 

92 

70 

91 
69 

68 
66 

92 
64 

93 
64 

93 
66 

97 
66 

96 
73 

64 

70 

86 

69 

89 
62 

64 

69 

88 
71 

91 
72 

90 
71 

90.6 
67.6 

TMOMASVILLE 

MAX 
HIN 

aa 

68 

93 
70 

94 

72 

94 

73 

95 
72 

96 
71 

95 

71 

97 
71 

95 
75 

97 
65 

94 

66 

96 

73 

96 
69 

97 
73 

96 
74 

91 
70 

93 
70 

94 

70 

94 
71 

97 
66 

97 
70 

99 
71 

100 
73 

99 
74 

96 
74 

96 

70 

91 
68 

91 
69 

95 

7i 

87 

70 

93 
73 

94.6 
70.7 

TMORSBT   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
67 

9A 

65 

92 
70 

90 
70 

89 
69 

89 

69 

91 
68 

91 
69 

92 
73 

90 
64 

94 
68 

92 
72 

95 
71 

90 
72 

93 
73 

93 
71 

94 
68 

94 
68 

93 
69 

94 

66 

94 
66 

96 
68 

96 

72 

96 
73 

88 
72 

69 
72 

88 
66 

88 
66 

93 
72 

95 
72 

93 
74 

92.3 
69.6 

TROT 

MAX 
HIN 

95 
67 

97 
70 

92 
71 

95 
73 

91 
68 

92 
70 

92 
70 

95 

70 

95 

72 

93 
66 

97 
67 

97 

72 

97 
71 

96 
73 

90 
71 

91 
70 

95 
72 

92 
70 

95 
72 

96 

70 

99 
71 

96 
71 

96 
72 

95 
72 

91 
72 

91 
70 

91 
72 

83 
71 

93 
70 

95 
73 

93.7 
70.6 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
65 

96 

67 

94 
73 

97 
73 

99 

73 

97 
72 

98 
71 

96 

72 

96 
74 

94 
63 

94 

67 

93 
71 

97 
69 

96 
71 

97 
74 

97 
72 

94 

72 

93 
71 

92 
67 

94 

65 

96 
66 

96 
70 

96 
70 

95 
74 

68 

73 

90 
72 

66 
64 

85 
69 

89 
72 

92 
73 

94 

73 

94.1 
70.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 

6'! 

93 
65 

94 

71 

94 
71 

94 
71 

97 
70 

96 
69 

94 
69 

95 
71 

94 
61 

95 
66 

96 
70 

94 
66 

97 
70 

99 
74 

96 
69 

98 
69 

96 
66 

93 
67 

92 
65 

94 
68 

95 
71 

96 
71 

97 
71 

95 
72 

87 
73 

91 
65 

88 
68 

66 
70 

90 
72 

93 
74 

93.8 
69.1 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

98 
67 

95 
65 

93 
67 

89 
64 

88 

69 

87 
67 

90 
70 

93 

70 

93 
73 

93 
63 

95 
67 

94 
72 

97 
73 

97 

73 

94 
72 

91 
73 

95 
72 

91 
70 

94 

72 

95 
72 

96 
71 

96 
72 

96 

72 

97 
74 

92 
73 

89 
72 

69 
70 

93 
70 

86 
72 

93 
72 

93 
73 

93.0 
70.7 

UNION  SPRINGS  S  S 

MAX 
MIN 

88 
64 

93 
6* 

94 

70 

95 
72 

91 
70 

89 
71 

88 

71 

90 
71 

92 
70 

94 
66 

93 

70 

94 

70 

93 
71 

95 
76 

95 
71 

93 

70 

VALLfr  MEAD 

MAX 
MIN 

86 
55 

89 
56 

88 
61 

90 
67 

88 

67 

85 
66 

78 
65 

90 
66 

90 
65 

86 
54 

88 
60 

91 
64 

90 
60 

93 
61 

95 
62 

92 
68 

93 
64 

92 
61 

90 
55 

91 
57 

91 
56 

96 
56 

97 
67 

90 
63 

90 
62 

eo 

66 

88 
46 

63 
46 

80 
66 

88 

63 

91 
62 

89.0 
60.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

91 
61 

95 
63 

93 
67 

94 
67 

96 
68 

99 

70 

99 

70 

98 
68 

97 
68 

98 
59 

97 
65 

92 
68 

100 
66 

99 
68 

101 
71 

101 
69 

100 
70 

101 
65 

100 
62 

99 
59 

102 
61 

100 
63 

103 
64 

103 

70 

96 
66 

76 

70 

92 
57 

90 
64 

89 
66 

94 
66 

99 
68 

96.6 
66.8 

HATERLOO 

MAX 
MIN 

88 

60 

88 

63 

90 
72 

91 
71 

95 
69 

95 
70 

93 
70 

93 
70 

95 
71 

92 
60 

92 
69 

89 
66 

94 
65 

96 
64 

97 
71 

97 
72 

96 
69 

95 
60 

95 
68 

94 
66 

96 
63 

96 
56 

98 

60 

100 
71 

94 

70 

66 
72 

80 
53 

86 
64 

79 
66 

88 
68 

93 
68 

92.2 
65.8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"2  -  <> 

DEIIOPOLIS  LOCK  DAM 

EVAP 

.24 

.29 

.26 

.25 

.27 

.24 

.21 

.06 

.29 

.32 

.24 

.22 

.23 

.25 

.26 

.20 

.20 

.38 

.14 

.30 

.14 

.15 

.21 

.26 

.34 

.19 

.27 

.24 

.24 

.02 

.22 

7.13 

WIND 

21 

18 

22 

39 

38 

29 

36 

38 

38 

41 

18 

10 

41 

10 

19 

26 

36 

34 

21 

30 

3 

22 

25 

25 

76 

51 

50 

43 

28 

29 

12 

929 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.19 

.19 

.24 

.25 

.24 

.13 

.15 

.25 

.29 

.27 

.29 

.29 

.18 

.26 

.19 

.13 

.24 

.24 

.16 

.12 

.35 

.25 

.23 

.21 

.08 

.32 

.  18 

.20 

.18 

.  19 

.22 

6.71 

WIND 

12 

13 

19 

38 

25 

25 

13 

43 

61 

IS 

8 

37 

19 

24 

46 

41 

53 

16 

9 

15 

30 

34 

19 

12 

41 

37 

18 

10 

19 

10 

23 

785 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.28 

.27 

.21 

.12 

.10 

.15 

.16 

.28 

.32 

.26 

.28 

.25 

.27 

.22 

.11 

.26 

.16 

.22 

.32 

.21 

.18 

.33 

.12 

.30 

.21 

.17 

.21 

.13 

B6.52 

WIND 

12 

9 

15 

16 

16 

12 

10 

30 

30 

40 

20 

14 

11 

15 

5 

9 

6 

20 

30 

10 

10 

16 

7 

13 

23 

13 

48 

10 

10 

10 

5 

495 

S««  r«(*r»K«  oot**  follovlBC  StBtlov  Indvi. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol     1961  -  1962  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ALBERTVILtE  2  SE 

0 

0 

23 

212 

424 

593 

850 

471 

298 

10 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

17 

173 

323 

564 

667 

281 

425 

207 

6 

0 

2653 

ALICEVILLE 

0 

0 

17 

125 

322 

620 

717 

528 

184 

9 

0 

ANOALliSIA  I  NW 

3 

0 

2071 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

10 

lAA 

291 

615 

679 

310 

461 

209 

4 

0 

2T2i 

2820 

ASHLAND 

0 

0 

21 

1*1 

306 

638 

74* 

324 

513 

0 

ATHENS  2 

0 

0 

30 

198 

442 

712 

892 

442 

609 

2«4 

7 

0 

3«16 

ATMORE    STATE  FARM 

0 

0 

0 

53 

214 

367 

518 

153 

305 

107 

0 

0 

ITIT 

AUBURN   3  SW 

0 

0 

410 

199 

0 

2901 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

7 

140 

338 

621 

767 

343 

506 

235 

7 

0 

2964 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

67 

175 

339 

498 

140 

280 

87 

0 

0 

1S76 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

15 

146 

378 

632 

806 

378 

513 

215 

4 

0 

3087 

BESSEMER  4  SW 

0 

0 

16 

151 

311 

574 

702 

277 

461 

195 

5 

0 

2692 

BIRMINGHAM  W8  AP 

0 

0 

71 8 

154 

1 

0 

2509 

2780 

BRANTLEY 

0 

0 

3 

124 

260 

478 

604 

231 

381 

164 

6 

0 

2251 

BREWTON   3  SSE 

0 

0 

5 

111 

231 

371 

499 

154 

304 

108 

1 

0 

ITS* 

BRIDGEPORT  2  H 

0 

0 

23 

179 

332 

656 

779 

387 

617 

246 

9 

0 

3128 

CALERA  2  SW 

0 

0 

1* 

150 

292 

559 

674 

267 

429 

184 

4 

0 

2973 

CAMDEN  3  NW 

0 

3 

103 

2 

0 

2009 

CAMP  HILL   2  NW 

0 

0 

i: 

175 

307 

595 

685 

334 

478 

221 

13 

0 

2*23 

CENTRE   5  SW 

0 

0 

19 

190 

335 

654 

783 

379 

540 

263 

12 

0 

31T5 

CENTREVILLE 

0 

0 

12 

129 

314 

600 

712 

311 

473 

209 

6 

0 

2766 

CHATOM 

0 

0 

i 

108 

255 

439 

565 

178 

367 

137 

3 

0 

2044 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

1 9 

196 

2924 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

54 

212 

295 

505 

136 

280 

110 

0 

0 

1992 

CLANTON 

0 

0 

I* 

174 

338 

613 

737 

328 

467 

217 

8 

0 

2a96 

CLAYTON 

0 

0 

2 

68 

0 

0 

CODEN 

0 

0 

1 

46 

152 

288 

447 

133 

263 

92 

0 

0 

1422 

DAYTON 

0 

0 

289 

693 

232 

382 

144 

5 

0 

2332 

DECATUR 

0 

0 

15 

168 

385 

661 

824 

406 

545 

260 

6 

0 

3270 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

A 

134 

186 

430 

171 

4 

0 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

69 

203 

391 

523 

164 

300 

102 

0 

0 

1742 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

24 

175 

401 

686 

846 

395 

553 

264 

9 

0 

3353 

ENTERPR I SE 

0 

1 

41 

0 

1673 

EUFAULA 

0 

0 

2 

SO 

260 

459 

574 

164 

3*7 

156 

2 

0 

2044 

EVERGREEN 

0 

0 

1 

84 

256 

453 

563 

223 

331 

133 

3 

0 

2047 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

0 

e 

0 

37 

158 

296 

442 

121 

2*1 

81 

0 

0 

1376 

FALKVI LLE 

0 

20 

153 

364 

562 

264 

10 

0 

3112 

FAYETTE 

0 

0 

15 

167 

340 

601 

742 

310 

*50 

201 

0 

2830 

FLORENCE 

295 

463 

196 

4 

0 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

15 

119 

244 

440 

126 

23* 

51 

0 

1228 

FRISCO  CITY 

0 

0 

4 

72 

248 

433 

680 

193 

337 

126 

0 

1993 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

16 

192 

317 

653 

497 

225 

0 

2993 

GAINESVILLE 

0 

0 

5 

111 

337 

536 

730 

247 

421 

165 

3 

0 

2999 

GENEVA 

0 

0 

1 

83 

222 

419 

511 

201 

270 

112 

0 

1819 

GILBERTOWN 

0 

0 

12 

129 

266 

444 

688 

187 

352 

123 

4 

0 

2109 

GREENSBORO 

0 

0 

1 

65 

262 

492 

622 

213 

375 

135 

0 

2169 

GREENV I LLE 

0 

1 

52 

215 

386 

631 

152 

297 

113 

° 

0 

1747 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

5 

597 

698 

295 

461 

202 

0 

HALEYVILLE 

0 

0 

19 

162 

404 

645 

858 

390 

580 

264 

9 

0 

3331 

HAMILTON 

0 

0 

21 

173 

424 

689 

HAMILTON   3  S 

841 

406 

6  74 

276 

14 

0 

HEADLAND 

0 

0 

0 

69 

219 

418 

564 

20  3 

312 

119 

0 

0 

1904 

HEFLIN 

0 

0 

702 

804 

417 

563 

294 

16 

0 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

9 

111 

271 

490 

633 

224 

383 

164 

0 

2289 

HUNT5V1LLE  WB  AP 

0 

0 

11 

159 

374 

647 

805 

383 

521 

233  . 

» 

0 

3138 

JASPER  A  N 

20 

221 

403 

0 

3193 

LAFAYETTE 

0 

0 

1* 

108 

271 

538 

639 

246 

427 

184 

0 

2429 

LIVINGSTON 

0 

0 

6 

118 

306 

505 

664 

238 

402 

137 

0 

LOCKHART 

0 

0 

5 

66 

201 

623 

166 

295 

111 

0 

MADISON 

0 

0 

22 

184 

394 

687 

819 

397 

615 

229 

7 

0 

3264 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

9 

95 

267 

478 

142 

* 

0 

2169 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

60 

224 

472 

599 

219 

369 

177 

0 

211* 

MINTER   3  NW 

0 

0 

3 

114 

299 

531 

654 

245 

»11 

186 

6 

0 

2**9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

42 

193 

339 

511 

141 

270 

83 

0 

0 

1579 

1612 

MOBILE 

0 

0 

0 

43 

177 

350 

602 

160 

258 

76 

0 

0 

1555 

nun  1  VJUMC  KT     WD  flK 

2 

91 

267 

453 

134 

2137 

MOULTON  2 

0 

0 

1* 

161 

389 

634 

782 

359 

520 

229 

3 

0 

3091 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

0 

0 

19 

182 

414 

673 

847 

408 

540 

240 

4 

0 

3327 

NATCHEZ 

0 

0 

13 

127 

272 

424 

689 

189 

348 

145 

6 

0 

2113 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

28 

209 

402 

663 

0 

ONEONTA 

0 

29 

216 

344 

642 

781 

374 

5  33 

274 

3202 

OPELIKA 

1 

0 

147 

280 

603 

676 

321 

472 

219 

10 

0 

0?ARK  6  NNW 

0 

0 

3 

74 

220 

443 

591 

216 

332 

146 

0 

0 

2023 

PELL  CITY  I  NNE 

0 

0 

0 

PHENIX   CITY   2  NNW 

0 

0 

0 

97 

236 

520 

629 

272 

406 

161 

0 

0 

2321 

PRATTV I LLE 

0 

0 

0 

81 

257 

492 

619 

205 

337 

1  39 

0 

0 

2130 

PUSHMATAHA 

0 

0 

16 

145 

318 

547 

705 

269 

428 

168 

5 

0 

2601 

RED  BAY 

0 

0 

22 

144 

415 

655 

854 

395 

549 

247 

7 

0 

3288 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

26 

205 

418 

667 

824 

424 

560 

253 

10 

0 

3387 

ROBERTSDALE  1  E 

0 

0 

0 

65 

204 

383 

526 

174 

307 

111 

0 

0 

1770 

0 

0 

13 

147 

344 

346 

507 

225 

11 

0 

ROCK  MILLS 

0 

0 

9 

145 

288 

595 

669 

272 

453 

199 

4 

0 

263* 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

30 

252 

456 

715 

862 

461 

613 

288 

18 

0 

3695 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

21 

194 

393 

692 

841 

405 

560 

266 

8 

0 

3380 

SAND  MT   SUBSTATION   *  U 

0 

0 

168 

363 

680 

798 

367 

539 

265 

12 

0 

SCOTTSBORO 

0 

0 

27 

246 

395 

699 

829 

447 

696 

307 

11 

0 

3557 

SEALE 

0 

0 

2 

99 

250 

447 

686 

209 

385 

167 

3 

0 

2168 

SELMA 

0 

0 

2 

73 

244 

434 

565 

162 

329 

122 

0 

0 

1931 

SYLACAUGA  A  NE 

0 

0 

13 

155 

294 

549 

670 

285 

436 

198 

5 

0 

2609 

TALLADEGA 

0 

0 

15 

168 

312 

601 

696 

308 

470 

228 

8 

0 

2806 

THOMASVILLE 

0 

0 

12 

103 

310 

512 

669 

237 

392 

141 

3 

0 

2379 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

9 

102 

290 

555 

680 

251 

417 

181 

3 

0 

2488 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Season  ol     1961   -   19b2  ALABAMA 


Long-term 

Station 

July 

AuguBt 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

mearu 

July-June 

TROY 

0 

0 

2 

iO 

222 

410 

539 

147 

326 

129 

0 

0 

1825 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPOUT 

0 

0 

* 

117 

309 

502 

697 

275 

413 

162 

1 

0 

2480 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

l» 

13» 

337 

596 

737 

317 

484 

213 

7 

0 

2845 

TUSKEGEE  2 

0 

0 

73 

249 

471 

597 

201 

330 

147 

I 

0 

UNION  SPRINGS  ;  S 

0 

0 

9 

»a 

2*9 

505 

625 

233 

372 

171 

4 

0 

2266 

VALLEY  HEAD 

0 

2 

31 

275 

*1« 

731 

860 

459 

621 

335 

21 

1 

3750 

VERNON 

0 

0 

1» 

157 

372 

665 

4 

0 

WATERLOO 

0 

0 

34 

2*0 

392 

717 

165 

422 

581 

245 

16 

0 

3512 

WHATLEY 

0 

0 

» 

111 

25* 

404 

566 

196 

352 

113 

3 

0 

199S 

See  Reference  Notes  Pollovlng  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABABIA 
JULY  1962 


Meridian  WB  AP 


  REVISED  6/62  WBPC,  CKA  liSCOMM-WB-Ashev 111 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 

available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JULY  1962 
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tsolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
JULY  1962 


STATION 

o 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

KJDOCitx  V  Cill 

1  TEMpJ 

A. 

i 

0008 

HENRY 

31  35 

85  15 

465 

c 

JOHN  S*  RICHBURG 

aooison'"^  ' 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

PALMER  CODSEV 

ALBERTA 

OIUO 

MlLCOX 

SIDNEY  J>  HARDY*  SR* 

ALBERIVlLLE  2  SE 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

5A 

SA 

ALEXANOeR  CITY  6  N£ 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

H 

DOUGLAS  M>  SANrORD 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

7A 

MRS.  Cherry  j.  herndon 

AMOALUSIA  1  NW 

0252 

COVINGTON 

86  30 

260 

BA 

JAMES  P.  GlLLlS 

ANNISTON  FAA  AP 

02T2I CALHOUN 

l\  35 

MIO 

MIO 

h 

ARLEY  3  S 

033a; WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

ASHLANO 

0369>  CLAY 

11 

33  16 

85  51 

1060 

6P 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

ASHVILLE  *  H 

ST.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

ATHORE  STATE  FARM 

Ot.02 

4P 

4P 

C  H 

ATHORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

0*22 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

SA 

eA 

MRS.  MARTHA   1 .  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

Ci? 

LEE 

32  36 

85  29 

700 

C 

AGR 1.  RESEARCH  SERV ICE 

AUTAUOAVILLE  3  N 

AUTAUGA 

32  26 

86  41 

200 

6A 

J.  B.  NEKjHSORS 

BANKhEAO  LOCK  AMD  DAH 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

TA 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MiNEITE 

0583 

7P 

H 

BELLE  HINA  2  H 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0T48 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

C 

Hiss  Clara  h.  olive 

BESSEMER  «>  SV 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR  2  SE 

MARION 

13 

34  10 

68  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

BlLLlNCSLEV  1  SE 

0823' AUTAUGA 

BIRMINGHAM  MS  AP 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

HIO 

C  MJ 

U.S.  weather  Bureau 

BOAZ 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

TA 

c 

OAV ID  A.  SURNS 

BRANTlEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

86  16 

274 

8A 

8A 

R.   Et  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

10a«: ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

^* 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKMOOD 

ll^S 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  IT 

605 

TA 

MRS.  WIllIE  M.  STyRON 

BRUNO IDGE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

495 

TA 

MILDREO  P .  WHl TT INGTON 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

5P 

5P 

AUbUHN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

^93 

c 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NM 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

680 

6A 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

67  32 

430 

TA^ 

FLOYO   J •   GARR 1  SON 

CENTRE,  i  SM 

1512 

Cherokee 

34  06 

65  45 

620 

DON  R.  WATSON 

CENTREvlLLE 

1520 

3 

32  57 

87  06 

224 

7A 

JAMES  H.  MITCHELL 

1566 

WASHINGTON 

6P| 

H 

CHA5.  C.  SMITH 

CHILOERSBURG 

TALLADEGA 

33  17 

66  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

CHlLOERSSURC  WTR  PLAN! 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

ee  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

Claiborne 

1690 

MONROE 

31  32 

67  31 

TOlLU    L.  HASKtW 

clanton 

1694 

CHILTON 

580 

7A 

H 

MARION   w.  EASTtRLlNG 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

65  2S 

607 

5P 

TA 

GILbtRT   G.  wARRtN 

COOEN 

1803 

MOBILE 

9 

3U  23 

68  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  t.  LHRlSIt.NSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Hu 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

HENRY  F.  l.i.LL£Y 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1919 

COLBERT 

34  44 

87  50 

4  70 

7A 

TvA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KAlo 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

i. 

31  17 

65  06 

68 

ROBERT   E.  POPPIE 

CORDOVA 

19(.0 

WALKER 

2 

33  46 

67  11 

334 

MRS.   C.  GRtSHAM 

COTTONTON 

RUSSELL 

85  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

8B  23 

215 

REUdEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

hIllIAM  L«  (JARTlETI 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

C 

OANCY    *  N 

2141 

PICKENS 

[3 

33  Cu 

86  17 

207 

6P 

MRS.   C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2168 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

JAMtS  M.  lREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELIA 

2235 

CLAY 

65  42 

1030 

7A 

MRS.   VERNA  t).  LANDERS 

dehopolis  lock  and  dam 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  5J 

100 

BA 

CORPS  OF  LNGIi^ELRS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

65  26 

321 

MtU 

HID 

FEU.  AVIATION  AbENLY 

DOTHAN  <.  M 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

65  27 

301 

R.   L.  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

600 

7A 

MITCHELL  DRAKt 

Elba 

2577 

COFFEE 

10 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

2632 

TUSLALOOSA 

13 

33  15 

67  46 

252 

ENTEftPRJ  SE 

2670 

COFfeE 

5 

31  19 

85  51 

380 

5P 

5P 

RAO  10   STAT  IOi*l  wlRl) 

EUFAULA 

2727 

BARaOUR 

31  52 

85  09 

207 

5P 

f-^-       ,       ...  T. 

EVERGREEN 

2758 

* 

31  26 

86  56 

220 

7A 

FAIRMOPE  2  NE 

2613 

BALDWIN 

6P 

5P 

5P 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2632 

COtf INGION 

31  06 

86  33 

232 

FALKV I LLE 

264^ 

mORuAn 

a 

34  2  2 

86  55 

620 

FALLS  CllY  BLK  PONO  TwR 

2B4B 

87  20 

650 

Lt.i..   FORLST  service 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

6P 

GORMAN    J.  dl-dClt 

2971 

LAUDERDALE 

34  46 

87  !l 

576 

MARRY  &.  RICHARDS 

FORT  DEPOS 1 T 

3024 

LOWNDES 

*6 

il  59 

86  35 

501 

WDODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

30  14 

ee  01 

10 

ap 

C  H 

MM.    H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALd 

34  27 

65  43 

934 

8A 

CARL  PARtkER 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

6 

31  26 

67  24 

410 

a* 

BA 

MRi.   NtLlA  MLfcfcNZlE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

JOHN  H.  WILLIAMS 

CAOSDEN  OAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

1 

34  01 

B6  00 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

88  09 

130 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CIIV 

3200 

CULLMAN 

34  01 

86  45 

500 

MRS.  G.  M^  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

65  52 

107 

TA 

fiEDECCA  CAMPBELL 

GE ORG 1 ANNA 

3271 

JAMLS   G.  HARRIS 

CI  L8ERT0WN 

330e 

13 

31  53 

86  2u 

121 

6P 

6P 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

3511 

MALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  COQBS 

GREENV ILLE 

3519 

BUTLER 

5P 

8A 

CECIlE  T.  lEkIS 

GREENvIllE  2 

3524 

BUTLER 

31  50 

86  38 

42  C 

L-   RAYMOND  SODIFORU 

gulf  Shores  post  office 

3559 

BALDWIN 

3e  17 

87  4i 

GlL-bERI  w.  MElCHLB 

guntersville 

3573 

MARSHALL 

34  20 

66  19 

RAL'IO  STATION  WGSV 

GUNTEHSVILLE  TVA 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

IVA-765 

HALEYV ILLE 

3620 

WINSTON 

JAMES  0.  WILLIAMS 

3645 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

*A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

tl7  11 

60C 

U.   5.  FOREST  itRwlLE 

HAYNEVlLLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

36  36 

MRS.  J.   W.  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

MENflr 

31  21 

65  2U 

37C 

AUoURN  UNIVERSI TT 

3775 

CLEBURNE 

33  39 

65  36 

650 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

3816' CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

LUKE  JORDAN 

3842 

33  32 

65  24 

1175 

Sa 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

645 

FRANK   L.  HArNES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAD 1  SON 

12 

34  41 

86  3S 

605 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  OUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

c 

T.  H.   GAlLLARDi  JR. 

,  JACKSONVILLE  2  SW 

CALMOUN 

33  48 

85  46 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYtRS 

JASPER  k  N 

4226  WALKER 

1 

33  54 

87  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAH 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

ALAOAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502  CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

4603 

Chilton 

32  58 

66  31 

420 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

461^ 

JEFFERSON 

33  33 

66  33 

MBS.  MARY  K.  LEE 

. LEESBURG 

Cherokee 

34  11 

65  46 

58S 

RUFUS  M.  SEWELL 
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O  1  n  1  iwi'l 

1     INDEX  NO.  1 

milVTY 

1  DRAINAGE  t1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^ooCiii  V  en 

TEMP,  j 

1  PHECipJ 

S 

SPECIAL  1 

LIVINGSTON 

SUMTER 

PROF.  E*  J.  MURPHEY 

LOCKMART 

COVINGTON 

H.   C.  YOUNG 

4664 

s 

31  48 

65  33 

470 

6A 

49T6 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

JEFFERSON 

MAGNOLIA 

MARENGO 

DR.   T.  M.  GAILLARD 

MARION  1  N 

PERRY 

210 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

3 

32  27 

87  13 

202 

7A 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

3 

32  2B 

67  13 

200 

6P 

6P 

H 

MATHEWS   1  5SW 

MONTGOMERY 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

CHOCTAW 

ERNEST  H.  LAND 

53BZ 

3 

J2  53 

8  7  20 

600 

TA 

5397 

3;  04 

65  32 

4  90 

c 

MILSTEAD 

MACON 

C.  D.  HAMMONDi  JR. 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

HENRY  J.  TATtS 

5454 

32  07 

87  03 

_ 

c 

5465 

32  46 

86  27 

350 

6A 

C  HJ 

MOBILE 

MONTEVALLO 

iHELOr 

!I 

M.   f.   JETER.  JH. 

5550 

1 

32  16 

86  24 

195 

MIO 

MIO 

5625 

12 

34  29 

67  17 

660 

c 

LAWRENCE 

34  29 

6P 

•  MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

MID 

FED.  AV  lAI  ION  AGLNi-Y 

NATCHEZ 

MONROE 

S.    B.  MLLION 

5642 

5 

31  24 

85  56 

460 

5867 

12 

34  54 

66  26 

715 

5P 

5P 

ONEONIA 

BLOUNT 

LONNlL    R.  NORRlb 

OPELIKA 

LEE 

BA 

RAulO    :,IAI  ION  «JHC 

6161 

'  J 

32  18 

87  14 

200 

6A 

621S 

31  32 

85  41 

460 

6A 

c 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

7A 

GEORGE   T.  PObEY 

PELL  CITY  1  NNE 

Sf  LLAIR 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

3 

32  36 

67  09 

500 

PETERMAN 

6370 

1 

31  36 

87  lb 

195 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

MRi   MARY   A.  MtDfiUK, 

PINE  HILL 

WILCOX 

HH^.    ^LLLA    L.  0"^LLr 

6466 

I 

32  04 

B6  04 

506 

6508 

I 

32  37 

86  54 

230 

6P 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

12N 

Pushmataha 

CHOCTAW 

6805 

\l 

34  26 

88  08 

68  C' 

7A 

6633 

12 

J4  35 

66  36 

573 

MID 

7A 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

RUl.jaLL  FirjLAT 

RIVER  FALLS  Z  NE 

COVINGTON 

ALABAMA    LLECTRIC  CO. 

6986 

9 

3v  32 

87  It 

155 

7A 

7020 

1 

32  S3 

66  13 

6A 

6A 

RUSSELLVILLE  2 

FHAN«.L1N 

TA 

RADIO  STATION  nwwft 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

7207 

12 

34  17 

85  56 

1195 

6P 

6P 

7282 

2 

33  43 

86  58 

304 

SCOTTSBORO 

SEALE 

RUSSELL 

5P 

HOMtH   U.  ItAL 

SELMA 

DALLAS 

7576 

5 

31  07 

85  36 

260 

7620 

1 

32  00 

87  01 

225 

SYCACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

6P 

CllY  wATt-R  Plant 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

6P 

BlTt 

13 

31  55 

BT  44 

405 

7A 

''erot  gates" 

ThORSBY  1  sw 

8204 

32  54 

86  44 

200 

c 

THURLOW  DAH 

ELMORE 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEV 

MADISON 

c 

IVA-506 

TRAFFORD 

8265 

2 

33  49 

86  44 

47C 

7A 

c 

832] 

31  <*•} 

85  5S 

6F 

^2 

17C 

MID 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

838! 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

6P 

LEON  L.  (JENNETT 

32  06 

85  48 

470 

I 

32  26 

87  31 

265 

34  34 

85  37 

VERNON 

LAMAR 

53  45 

86  Ob 

160 

JOHN  d.  I..U1N 

wadlev 

860i 

RANDOLPH 

33  08 

85  34 

WALLACE  2  £ 

8637 

87  12 

MR^).  Ej^lt  M.  CHAVEHS 

8648 

34  04 

86  IS 

85C 

MH^.FLURtUCt  PARh-lR 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

8A 

c 

CUKPS  OF  tNGiHtLRS 

WATERLOO 

8686 

laudlRdall 

34  55 

465 

MR:>.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

6609 

BIBB 

33  07 

87  07 

SOD 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

6659 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

MAXWELL  J.  NORRIS 

BB6  7 

CLARKE 

13 

31  39 

170 

5P 

MRS.    vElMA   G.  COLtMAN 

WINFIELO  2  SW 

6998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

466 

W.    W.  COINEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  34 

85  54 

335 

I 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RPD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you,  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Uln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t Imes  in  local  standard  t Ime.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat Ions  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Proclpitatlon  Data  '  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Stat  ion  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observat  ion  column  In  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMJiARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History-  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data, 
obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  AUGUST  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  102°  on  the  29+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:     50°  on  the  29th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     8.36  inches  at  Greenville 
Least  Total  Precipitation:     0.05  inch  at  Fayette 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.26  inches  on  the  14th  at  Dadeville 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


August  weather  was  rather  hot,  with  35  stations 
reporting  temperatures  of  100°,   or  over. 

Precipitation  was  below  normal  in  all  Climatologi- 
cal  Divisions,  being  only  59  percent  of  normal  for 
the  State  as  a  whole. 

Rainfall  continued  below  normal,  for  the  fourth 
consecutive  month,   at  the  13  stations  listed  below: 


STATION 


TOTAL  MAY-AUGUST 
RAINFALL 


PERCENTAGE  OF 
NORMAL 


Albertville 

9 

25 

57 

Birmingham 

12 

23 

70 

Brundidge 

13 

15 

70 

Coffee  Springs 

10 

60 

53 

Decatur 

7 

07 

47 

Elba 

9 

77 

50 

Geneva 

11 

38 

55 

Millers  Ferry 

9 

14 

51 

Ozark 

12 

81 

61 

Prattville 

12 

15 

65 

Pr  imrose 

10 

46 

60 

Troy 

9 

80 

51 

Tuscaloosa, 

Oliver  Dam 

8 

60 

52 

The  cumulative  moisture  deficit  slightly  improved 
at  Birmingham,   Brundidge,   Coffee  Springs,  Elba, 
and  Millers  Ferry.     At  all  of  the  remaining  sta- 
tions the  cumulative  moisture  deficit  continued 
to  deteriorate  during  August. 

Ten  stations  reported  less  than  one  inch  of  rain- 
fall during  August  and  three  stations  one-half  an 
inch  or  less. 

The  Observer  at  Belle  Mina  notes  on  his  August 
report  "Very  dry  month.     Cotton  3  weeks  ahead  in 
opening.     Very  little  hay.     Soy  beans  for  oil  are 
very  poor,   and  many  farmers  are  cutting  them  for 
hay.     Pastures  are  shorter  than  they  have  been 
since  1954." 

The  Observer  at  Montevallo  stated  that  the  total 
rainfall  of  3.80  inches  at  his  station  during 
August  represented  only  the  immediate  area  around 
the  station.     Some  3  to  4  miles  north  of  the  sta- 
tion wells  were  dry  and  pastures  were  in  very  bad 
cond  it  ion . 

The  cumulative  moisture  deficit  continued  to  de- 
teriorate in  all  Climatological  Divisions  during 
the  month. 


CLIMATOLOGICAL 
DIVISION 


Northern  Valley 
Appalachian  Mtns . 
Upper  Plains 
Eastern  Valley 

Piedmont  Plateau 
Prairie 
Coastal  Plain 
Gulf 


TOTAL  MAY-AUGUST 
RAINFALL 


10.78 
12.35 
12.02 
12.72 


15.29 
12.53 
13.91 
17  .77 


CUMULATIVE 
PERCENTAGE 
OF  NORMAL 

72 
75 
69 
77 

88 
74 
67 
68 


Twenty-nine  of  Alabama's  67  Counties  were  declarea 
eligible  for  "dought  relief"  during  the  month. 

The  U.   S.  Geological  Survey  reports  for  August  as 
f  ol lows : 

"Runoff  was  deficient  in  the  south  and  well  below* 
median  elsewhere.     Scattered  showers  occurred 
over  most  of  the  State  ending  near  drought  con- 
ditions that  prevailed  in  July,  but  they  were  not t 
sufficient  to  produce  more  than  minor  amounts  of 
runoff.     Storage  in  Lake  Martin  declined  season- 
ally but  was  12  percent  above  the  34  year  average 
Ground-water  levels  in  observation  wells  generallyli 
declined.     The  level  in  the  key  artesian  well  at 
Selma  was  record  low  for  the  second  consecutive 
month . " 

The  dry  weather  reduced  yields  of  practically  all 
crops.     Continued  hot,  dry  weather  caused  pre- 
mature opening  of  cotton  and  considerable  sheddingv 
of  small  bolls.     Corn  yields  were  sharply  reduced 
and  late  plantings  continue  to  suffer  from  lack  of 
moisture.     Yields  of  peanuts  are  extremely  variabl 
depending  on  the  extent  of  drought  damage  earlier 
Yields  on  some  late  planted  Soybean  fields  were 
sharply  reduced  by  dry  weather.     Condition  of 
grain  sorghum  varies,  depending  on  availability  of 
moisture;   dry  weather  has  caused  growth  to  slow 
and  is  forcing  older  plantings  to  early  maturity. 
Growth  of  hay  continued  slow  and  dry  weather  seri 
ously  limited  growth  of  summer  hay  crops;   less  than 
normal  acreage  has  been  available  for  cutting  and 
many  farmers  over  Alabama  face  a  serious  shortage 
of  hay  for  winter  feeding  needs. 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,   RFD  2 
Montgomery ,  Alabama 
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2.33 

14 

.0 

0 

11 

4 

3 

HEADLAND 

92.6 

69.6 

81.1 

97 

8+ 

67 

1 0 

0 

27 

0 

0 

0 

2.29 

64 

9 

.  0 

_ 

0 

HIGHLAND  HOME 

89  •  1 

68.8 

79.0 

-   1^ ,  ^ 

97 

1  8 

64 

1  s 

0 

17 

0 

0 

0 

4.15 

_  abb 

2.00 

14 

,  Q 

1 

LOCKHART 

93.4 

70.1 

81.6 

99 

g 

67 

16+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.05 

1.55 

15 

^ 

2 

NATCHEZ 

95.5 

65.3 

80.4 

101 

29 

55 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

1.60 

.63 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

OZARK   6  NNW 

93.5 

58.6 

81  .1 

,4 

100 

8 

64 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

3.12 

-  2.74 

.68 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

PHENIX  CITY   2  NNW 

92.3 

70.0 

81.2 

96 

62 

25 

26 

0 

0 

0 

1  71 

43 

21 

.  0 

0 

6 

0 

PUSHMATAHA 

95.0 

66.7 

81.9 

1.5 

100 

29 

57 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

1.70 

-  1.54 

.57 

6 

.0 

0 

5 

1 

SEALE 

93.0 

66.5 

79,8 

98 

29+ 

63 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.21 

.61 

20 

.0 

0 

5 

2 

THOMASVILLE 

92.8 

69.9 

81,4 

.6 

97 

31  + 

64 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

2.66 

-  1.76 

.89 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

TROY 

92.4 

59.7 

81,1 

.7 

98 

7 

65 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

2.92 

-  2.28 

1.53 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

WHATLEY 

95.1 

68.1 

81.5 

100 

26 

56 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

1.70 

.55 

1 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

81.2 

.4 

3.14 

-  2.06 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

91.7 

72.9 

82.3 

99 

6 

70 

17+ 

0 

23 

0 

0 

0 

7.21 

2.42 

21 

.0 

0 

10 

3 

2 

CITRONELLE 

92.5 

72.6 

82.6 

1.3 

98 

6 

69 

6+ 

0 

26 

0 

0 

0 

4.41 

-  1.34 

1.53 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

CODEN 

92.7 

72.3 

82.5 

96 

9 

64 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

2.50 

.98 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

91  .9 

72.0 

82.0 

.5 

97 

7 

63 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

2.58 

-  3.75 

.56 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

FORT  MORGAN 

90.2 

78.6 

64.4 

94 

9 

75 

24  + 

0 

23 

0 

0 

0 

2.05 

1.00 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

91.4 

72.  8 

82.1 

1.0 

98 

8 

68 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

3.01 

-  3.43 

.96 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

MOBILE 

92.8 

74.9 

83.9 

4.3 

100 

8  + 

70 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

1.92 

-  3.48 

.74 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

92.0 

59.4 

80.7 

95 

8  + 

62 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

3.44 

-  3.85 

1.03 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

82.6 

I  .  1 

3.39 

-  2.87 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

661-00! 

2,00 
and  ovei 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1  s 

>  >■ 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NE 

8 

6.7 

43 

N 

5 

79 

82 

50 

55 

4 

4 

6 

1 

1 

0 

16 

73 

5.: 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

14 

8.3 

35++ 

KW 

7 

75 

83 

45 

47 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

4.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

5.2 

23++ 

E 

5 

89 

92 

59 

71 

2 

8 

2 

3 

0 

0 

15 

5.i 

HONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

6.8 

32 

NE 

8 

81 

84 

50 

58 

0 

4 

3 

1 

1 

0 

9 

69 

5.( 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 


DAILY  PRECIPITATION 

AL<eAM> 

AUGUST  im 


Station 

Tola: 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  {  12 

13  {  14 

15 

16 

17 

18 

2S\ 

26] 

27 

28] 

29| 

30 

31 

eeVILLE   I  NNW 
(IF»I« 

Bf»TvtLl.E  2  SE 
EI*NDER  CITY  6  NE 
ICEVILLE 

7.27 
2.S9 
I.  SO 
2.10 
l.AO 

.06 

.37 

T 

.67 
.09 
.38 

.28 

1.12 
.39 

.49 

1.23 
T  1.19 

.28 
.16 

.01 
•  20 

1.36 
.30 

■  28 

■  14 

.14 

.17 

■  04 

.  .:2 

■  >) 

.02 

■  05 

■  28 

T 

OALUStA  1  NW 
NISTOM  f"*A  AIRPOBT 

LE»  ^  ^ 

MVULf  *  M 
MfPlS  2 

4. BO 
>.23 
3.9B 
3.01 
1.2» 

.16 

1.96 
.22 

.07 
.26 

T 

.14 

.06 

.04 

.99 

T 

.72 

.29 
.71 
.88 
.82 

.36 

•  04 
•91  .08 

.09 

3^18 
.09 

.30 

T 

.24 

.19 

.90 

■  06 

U07 
.29 

■  21 

■  05 
1^06 

.09 

•  09 

MOOF    STATE  FARM 
6UR*I   1  5W 
TAUGAVILLE  3  H 
NRHEAD  LOCK  AND  0AM 
Y  MINFTTE 

1.2> 
2.8B 
A. 37 
A. 20 
7.21 

T 

.09 

.31 

.14 

.36 

.13 
.21 

T 

.24 

.27 
.90 

T 

.71 
•  21 
.36 

.08 
.41 
1.86 
.49 

.30 

•  13 
.07 
1.11 

.26 

.09 
.46 
.18 

T 

.40 

.49 

■  72 

T 
T 

.07 
2.42 

1.15 

1.91 
2. IS 

■  03 

.67 

.11 

■  20 

■  46 

.02 

T 

LLF  MrMA  2  N 

5SEMFR  3  SSW 

l,LI»*r.5LFY  1  SE 

KM  INGHAM  W6  AP  R 

a; 

1.1* 
2.3> 
A.B* 
S.A9 
2.S9 

T 
T 

T 

.01 

.01 
.06 

.13 

T 

T 
T 

1.08 

.01 
2.72 

T 

T 

.12 
.17 

.97 
1.24 
.22 
.40 

.12 

T 

.30  .11 

T 

.73 
■  01 

T 

.22 
.05 

.14 

T 

T 

■  47 

■  19 
T 

■  73 

.77 

T 

1 .17 

T 

■  10 

■  13 

■  07 

T 

.99 

T 

.02 

T 

•  02 

ANTLFT 
EWTON  3  5$E 
lOAFPf^RT    2  H 
OOrwOOO 
UNDIOr.E 

A.2* 

3.>7 
1.91 
!•«» 
A.SA 

T 

1.01 
.07 

T 

.07 

.37 

.19 
.23 

.37 

.10 

.98 

.70 

.46 

T 

.11 

.14 
.16 

2.69 
.45 

2.86 

T 

.13 

T 

.79 
.46 
.24 

■  99 
.95 

■  02 
•  ■34 

.23 

.07 

.06 

•  03 

LERA  2  SW 
MDEN    T  NW 
MP  MILL    2  NW 
RBON  MILL 
NTOF  ^ 

>.«7 
2.7J 
S.IS 
l.SA 
1.79 

.38 

.92 
.76 

.07 

.09 
.48 

.02 

1.42 

.03 

.09 

1.62 
.90 
1.08 

.39 

.01  .29 
2.68 

•  12 

•  63 
K93 

•  16 

.03 

T 

•  32 

.27 

T 

.08 
.27 

■  44 

■  07 
T 

.01 
.60 

T 

T 

NTBEVILLE 
ATOM 

ILDf»S9UPG 

ILOFBSHURG  WTR  PLANT 
TPONFLLF 

2.2S 
2.6B 
2. OA 
2.01 
*.»1 

.40 

T 

.22 

1.32 

.17 
.46 

.04 
.28 

.03 
■  84 

.30 
.01 

.20 

.44 
.44 

.02 

.94 
.26 
.37 
.21  .36 

•  20 
.48 

.89 

.91 

.09 

.23 

■  60 
.91 

1.53 

T 

.90 

T 

■  44 

■  20 

.31 

.03 

AIBOPNF 
ANTON 
AYTON 
DEN 

rreE  SPRINGS  2  NW 

laSS 
2.9A 
6.90 
2.90 
A. 07 

.03 
.24 
.10 

.91 

.08 

.19 
.92 
.30 

.98 

T 

.10 

T 

.96 
.12 

T 

.89 

.33 
.89 

.11 

•  69 

•  43 

•  90 

.12 
.15 

.13 
.22 

T 

2.35 

T 

.62 

.06 

.27 
.91 

.04 

■  60 

U90 

■  35 

.10 
.72 
.03 

.02 

.08 
■  07 

.11 
.25 

T 

■  69 

.12 

LLINSVILLE 
LUMBIA  1  E 
ROOVA 
TTONTON 
BA 

1.7A 
2.29 
9.39 
1.90 
3.39 

.09 
1  .04 

.28 
.06 

T 

.10 
.24 

.12 
.30 
•  13 

.42 

.79 

.98 
.13 

.72 

.21 
.22 

•  07 

•  96 

•  49 

.29 
1.61 

.06 

.62 

.07 
.42 

.59 
.35 
■  62 
.02 

.20 
■  03 

.06 
.06 

DEVILLE 
NCY  4  N 
YTON 
CATUR 
LTA 

s.ao 
1.2a 

1.96 
1.37 
3.IA 

.02 

.22 

.49 

.29 

.10 
.13 
.32 

.98 
.19 

.11 

.01 

1.16 

l.IO 
.BO 

.07 

3.26 
1.14 

•  42 
.21 
.68 

.58 

.13 

.15 

.45 

.09 
.20 

.10 

•  07 

MOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

TMAN  F*a  AIRPORT 

U8LF  SPRINGS 

BA 

ROD 

1.33 
1.S9 
A.«7 
3. IS 
l.BB 

.32 
.27 
.78 

.88 

.04 

.13 

.02 
.78 
.90 

.76 
2.54 

.60 

.10 

T 

2.40 

.20 

T 

.01 

T 

■  57 

.08 

T 

.74 
■  90 

■  64 

T 

.01 
■  10 

.09 
.02 

.05 

T 

T 

•  03 

TFRPR I SF 

FAUL* 

ERGRFEN 

IRMOPF  ?  NE 

LCO  OPEN  POND  TOWER 

3.32 
3.29 
2.06 
2.9B 
2.99 

.09 
.06 

.14 

T 

.08 

T 

■  41 

.09 

.20 

.42 

.39 

1.20 
1.99 

1.34 
.29 

1.39 
.29 

1.16 

T 

.02 
.24 

.02 

.10 

.40 

.22 
■  15 

.07 
■  16 

■  01 

.07 

■  30 

■  02 
1.07 

■  56 

■  10 

.09 

T 

■  22 

T 

.15 

.32 

■  49 

LKVILLE 

LLS  CITY  BLK  POND  Twft 

YtTTF 

ORENCF 

RT  DEPOSIT 

1.99 
2.9B 
.09 
2.14 
3.62 

•  20 
.02 
.09 

.39 

.26 
.10 

.21 
.20 

.05 
.20 

.11 

.77 
1.81 

.86 

2.30 

.92 

.20 

■  33 
.01 

■  58 

.03 

.01 

.82 

•  39 

RT  MORGAN 
RT  PAVNE 
I5C0  CITY 
DSDEN 

DSOEN  GAS  PLANT 

2.09 
4.30 
1.49 
1.91 
1.86 

T 

.02 
.04 

.30 
.19 
.22 

.32 

.13 
T 

.14 

.67 

.84 

.66 
.06 

T 

.13 

.05 
.56 

•  16 

.12 
.02 

1.61 
.24 

.04 

■  65 

■  10 

T 

1.00 
1.52 
.20 
.16 
.15 

.11 

■  36 

■  46 

i 

INESVILLE 
ROEN  CITY 
NEVA 

ORGIANNA 
LBERTOWN 

3.43 
3.60 
2.89 
3.93 
3.24 

1.00 

.06 
.27 

.17 

.03 
.26 

T 
T 

.06 

.11 

.34 
1.99 

.02 

.44 

1.11 

.16 

•  09 

.08 
1.46 

.49 
1.89 
.78 

T 

1.02 
T 

.04 
.17 

T 

2.00 
.39 

T 
T 

1.18 
.05 

T 

■  09 

■  01 

■  03 

■  21 

.05 
■  36 

.29 

T 

T 

RGAS 
EEN  BAY 
EENSBOfiO 
EENVILLE 

LF  SMOOES  POST  OFFICE 

2.27 
4.73 
.90 
B.36 
4.39 

.08 

T 

.99 

.20 

.19 

.34 

.19 
.10 

.33 

.17 

.02 

1  .00 

.21 
-07 

1.61 
.12 

.10 

T 

2.33 

.02 
2.91 

.13 
1.97 

.41 

.09 

.06 

T 

.02 

T 

■  07 

■  19 

.40 
.04 

■  21 
3^20 

■  14 

■  47 

■  09 

■  06 

■  01 
.02 
1.99 
.OB 

.33 
•  <iO 

T 

.05 

.04 

NTERSVILLE 
NTEOSVILLE  TVA 
LEYVILLE 
MILTON  1  S 
YNEVILLE 

3.13 
1.43 
.69 
1.40 
3.39 

.28 
.07 

.62 

.26 

.08 
.19 

•  27 

.29 

.12 
.09 

.40 
.04 

1.80 
.92 
.92 
.04 
.01 

.24 

2.75 

.10 
.42 

.12 

.04 
.02 

■  08 
.01 

■  18 

T 

•01, 

1 

■  05 

.06 

AOLANO 
FLIN 

GMLANO  MOMF 

6MT0WFR 

0<iES 

2.29 
3.00 
4.19 
3.41 
2.41 

.19 

.02 

.26 

•  32 

1.10 
.79 
.79 

.84 

1.20 
2.00 
1.42 

.07 

•  70 

•  15 

.27 

.18 

2.00 

■  30 
.29 

.87 

■  02 

■  33 

■  43 

.77 

.03 

NTSVILLF  WB  AP 
CKSON 

CKSONVILLE  2  SW 
SPER  •  N 
ROAN  OAM 

.72 
2.34 
2.01 
4.99 
3.63 

.18 

7 

.01 

T 

.79 
.01 

T 

1.43 

.07 

T 

T 

.02 

.48 

.04 

1.92 
2.98 
.28 

.30 
.25 

•  68 

1^37 
.80 

.13 

.19 

.12 
1.65 

.24 

.02 

T 

■  39 

T 

.09 

■  01 

.06 

FAYETTE 
Y  DAM 
EOS 

ESBURG 
VIN6ST0N 

4.ia 

3.79 
1.T6 
1.04 
I.6B 

T 

.09 

.04 

.31 
.07 

T 

.10 
.12 

.09 
1  .29 

1.30 
.19 

.23 
.06 
.04 

.94 
.41 
.B7 

1.96  .14 
T  .45 
.09 

.03 

.11 
.27 

.09 

.70 

.05 
.20 

T 

.11 
1.42 

■  13 

■  27 

■  87 

■  03 

■  10 

T 

C KMART 
UlSVILLE 
GFLIA 
RION  I  N 

RION  JUNCTION  I  ENE 

9.06 
4.04 
4.91 
2.42 
1.92 

.06 

1.89 
.97 

.69 

.07 

.83 
1.06 

.02 

.02 
.11 

.14 
.05 
.49 

1.48 
.33 

.28 
.02 

1.99 
.33 
.28 

.27 

.97 
.57 

T 
T 

.89 
.07 

■  17 
2^87 

■  55 

U34 
.03 

.2« 
.15 

.oa 

RION  JUNCTION  2  NE 
'TIN  DAM 
■TMTWS  1  SSW 
LVIN 

RT2  PONOVILLE  TOWER 

.70 
3.87 
1.98 
4.07 

.98 

.81 

T 

.16 

•  84 
.47 

.19 

T 

.67 
.28 

•  10 
2^47 
.39 

•  49 

•  04 

2.09 
.08 

T 

.45 

■  09 

■  07 

■  50 

.74 

1 

■  07 

'.LERS  FERRY 
-STEAD 
RTfR  s  NW 
TCMCLL  DAM 
^ILE  WB  AIRPORT 

2.70 
2.03 
3.18 
3.91 
3.01 

I 

.06 
.27 

.09 

.79 

.01 

.12 
.16 
.36 
.02 
.09 

T 

.96 

.39 
.91 

.14 
.99 

.03 

1.94 

.96  .88 
.04  .19 

•  70 
.11 

•  02 

•  09 

1.42 

1.57 
1.36 
.03 

.01 
.30 

.02 

.50 

.22 

.05 

■  01 

T 

.10 
.02 
■  62 

.03 

.01 

T 

T 

S—  nimof  nam  tottawtng  SttUoo  lado. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABA 


Station 

Total 

Day  ol  Month 

I  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11 

12 

13  ]^  14  ] 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

28  1 

27 

28  1  29  1  30 

MONTGOMCV  W9  AP  R 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

1.92 
3*S0 
3.^1 

2.3t 

.74 

T 

.19 

T 

T 

.88 
.10 
.08 
.28 

T 

.78 

.06 

.26 
.44 
.01 

.08 
1.00 

.78 
.17 
.77 
.08 

T 

.77 

1.87  ,95 

.05 

T 

.39 

T 

.03 

.17 

.08 
.04 

T 

.90 
.06 

.12 

.40 

T 
T 

•  02 

T 
T 

T 

T 

1 
1 

NATCHE7 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

1.60 
1.26 
«.BB 
1.79 
1.70 

.30 
.03 

.06 

.03 
.03 

.02 

T 

.36 
.33 

.40 

1  .45 
.87 

.13 

1  .33 
.11 

.26 

,10 
,21 

.07 
2.02 
.18 

.09 

.04 

T 

.44 

.03 

.02 
.02 
.13 
.36 

.63 
.05 
.34 

.52 

T 

•  28 

T 

.02 

ORRVILLE 

PALMEBDALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERPYVILLE 

2.39 
3.12 
Li's 
3.>3 
1.17 

.08 

.97 

.16 

.01 
.18 

.05 

.15 
.70 
.35 

.35 
.48 

.28 

T 

,05 

T 

.09 
.65 

.04 
.30 

.28 

T 

1.08 
.68 

.31 
.66 

T 

T 

.87 

T 

.04 
.30 
.68 

•  53 

•  39 

•  30 

.33 

.22 

.37 

T 

PHENIX   CITY    2  NNW 
PICKENSVILLF 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTEBVILLE  ?  SSE 

1.71 
1.12 
1.63 
4.4^ 
2.33 

.61 
.91 

T 

1.63 
.04 

.10 

.10 

.41 

.34 

.10 

,39 
,11 

.94 

.12 
1.29 

.01 
2.33 

.10 

.03 

.14 

.43 

.02 
,16 

•  02 

•  64 

.02 
.05 

.02 

.18 

PRATTVILLf 

PUSHMATAHA 
RFO  RAY 

REDSTONE  ARSENAL 

2.47 
2.34 
1.70 
1.S6 
1  .RR 

.30 
.48 

.44 

.60 
.01 

l.Il 
.11 

.23 
.06 

.87 
.04 

T 

.60 

.22 
.33 

.45 

T 

,15  ,56 
.58 

.12 
.12 

.01 
.38 

T 

.15 

•  15 
•  •IB 

1.33 

.07 

.08 

.08 

REFOPM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE   1  E 
"OCKEORO 
ROCK  MILLS 

2.67 
3.21 
3.44 
4.6^ 
3.39 

.33 

T 

1  .03 

.82 
.38 

.73 

.35 
•  05 

.06 

.08 
.20 

T 

T 

T 

.40 
1.02 

.13 

.13 

.13 

.09 
.88 

2.60 

2.01 
.14 

.49 
.02 
.31 

.34 

.13 
.40 

.13 
.72 

,60 
,05 
,17 
1,68 
.07 

•  22 

.12 
.10 
.33 

.10 

.18 

.22 

.01 

SAINT  BERNARD 
SAYBE 

SCOTTSBORO 
SCALE 

1 .42 
.69 
3.34 
2.68 
2.21 

T 
T 

.10 

T 

.16 

.18 
.13 

.45 
.88 

.12 

.58 
.46 
.93 
.92 
.38 

1.95 
.83 

.10 
.73 
.09 

.03 

.02 

.61 

.09 
,08 

.04 

.05 
.02 

•  11 

•  09 

.01 
.06 

.22 

.18 

SELMA 

SNOW  HILL 
SUTTLP 

SYLACAUGA  h  NE 

3.87 
2.4S 
3.16 
1.79 
2.S5 

.04 
.24 

.03 

.01 
.75 

T 

.62 

T 

T 

.50 
.50 

T 

.88 
.46 

T  1.66 

2.93 

2.00 
.74 
.04 

.22 

.81 
.05 

T 

.05 

T 

.15 

,13 

.07 

•  05 

•  02 

.70 

.20 

talladega 

thorsby  exp  station 
thurlow  daw 
traf^ord 

1.87 
2.66 
4.19 
3. 28 
2.84 

.23 
.23 

.2? 
.07 

.89 

.25 
.17 

.11 
.88 

T 

.04 
1.89 

.06 

.42 

.60 
.38 
,40 

.15  .05 
.88 
.33 
2,06 

.08 
.29 

.06 

.07 
.20 

.03 
.72 

.01 
.17 

.10 
.10 

,81 
,66 

.02 
.03 
.63 
.28 
.42 

•  27 

.02 
.16 

TROY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGFF  2 

UNION   SPRINGS  S  S 

2.92 
1.63 
1.42 
4.38 
2.32 

.08 
.07 

.06 
.46 

.05 

.09 
.02 
.59 

.10 

,10 
T 

,04 
,53 
,12 

.32 
.20 

T 

.07  3,10 
•  10 

1,53 
1.09 

.21 
.10 

T 

.02 

T 

1,53 

.03 
.55 

.46 

.66 
.01 

.03 
.08 
.62 

.02 
.13 

UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 
WAOLEY 
WALLACE   2  E 

1.76 
2.26 
.60 
4.81 
1.96 

.36 
.14 

.14 

.1? 

T 

.14 
.31 
.21 

1  .05 
.14 
.03 

.13 

,97 
,59 

.02 

.05 

2,09 

T 

,67 

.20 
.05 

.06 

T 

,42 
.46 

.82 
1.21 

.15 

T 

.70 

T 

.36 

WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK   AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

3,28 
.74 

1 .94 
.50 

4.87 

.72 
.08 
.43 
.10 
.83 

T 

.15 

.17 
.39 

1,82 

,30 
,21 

•  09 
.63 

1,96 

.03 

.10 

T 

.01 
.06 

.37 
.29 

.18 

.20 
.74 

.30 

.02 

T 

WHATLEY 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

1.70 
1.87 
4.43 

.48 
1.15 

.53 

.54 
.46 
.1  7 

,07 

,31 

2.28 

,48 
,08 

.13 

.06 
.26 

.21 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1962 


Station 

Da7  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2S 

30 

31 

At*! 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

89 

70 

89 
65 

86 
65 

84 

69 

87 
71 

90 
69 

91 
69 

92 
66 

89 
66 

88 

62 

84 
66 

90 
68 

90 
68 

91 
68 

66 
66 

88 
66 

87 
66 

90 
67 

91 
67 

94 

68 

94 

71 

89 
64 

88 

65 

89 

69 

(5 

67 

■8 

66 

89 

66 

91 
66 

92 
63 

96 
62 

96 

71 

89.5 

66a8 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

93 
68 

92 
62 

91 
68 

91 
68 

96 
65 

96 
65 

96 

69 

93 
67 

92 
67 

9X 

60 

93 
67 

92 
61 

94 
69 

87 
67 

89 

60 

89 
67 

91 
63 

94 
61 

95 
66 

96 
65 

89 
66 

88 
67 

92 
66 

86 

67 

88 
65 

89 

67 

91 
64 

96 
61 

96 
62 

96 
61 

95 
63 

92.1 
64.9 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
73 

93 
72 

94 
73 

96 
73 

96 
72 

99 
76 

97 
71 

97 
71 

94 
70 

94 

67 

96 
67 

98 
73 

92 
67 

93 
67 

93 
66 

97 
70 

96 
66 

100 
68 

98 
73 

96 
70 

91 
73 

95 
73 

90 
73 

92 
71 

92 
68 

96 
68 

96 
68 

98 

71 

93 
72 

95 
72 

94.7 
70.5 

ANDALUSIA    1  NU 

MAX 
MIN 

96 
70 

93 
69 

98 
72 

95 
70 

94 
69 

99 
68 

99 
74 

98 

72 

96 
69 

93 
66 

93 
63 

95 
70 

96 
71 

94 
72 

93 
65 

91 
66 

90 
67 

92 
66 

96 
68 

94 

67 

93 
69 

91 
67 

90 
66 

94 
68 

90 
70 

90 
73 

89 
68 

89 
67 

97 
67 

99 
70 

98 
68 

94.0 
68.6 

ANNISION    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
69 

91 
65 

89 
70 

90 
71 

93 
69 

94 
68 

96 
70 

93 
68 

91 
70 

88 
62 

94 

62 

92 
67 

93 
69 

90 
67 

88 
67 

86 
66 

92 
67 

96 
66 

93 
71 

96 
70 

93 
70 

93 
70 

93 
70 

88 

73 

90 
68 

97 
68 

95 
69 

96 
67 

97 
62 

97 
67 

96 
74 

92.7 
68.1 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

91 
6'> 

88 
64 

87 
66 

90 
67 

92 
67 

94 

68 

95 

72 

97 
65 

90 
67 

91 
67 

86 

67 

89 
64 

94 
71 

93 
64 

92 
63 

92 
61 

95 
58 

94 

63 

9o 
61 

101 
66 

100 
66 

93 
63 

96 
66 

94 
69 

90 
68 

89 
69 

92 
64 

93 
60 

94 

57 

99 
66 

93 
72 

92.9 

ATHORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
72 

94 
71 

91 
71 

97 
71 

95 
69 

97 
75 

98 

75 

97 
73 

97 
71 

98 
69 

97 
70 

95 
72 

94 

73 

92 
66 

89 
66 

94 
67 

97 
69 

95 
68 

94 
68 

87 
68 

94 
68 

90 
68 

91 
69 

94 
68 

96 
68 

96 
68 

96 
68 

96 
69 

96 
68 

96 
68 

94.7 

AUBURN   3  SW 

MAX 
MIN 

9* 
70 

90 
67 

93 
70 

91 
70 

90 
68 

96 
67 

95 
70 

95 
67 

94 

70 

93 
66 

93 
65 

92 
66 

91 
67 

92 
67 

85 
63 

90 
66 

90 
66 

93 
64 

94 
66 

95 
67 

95 
69 

92 
69 

87 
66 

91 
69 

87 
67 

89 
68 

89 
67 

92 
66 

96 
65 

96 
63 

96 
67 

92.1 

SANKHEAO   LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
66 

92 
71 

85 
72 

91 
70 

93 
67 

95 
71 

98 
68 

91 
70 

91 
67 

88 
61 

92 
65 

96 

71 

92 
70 

89 
66 

92 
66 

88 
66 

94 
67 

96 
68 

97 
67 

94 

70 

94 
66 

91 
69 

93 

70 

88 
69 

91 
69 

89 
68 

92 
66 

95 
64 

95 
67 

93 
71 

92.1 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

94 
79 

95 
80 

93 
72 

92 
76 

94 
75 

94 

70 

97 
77 

99 
77 

94 
75 

96 
71 

97 
70 

94 
73 

91 
75 

94 
73 

87 
70 

87 

70 

93 
70 

95 
73 

90 
72 

90 
71 

83 
71 

86 
75 

88 

72 

87 
71 

88 

71 

85 

72 

90 
71 

93 
71 

91 
73 

93 
72 

93 
73 

91.7 

BELLE   MINA    2  N 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
63 

90 
68 

93 
66 

91 
68 

98 
66 

99 
70 

95 
72 

92 

89 
58 

90 
67 

95 
64 

96 
72 

92 
65 

93 
62 

93 
61 

95 
60 

97 
63 

101 
66 

99 
67 

93 
66 

94 

63 

93 
66 

90 
70 

89 
69 

91 
68 

96 
60 

99 
59 

95 
69 

96 

73 

93.7 

BESSEMER  3  SSM 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
65 

87 
69 

92 
69 

94 
68 

96 
66 

101 
72 

93 
67 

92 
68 

68 
65 

93 
57 

96 
67 

97 
73 

91 
70 

91 
65 

89 
64 

93 
64 

96 
65 

96 
68 

98 
67 

93 
69 

92 
67 

92 
69 

87 
71 

90 
70 

91 
69 

93 
66 

96 
64 

99 
65 

96 
69 

96 
76 

93.3 

BIRMINGHAM  UB  AP 

MAX 

95 
70 

94 

70 

89 

72 

92 
73 

95 
72 

99 
70 

101 
71 

95 
70 

95 

72 

90 
68 

93 
62 

97 
72 

94 
74 

90 
72 

91 
69 

89 
68 

94 
70 

98 

70 

96 
73 

97 
72 

91 
71 

92 
70 

92 
72 

89 
74 

89 
71 

90 
73 

93 
71 

96 
69 

96 
67 

94 
71 

92 
74 

93.5 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

99 
69 

94 
68 

97 
69 

97 
68 

95 
68 

99 
67 

97 
72 

99 
70 

99 
66 

94 
64 

93 
61 

97 
66 

95 
69 

95 
69 

92 
63 

92 
65 

93 
66 

92 
66 

96 
66 

96 
66 

95 
67 

86 
66 

94 
66 

93 
69 

90 
68 

89 
71 

90 
68 

88 
65 

96 
66 

97 
66 

97 
64 

94.4 

BREH10N    3  SSE 

MAX 
MIN 

9* 
68 

95 
68 

95 
70 

92 
69 

97 
67 

95 
68 

99 

73 

98 

72 

94 

70 

95 
69 

96 
59 

97 
69 

95 
71 

96 
70 

93 
65 

92 
66 

93 
65 

96 
66 

94 
68 

93 
65 

83 
67 

88 
66 

90 
67 

88 
69 

90 
70 

89 

70 

91 
66 

95 
65 

96 
67 

98 
66 

95 
67 

93.6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

92 
62 

91 
64 

92 
66 

95 
68 

94 
65 

95 
67 

91 
67 

96 
65 

91 
65 

86 
57 

91 
56 

93 
61 

94 

70 

88 
65 

94 
66 

93 
64 

95 
60 

96 
64 

101 
64 

100 
65 

94 
66 

96 
64 

93 
67 

87 
68 

90 
65 

93 
66 

97 
62 

99 
59 

99 
55 

100 
59 

96 
69 

94.0 
63.  9 

CALERA   2  SW 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 
64 

92 
66 

93 
67 

95 
66 

96 
64 

100 

72 

93 
67 

92 
69 

90 
66 

93 
69 

95 
68 

95 
74 

94 

69 

93 
67 

86 

73 

93 
63 

94 
64 

95 
66 

96 

66 

90 
68 

91 
66 

93 
68 

92 
67 

92 
65 

94 

66 

91 
66 

96 
64 

95 
63 

93 
66 

95 
68 

93.4 

CAMDEN   3  NW 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 

70 

92 
71 

94 
69 

96 
71 

95 
69 

99 
76 

96 

72 

98 
71 

96 
67 

98 
61 

97 

70 

98 
73 

96 

70 

91 
66 

85 
67 

93 
68 

96 
71 

96 
72 

95 
69 

91 
71 

90 
69 

99 
67 

94 

70 

91 
69 

92 

70 

95 
68 

98 
68 

97 
70 

98 
69 

97 
69 

94.9 
69.4 

CAMP  HILL   2  NK 

MAX 

91 
69 

90 
65 

91 
66 

91 
70 

90 
67 

94 

66 

94 
68 

95 

91 
68 

90 
62 

88 
60 

91 
63 

90 
70 

93 
68 

85 
60 

90 
64 

89 
65 

90 
65 

93 
66 

93 
66 

93 
67 

89 
68 

88 

66 

91 
67 

86 
65 

87 
67 

88 
66 

89 
64 

92 
65 

94 

63 

94 
66 

90.6 

CENTRE   5  SW 

MAX 

93 
68 

93 
66 

90 
69 

97 
68 

94 

69 

95 
67 

97 
68 

96 
67 

93 
66 

92 
60 

88 
60 

92 
63 

92 
71 

95 
67 

90 
64 

92 
64 

93 
65 

91 
66 

94 

67 

95 
68 

97 
69 

93 
67 

92 
66 

91 

70 

88 
66 

90 
69 

92 
64 

95 
63 

98 
57 

99 
61 

99 
66 

93.4 
66.8 

CENTREVILLE 

MAX 

92 

70 

92 
66 

86 

70 

89 

72 

92 
70 

96 
66 

95 
73 

98 

92 

93 
66 

90 
59 

93 
66 

96 
73 

96 
72 

90 
65 

90 
67 

89 
66 

93 
70 

95 
68 

96 
68 

95 

70 

92 
66 

87 

69 

90 
70 

88 

70 

89 
69 

90 
67 

93 
65 

97 
67 

96 
68 

97 
72 

92.4 

CHATOH 

MAX 

95 
66 

95 

69 

93 
65 

95 
66 

95 

67 

95 
66 

98 

71 

98 

71 

95 
67 

95 

63 

96 
64 

96 
63 

94 
68 

93 
66 

90 
63 

86 
66 

94 
62 

95 
69 

96 
65 

93 
65 

86 
64 

92 
65 

95 
65 

93 
66 

93 
66 

91 
64 

96 
63 

99 
61 

98 
64 

99 
63 

96 
62 

94.3 
64.9 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

96 

69 

95 
65 

92 
68 

92 
69 

96 
66 

97 
65 

101 
71 

99 

94 

91 
63 

96 
58 

96 
64 

95 
77 

89 
69 

91 
64 

89 
66 

95 
65 

96 
64 

96 
68 

96 
68 

93 
69 

91 
69 

91 
68 

89 

70 

90 
66 

91 
66 

94 

66 

99 
64 

100 
64 

98 
66 

97 
69 

94.3 

CITRONELLE 

MAX 

9* 

70 

94 
72 

94 

70 

92 
69 

93 
70 

95 
69 

95 
76 

98 

94 

95 
76 

96 
74 

96 
76 

94 
76 

91 
74 

88 

73 

87 
72 

92 
72 

93 
73 

94 

72 

88 
72 

84 

71 

88 

70 

92 
71 

90 
71 

93 
73 

94 

72 

92 
71 

94 

72 

94 

72 

92 
73 

94 

73 

92.6 

CLANTON 

MAX 

92 
70 

92 
65 

93 
69 

92 
70 

92 
68 

95 
67 

94 

73 

96 

90 

92 
66 

89 
69 

92 
67 

93 
74 

94 
69 

88 
64 

88 
67 

88 
67 

90 
65 

93 
67 

94 
67 

96 

70 

88 

67 

87 
67 

90 
70 

87 
68 

87 

69 

89 
66 

91 
67 

96 

67 

95 
68 

95 
67 

91.6 

CLAYTON 

MAX 

9* 
66 

94 

71 

95 
66 

89 
67 

95 
75 

97 
77 

99 
76 

94 

91 

91 
76 

92 
75 

92 
68 

92 
67 

88 
61 

87 
64 

91 

90 

94 

93 

93 

90 

90 

89 

85 

86 

86 

84 

92 

95 

96 

94 

91.5 

CODEN 

MAX 

92 
72 

92 
73 

93 
71 

89 
72 

94 
72 

95 
72 

95 
77 

95 

96 

95 
69 

95 
64 

94 

71 

94 

77 

93 
77 

95 
73 

91 
71 

93 
71 

94 
73 

95 
71 

93 
72 

88 
72 

87 
73 

91 
71 

87 
74 

91 
73 

90 
72 

95 
72 

93 
71 

93 
72 

93 
72 

93 
72 

92.7 

DAYTON 

MAX 

95 
70 

92 
72 

93 
72 

87 
69 

94 

72 

95 
76 

95 
76 

99 

95 

96 

70 

96 
63 

97 
70 

99 
76 

97 
74 

96 
67 

90 
68 

90 
69 

95 

70 

97 
72 

97 

70 

91 
71 

92 
70 

92 
70 

94 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
70 

96 
68 

99 
70 

100 
71 

100 
71 

94.6 

DECATUR 

MAX 

93 
68 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

95 
70 

96 
70 

101 
75 

^6^ 

91 

92 
64 

87 
62 

89 
61 

97 
69 

94 

70 

92 
66 

93 
64 

94 
63 

93 
67 

98 
68 

102 
68 

99 
69 

92 
66 

93 
69 

93 
72 

89 
71 

91 
70 

91 
68 

96 
65 

94 
62 

98 
71 

96 
73 

93.8 
67.9 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

95 
67 

91 
69 

91 
69 

88 
67 

93 
67 

95 
68 

95 
68 

98 

94 

94 
67 

92 
63 

94 
63 

97 
72 

96 
71 

93 
66 

91 
67 

90 
66 

94 
66 

97 
68 

98 
65 

98 
67 

92 
67 

91 
68 

93 
69 

91 
69 

91 
69 

92 
68 

94 
66 

97 
65 

96 
66 

96 
68 

93.8 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 
72 

95 
72 

95 
73 

90 
73 

97 
73 

98 

73 

99 
75 

91 

92 

91 
70 

94 
71 

91 
70 

94 
71 

96 
71 

95 
68 

93 
71 

91 
72 

94 
71 

96 
72 

94 
70 

89 
70 

91 
72 

92 
70 

86 
71 

89 
70 

87 
73 

84 

71 

94 
69 

97 
72 

95 
72 

93 
70 

92.8 
71.2 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

92 
65 

90 
67 

90 
66 

92 
67 

90 
65 

94 
67 

93 
70 

96 

90 
66 

90 
60 

87 
59 

89 
66 

92 
69 

90 
66 

89 
62 

90 
62 

89 
69 

92 
64 

94 
67 

96 
66 

93 
66 

91 
65 

90 
67 

90 
70 

88 

70 

88 
68 

90 
65 

92 
63 

95 
62 

95 
67 

88 
72 

91.1 
65.6 

ENTERPRI SE 

MAX 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

95 
72 

96 
75 

97 
71 

98 
75 

94 

94 

93 
70 

94 
69 

94 
69 

94 
69 

96 
69 

92 
65 

91 
71 

92 
72 

95 
63 

96 
68 

94 
69 

87 

70 

92 
71 

93 
69 

88 

70 

87 
69 

88 
73 

85 
70 

94 
69 

97 
71 

94 
71 

93 
69 

93.1 
70.2 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

94 
70 

97 
66 

96 
69 

92 
69 

98 
68 

99 
67 

100 
71 

96 
69 

98 
67 

95 
65 

97 
61 

94 
64 

92 
66 

90 
68 

92 
66 

93 
66 

93 
69 

96 
67 

96 
68 

96 
68 

93 
69 

94 
71 

94 
68 

86 

70 

88 
74 

90 
70 

89 
69 

95 
66 

98 
67 

98 
65 

94 
64 

94.3 
67.6 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

98 
69 

94 
68 

96 
70 

87 
69 

96 
69 

97 
68 

98 
73 

99 
73 

99 
70 

97 
66 

97 
65 

99 
66 

98 
72 

97 
71 

97 
66 

91 
66 

94 
67 

94 
67 

96 
68 

95 
67 

96 
70 

91 
67 

92 
67 

92 
69 

91 
70 

91 

73 

91 

70 

93 
66 

95 
68 

90 
67 

99 
67 

94.8 
68.6 

FAIRMOPE   2  NE 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 
71 

93 
73 

90 
72 

94 

71 

92 
71 

97 
81 

96 
79 

96 
70 

96 
70 

96 
63 

94 
71 

93 
75 

93 
74 

89 

72 

89 

70 

92 
70 

95 
71 

93 
72 

92 
71 

84 
72 

88 
72 

89 

73 

87 
72 

89 
72 

87 
71 

93 
71 

92 
71 

90 
73 

94 
73 

93 
72 

91.9 
72.0 

FALKVILLE 

MAX 
MIN 

94 

70 

89 
65 

89 
68 

86 

70 

91 
70 

92 
70 

95 
70 

96 
66 

90 
67 

92 
60 

90 
56 

91 
66 

94 

75 

94 
68 

95 
64 

93 
65 

91 
63 

95 
64 

97 
64 

98 
70 

98 
68 

96 
64 

93 
67 

91 

88 
71 

88 
68 

90 
64 

95 
60 

97 
58 

100 
61 

96 
72 

93.0 
66.1 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
70 

88 
70 

92 
72 

94 

72 

96 

70 

98 
74 

95 

71 

94 

69 

89 
67 

92 
69 

98 
66 

93 
73 

94 

70 

90 
67 

93 
66 

96 
61 

100 

67 

100 
69 

95 
67 

92 
67 

96 
66 

93 
68 

90 
72 

90 
70 

92 
71 

95 
67 

98 
66 

100 
64 

98 
72 

96 
72 

94.2 
68.8 

S«*  r«f«r«BC«  oot*a  followlag  StstlOB  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Montli 

rage 

btahon 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

1  ^ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FLORENCE 

MAX 

91 

86 

93 

91 

98 

98 

102 

95 

96 

90 

91 

97 

95 

95 

93 

98 

102 

102 

99 

95 

95 

94 

88 

90 

96 

98 

100 

93 

96 

96.1 

MIN 

66 

67 

69 

73 

71 

72 

73 

70 

67 

62 

61 

68 

71 

63 

62 

65 

66 

70 

70 

67 

69 

71 

73 

71 

66 

61 

62 

69 

74 

67.9 

FORT  HOfiGAN 

MAX 

92 

91 

91 

86 

91 

92 

93 

92 

94 

93 

92 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

92 

90 

66 

86 

66 

87 

86 

87 

89 

90 

90 

91 

92 

90.2 

MIN 

79 

78 

79 

76 

79 

77 

84 

83 

80 

83 

82 

78 

78 

81 

79 

77 

78 

81 

78 

79 

76 

77 

77 

76 

76 

78 

77 

78 

78 

78 

80 

76.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

96 

93 

94 

94 

91 

97 

96 

98 

98 

96 

97 

97 

96 

96 

95 

89 

92 

93 

97 

96 

93 

89 

90 

93 

91 

92 

91 

94 

97 

99 

96 

94.5 

MIN 

69 

71 

71 

69 

71 

69 

76 

74 

72 

68 

64 

70 

72 

72 

67 

67 

67 

70 

70 

66 

69 

69 

68 

69 

69 

71 

66 

67 

69 

68 

66 

69.4 

GAOSDEN  SAS  PLANT 

MAX 

94 

87 

95 

93 

95 

95 

92 

91 

86 

94 

94 

93 

89 

92 

88 

92 

94 

94 

95 

97 

92 

92 

88 

86 

88 

90 

93 

96 

96 

96 

96 

92.6 

MIN 

69 

68 

71 

69 

66 

70 

65 

70 

62 

56 

63 

71 

68 

65 

63 

64 

63 

65 

64 

67 

67 

68 

67 

71 

66 

66 

64 

63 

67 

64 

69 

65.8 

SAINESVILLE 

MAX 

95 

93 

91 

85 

93 

92 

97 

98 

92 

94 

91 

93 

97 

95 

92 

93 

90 

96 

98 

98 

94 

92 

91 

93 

91 

86 

91 

93 

96 

97 

96 

93.5 

MIN 

67 

72 

72 

71 

71 

70 

75 

74 

73 

70 

62 

68 

75 

72 

67 

69 

67 

71 

72 

62 

70 

68 

71 

72 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

70.1 

GENEVA 

MAX 

9e 

96 

98 

97 

97 

98 

100 

102 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

94 

96 

94 

92 

96 

97 

94 

84 

92 

88 

90 

90 

68 

67 

95 

99 

97 

94.6 

MIN 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

67 

66 

66 

67 

68 

68 

67 

68 

69 

68 

69 

67 

67 

71 

67 

69 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

68.7 

SILBERTOWN 

MAX 

94 

95 

93 

96 

96 

98 

99 

100 

97 

97 

96 

100 

96 

97 

90 

92 

95 

97 

97 

95 

90 

94 

94 

90 

89 

69 

93 

96 

95 

98 

96 

95.0 

MIN 

67 

70 

67 

67 

69 

67 

72 

72 

69 

65 

56 

64 

71 

70 

67 

70 

65 

72 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

71 

67 

66 

65 

67 

68 

66 

67.6 

GREENSBORO 

MAX 

92 

92 

87 

95 

92 

97 

98 

94 

97 

95 

98 

98 

95 

95 

92 

90 

96 

99 

94 

98 

92 

93 

96 

91 

95 

94 

98 

100 

98 

100 

99 

95.2 

MIN 

69 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

69 

63 

69 

74 

72 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

67 

69 

70 

71 

69 

68 

66 

67 

70 

69 

69.1 

GREENVILLE 

MAX 

92 

96 

95 

93 

97 

96 

99 

97 

96 

96 

96 

95 

94 

93 

91 

92 

92 

94 

95 

94 

89 

88 

92 

89 

89 

89 

88 

96 

96 

96 

96 

93.5 

MIN 

70 

72 

73 

70 

71 

70 

77 

72 

74 

73 

69 

71 

74 

67 

65 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

70.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

91 

91 

87 

89 

92 

95 

95 

96 

91 

92 

95 

93 

93 

92 

91 

90 

94 

96 

97 

98 

93 

92 

95 

89 

92 

93 

95 

94 

96 

97 

95 

93.2 

MIN 

69 

65 

69 

69 

70 

67 

67 

66 

71 

62 

60 

65 

74 

70 

67 

61 

66 

65 

71 

62 

69 

66 

66 

72 

69 

69 

67 

69 

60 

66 

69 

67.1 

MALETVILLE 

MAX 

92 

89 

86 

85 

90 

93 

94 

95 

91 

91 

87 

89 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

95 

97 

93 

66 

90 

90 

84 

85 

90 

93 

93 

96 

93 

90.9 

MIN 

67 

67 

68 

71 

70 

70 

70 

67 

67 

67 

56 

68 

68 

68 

62 

66 

59 

59 

66 

66 

66 

65 

66 

70 

69 

68 

67 

64 

61 

69 

71 

66.5 

HAMILTON   3  S 

MAX 

93 

90 

87 

87 

92 

96 

96 

97 

93 

95 

90 

93 

94 

95 

92 

93 

91 

95 

97 

100 

98 

94 

94 

94 

89 

87 

93 

96 

96 

99 

96 

93.6 

MIN 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

62 

62 

54 

59 

67 

64 

61 

60 

52 

58 

62 

63 

63 

61 

64 

66 

69 

67 

63 

59 

57 

62 

66 

63.2 

MAYNEVILLE 

MAX 

97 

94 

99 

97 

95 

98 

97 

100 

95 

95 

95 

98 

92 

98 

93 

92 

98 

97 

96 

96 

96 

92 

97 

95 

90 

92 

91 

92 

97 

96 

96 

95.5  U 

MIN 

67 

65 

69 

66 

69 

66 

73 

64 

69 

65 

62 

66 

71 

65 

63 

72 

66 

67 

69 

69 

69 

68 

66 

68 

66 

68 

68 

66 

67 

68 

68 

67.3.1 

HEADLAND 

MAX 

95 

91 

96 

94 

92 

97 

97 

97 

92 

93 

91 

94 

91 

95 

91 

94 

93 

92 

96 

95 

95 

90 

90 

92 

87 

87 

87 

84 

93 

96 

95 

92.6.1 

MIN 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

68 

67 

68 

68 

70 

68 

68 

68 

71 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

70 

69 

71 

69 

69 

71 

70 

69 

69. 6.1 

HEFLIN 

MAX 

90 

91 

89 

88 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

87 

90 

89 

90 

86 

90 

65 

89 

92 

91 

93 

92 

90 

90 

66 

86 

89 

91 

93 

94 

93 

90.1.1 

MIN 

66 

62 

67 

66 

64 

64 

64 

63 

64 

56 

55 

58 

63 

64 

61 

64 

63 

60 

66 

64 

64 

63 

64 

63 

61 

61 

62 

64 

55 

57 

64 

62.3.) 

HIGHLAND  HOHE 

MAX 

92 

90 

94 

91 

88 

91 

92 

94 

90 

89 

89 

90 

89 

92 

84 

86 

88 

97 

90 

90 

90 

84 

82 

69 

84 

84 

66 

64 

90 

94 

91 

69.1.1 

MIN 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

72 

66 

66 

69 

66 

64 

65 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

70 

73 

68 

68.8.1 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

90 

92 

89 

94 

92 

96 

99 

93 

93 

88 

91 

95 

95 

93 

94 

92 

94 

97 

99 

99 

92 

93 

94 

90 

91 

92 

94 

95 

97 

95 

96 

93.7.1 

MIN 

68 

67 

71 

71 

72 

71 

69 

68 

71 

64 

61 

67 

75 

69 

67 

67 

66 

66 

70 

72 

68 

66 

69 

73 

71 

72 

67 

64 

62 

72 

76 

68.9.1 

JASPER  4  N 

MAX 

90 

90 

85 

89 

93 

98 

98 

90 

91 

87 

90 

94 

91 

91 

90 

90 

93 

94 

96 

94 

94 

90 

91 

87 

89 

89 

93 

95 

96 

96 

96 

92.0.,! 

MIN 

66 

68 

69 

68 

69 

73 

70 

67 

70 

64 

58 

61 

69 

67 

63 

63 

58 

63 

65 

65 

65 

66 

66 

68 

68 

67 

66 

62 

58 

68 

69 

65.8.1 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

91 

92 

92 

94 

93 

95 

92 

90 

90 

90 

90 

91 

84 

90 

90 

91 

93 

95 

95 

92 

90 

92 

86 

88 

89 

90 

95 

96 

97 

95 

91.6.1 

MIN 

71 

67 

71 

70 

70 

69 

70 

61 

70 

65 

62 

63 

68 

65 

62 

68 

67 

67 

68 

66 

68 

67 

67 

68 

63 

66 

66 

66 

66 

64 

66 

66.7.) 

LIVINGSTON 

MAX 

94 

93 

89 

94 

94 

97 

99 

97 

96 

95 

94 

97 

96 

93 

92 

92 

96 

97 

97 

95 

92 

92 

94 

91 

92 

93 

96 

96 

97 

100 

99 

94.8.1 

MIN 

70 

73 

72 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

72 

76 

71 

68 

69 

68 

72 

72 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

71.0.1 

LOCKHART 

97 

95 

98 

97 

94 

97 

98 

99 

96 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

92 

93 

96 

95 

93 

80 

92 

89 

89 

86 

86 

66 

94 

97 

97 

93.4,t 

MIN 

71 

70 

72 

70 

71 

68 

76 

72 

69 

69 

68 

71 

71 

72 

67 

67 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

73 

70 

69 

69 

70 

70 

70.1.( 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

MAX 

94 

94 

93 

95 

98 

97 

100 

95 

97 

94 

98 

99 

97 

97 

91 

92 

96 

96 

98 

96 

93 

94 

96 

93 

92 

99 

95 

100 

101 

100 

96 

96.2.1 

MIN 

69 

68 

71 

68 

71 

68 

75 

71 

72 

68 

61 

70 

74 

70 

66 

67 

67 

66 

70 

68 

71 

66 

62 

69 

66 

66 

68 

66 

68 

69 

70 

68.6.) 

MARTIN  0AM 

91 

92 

92 

89 

94 

95 

95 

90 

91 

88 

90 

92 

93 

88 

89 

90 

90 

93 

94 

94 

90 

69 

91 

87 

87 

87 

86 

93 

96 

95 

94 

91.2ii 

MIN 

71 

68 

71 

70 

69 

70 

72 

67 

68 

69 

70 

66 

71 

66 

62 

69 

66 

66 

67 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

73 

68 

67 

66 

67 

68.51 

MINTER  3  NH 

94 

91 

92 

92 

92 

97 

97 

98 

95 

97 

96 

96 

97 

96 

96 

94 

66 

92 

92 

94 

94 

93 

87 

90 

92 

90 

90 

91 

96 

97 

97 

93.6.1 

MIN 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

66 

65 

66 

70 

70 

65 

65 

67 

69 

70 

69 

70 

66 

67 

68 

69 

69 

71 

67 

69 

69 

68.6.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

92 

87 

95 

92 

97 

98 

94 

96 

95 

94 

90 

90 

88 

89 

92 

95 

91 

66 

65 

66 

90 

87 

87 

85 

92 

93 

92 

92 

92 

91.4.1 

MIN 

73 

72 

72 

73 

71 

73 

76 

77 

75 

75 

68 

74 

74 

74 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

72.8.1 

MOBILE 

MAX 

94 

96 

95 

94 

95 

92 

100 

100 

95 

95 

98 

98 

93 

90 

90 

88 

69 

95 

96 

92 

90 

63 

68 

92 

89 

91 

85 

93 

95 

96 

91 

92.8.1 

MIN 

72 

74 

71 

75 

75 

80 

81 

78 

76 

70 

72 

73 

79 

79 

75 

73 

72 

77 

77 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

76 

76 

76 

77 

74.9.1 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

96 

95 

92 

92 

96 

95 

99 

94 

96 

94 

96 

96 

94 

91 

91 

89 

93 

96 

96 

96 

90 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

96 

98 

97 

96 

94.4.1 

MIN 

73 

71 

74 

72 

73 

71 

78 

72 

75 

72 

68 

71 

73 

70 

68 

71 

71 

70 

72 

74 

75 

75 

73 

76 

73 

74 

74 

73 

72 

76 

72 

72.6.1 

MOOLTON  2 

89 

87 

88 

92 

95 

96 

97 

92 

94 

88 

92 

95 

95 

95 

94 

94 

96 

96 

102 

98 

92 

95 

93 

69 

69 

92 

98 

96 

100 

94 

98 

94.0.1 

MIN 

68 

67 

70 

70 

70 

70 

73 

67 

67 

60 

57 

65 

72 

66 

62 

62 

60 

64 

67 

67 

67 

65 

67 

70 

70 

69 

64 

62 

60 

70 

70 

66.4.< 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

88 

85 

89 

91 

94 

96 

98 

91 

91 

86 

88 

93 

92 

90 

92 

91 

94 

94 

99 

96 

92 

93 

9^ 

69 

67 

87 

93 

94 

97 

92 

96 

92.0.1 

MIN 

65 

69 

69 

72 

72 

71 

67 

68 

71 

64 

59 

65 

70 

67 

64 

63 

61 

64 

65 

69 

68 

66 

69 

71 

72 

70 

62 

62 

60 

70 

73 

67.0.1 

NATCHEZ 

95 

94 

95 

95 

97 

94 

100 

98 

96 

96 

99 

98 

98 

94 

92 

92 

95 

99 

96 

97 

69 

92 

95 

92 

91 

91 

93 

96 

101 

100 

99 

95.5. 

MIN 

65 

67 

68 

66 

67 

64 

73 

73 

67 

62 

56 

65 

70 

71 

62 

63 

63 

65 

65 

65 

62 

62 

61 

68 

63 

68 

64 

63 

65 

66 

65 

65.3. 

NEW  MARKET  2 

MAX 

88 

88 

91 

95 

95 

97 

95 

95 

90 

85 

91 

94 

95 

92 

95 

92 

95 

97 

100 

99 

94 

94 

92 

66 

67 

67 

67 

91 

93 

96 

94 

92.6.> 

MIN 

64 

66 

65 

62 

66 

67 

67 

63 

65 

57 

53 

62 

70 

63 

62 

62 

60 

60 

64 

66 

66 

63 

66 

69 

69 

65 

69 

62 

56 

63 

70 

64.0.' 

ONEONTA 

MAX 

92 

92 

92 

89 

89 

93 

95 

97 

92 

92 

88 

91 

94 

91 

91 

91 

91 

94 

95 

96 

95 

91 

91 

92 

68 

91 

92 

94 

96 

97 

95 

92.5.1 

MIN 

66 

65 

64 

64 

65 

64 

69 

67 

64 

57 

56 

64 

70 

65 

65 

64 

62 

62 

65 

63 

66 

66 

66 

68 

66 

64 

63 

60 

56 

63 

69 

64.0.1 

OPEL  I KA 

MAX 

92 

89 

92 

89 

87 

93 

90 

95 

91 

91 

89 

90 

91 

94 

89 

9U 

89 

90 

92 

90 

91 

69 

89 

89 

84 

86 

67 

9u 

93 

93 

96 

90.4.' 

MIN 

69 

65 

69 

71 

67 

67 

69 

69 

70 

67 

65 

63 

68 

62 

69 

70 

67 

66 

67 

66 

68 

70 

66 

70 

66 

66 

65 

64 

64 

61 

65 

bb.»> 

OZARK   6  NNW 

97 

95 

98 

97 

95 

98 

97 

100 

98 

95 

95 

95 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

96 

94 

93 

67 

93 

92 

87 

68 

67 

64 

93 

96 

95 

93.5. 

MIN 

70 

68 

73 

70 

73 

69 

72 

71 

68 

68 

65 

65 

69 

69 

65 

64 

67 

68 

70 

67 

66 

70 

67 

67 

67 

71 

69 

69 

71 

70 

67 

68.6" 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

92 

96 

92 

89 

94 

95 

97 

91 

90 

87 

93 

97 

94 

90 

93 

86 

91 

95 

94 

95 

94 

90 

92 

67 

66 

89 

90 

94 

95 

95 

92.1. 

MIN 

68 

63 

67 

70 

64 

65 

66 

67 

62 

57 

61 

66 

67 

64 

63 

62 

63 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

64 

65 

66 

64 

60 

63 

67 

64.7. 

PHENIX  CITY    2  NNW 

MAX 

92 

92 

94 

94 

90 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

93 

91 

92 

86 

90 

92 

93 

95 

96 

96 

90 

89 

92 

87 

90 

89 

86 

93 

96 

96 

92.3. 

MIN 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

71 

70 

70 

67 

70 

68 

68 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

62 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

70.0. 

PRATTVILLE 

MAX 

96 

95 

93 

96 

97 

96 

101 

93 

96 

96 

96 

96 

95 

90 

89 

93 

95 

96 

96 

96 

90 

93 

94 

92 

94 

92 

94 

96 

99 

96 

96 

94.8. 

MIN 

71 

72 

72 

67 

71 

68 

75 

70 

73 

72 

67 

69 

75 

68 

65 

72 

70 

67 

69 

70 

72 

70 

76 

72 

69 

71 

70 

67 

69 

66 

66 

70.1. 

PUSHMATAHA 

97 

93 

94 

90 

95 

94 

97 

98 

98 

95 

94 

95 

98 

96 

95 

91 

91 

95 

96 

96 

96 

94 

92 

94 

93 

92 

93 

97 

100 

99 

96 

95.0. 

MIN 

67 

71 

69 

67 

70 

70 

75 

74 

72 

67 

57 

62 

71 

70 

68 

70 

67 

72 

70 

66 

66 

68 

70 

71 

71 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

68.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

01 

J 

2 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

[  r 

20 

21 

22 

 r 

23 

24 

2S 

26  1 

27 

26 

29, 

30 

31 

• 

< 

RED  BAr 

MAX 
HIN 

90 

85 

83 
70 

86 

70 

89 
72 

94 
72 

95 
74 

98 
69 

90 
69 

93 
66 

88 
62 

91 
66 

93 
72 

95 
66 

92 

92 

92 

96 
68 

96 
69 

100 
72 

9b 
72 

97 
69 

94 
70 

91 

70 

83 
71 

82 

70 

S3 
68 

90 
65 

93 
68 

97 
71 

97 
73 

91  .  7 
61.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

89 

87 

89 
69 

91 
67 

91 
68 

94 
65 

97 
69 

91 
65 

91 
67 

87 
58 

90 
56 

93 
64 

94 
70 

92 
66 

92 
64 

92 
63 

94 

63 

96 
63 

98 
66 

97 
67 

92 
66 

92 
64 

89 
66 

87 

70 

87 
67 

91 
66 

92 
63 

93 
61 

97 
58 

93 
68 

92 
74 

91.9 
65.2 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
70 

95 
69 

94 
69 

91 
71 

96 
70 

95 

75 

96 
74 

95 
72 

95 
68 

95 
62 

95 
68 

93 
72 

92 
70 

93 
68 

88 
67 

90 
67 

94 
67 

94 
69 

92 
69 

90 
70 

83 
70 

87 
71 

89 

70 

88 

70 

87 
69 

86 
69 

91 
68 

93 
69 

92 
69 

93 
70 

92.0 
69.4 

ROCKFORO 

MAX 
HIN 

93 
67 

91 
68 

93 
66 

87 
68 

90 
67 

94 

65 

94 

65 

97 
67 

91 
70 

93 
65 

93 
64 

94 
63 

92 
63 

93 
61 

89 
61 

91 
64 

90 
65 

94 
66 

94 
66 

96 
65 

94 
65 

94 

66 

94 
65 

92 
65 

91 
65 

92 
65 

91 
65 

92 
64 

93 
64 

93 
64 

96 
62 

92.6 
65.0 

ROCH  MILLS 

HAX 
HIN 

9» 
67 

92 
63 

91 
68 

92 
70 

96 
65 

95 
66 

97 
66 

95 
66 

93 
69 

91 
60 

92 
60 

90 
60 

92 
66 

86 
67 

91 

89 

92 

94 
63 

94 
66 

98 
66 

97 
65 

92 
67 

91 
66 

86 
69 

89 
63 

91 
67 

93 
67 

96 
63 

97 
60 

97 
60 

95 
60 

92.7 
64.8 

SAINT  BERNARD 

MAX 
HIN 

90 

89 

91 

85 

70 

90 
68 

95 
67 

95 
70 

97 
65 

89 
69 

90 
59 

88 
67 

92 
64 

95 
70 

92 
67 

92 

93 

92 

9a 
64 

96 
66 

100 
66 

97 
67 

92 
64 

93 
61 

91 
62 

88 
67 

90 
66 

90 
66 

94 
63 

95 
60 

99 
69 

99 
69 

92,7 
65.8 

SAND  HT    SUBSTATION   A  U 

HAX 
MIN 

99 

87 

85 
66 

89 
69 

90 
67 

93 
66 

92 
68 

89 
69 

88 
68 

85 
57 

90 
64 

90 
66 

91 
71 

88 

65 

90 

88 
62 

91 
66 

93 
65 

95 
69 

96 
66 

90 
68 

90 
62 

90 
68 

85 
69 

88 
65 

90 
69 

92 
63 

93 
60 

96 
56 

97 
69 

93 
71 

90.4 
65.6 

SCOTTSBORO 

HAX 
MIN 

92 
66 

91 
64 

90 
65 

89 
66 

91 
67 

91 
66 

95 
69 

91 
66 

90 
67 

89 
60 

87 
56 

89 
61 

87 
63 

93 
66 

89 
66 

91 

91 

93 
67 

90 
69 

92 
66 

97 
66 

96 
66 

91 
66 

89 
67 

89 
66 

95 
58 

89 
61 

96 
53 

94 
60 

98 
60 

96 
61 

91.6 
64.0 

SEALE 

HAX 
MIN 

90 
64 

95 
65 

95 
68 

91 
68 

97 
67 

97 
67 

98 

70 

95 
68 

95 
69 

93 
66 

94 

65 

93 
63 

94 

65 

87 
67 

91 

93 

92 

95 
65 

96 
66 

96 
66 

91 
69 

90 
70 

94 
66 

84 
68 

89 
65 

88 
68 

87 
67 

95 
65 

98 
66 

97 
63 

94 
64 

93.0 
66.5 

SELMA 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 

70 

97 
70 

97 

70 

100 
72 

98 

69 

100 
72 

97 

72 

98 
74 

96 

72 

96 
65 

98 
71 

98 
75 

96 

73 

91 

89 

93 

95 
69 

95 
71 

94 

72 

91 
74 

91 
70 

92 
70 

89 
72 

90 
71 

90 
72 

93 
70 

98 
69 

97 
71 

97 
72 

96 

73 

96.0 
70.9 

SYLACAUGA   »  NE 

MAX 
HIN 

94 

92 

89 
66 

91 
69 

94 

65 

95 
64 

97 
70 

93 
68 

93 
66 

89 
61 

94 
56 

90 
67 

94 

74 

87 
68 

88 

87 

91 

94 
64 

94 
68 

94 
67 

88 
68 

89 
68 

90 
67 

87 
71 

89 
69 

90 
68 

92 
65 

96 
64 

96 
64 

92 
64 

94 

73 

91.6 
66.5 

TALLADEGA 

HAX 
HIN 

90 

88 

89 

88 
72 

92 
67 

94 
66 

95 
71 

90 
68 

90 
69 

86 
63 

91 
59 

92 
65 

95 
72 

86 
68 

90 

86 

90 
64 

94 
64 

96 
67 

97 
67 

92 
67 

89 
68 

87 
68 

87 
70 

87 
67 

88 
67 

91 
67 

93 
65 

95 
63 

96 
65 

95 
71 

90.9 
66.8 

TMOHASVILLE 

HAX 
HIN 

95 
68 

91 

72 

92 
71 

91 
68 

92 
71 

94 

70 

94 

75 

97 
74 

96 
73 

95 
68 

94 
64 

96 
69 

96 
74 

96 
73 

92 
67 

90 
68 

86 
68 

92 
71 

95 
71 

93 
69 

93 
69 

89 
69 

88 
68 

92 
69 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

93 
68 

96 

70 

95 
70 

97 
72 

92.8 
69.9 

7MORS8Y   EXP  STATION 

HAX 
MIN 

96 
69 

95 
69 

91 
70 

93 
71 

95 
69 

94 
68 

97 
69 

92 
68 

94 

72 

89 
69 

94 
64 

95 
69 

94 
76 

88 

70 

88 

88 

91 

92 
67 

92 
70 

94 

70 

88 

70 

89 
67 

91 
69 

87 
71 

87 
66 

88 
69 

90 
69 

96 
70 

96 
69 

94 

70 

95 
70 

92.0 
69.1 

TROT 

MAX 
MIN 

92 
70 

95 

71 

95 
72 

92 
69 

95 
72 

95 
69 

98 

75 

95 
69 

93 
69 

91 
70 

95 
69 

94 

69 

92 
71 

92 
66 

90 

92 

91 

94 

70 

95 
70 

93 
69 

87 
70 

92 
71 

92 
68 

86 
69 

88 
69 

89 
71 

85 
69 

93 
71 

96 
71 

96 
72 

93 
69 

92.4 
69.7 

TUSCALOOSA   fAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
70 

85 

73 

93 
71 

96 
73 

96 
71 

99 
75 

97 

71 

97 
71 

94 

70 

96 
60 

98 

67 

96 
76 

93 
70 

93 

92 

97 

99 
70 

100 
70 

98 
68 

95 
70 

91 
69 

92 
72 

90 
73 

92 
74 

92 
73 

95 
71 

98 
68 

98 
67 

99 
71 

97 
74 

94.9 
70.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

HAX 
HIN 

93 
69 

92 

70 

90 
72 

85 
71 

92 
71 

94 

70 

95 

73 

97 
70 

94 

70 

94 
69 

91 
61 

94 
68 

97 
70 

99 
73 

94 

94 

90 

91 

70 

99 

71 

100 
70 

97 
71 

93 
68 

90 
68 

93 
72 

90 
73 

92 
71 

90 
71 

92 
67 

97 
69 

97 
71 

99 
74 

93.7 
69.8 

TUSKEGEE  2 

HAX 
HIN 

93 
72 

94 

71 

93 
73 

89 
71 

95 
72 

97 
70 

97 
74 

91 
69 

92 
73 

91 
71 

94 
68 

94 

70 

95 
72 

86 
67 

90 

92 

90 

94 
69 

95 
70 

96 
71 

92 
72 

91 
72 

94 
69 

94 

69 

89 
69 

90 

70 

89 
70 

96 
70 

98 
70 

98 
71 

94 
71 

92.9 
70.4 

UNION   SPRINGS   5  S 

HAX 
HIN 

95 
65 

96 
65 

95 
72 

96 
71 

90 
70 

91 
69 

90 
65 

92 
67 

92 
67 

92 
67 

90 

90 

90 

91 
68 

92 
68 

93 
68 

94 
70 

90 
71 

92 
68 

91 
68 

87 
67 

87 
69 

88 
67 

87 
65 

89 
67 

97 
70 

95 
66 

91.6 
67.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

B9 
61 

90 
60 

89 
64 

88 

63 

89 
63 

93 
63 

93 
63 

91 
60 

90 
60 

90 
51 

85 
66 

88 
68 

90 
65 

90 
62 

88 

59 

90 
60 

9U 
66 

91 
68 

93 
61 

95 
61 

92 
62 

89 
58 

90 
58 

90 
68 

83 
66 

88 
65 

88 
58 

91 
55 

92 
50 

94 
56 

96 
63 

90.2 
60.1 

VERNON 

MAX 
MIN 

96 
64 

95 
66 

89 
67 

87 
68 

91 
68 

97 
68 

97 
68 

101 
70 

99 
64 

100 
63 

96 
65 

97 
63 

97 
68 

97 
64 

100 
62 

98 
62 

95 
55 

101 
64 

100 
65 

102 
64 

99 
64 

96 
63 

96 
66 

96 
69 

91 
69 

87 
66 

95 
64 

100 
62 

102 
60 

98 
68 

100 
67 

96.6 
64.7 

XATERLOO 

MAX 
MIN 

92 
64 

92 
61 

83 
65 

92 
66 

92 
65 

95 
68 

95 
73 

99 
69 

92 
62 

95 
60 

88 
54 

91 
59 

95 
61 

96 
59 

93 
59 

93 
68 

92 
59 

95 
60 

96 
56 

99 
62 

95 
63 

98 
66 

94 
68 

95 
66 

89 
62 

88 

62 

87 
64 

89 
56 

88 
56 

95 
60 

92 
70 

92.7 
62.4 

WMATlEY 

HAX 
HIN 

93 
63 

96 
72 

92 
69 

95 
69 

96 
65 

96 

67 

99 

73 

97 
72 

95 
70 

95 
65 

97 
68 

96 
66 

95 
70 

93 
73 

94 

69 

97 
66 

95 
66 

96 
68 

97 
67 

96 
69 

85 
69 

90 
69 

95 
68 

91 

70 

92 
70 

96 
71 

95 
68 

100 
66 

99 
68 

98 
68 

98 
68 

95.1 
68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  oi  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  WCK  AKD  DAM 

EVAP 

.26 

.26 

.18 

.10 

.23 

.23 

.23 

.23 

.28 

.31 

.11 

.28 

.10 

.10 

.45 

.19 

.22 

.24 

.63 

.19 

.14 

.24 

.20 

.31 

.23 

.26 

.23 

.  19 

.28 

6.90 

WIND 

39 

32 

18 

31 

14 

36 

33 

57 

76 

55 

63 

27 

46 

52 

53 

33 

26 

22 

21 

32 

33 

39 

37 

54 

68 

48 

48 

38 

16 

14 

33 

1194 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.26 

.25 

.25 

.15 

.18 

.21 

.27 

.27 

.25 

.31 

.24 

.16 

.20 

.17 

.18 

.09 

.24 

.20 

.13 

.13 

.12 

.11 

.11 

.11 

.12 

.12 

.18 

.18 

.15 

.18 

.17 

5.69 

WIND 

25 

34 

18 

20 

38 

25 

47 

59 

16 

15 

22 

9 

19 

7 

3 

5 

25 

30 

5 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

8 

21 

472 

MARTI S  DAM 

EVAP 

.26 

.24 

.21 

.14 

.26 

.24 

.31 

.28 

.43 

.39 

.23 

.16 

.22 

.15 

.19 

.17 

.25 

.20 

.12 

.26 

.24 

.17 

.24 

.18 

.26 

.16 

.15 

.28 

.24 

B7.09 

WIND 

15 

10 

10 

10 

18 

5 

26 

37 

76 

46 

39 

12 

17 

27 

7 

2 

8 

5 

5 

20 

0 

0 

0 

10 

13 

17 

28 

9 

1 

0 

4 

477 

TOTAL  PRECIPITATION 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication    'Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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Green  Bay 
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O 
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Gracevllle,  Fla. 


Hilton  Exp,  Sta. ,  Pla. 


Ponsacola  FAA  AP,  Fla 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication    Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 
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CT  8  Tf  rtM 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATTTODE 

LONGITUDE 

aEVAHON 

1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDoCtn  V  cn 

TEMP.  1 

b 

y 

S 

Q 

SPECIA : 

TEMP.  1 

S 

SPECifl; 

oooe 

HENRY 

4 

31  39 

69  19 

465 

7A 

C 

JOHN  S*  RICHBURG 

LIVINGSTON 

4T98 

SUMTER 

13 

32  39 

86  11 

160 

7P 

TP 

H 

PROF.  E.  J.  HURPhCY 

0063 

2 

34  13 

«T  11 

T99 

c 

PALMER  GODSEY 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

6A 

6A 

H.  C.  YOUNG 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

32  14 

B7  29 

179 

SIDNEY  J.  HARDT<  SA. 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  48 

89  33 

470 

6A 

JOHN  B.  ARD 

ALBERTVILLE  2  SE 

01A8 

MARSHALL 

12 

34  14 

66  10 

}A 

JESSE  M.  CULP 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  4  2 

86  49 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.   TAYLOR.  JR. 

ALEXANDER  ClTr  6  NE 

0163  jlALUAPOOSA 

11 

32  99 

85  52 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

HAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

694 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALICEvlLLE 

0176 

PICKENS 

13 

\'.  ?I 

68  07 

140 

7A 

M 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

5004 

MARENGO 

32  08 

87  39 

189 

C 

DR.    r.   H.  GAILLARO 

ANDALUSIA  1  H¥ 

0252 

6 

51  19 

SA 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

32  36 

87  le 

7A 

c 

ROBERT   J.  CURRY 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

33  35 

89  51 

999 

MID 

FED*  AVIATION  AGENCY 

MARION  JUNCI ION   1  ENE 

5116 

DALLAS 

32  27 

87  13 

202 

7A 

R.   L.  SIMONTON 

ARLE*  3  S 

0338 

WINSTON 

I 

67  13 

900 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ImaRION  junction  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

87  13 

200 

6P 

bP 

AUBURN  UNIVERSITY 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

B5  51 

lObO 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L.  mc  Queen 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

89  59 

335 

bP 

6P 

bP 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASHVILLE  1.  W 

037T 

ST.  CLAIR 

' 

33  91 

86  20 

590 

JOHN   T.  SWINOALL 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

32  15 

8b  01 

190 

E.   PAUL  GOWAN 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MELVIN 

CHOCTAW 

13 

31  56 

390 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

ATHOAE   STATE  FARM 

0*02 

e 

31  10 

87  29 

4P 

l>P 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

32  93 

87  20 

'  600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBURN  3  SW 

0*22 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

8A 

6A 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

MIDWAY 

9397 

BULLOCK 

32  04 

89  32 

c 

MRS.   SARA  0.  HALL 

AueuRN  ARS  10 

0*27 

LEE 

32  36 

89  29 

TOO 

C 

AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

87  23 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

AUTAUGAVILLE   3  N 

OtdO  lAUTAUOA 

1 

32  26 

86  41 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

MILSTEAO 

9439 

'1 

32  27 

89  54 

206 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

bankhead  lock  and  dam 

0S05 

TUSCALOOSA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9449 

DALLAS 

32  Ob 

370 

7A 

TA 

HENRY  J.  YATES 

BAY  MINETTE 

BALDWIN 

I 

30  93 

87  47 

266 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

MINTER   4  NW 

5494 

1     32  07 

87  03 

c 

T.  E.  LIDE 

BELLE   MINA   2  H 

L 1 MESTONE 

3ft  42 

86  53 

600 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MITCHELL  DAM 

9469  , CHILTON 

7  1   32  48 

8b  27 

390 

bA 

ALABAMA  POWER  r.O. 

BERRY 

2 

33  40 

87  36 

492 

c 

Miss  CLARA  R.  OLIVE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9     30  41 

88  15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

«T  01 

933 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE 

5483 

9     30  4] 

88  02 

119 

8A 

8A 

ROBERT  C.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

*• 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

MONTEVALLO 

9937  SHELBY 

3I    33  06 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

BILLINCSLEV    1  SE 

0B23 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

I  ,   32  IB 

66  24 

195 

MIO 

C  HJ 

U.S.    WEATHER  auREAU 

BIRM:NCMAH  MB 

JEFFERSON 

2 

33  34 

B6  45 

610 

MID 

MIO 

C  MJ 

U.S.  NtATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

12  '   34  29 

87  17 

660 

8A 

c 

TvA-381 

BOAZ 

MARSHALL 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

MOULTON  2 

5639 

LAWRENCE 

12     34  29 

67  18 

649 

6P 

JOHN  M.  KtLLV 

BRANTLEY 

CRENSHAi< 

* 

31  35 

B6  16 

274 

8A 

BA 

R.  £.  HENDERSON 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12     34  45 

87  37 

93b 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BREHTON  3  SSE 

lOS* 

ESCAMBIA 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NATCHEZ 

MONROE 

1     31  43 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

SRIOCEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

34  56 

89  45 

660 

5P 

SP 

MISS  H.   LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

9     31  24 

85  5b 

460 

c 

£.  L.  DEAN 

BROOKWOOD 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

605 

TA 

MRS.   WILLIE   M.  STYRON 

NEW  MARKET  2 

5867 

MAD  I  SON 

12 

34  94 

66  26 

715 

5P 

5P 

HISS  LUCILE   H.  HEREFORD 

BRUNDIDGE 

PIKE 

5 

31  43 

89  49 

499 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEWTON 

9875 

DALE 

5     31  20 

69  36 

220 

7A 

BASCOH  N.  BROWN 

CaLERA  2  SW 

7 

33  09 

86  46 

940 

5P 

M 

PIERCE  A.  GARRETT 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2     33  57 

66  29 

875 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORPIS 

CAHOEN  3  NU 

1301 

HIlCOX 

9P 

AUBURN  UNI  VERS  1  I T 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11     32  38 

750 

8A 

BA 

RADIO  STATION  WJHO 

CAHRBCLL 

Clarke 

13 

31  55 

87  S9 

93 

C 

JOE  PICKENS 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1     32  18 

87  14 

8A  ' 

EDWARD  8.  WARPEN 

CAMP  HILL  2  N« 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

89  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

02AOK  6  NNW 

6218 

DALE 

9     31  32 

460 

6A 

JACOB  0.  BARNES 

CARBON  HILL 

2 

33  54 

87  32 

430 

Floyd  j.  garrison 

PAINT   ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12     34  42 

66  20 

639 

TVA-69 

CENTRE  i  SW 

1SI2 

CHEROKEE 

34  06 

89  45 

620 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2     33  44 

86  41 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTREVILLE 

tS20 

3 

32  57 

224 

JAMES  H.  MITCHELL 

PELL   CITY    1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7     33  36 

999 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATOM 

13 

31  28 

86  15 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3     32  36 

87  09 

900 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHlLDERSBURC 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  PQwER  CO. 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

I     31  35 

87  16 

199 

MRS.  MINTA  EODINS 

CHIlDERSBuRG  wTR  Plant 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

8b  20 

416 

5P 

5P 

CITY   WATER  PLANT 

PhENIX    city    2  NNW 

RUSSELL 

4     32  30 

65  01 

970 

8A 

BA 

D.  P.  MC  LEMORE 

CITRONELLE 

1665 

9 

31  05 

8B  14 

331 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

88  16 

169 

MRS   MART   A.  HEDRICK 

CLAIBORNE 

MONROE 

\ 

TOLLIE   L.  HASKEW 

PINE  HILL 

1      31  99 

110 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

CHILTON 

32  51 

86  38 

580 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

5     32  04 

66  04 

906 

MRS.    tNA   L.  PAUL 

CLAYTON 

BARBOuR 

95  26 

5P 

TA 

GILBERT   G.  WARREN 

PLANTERStflLLE   2  SSE 

6506 

AUTAUGA 

1      32  37 

86  54 

THOMAS  E.  FISCHLR 

COO  EN 

1603 

HOB  1 l£ 

30  23 

SB  13 

12 

5P 

AGNES  C.  LHRISTENSEN 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1      32  28 

CONTINENTAL  GJN  CO. 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

1607 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

HENRY  F.  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

6584 

MONTGOMERY 

1      32  18 

66  15 

160 

12N 

W.  £.  ELSBERRy 

COLBERT   STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

87  90 

TVA-462 

PUSHMATAHA 

6719 

13     32  12 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

34  15 

65  52 

734 

B.  W.  APPlETON 

RED  BAY 

6809 

FRANKL IN 

12     34  26 

88  08 

680 

TA 

MR!-  AuTlE  ML6URN 

COLUMBIA  1  e 

HOUSTON 

31  17 

69  06 

6B 

ROBERT  E.  POPPIE 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAD  1  SON 

12     34  39 

66  36 

973 

MID 

REDSTONE  ARbENAL 

CORDOVA 

2 

87  1  1 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13     33  23 

88  01 

226 

CuRRt  MC  DONALD 

COTTONTON 

* 

32  09 

89  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6     31  22 

86  32 

180 

RUSSELL  FINLAY 

CUBA 

2079 

SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6     31  22 

ALABAMA   ELECTRIC  CO. 

DADEVILLE 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

89  45 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

ROBERTSOALE    1  E 

6988 

9     30  32 

87  40 

195 

7A 

MKmALL    H.  BALDWIN 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

1  I 

32  50 

85  46 

730 

H.  CLAY  PLESS 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7     32  93 

86  13 

650 

KNOX  MC  EWEN 

DANCY  N 

13 

33  04 

88  17 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4     33  09 

89  18 

745 

6P 

JOHN  T.  BAILEY 

DAYTON 

MAREnGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

RADIO  STATION  WhWR 

DECATuR 

2207 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

SAINT  BERNARD 

2     34  12 

H 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

OElTA 

2235 

f  LAY 

Jl 

33  2b 

85  42 

1030 

MRS.   VERNA  B.  LANDERS 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

720T 

DE  KAlB 

12     34  17 

85  56 

1199 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

DEHOPOlIS  lock  and  DAM 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

SA 

BA  8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2     33  43 

86  56 

304 

MRS.  M.   W.  PRICMORE 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

2372 

5 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MIO 

FED,  AVIATION  AGENCY 

SC0TTS60R0 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

B6  03 

615 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

OOTHAN    b  w 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

85  27 

301 

c 

R.   E.  PiLCHEfi 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

4     32  16 

85  IC 

390 

9P 

9P 

HOMER  0.  TEAL 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SELMA 

7365 

DALLAS 

1      32  25 

147 

5P 

ROBERT  J.  Chandler 

ELBA 

2S77 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

HERBERT    S.  WHAILEY 

SLOCOMB 

5     31  07 

85  3b 

260 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  IS 

87  48 

252 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1     32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.    EVA  S.  RAY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

380 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3     32  32 

87  11 

149 

J.   F.   SUITlE.  jr. 

EUFAULA 

'• 

31  52 

85  09 

207 

5P 

H 

MARIIN  J.  DARITY 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7     33  12 

86  12 

490 

5P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

EVERGREEN 

2758 

CONECUM 

W.    DAVE  SIMONTON 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

7     33  27 

C.  0.  WEAVER 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

\ 

30  33 

67  53 

123 

5P 

[J 

JAMES  £.  BARRETT.  JR. 

ThOMASVILLE 

13     31  55 

87  44 

409 

7A 

LEROY  GATES 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2B32 

COVINGTON 

31  06 

Bb  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ThORSBy   1  SW 

CHI LTON 

1      32  54 

86  44 

200 

c 

AUBURN  UNIVERSl lY 

FALKVlLLE 

26*0 

MORGAN 

12 

34  22 

66  59 

620 

MRS.  MINNIE  LEE  CROw 

ThORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHI LTON 

1      32  93 

86  42 

6B0 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

FALLS  CITY  BLK  POND  IWR 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

b50 

U.S.  FOREST  SERVICE 

thurlow  dam 

Elmore 

11      32  32 

85  54 

2B8 

ALABAMA  POWER  CO. 

FAYETTE 

2863 

1  3 

6P 

GORMAN  J.  Black 

8299 

MAD 1  SON 

12     34  54 

7A 

c 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

34  48 

87  41 

578 

HARRY  G.  RICHARDS 

TRAFFORO 

8285 

JEFFERSON 

2     33  49 

86  44 

470 

7A 

c 

WILLIAM   P.  DOSS 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDE  S 

31  99 

86  35 

901 

WOOOROW  WILSON 

TROY 

PIKE 

10 

31  49 

89  99 

560 

bP 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

FORT  MORGAN 

3D  14 

68  01 

10 

BP 

6P 

C  H 

UM.   H.  CHANDLER 

Tuscaloosa  faa  ap 

8380 

TUSCALOOSA 

2     33  14 

87  37 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FORT  PAYNE 

3043 

OE  KALB 

T 

34  27 

85  43 

934 

c 

CARL  PARKER 

8385 

TUSCALOOSA 

2     33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

67  24 

410 

BA 

SA 

MRS.  NELlA  MCKENZIE 

TUSKEGEE  2 

6403 

MACON 

11     32  26 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  OENNETT 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

UNION  SPRINGS  5  S 

6438 

BULLOCK 

6     32  06 

89  48 

470 

8A 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

565 

SO.  NATURAL  CAS  CO. 

UNIONTOhN 

6446 

PERRY 

1     32  26 

67  31 

265 

7A 

JEPIMA  S.  BRANyON 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

88  09 

130 

MACK  C.  FIELDS 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

7     34  34 

69  37 

1040 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

c 

MRS.    G.   HC   KENZ IE 

VERNON 

8517 

13     33  49 

88  08 

180 

7A 

TA 

JOHN  6.  GUIN 

325S 

GENEVA 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

WADlEY 

8605 

11      33  08 

TA 

ALABAMA  POWER  CC. 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

I 

31  38 

S6  44 

293 

JAMES  0.  HARRIS 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMB 1  A 

6     31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

3308 

CHOCTAh 

13 

31  93 

66  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

86  19 

890 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

ALABAMA   POWER  CO. 

WARRIOR    LOCK   AND  DAM 

8673 

GREENE 

2     32  47 

87  50 

110 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREEN  SAT 

3496 

COVIN&TON 

10 

31  11 

86  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12     34  59 

88  04 

469 

8A 

MRS.    IN1:>  WILSON 

GREENSBORO 

32  42 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

3     33  07 

MRS  ELIZA  J.  8EARDEN 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

I 

66  36 

CECILE   T.  LEWIS 

METUHPKA 

8899 

ELMORE 

T     32  33 

85  12 

207 

MAXWELL  J.  NORRIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

31  50 

86  36 

420 

c 

L.  RAYMOND  BOOIFORO 

CLARKE 

13     31  39 

170 

5P 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

BALDWIN 

30  17 

GILBERT  W.  MELCHER 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13     33  55 

87  50 

W.  W.  COTNEY 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

578 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

YATES   HYDRO  PLANT 

9103 

11     32  34 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

GUNTERSVILLE  TVA 

35TB 

MARSHALL 

12 

34  22 

11  n 

605 

8A  , 

MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

C  M 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3545 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

518 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87   1  1 

600 

8A 

U.   S.   FOREST  SERVICE 

MAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

190 

MRS.   J.  W.  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

89  20 

370 

TA 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

33  39 

89  36 

890 

8A 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

LUKE  JORDAN 

MIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

33  32 

89  24 

8A 

THOMAS  J.  HART 

38  99 

13 

34  20 

87  56 

S49 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

12 

86  35 

605 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

67  93 

210 

7A 

T.  H.  GAILLARO.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  48 

89  46 

690 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  <.  N 

4226 

2 

33  54 

87  16 

929 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

Alabama  power  co. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  54 

65  24 

830 

6P 

6P 

Clarence  h.  fincher 

LAY  DAM 

4503 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

636 

7A 

MRS.    MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  4b 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEwELL 

t     1-ALABAmA,      2-6LACK  WARRIDB,      3-CAHABAi     4-CHATT*H00CHE£ 1      9-CHOCTAWHSTCHEE 1     6-CONECUH,      7-COOSAi      B-ESCAMBIA,      9-GULF ,      10-PEA,      1 1 -TALLAPOOSA,      12-TENNeSSEE 1      13-TOM6 IGBEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RPD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   In  apparent  Incons istenc les  In  the  record . 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow ,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
Stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Stat  ion .     Hourly  prec Ipitatlon  values  are  processed  for  spec lal  purposes ,  and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement ,   t Ime  distribution  unknown . 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  In  Stat  ion  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  Da 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uments,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chioi 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


ASHEVILLE:  1962 


ALABAMA  -  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  SEPTEMBER  1962 


Droughts  are  sometimes  very  spotty,  localized  phe- 
nomena. Furthermore,  the  effects  of  drought  will 
vary  with  the  individual  crop,  the  stage  of  develop- 
ment of  the  crop,  and  the  season  of  the  year. 

If  showers  are  frequent,  during  periods  of  dry  wea- 
ther and  moisture  deficiencies,  the  effects  of  the  dry 
weather  are  not  as  serious  as  they  would  be  if  show- 
ers were  infrequent. 

During  the  period  May-September,  1962,  there  were 
local  droughts  with  infrequent  showers  and  deficient 
moisture  over  rather  large  areas. 

At  least  6  stations  had  below  normal  rainfall  for  5 
consecutive  months,  May-September,  1962.  These 
stations  are  listed  below: 

TOTAL  MAY-SEPT.  PERCENTAGE 
STATION  RAINFALL  OF  NORMAL 


Albertville 

11.  35 

59 

Brundidge 

16.  96 

74 

Elba 

11.  85 

49 

Millers  Ferry 

10.  37 

48 

Ozark 

16.  44 

64 

Tuscaloosa, 

9.  64 

49 

Oliver  Dam 

The  cumulative  moisture  deficit  slightly  improved 
at  Albertville,  Brundidge,  and  Ozark,  while  at  Elba, 
Millers  Ferry,  and  Tuscaloosa  the  deficit  continued 
to  deteriorate. 

The  cumulative  moisture  deficit  improved  in  all  of 
the  climatological  divisions  of  the  State,  except  the 
Coastal  Plain  and  Gulf  areas. 

CLIMATOLOGICAL     TOTAL  MAY-SEPT.CUMULA- 
DIVISION  RAINFALL  TIVE  %  OF 

NORMAL 


Northern  Valley 

15.  26 

84 

Appalachian  Mtns, 

16,  55 

85 

Upper  Plains 

14.  45 

70 

Eastern  Valley 

17,  07 

87 

Piedmont  Plateau 

19.  44 

93 

Prairie 

15.  46 

77 

Coastal  Plain 

16,  94 

67 

Gulf 

21.  91 

67 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  in  its 
Water  Resources  Review  for  September,  1962,  run- 
off was  deficient  in  the  south  and  well  below  mediar 
elsewhere.  Scattered  showers  occurred  over  mos1 
of  the  State,  but  runoff  as  well  as  precipitation  re- 
mained generally  low  for  the  fifth  consecutive  month, 
Storage  in  Lake  Martin  declined  seasonally,  but  was 
15  percent  above  the  34-year  average.  Ground  -water 
levels  in  observation  wells  showed  seasonal  declines 
Local  heavy  rainfall  during  the  latter  part  of  the 
month  caused  some  shallow  water-table  wells  tc 
show  rises. 

In  its  annual  Water  Resources  Review,  the  U.  S 
Geological  Survey  stated  that  ground-water  levels 
in  Alabama  declined  drastically  in  response  to  the 
warmest  and  driest  May  in  most  areas.  In  June  pre- 
cipitation was  normal  or  above  normal  and  levels 
generally  rose.  However,  levels  declined  and  were 
generally  below  average  through  September-  the  onb 
exceptions  being  levels  in  shallow  water-table  wells 
which  responded  to  local thundershowers.  The  leve 
in  the  key  artesian  well  in  the  heavily  pumped  City  o 
Selma  well  field,  remained  below  average  for  al 
months  except  June.  Monthly  record-low  levels  oc- 
curred in  May,  July,  and  August. 

The  Alabama  Crop  and  Livestock  Reporting  Service 
of  the  U.  S.  Department  of  Agriculture,  Statistica 
Reporting  Service,  summarized  the  effects  of  thi 
dry  weather  in  Alabama  during  the  1962  crop  season 
as  shown  below. 

The  1962  crop  season  was  one  of  deficient  moisturi 
throughout  the  growing  season  with  the  exception  o 
June.  Yields  were  reduced  for  most  crops  but  th 
outturn  was  still  relatively  good.  Showers  came  jus 
in  time  in  many  instances  during  critical  dry  period 
to  save  crops  from  extreme  deterioration.  Local 
ized  areas  missed  by  such  rains  were  hard  hit  b 
drought  but  in  general  the  situation  did  not  read 
major  drought  proportions  such  as  Alabama  ex 
perienced  in  1954. 

Pastures  and  hay  crops  were  below  normal  through 
out  the  year  in  most  areas  of  the  State.  Dry  weathe 
in  late  May  sharply  reduced  grazing  and  rains  late 
in  the  season  were  not  sufficient  for  full  recover) 
Hay  cuttings  were  light  and  less  numerous.  Wes 
central  counties  of  Alabama  were  hardest  hit. 

Irish  potatoes  produced  extremely  well  in  Baldwin 
Mobile  and  Escambia  Counties  as  this  crop  mature 
ahead  of  the  May  drought.  The  latter  adversel 
affected  the  potato  crop  on  Sand  Mountain  in  north 
east  Alabama.  The  May  drought  also  lowered  yield 
of  small  grains  from  earlier  prospects  in  many  area  i 
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.30 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

90.7 

64  •  ? 

77.5 

101 

6  + 

44 

29 

7 

16 

0 

0 

0 

2.33 

.61 

16 

•  0 

0 

3 

0 

FRISCO  CITY 

OO.O 

64.8 

77.4 

99 

6 

48 

29 

2 

15 

0 

0 

0 

3.13 

-  1.64 

1.18 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

GENEVA 

88. 0 

66.1 

77.  1 

°8 

6 

47 

29 

8 

15 

0 

0 

0 

5.59 

•  27 

1.53 

13 

.0 

0 

10 

6 

1 

GILBERTOWN 

91.7 

61.6 

76,7 

100 

12  + 

40 

29 

4 

18 

0 

0 

0 

.72 

.51 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE 

87.7 

66.3 

77.0 

0.3 

97 

4 

51 

30  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5.93 

1.74 

2.33 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

HEADLAND 

87.6 

66.0 

76.8 

97 

6  + 

48 

29 

8 

15 

0 

0 

0 

3  .86 

1.82 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

85.4 

63.5 

74.5 

-  1.9 

95 

12 

51 

30  + 

8 

9 

0 

0 

0 

4.26 

.82 

2.00 

17 

.0 

0 

1 

LOCKHART 

88.0 

66.4 

77.2 

98 

13  + 

48 

29 

5 

13 

0 

0 

0 

2.52 

.63 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

NATCHEZ 

°1.1 

61.0 

76.1 

101 

4  + 

37 

29 

11 

18 

0 

0 

0 

4.83 

2.04 

17 

.0 

0 

7 

3 

2 

OZARK.  5  NNW 

87.5 

64.5 

76.0 

-  1.0 

98 

6 

46 

29 

9 

14 

0 

0 

0 

3.63 

-   1  .04 

1.31 

7 

.0 

0 

7 

3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

87.0 

65.6 

76.3 

98 

13 

50 

29 

4 

14 

0 

0 

0 

2.90 

1.64 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

PUSHMATAHA 

90.6 

62. f 

76.7 

1.3 

100 

12  + 

42 

29 

6 

16 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.50 

1.21 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

SEALE 

88.4 

63.4 

75.9 

98 

12  + 

44 

29 

9 

1  3 

0 

0 

0 

1  .24 

.25 

1* 

.0 

0 

0 

0 

THOMASVILLE 

89.3 

64.4 

76.9 

0.9 

98 

5  + 

48 

29 

3 

13 

0 

0 

0 

1.71 

-   1  .99 

.98 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

TROY 

86.7 

66.2 

76.5 

0.2 

97 

4 

53 

29 

3 

13 

0 

0 

0 

4.13 

.01 

1.77 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

WHATLEY 

92.3 

64.3 

78.3 

101 

1 1 

42 

29 

3 

21 

0 

0 

0 

1.69 

.80 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

76.5 

-0.1 

3.03 

-  1.40 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

86. 8 

68.0 

77.4 

94 

5 

54 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

10.15 

2.30 

7 

.0 

0 

CITRONELLE 

89.  7 

66.7 

78.2 

0.8 

101 

9 

52 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

3.22 

-  2.31 

1.72 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

COOEN 

89.8 

68.3 

79.1 

95 

5 

54 

30+ 

0 

20 

0 

0 

0 

3.12 

1.20 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

87.9 

68.2 

78.1 

0.4 

94 

5+ 

53 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

4.35 

-  2.73 

1.39 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORT  MORGAN 

86.8 

74.4 

80.6 

91 

14+ 

66 

29+ 

0 

11 

0 

0 

0 

1.95 

1.50 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

87.6 

68.3 

78.0 

0.6 

95 

5 

55 

30  + 

0 

12 

0 

0 

0 

4.87 

-  1.38 

1.60 

14 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOBILE 

88.2 

70.6 

79.4 

1.1 

96 

13 

58 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

1.93 

-  3.81 

.78 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

ro8ertsd;.le  i  e 

88.4 

65.7 

77.1 

95 

12  + 

50 

30  + 

0 

15 

0 

0 

0 

3  .48 

-  3.51 

1.54 

12 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

78.5 

-  0.8 

4.  14 

-  2.29 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      101°  on  the  11+  at  5  stations. 

Lowest  Temperature:     33°  on  the  29th  at  Heflin. 

Greatest  Total  Precipitation:      10.16  inches  at  Bay 

Minette . 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  Aliceville. 

Greatest  One-day  Precipitation:      5.35  inches  on  the 

15th  at  Perryville. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   126  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
SEPTEMOER  1962 


Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1 

0 

^  1 

6 

7 

ft 

®  1 

9 

in 
10  1 

11 

12 

13  1 

14 

[o 

16  i 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24  ^ 

2S  1 

26  1 

27    28  1  29  1  X  '  31 

ABBCV 1 LLE  1  NNW 

2  .21 

.18 

.35 

•  70 

.07 

■  07 

.42 

.  36 

■  06' 

ALBERTA 

2.17 

T 

.10 

•03 

•  02 

•  12 

•45 

.98 

•  47 

ALBEHTVILLE   2  5E 

2.10 

.05 

•28  1 

•  15 

•  22 

.40 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3  .86 

.04 

T 

.01 

T 

•  16 

•62  1 

•  15 

T 

■  88 

1.00 

•  02 

AL 1 CE V IL  LE 

.00 

ANDALUSIA   I  NW 

1  .36 

•21 

T 

.03 

T 

.14 

.04 

T 

•  26 

.09 

.10 

•  14 

•  37 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

*.77 

.04 

T 

T 

.15 

«  10 

.69 

.04 

T 

1.93 

T 

U62 

ARLEV  3  S 

3.07 

.89 

.12 

■  04 

■  95 

•  68 

.39 

1  .96 

.31 

■  04 

1.61 

ATHENs'"2  *  * 

4.98 

.41 

.06 

.06 

1.64 

1.69 

.46 

•  45 

ATHORE  STATE  FARH 

3.13 

T 

1.40 

.16 

.  13 

.91 

.12 

•  16 

.20 

•  03 

AUBURN  3  SW 

2.47 

.21 

.02 

.  12 

•  20 

•  14 

•  87 

.53 

.38 

AUTAUOAVlLLE   3  N 

2.77 

•  05 

•  79 

•  91 

1.02 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

.84 

.46 

•  10 

•  06 

•  17 

.03 

BAY  NINETTE 

10.16 

•  03 

.90 

.02 

2.30 

•  40 

1.59 

1.82 

* 

•  29 

.10 

•  ] 

•  46 

.73 

.10 

•  42 

BELLE  MINA  2  N 

4.52 

.07 

1.67 

.02 

•  12 

T 

.11 

•  »V 

.66 

1.26 

BESSEMER  3  S5W 

2.46 

T 

•  41 

■  04 

T 

T 

T 

•  13 

•  40 

•  10 

•  01 

.22 

.15 

BILLiNGSLEY   1  SE 

2  .63 

.92 

T 

■  06 

.06 

•  70 

.04 

.34 

.47 

BIRHINOHAH  WB  AP  R 

3.69 

T 

T 

T 

.16 

T 

T 

T 

•  74 

2.66 

T 

•  13 

BO*i 

2.89 

.07 

.09 

.23 

•  93 

T 

1.16 

.16 

.25 

BRANTLEY 

3.99 

.0<> 

.66 

.02 

.04 

.26 

.41 

■  20 

.72 

.69 

.53 

BREWTON  3  SSE 

3.18 

•  30 

.43 

■  37 

•  20 

•  22 

.61 

.16 

.41 

•  23 

•  25 

BRIDGEPORT  2  W 

4.25 

T 

.56 

.30 

T 

.09 

T 

.99 

•  31 

.47 

■  19 

7 

T 

1.32 

BROQKWOOD 

3.22 

1.52 

•  20 

.22 

•  14 

■  07 

■  07 

BOUND  1 DGE 

3.81 

.42 

.24 

•  03  < 

.17 

.11 

•  54 

•  12 

■  16 

CALERA  Z  SW 

4. 51 

.75 

1.66 

.38 

.54 

1.  16 

CAHOEN  3  NW 

2.31 

•  36 

T 

.01 

.09 

.07 

•  22 

.49 

.05 
T 

CAMP  HILL  2  NW 

8.15 

2*66 

.10 

1.08 

1.5S 

•  07 

•  82 

1.61 

■  21 

CARBON  HILL 

2.12 

.02 

T 

.02 

•  06 

1.08 

.72 

.20 

CENTRE   b  5H 

2.61 

T 

T 

I 

T 

■  05 

.29 

T 

.87 

.56 

.03 

.57 

■  03 

■  19 

CENTREV 1 LLE 

1.94 

.10 

•  03 

.12 

.49 

.60 

C HA  TOM 

2.75 

.88 

.04 

•  54 

■  23 

•  01 

•  19 

■  61 

.18 

■  07 

CHILDER56URO 

4.00 

.37 

.05 

■  65 

•  16 

.  14 

1.00 

■  20 

.41 

childersburo  htr  Plant 

3.68 

•  01 

•  24 

.07 

•  37 

.48 

1.05 

.46 

CI TRONELLE 

3.22 

.  18 

1.72 

•  54 

.04 

•  70 

•  04 

CLA I60RNE 

2.41 

.08 

T 

.75 

T 

•  77 

.19 

•  16 

.03 

.43 

CLANTON 

3.96 

.  18 

•  65 

.55 

.70 

■  23 

.55 

.10 

CLAYTON 

3.13 

T 

•  12 

T 

.09 

•  45 

.22 

.27 

.09 

•  06 

T 

.71 

1.12 

3.12 

.01 

.01 

.07 

•  79 

.03 

.14 

•  02 

.42 

1.20 

.40 

.01 

■  01 

.01 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

4.77 

.70 

.50 

.47 

1.30 

•  60 

COL  L 1 MSV 1 LLE 

7.44 

T 

T 

.43 

•  82  4 

.11 

U6T 

■  19 

.22 

COLUMBIA   1  E 

5.37 

•  50 

•  24 

.61 

*02 

.13 

•  12 

■  75 

■  07 

T 

1.63 

1.30 

CORDOVA 

3.52 

.33 

.10 

•  35 

.90 

.84 

COTTONTON 

1.17 

.44 

.15 

.10 

.02 

■  29 

.17 

2.53 

.61 

.98 

•  16 

■  56 

OADEV 1 LL  E 

3.74 

.87 

.17 

•  45 

.27 

.05 

.76 

1.04 

.13 

OANCY  4  N 

•  19 

.04 

.15 

DAYTON 

2.23 

1.31 

.02 

■  14 

.09 

•  48 

.19 

4.65 

1.65 

T 

T 

.11 

.09 

•  13 

.37 

.63 

■  83 

.64 

3.17 

■  69 

.21 

•  18 

1.31 

.76 

OEMOPOL t S  LOCK  AND  OAH 

•  10 

•  34 

•  44 

■  30 

.06 

ODTHAN  FAA  AIRPORT 

3.09 

.05 

.02 

.01 

.36 

1.06 

.29 

•  03 

•  01 

•  46 

.11 

■  01 

.16 

T 

•  39 

■  09 

DOUBLE  SPRINGS 

2.72 

.03 

.30 

.04 

.03 

.02 

.03 

•  05 

■  45 

.15 

■  64 

.79 

2.08 

.40 

T 

.45 

T 

•  20 

.40 

•  10 

T 

.05 

.18 

.  15 

.15 

1.35 

.25 

•  30 

-60 

ENTERPR 1 SE 

4.38 

.50 

.61 

.62 

.03 

.02 

.30 

•  06 

.34 

.02 

7 

T 

.86 

EUFAULA 

.68 

.11 

T 

.09 

T 

•  04 

■  30 

■  14 

EVERGREEN 

2.33 

.55 

.05 

•  11 

7 

^24 

.08 

.61 

.12 

T 

■  57 

FA  IRHQPE   2  NE 

4.35 

.04 

.30 

.35 

1.39 

.04 

.55 

T 

.25 

•  03 

.20 

■  05 

.16 

.82 

■  15 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

4.95 

.03 

■  84 

.21 

.23 

.41 

2.14 

.06 

.11 

.50 

.17 

7 

■  24 

.01 

FALKVl LLE 

2.46 

.20 

.63 

.12 

■  47 

.26 

.76 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

5.09 

.65 

■  98 

2.76 

.50 

FLORENCE 

4.16 

1.14 

T 

•  30 

.24 

.17 

.60 

•  24 

.97 

T 

.50 

FORT  DEPOSIT 

4.35 

•  40 

•  20 

• 

2^00 

.80 

■  95 

FORT  MORGAN 

I  .95 

1.50 

.35 

.  10 

FORT  PAYNE 

9.13 

.60 

T 

T 

.38 

.90  4.82 

T 

1^34 

.56 

.51 

FRISCO  CITY 

3.13 

T 

■  12 

1^  18 

.03 

T 

■  04 

■  16 

T 

.35 

.13 

.44 

■  68 

T 

T 

GADSDEN 

3.12 

T 

.09 

.  27 

.07 

.55 

.91 

1.12 

.02 

.09 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3.06 

■  19 

1.49 

.33 

1.05 

GA 1 NE  SV 1 LLE 

1  .56 

.05 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

•  28 

T 

.16 

GARDEN  C  i  TY 

4.42 

.70 

1.36 

•  60 

.75 

,75 

.17 

.09 

GENEVA 

5.59 

•  68 

.13 

•  66 

T 

1 .53 

.17 

.90 

.52 

.10 

.55 

■  35 

GEOROI ANNA 

4.81 

■  02 

.30 

.13 

.  39 

.75 

■  07 

.60 

.  32 

.03 

GILBERTOHN 

•  72 

T 

T 

.09 

•  05 

•  51 

.07 

T 

goroas 

1.89 

.78 

•  18 

.62 

■  26 

.03 

GREEN  Bay 

3.94 

1.28 

.03 

■  09 

.04 

.56 

.12 

.41 

.23 

.11 

.03 

.04 

GREENSBORO 

5.51 

).61 

.11 

.21 

1  .58 

GREENV ILLE 

5.93 

■  04 

.31 

T 

•  02 

!.33 

.01 

.31 

1  .09 

.18 

.64 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

6.54 

.80 

•  03 

.80 

.32 

.06 

■  10 

.36 

1  ^41 

1.2) 

.02 

■  09 

.32 

GUNTERSV I lle 

3*61 

.04 

.10 

.11 

•  11 

T 

.12 

■  12 

N33 

■  02 

1.64 

•  02 

GUNTERSVILLE  TVA 

4.73 

.09 

.06 

.02 

■  03 

■  22 

.12 

.04 

2^50 

1.34 

.31 

HALEYVILLE 

4.49 

.02 

.10 

1  .24 

.11 

.62 

1^12 

.06 

.27 

.95 

HAMILTON  3  S 

4.301  .15 

•  15 

.01 

.01 

T 

■  42 

.01 

T 

.56 

1.61 

.46 

.61 

MAYNEV ILLE 

2.63 

1.26 

.45 

•  45 

,35 

.  10 

HEADLAND 

•  02 

.03 

•  64 

.36 

.72 

.03 

t.82 

.24 

NE  F  L  1 N 

2.40 

T 

•  06 

T 

•  29 

.81 

1.24 

HIGHLAND  HOME 

Ik. 21, 

• 

• 

•  57 

.88 

2.00 

• 

.81 

HIOhTOwER 

3*68 

.09 

•  02 

•  87 

•  21 

■  42 

1.05 

1.02 

MODGES 

3.66 

.11 

.74 

•  33 

1  .10 

.56 

T 

.66 

.36 

HUNTSVILLE  W8  AP 

3.79 

.65 

T 

T 

.02 

T 

.07 

.29 

.15 

1.26 

.02 

■  02 

1.08 

.75 

T 

.12 

.41 

■  05 

.07 

■  10 

JACKSONVILLE   2  SH 

2.06 

•  06 

.12 

.16 

T 

1^66 

.06 

;  JASPER  *  N 

1.09 

.15 

.23 

.01 

.03 

.23 

T 

.09 

■  08 

.27 

'  JORDAN  DAH 

1.12 

.02 

•  13 

.12 

•  02 

.61 

■  86 

.06 

1.10 

•  14 

•  11 

.28 

.26 

.29 

'  LAY  DAM 

3.66 

.23 

.92 

.05 

1.06 

.55 

.85 

LEEDS 

*.60 

1.00 

.02 

T 

•  25 

•  02 

•  19 

1.36 

1.70 

T 

.06 

LEES8URG 

4.79 

.12 

•  05 

•  09 

2^10 

1.39 

■  94 

.lu 

•  62 

•  20 

•  06 

■  55 

•  08 

LOCK HART 

2.52 

.42 

.25 

.18 

•  02 

.86 

■  06 

•  35 

,06 

.  14 

.00 

LOU  1 SV ) L  L  E 

i.at 

1.10 

.04 

.27 

•  02 

2>36 

.05 

■  03 

■  ?8 

.10 

.59 

•  MADISON 

t.67 

.56 

•  96 

T 

.16 

■05 

.05 

.47 

■  85 

•  83 

1  .20 

■  01 

HA6ELLA 

2.a« 

.45 

.11 

.02 

•  73 

.94 

.12 

H  A  R 1  ON  1  N 

2.33 

•  40 

.10 

1.58 

.25 

2.60 

.62 

.12 

.24 

1.03 

■  09 

.50 

MAR  ION  JUNCT ion  2  NE 

2.29 

T 

.57 

•  07 

•  16 

T 

•  05 

l.IO 

■  06 

.26 

MARTIN  DAM 

6.23 

.01 

.75 

.15 

2.49 

•  03 

■  16 

2.19 

.45 

MATHEWS  1  SSW 

3.17 

.  15 

.16 

T 

•  30 

2.00 

•  54 

MElVIN 

.43 

.43 

.38 

.46 

MERT2  PONOVtLLE  TOWER 

1.36 

.50 

,  MILLERS  FERRY 

1.23 

.37 

T 

T 

.30 

T 

.35 

.21 

,  HILSTEAD 

4.04 

•  32 

.01 

3.76 

r 

.28 

MINTER  3  NW 

3.09 

1 

1.63 

.65 

■  07 

•  01 

DAILY  PRECIPITATION 


 , 

Station 

Total 

Day  ot  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

,  _ 

16  1 

17  1 

1Q 

10     on  ot 

19  .£1 

40         01  Oil 

26  1 

27 

28  1  29  j  30 

31 

MITCHELL  D*M 

3 

.96 

•  84 

•  05 

Z.13 

.26 

MOB  1 LE  WB  a  I RPORT 

4 

.07 

■ 

* 

T 

1.60 

•  04 

.01 

MOBILE 

1 

.93 

.60 

T 

T 

.15 

.76 

\ 

.40 

T 

HONTEVALLO 

3 

.97 

T 

.96 

•  27 

T 

T 

T 

.44 

J 

1  .28 

1.02 

montgomerv  hb  ap  r 

^ 

.2« 

63 

01 

1.06 

MOULTON  2 

,87 

***2 

.03 

•  05 

•  10 

.02 

1.71 

MUSCLE  SHOAL S  FA A  AP 

.76 

1 

■ 

16 

•  21 

•  03 

.18 

1'  99 

T 

.02 

.53 

NATCHEZ 

63 

.29 

•  40 

•  10 

1.18 

.17 

•  60 

T 

2.04 

.05 

NEW  MARKET  2 

6 

.11 

.27 

.11 

•  16 

2.75 

1.10 

1.70 

NEWTON 

^ 

.86 

.  0* 

•  11 

•  20 

.21 

.90 

.57 

.71 

.12 

ONE ON T  A 

2 

.37 

- 

_ 

63 

.22 

Z 

.92 

'33 

06 

•  05 

•  02 

.  10 

•  02 

.06 

.07 

05 

32 

.77 

.21 

ORRVILLE 

I 

.73 

.22 

.18 

.40 

.50 

.43 

OZARK  6  NNW 

3 

.63 

.03 

.02 

1.31 

•  75 

T 

T 

T 

T 

•  01 

•  59 

T 

.31 

.29 

.10 

.22 

.35 

60 

•  80 

■  05 

PELL  City  i  nne 

3 

.77 

36 

•  60 

.06 

6 

.19 

•  09 

•  08 

T 

5.35 

PHENIX  CITY  2  NNW 

2 

90 

.05 

.31 

.08 

.23 

1.64 

.30 

'.i'i 

PICKENSVILLE 

16 

T 

T 

.06 

.65 

.10 

P  1 NE  HILL 

' 

.10 

.  20 

[•50 

.72 

PINE  LEVEL 

1 

82 

19 

• 

09 

73 

.50 

3 

88 

'  •lO 
* 

Z.15 

30 

.33 

PRATTVILLE 

4 

36 

.20 

1.30 

1.67 

1.19 

PRIMROSE  FARM 

84 

T 

T 

•  03 

2.10 

•  30 

T 

2.23 

.01 

1.17 

26 

21 

.13 

.58 

3 

17 

■  56 

• 

.66 

.45 

.35 

REDSTONE  ARSENAL 

4 

21 

01 

04 

•  07 

.01 

•  25 

1  "48 

03 

.02 

1.69 

REFORM 

64 

T 

.02 

•  02 

.43 

.06 

.01 

.10 

RIVER  FALLS 

1 

70 

T 

.10 

.17 

T 

•  16 

•  27 

.  14 

.12 

.10 

.62 

ROBERTSDALE   1  E 

1 

•  32 

.02 

•  45 

.16 

.0* 

.41 

.26 

7 

49 

15 

1.00 

1.50 

2^70 

.90 

ROCK^M^LLS 

2 

73 

'  J  J 

02 

14 

•  OS 

.13 

•  10 

03 

1*01 

1.14 

RUSSELLVILLE  2 

6 

28 

.20 

.OS 

1.06 

T 

T 

•  45 

1*21 

.86 

.60 

.36 

.47 

SAINT  BERNARD 

3 

76 

.77 

T 

•  02 

•  04 

.03 

•  05 

.56 

1.95 

.34 

SAND  MT  subs  tat  I  ON  A  U 

01 

.23 

1.76 

3 

07 

* 

• 

•  22 

£.00 

.42 

07 

SC0TTS60R0 

6 

24 

.58 

•  23 

T 

2.82 

.22 

•  04 

'60 

SEALE 

1 

24 

T 

.19 

.03 

.15 

•  05 

T 

.03 

.25 

.12 

.05 

.14 

.23 

SELMA 

4 

12 

1.79 

.67 

T 

T 

1.05 

.06 

.33 

* 

79 

12 

.18 

SNOW  HILL 

1 

85 

.65 

.50 

.70 

4 

80 

48 

•  30 

J^50 

28 

.24 

SVLACAUGA  NE 

4 

81 

.12 

.02 

T 

.07 

•  10 

.92 

1.10 

.16 

.80 

1.52 
1.18 

TALLADEGA 

7 

57 

.03 

.24 

.32 

.75 

•  02 

2,58 

2.45 

THOMASV 1 LLE 

^ 

.02 

•  36 

•  04 

T 

•  96 

T 

7 

.31 

tmORSby  Exp  station 

1 

68 

.93 

.12 

thurlOw  Dam 

4 

86 

.07 

•  35 

.92 

2.59 

.06 

.58 

trafforo 

1 

59 

.30 

.17 

•  12 

.47 

.53 

TROY 

13 

.28 

.12 

.86 

.09 

•  36 

T 

.09 

.37 

.05 

.12 

1.77 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

1 

09 

.06 

.01 

•  01 

•  22 

•  47 

.30 

.02 

1 

04 

.11 

.37 

.32 

.03 

TUSKEGEE  2 

4 

53 

23 

*79 

.06 

.60 

.06 

2.67 

.12 

UNION  SPRINGS  5  S 

3 

23 

.10 

.06 

.05 

.15 

•  06 

.04 

.20 

.20 

1.20 

.  52 

65 

UNI ONTOWN 

4 

67 

.05 

3.50 

T 

.07 

•  15 

.75 

Il5 

VALLEY  HEAD 

1.91 

•  12 

.03 

•  04 

•  64 

2.12 

•  44 

.04 

1.15 

.02 

•  94 

.63 

4 

22 

.16 

1  18 

•  08 

' 

.51 

.16 

.19 

.99 

.50 

WADLEY 

3 

99 

'07 

•  03 

U27 

.16 

.67 

•  58 

1 

WALLACE  2  £ 

2 

96 

.95 

1.33 

•  60 

.10 

WALNUT  GROVE 

2 

17 

.25 

■  22 

1.10 

.60 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

1 

23 

*25 

•  06 

.75 

.17 

WATERLOO 

3 

86 

.14 

T 

•  68 

2.60 

.24 

WEST  BLOCTON 

2 

40 

.50 

•  15 

.50 

1.05 

•  20 

WETUMPKA 

4 

79 

.02 

•  02 

.67 

•  21 

2.58 

.29 

WHATLEY 

1 

69 

.28 

.17 

.13 

T 

.80 

.08 

.15 

.25 

WINFIELD  2  SW 

4 

47 

.21 

.05 

.34 

•  24 

1.16 

.35 

.59 

1.36 

YATES  HYDRO  PLANT 

5 

75 

•  70 

.09 

.24 

.64 

2.48 

.30 

.30 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  Continued 


Perhaps  the  worst  effect  of  dry  weather  in  May  was 
the  delay  in  getting  late  plantings  of  cotton,  corn  and 
peanuts  up  to  a  stand.  In  addition,  damage  to  vege- 
table crops  was  severe  in  many  areas. 

All  crops  made  good  progress  in  June  with  showers 
relatively  frequent  and  widespread.  Pastures  made 
partial  recovery.  Dry  weather  returned  to  many 
areas  of  the  State  in  July  and  August,  This  hastened 
maturity  but  lowered  yields.  Yield  per  acre  for  most 
crops  was  below  1961  with  the  exception  of  cotton  and 
the  Baldwin  Area  Irish  potato  crop.  Dry  weather 
reduced  cotton  prospects  in  1962  but  production  is 
still  well  above  the  previous  year  when  a  very  late 
growing  season  was  unfavorable  for  this  crop. 


Progress  of  harvest  has  moved  rapidly  since  1 
August  and  was  well  ahead  of  normal  by  Octobe: 
Rains  interrupted  harvest  in  September  but  the 
were  no  extended  periods  of  unfavorable  weath 
Moisture  received  was  badly  needed  for  timely  see 
ing  of  fall  sown  crops. 


Arthur  R.  Long 
Weather  Bureau  State  Climatolo; 
Dannelly  Field,  RFD  2 
Montgomery,  Alabama 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  Of  Month 

& 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

1 

27 

26 

29 

30 

31 

ERTVILLE  2  SE 

MAX 

95 

92 

94 

96 

93 

81 

86 

73 

89 

89 

96 

94 

92 

79 

85 

81 

83 

81 

80 

75 

73 

76 

60 

76 

60 

74 

SO 

68 

72 

63» 

2 

HIN 

70 

69 

69 

70 

67 

63 

63 

62 

63 

70 

69 

68 

67 

67 

66 

68 

59 

54 

54 

49 

51 

52 

54 

56 

58 

53 

48 

44 

43 

60. 

3 

XANDER   CITr   6  NE 

MAX 

96 

88 

92 

93 

87 

69 

89 

86 

65 

64 

80 

75 

79 

83 

77 

63 

77 

76 

73 

77 

SO 

86« 

5 

MIN 

5S 

59 

61 

66 

67 

65 

65 

62 

64 

65 

65 

67 

64 

69 

64 

64 

69 

59 

50 

52 

49 

51 

53 

57 

53 

64 

54 

43 

37 

42 

56. 

6 

CEVILLE 

MAX 

91 

91 

84 

84 

100 

97 

94 

86 

90 

89 

83 

82 

63 

65 

66 

63 

83 

75 

78 

80 

78 

88. 

2 

MIN 

71 

71 

72 

71 

65 

65 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

74 

72 

71 

71 

65 

59 

54 

56 

52 

48 

57 

60 

61 

66 

52 

52 

46 

50 

63. 

ALJSIA   1  NW 

MAX 

98 

91 

95 

96 

86 

8 1 

66 

79 

66 

88 

79 

74 

77 

89. 

1 

HIN 

70 

68 

69 

68 

71 

68 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

68 

65 

70 

67 

58 

57 

53 

56 

64 

60 

63 

69 

62 

53 

42 

42 

64. 

0 

ISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

96 

93 

83 

86 

87 

79 

77 

63 

65 

82 

82 

70 

76 

76 

76 

80 

85. 

MIN 

69 

65 

67 

69 

69 

67 

66 

65 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

59 

52 

56 

53 

51 

58 

59 

59 

64 

57 

44 

41 

50 

62. 

3 

ENS  2 

MAX 

^69 

77 

80 

81 

80 

68 

73 

70 

73 

65 

3 

MIN 

71 

64 

67 

68 

59 

61 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

66 

66 

69 

68 

54 

52 

56 

49 

56 

53 

55 

60 

60 

41 

43 

39 

44 

59. 

6 

ORE  STATE  FARM 

MAX 

90 

87 

86 

8  7 

82 

85 

85 

82 

86 

90 

80 

77 

8  1 

84 

89 

2 

MIN 

66 

70 

69 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

71 

69 

69 

71 

68 

62 

58 

56 

55 

60 

60 

64 

66 

59 

54 

46 

46 

64 

7 

URN   3  SW 

MAX 

94 

96 

94 

75 

78 

96 

98 

93 

92 

93 

87 

86 

65 

83 

75 

78 

85 

80 

82 

78 

77 

77 

77 

87 

5 

MIN 

63 

69 

66 

67 

68 

69 

70 

69 

66 

68 

69 

70 

68 

70 

65 

68 

69 

64 

59 

55 

56 

53 

58 

56 

60 

65 

58 

46 

45 

43 

62. 

5 

KHEAD  LOCK   AND  DAM 

MAX 

94 

94 

96 

98 

90 

87 

86 

80 

94 

95 

95 

94 

95 

82 

89 

88 

87 

8  7 

87 

80 

79 

62 

84 

86 

86 

72 

79 

74 

76 

87 

2 

MIN 

67 

67 

68 

69 

70 

63 

66 

66 

67 

70 

71 

70 

68 

70 

69 

69 

68 

61 

57 

58 

50 

50 

56 

54 

58 

60 

50 

49 

45 

47 

61 

8 

MINETTE 

MAX 

90 

90 

87 

69 

90 

92 

92 

91 

85 

86 

84 

85 

85 

8  1 

65 

83 

77 

84 

89 

79 

78 

82 

64 

86 

6 

MIN 

70 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

66 

65 

58 

58 

62 

63 

65 

71 

61 

59 

54 

56 

66 

0 

LE   MINA   2  N 

MAX 

60 

76 

96 

90 

83 

76 

79 

81 

82 

79 

77 

7  1 

74 

71 

73 

79 

84 

5 

MIN 

71 

67 

73 

69 

69 

62 

62 

64 

69 

69 

67 

69 

67 

68 

68 

69 

56 

58 

48 

55 

54 

52 

60 

58 

48 

44 

41 

46 

60 

8 

SEMER    }  SSW 

MAX 

66 

85 

82 

87 

78 

77 

73 

78 

62 

86 

8 

MIN 

70 

64 

67 

69 

69 

63 

66 

65 

69 

71 

68 

70 

69 

70 

66 

70 

70 

59 

54 

57 

47 

48 

54 

57 

61 

65 

50 

44 

38 

47 

61 

2 

M INGHAM  WB  AP 

MAX 

82 

60 

82 

7  3 

77 

73 

75 

80 

65 

5 

MIN 

71 

67 

70 

73 

69 

63 

65 

66 

71 

74 

72 

73 

72 

70 

67 

73 

68 

62 

59 

59 

55 

56 

61 

62 

64 

61 

52 

49 

45 

53 

64 

1 

NTLEY 

MAX 

90 

85 

86 

86 

80 

83 

65 

82 

82 

86 

76 

74 

79 

69 

1 

MIN 

61 

65 

67 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

69 

60 

68 

65 

57 

55 

55 

54 

62 

59 

62 

68 

62 

51 

41 

42 

62 

6 

WTON  3  SSE 

MAX 

90 

90 

90 

85 

87 

86 

81 

84 

85 

75 

85 

90 

79 

75 

78 

65 

88 

5 

MIN 

62 

68 

68 

67 

69 

68 

68 

71 

70 

68 

70 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

66 

60 

56 

51 

52 

62 

58 

63 

67 

57 

51 

43 

42 

63 

0 

OGEPORT   2  V 

MAX 

96 

90 

82 

90 

80 

75 

76 

8 1 

60 

79 

72 

69 

73 

70 

75 

76 

63 

6 

HIN 

66 

65 

67 

66 

70 

62 

66 

64 

65 

71 

68 

63 

63 

65 

66 

69 

67 

48 

45 

52 

47 

52 

51 

49 

58 

61 

47 

40 

40 

43 

58 

5 

ERA   2  SW 

MAX 

95 

95 

90 

90 

93 

85 

90 

86 

8  8 

80 

79 

86 

86 

81 

85 

75 

74 

74 

77 

80 

86 

8 

MIN 

63 

62 

65 

66 

67 

63 

67 

64 

66 

66 

69 

69 

68 

65 

66 

70 

70 

64 

53 

54 

48 

47 

55 

51 

54 

63 

52 

45 

38 

44 

59 

9 

IDEN    3  NW 

MAX 

96 

91 

69 

86 

100 

90 

80 

84 

80 

77 

80 

85 

69 

6 

MIN 

64 

67 

70 

72 

72 

69 

67 

70 

70 

71 

71 

69 

72 

71 

69 

72 

66 

58 

60 

60 

50 

58 

57 

61 

68 

56 

51 

44 

48 

64 

1 

(P   HILL    2  NW 

MAX 

92 

92 

95 

90 

90 

96 

91 

87 

80 

82 

75 

75 

85 

3 

MIN 

61 

61 

66 

67 

67 

66 

66 

63 

63 

64 

68 

68 

65 

67 

65 

67 

69 

63 

54 

55 

52 

54 

55 

56 

55 

58 

58 

45 

41 

43 

60 

1 

(TRE    5  SW 

MAX 

95 

95 

98 

98 

98 

93 

92 

72 

75 

90 

96 

96 

60 

75 

66 

2 

HIN 

63 

61 

65 

68 

67 

63 

66 

64 

66 

69 

70 

69 

67 

68 

67 

69 

70 

57 

51 

56 

49 

50 

53 

56 

54 

56 

52 

40 

37 

43 

59 

6 

(TREVILLE 

HAX 

96 

95 

98 

98 

93 

90 

87 

60 

82 

68 

80 

76 

76 

66 

5 

MIN 

66 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

68 

68 

71 

66 

55 

54 

48 

49 

57 

53 

64 

63 

53 

50 

41 

41 

59 

9 

(TOM 

MAX 

98 

1 00 

90 

81 

80 

64 

90 

6 

MIN 

61 

63 

65 

63 

66 

71 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

65 

55 

57 

51 

46 

58 

55 

61 

65 

55 

50 

41 

44 

61 

9 

LDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

95 

99 

98 

95 

1 00 

80 

8 1 

60 

6  1 

72 

77 

60 

87 

.5 

MIN 

64 

61 

66 

69 

69 

65 

68 

66 

66 

69 

66 

69 

67 

70 

69 

70 

71 

61 

55 

56 

4S 

47 

55 

58 

55 

63 

53 

45 

39 

45 

60 

.9 

RONELLE 

MAX 

93 

97 

97 

90 

69 

98 

101 

90 

88 

66 

69 

60 

79 

82 

83 

89 

.7 

HIN 

78 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

75 

71 

69 

70 

73 

69 

71 

71 

69 

63 

63 

55 

55 

60 

61 

67 

68 

56 

58 

52 

54 

66 

.7 

INTON 

MAX 

93 

92 

98 

96 

80 

88 

90 

85 

84 

80 

75 

60 

8  3 

76 

72 

75 

86 

.3 

MIN 

64 

63 

68 

71 

70 

67 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

68 

72 

68 

69 

72 

63 

56 

58 

50 

54 

58 

56 

56 

65 

55 

49 

42 

47 

62 

.5 

VYTON 

MAX 

92 

95 

93 

97 

99 

60 

79 

90 

90 

86 

80 

83 

86 

80 

80 

6 1 

8 1 

76 

73 

78 

86 

66 

.4 

HIN 

70 

64 

60 

64 

64 

61 

64 

58 

60 

75 

58 

65 

62 

62 

61 

58 

63 

60 

52 

61 

47 

50 

54 

57 

54 

57 

53 

45 

46 

45 

58 

.3 

>EN 

MAX 

93 

91 

93 

9  3 

95 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

88 

85 

69 

.8 

MIN 

70 

74 

74 

72 

72 

71 

71 

72 

76 

73 

72 

74 

75 

73 

73 

72 

74 

72 

69 

64 

58 

58 

63 

63 

68 

69 

64 

56 

54 

54 

68 

.3 

fTON 

MAX 

98 

98 

1 00 

96 

90 

65 

90 

9 1 

85 

90 

90 

84 

81 

86 

64 

89 

77 

80 

78 

80 

89 

.5 

HIN 

69 

67 

70 

73 

72 

67 

67 

67 

70 

72 

73 

72 

70 

73 

70 

70 

72 

65 

61 

62 

53 

54 

60 

62 

62 

70 

55 

54 

46 

54 

65 

.1 

:atur 

HAX 

95 

96 

96 

100 

96 

92 

83 

84 

85 

85 

73 

76 

8  1 

82 

80 

83 

65 

75 

71 

72 

85 

.4 

MIN 

73 

68 

70 

72 

70 

63 

63 

66 

68 

67 

70 

69 

71 

69 

68 

69 

69 

58 

56 

60 

51 

55 

55 

54 

61 

63 

52 

49 

42 

42 

62 

.1 

<0P0L1S   LOCK  AND  DAM 

MAX 

99 

95 

98 

96 

98 

86 

87 

92 

86 

86 

86 

81 

79 

82 

85 

63 

67 

74 

79 

75 

78 

88 

.5 

HIN 

66 

65 

66 

66 

69 

65 

64 

64 

66 

68 

70 

70 

68 

69 

67 

67 

67 

65 

56 

59 

51 

50 

51 

58 

59 

60 

51 

52 

41 

46 

61 

.3 

Than   FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

91 

98 

92 

84 

91 

86 

85 

86 

86 

79 

75 

63 

74 

85 

85 

77 

72 

79 

63 

67 

.1 

MIN 

69 

74 

71 

71 

75 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

60 

60 

62 

65 

65 

67 

69 

58 

52 

46 

51 

67 

•  0 

JBLE  SPRINGS 

MAX 

95 

95 

96 

94 

87 

82 

85 

86 

85 

80 

61 

84 

7S 

64 

.9 

MIN 

69 

66 

67 

67 

66 

62 

61 

62 

65 

69 

69 

67 

68 

68 

65 

68 

67 

65 

55 

58 

46 

52 

54 

53 

57 

60 

47 

43 

42 

47 

59 

.9 

TERPRISE 

MAX 

95 

94 

96 

90 

87 

86 

77 

78 

84 

65 

8  7 

83 

87 

.8 

MIN 

68 

71 

71 

73 

73 

71 

72 

69 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

68 

68 

72 

66 

68 

62 

59 

59 

64 

65 

64 

70 

64 

55 

50 

51 

66 

.6 

FAULA 

MAX 

95 

95 

91 

96 

98 

89 

89 

80 

82 

87 

.6 

MIN 

63 

70 

68 

68 

69 

69 

71 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

72 

66 

68 

71 

68 

56 

53 

53 

56 

63 

61 

61 

61 

62 

48 

42 

41 

63 

.1 

EROREEN 

HAX 

96 

96 

95 

100 

101 

101 

94 

93 

85 

95 

96 

95 

97 

88 

87 

68 

62 

87 

8 1 

8  7 

92 

79 

90 

.7 

HIN 

64 

65 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

66 

68 

70 

67 

69 

67 

60 

58 

57 

57 

60 

61 

63 

67 

61 

53 

44 

47 

64 

.2 

IRMOPE  2  NE 

HAX 

91 

92 

94 

93 

94 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

93 

92 

90 

90 

68 

87 

88 

88 

84 

66 

85 

82 

64 

64 

80 

80 

80 

83 

87 

>9 

MIN 

70 

74 

73 

73 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

70 

72 

74 

71 

67 

65 

60 

59 

63 

64 

66 

66 

64 

58 

53 

54 

68 

.2 

LKVILLE 

HAX 

90 

95 

98 

100 

96 

83 

85 

60 

78 

92 

94 

98 

99 

94 

69 

91 

85 

87 

88 

89 

60 

79 

65 

87 

81 

85 

67 

77 

74 

76 

86 

.7 

MIN 

70 

68 

70 

69 

68 

64 

62 

64 

67 

72 

68 

67 

68 

68 

67 

71 

69 

54 

52 

52 

44 

55 

51 

50 

60 

63 

48 

42 

40 

45 

60 

.3 

ORENCE 

HAX 

88 

93 

98 

96 

85 

82 

66 

61 

91 

92 

95 

96 

97 

91 

96 

87 

87 

85 

86 

79 

79 

80 

61 

63 

75 

70 

77 

74 

75 

80 

65 

.6 

HIN 

71 

70 

71 

72 

70 

59 

61 

66 

70 

70 

68 

66 

71 

70 

68 

70 

67 

55 

57 

56 

46 

56 

55 

57 

64 

63 

47 

44 

43 

51 

61 

.9 

RT  MORGAN 

HAX 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

86 

90 

66 

90 

91 

90 

91 

88 

89 

88 

84 

86 

86 

84 

82 

61 

80 

89 

87 

89 

78 

78 

80 

86 

.8 

HIN 

79 

78 

78 

78 

80 

78 

78 

76 

80 

76 

77 

78 

79 

76 

76 

79 

74 

77 

75 

67 

66 

69 

69 

69 

76 

67 

68 

66 

67 

74 

.4 

Sm»  r«f«r«DC*  not**  tollevlBC  ItatlOK  'ad«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4  1 

s 

6 

7   1  S 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRISCO  CITY 

MAX 

96 

97 

96 

97 

97 

99 

92 

90 

66 

95 

96 

96 

97 

94 

91 

69 

89 

66 

89 

69 

86 

81 

84 

86 

82 

83 

91 

so 

77 

81 

90.0 

66 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

69 

72 

69 

72 

67 

60 

61 

61 

55 

54 

60 

61 

65 

68 

58 

54 

46 

49 

64.8 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

96 

98 

98 

96 

87 

90 

84 

73 

91 

93 

96 

97 

96 

84 

89 

86 

84 

83 

83 

78 

74 

76 

80 

76 

83 

70 

75 

72 

74 

79 

84.6 

64 

62 

66 

68 

66 

64 

68 

64 

66 

68 

68 

69 

68 

67 

66 

69 

68 

57 

52 

56 

51 

51 

54 

57 

53 

64 

53 

41 

38 

42 

60.1 

GAINESVILLE 

MAX 

96 

97 

98 

98 

96 

92 

87 

64 

88 

95 

95 

96 

100 

97 

90 

65 

92 

86 

89 

69 

82 

82 

85 

66 

85 

89 

75 

80 

77 

79 

69.1 

M I N 

72 

68 

71 

71 

72 

65 

65 

66 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

65 

60 

63 

51 

50 

59 

58 

60 

62 

53 

53 

45 

52 

64.0 

GENEVA 

MAX 

97 

97 

97 

95 

96 

96 

94 

91 

84 

93 

93 

97 

96 

92 

88 

90 

90 

86 

85 

85 

85 

79 

80 

85 

76 

84 

83 

77 

72 

76 

88.0 

66 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

67 

68 

72 

69 

63 

59 

58 

57 

63 

67 

63 

66 

65 

54 

47 

GILBERTOWN 

MAX 

97 

99 

98 

99 

96 

93 

69 

94 

95 

98 

100 

100 

96 

98 

91 

94 

89 

90 

92 

86 

84 

87 

88 

83 

92 

86 

62 

79 

63 

66 

91.7 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

65 

71 

72 

68 

70 

70 

65 

69 

72 

68 

69 

63 

53 

57 

46 

44 

56 

54 

57 

65 

52 

43 

40 

45 

61.6 

GREENSBORO 

MAX 

98 

101 

96 

100 

96 

94 

94 

66 

«2 

96 

98 

97 

95 

85 

89 

91 

87 

87 

89 

87 

61 

84 

86 

89 

63 

83 

81 

83 

81 

62 

89.3 

Ml  N 

68 

67 

70 

71 

71 

64 

66 

66 

68 

71 

71 

70 

69 

70 

6  7 

68 

69 

63 

59 

60 

51 

51 

56 

58 

67 

66 

61 

51 

40 

46 

62.9 

GREENVILLE 

MAX 

93 

95 

96 

97 

96 

91 

87 

82 

91 

94 

94 

95 

95 

86 

91 

91 

86 

87 

86 

86 

79 

81 

84 

81 

85 

86 

77 

74 

73 

32 

87.7 

MI  N 

67 

69 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

73 

70 

70 

71 

69 

62 

63 

57 

56 

62 

61 

65 

70 

60 

56 

51 

51 

66.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

96 

97 

97 

95 

92 

86 

85 

77 

92 

92 

95 

97 

96 

91 

89 

87 

86 

84 

85 

62 

77 

81 

82 

79 

63 

80 

74 

72 

76 

77 

86.1 

MIN 

70 

70 

70 

78 

67 

66 

66 

64 

64 

67 

69 

70 

68 

67 

67 

72 

68 

57 

55 

59 

53 

56 

55 

57 

57 

60 

52 

44 

44 

53 

62.3 

HALEYVILLE 

MAX 

93 

90 

94 

95 

90 

60 

64 

84 

78 

88 

90 

93 

94 

94 

86 

87 

87 

84 

85 

84 

75 

80 

80 

83 

S3 

83 

66 

74 

71 

74 

84.4 

MIN 

70 

69 

69 

69 

68 

63 

62 

65 

69 

69 

70 

67 

70 

66 

67 

70 

70 

60 

56 

60 

49 

52 

55 

55 

55 

64 

48 

45 

43 

52 

61.6 

HAMILTON   3  S 

MAX 

99 

93 

96 

98 

97 

84 

86 

89 

60 

93 

94 

96 

97 

96 

90 

90 

86 

88 

88 

88 

77 

82 

82 

85 

85 

87 

70 

77 

74 

76 

37.5 

MIN 

67 

65 

63 

65 

66 

59 

61 

62 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

67 

54 

53 

56 

43 

46 

51 

50 

53 

58 

42 

40 

37 

36 

57.4 

HAYNEVILLE 

MAX 

96 

95 

97 

96 

97 

99 

87 

80 

87 

90 

95 

97 

97 

97 

81 

89 

90 

87 

86 

65 

83 

79 

81 

64 

83 

85 

87 

78 

75 

75 

87.9 

65 

64 

68 

69 

69 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

70 

67 

71 

67 

66 

70 

65 

57 

56 

52 

52 

51 

56 

60 

66 

55 

50 

41 

44 

61.7 

HEADLAND 

MAX 

92 

93 

95 

92 

97 

97 

94 

85 

85 

92 

94 

95 

96 

94 

90 

92 

90 

67 

85 

87 

88 

79 

75 

35 

75 

86 

84 

76 

73 

72 

87.6 

MIN 

67 

72 

70 

71 

74 

70 

71 

69 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

69 

69 

72 

69 

62 

56 

56 

60 

63 

63 

64 

67 

64 

53 

48 

49 

HEFL IN 

MAX 

91 

90 

95 

95 

93 

92 

91 

69 

74 

89 

91 

95 

95 

92 

82 

90 

87 

84 

83 

82 

79 

74 

80 

62 

60 

82 

70 

73 

70 

73 

84.1 

MIN 

58 

57 

60 

60 

63 

60 

60 

60 

59 

61 

62 

64 

64 

67 

65 

64 

68 

63 

56 

58 

48 

42 

45 

54 

56 

54 

49 

36 

33 

38 

56.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

89 

91 

93 

94 

94 

94 

88 

61 

80 

89 

93 

95 

92 

92 

79 

86 

84 

88 

88 

66 

84 

77 

84 

87 

81 

60 

74 

71 

74 

74 

85.4 

MIN 

66 

67 

70 

71 

73 

70 

70 

60 

66 

64 

72 

72 

64 

70 

69 

67 

66 

62 

63 

57 

54 

57 

60 

60 

64 

59 

54 

52 

51 

51 

63.5 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

94 

95 

100 

98 

85 

85 

76 

76 

93 

93 

94 

100 

95 

88 

90 

83 

64 

83 

84 

75 

78 

81 

83 

79 

77 

67 

73 

71 

74 

79 

84.5 

MIN 

73 

71 

71 

70 

66 

63 

66 

66 

70 

74 

71 

69 

72 

69 

70 

68 

67 

57 

55 

54 

50 

58 

56 

58 

64 

60 

51 

45 

43 

47 

62.5 

JASPER   4  N 

MAX 

94 

97 

99 

97 

79 

85 

62 

78 

91 

94 

94 

95 

95 

85 

87 

84 

86 

87 

86 

78 

80 

83 

85 

83 

86 

78 

78 

73 

77 

82 

85.9 

M I  N 

68 

64 

65 

67 

69 

63 

63 

65 

66 

69 

66 

67 

67 

68 

65 

68 

66 

56 

51 

60 

48 

46 

54 

48 

54 

63 

47 

44 

35 

43 

59.2 

LAFAYETTE 

MAX 

94 

97 

98 

96 

97 

94 

90 

74 

92 

95 

98 

96 

94 

90 

88 

89 

87 

85 

84 

83 

75 

76 

64 

79 

82 

78 

75 

73 

77 

81 

36.7 

M  I N 

62 

65 

67 

70 

73 

66 

64 

65 

65 

68 

70 

70 

66 

69 

65 

69 

69 

62 

56 

57 

51 

53 

55 

58 

55 

65 

57 

47 

44 

46 

61.6 

LIVINGSTON 

MAX 

97 

100 

100 

100 

95 

99 

88 

86 

94 

98 

100 

99 

95 

86 

95 

94 

87 

89 

89 

88 

81 

84 

66 

65 

79 

85 

81 

77 

79 

84 

90. 1 

MIN 

70 

68 

71 

72 

67 

70 

65 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

70 

65 

58 

55 

50 

50 

58 

59 

61 

66 

53 

53 

44 

53 

64.0 

LOCKHART 

MAX 

93 

96 

92 

95 

97 

97 

92 

89 

84 

92 

95 

98 

98 

94 

88 

92 

88 

87 

83 

86 

86 

79 

60 

84 

74 

86 

85 

76 

74 

79 

88.0 

MIN 

68 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

69 

7 1 

69 

69 

71 

69 

65 

61 

60 

57 

64 

66 

63 

69 

62 

55 

48 

49 

66.4 

MADI SON 

MAX 

95 

97 

99 

98 

84 

85 

60 

75 

92 

94 

93 

98 

95 

67 

91 

83 

65 

83 

84 

78 

77 

81 

82 

78 

78 

72 

75 

72 

74 

78 

84.3 

MIN 

72 

69 

70 

71 

69 

63 

65 

65 

70 

71 

70 

68 

71 

68 

69 

71 

66 

57 

54 

58 

47 

56 

55 

57 

60 

62 

48 

42 

42 

48 

61.9 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

97 

100 

99 

99 

98 

92 

86 

85 

95 

99 

100 

100 

96 

89 

91 

93 

89 

69 

89 

85 

79 

84 

86 

88 

88 

89 

80 

77 

79 

82 

90.2 

MIN 

66 

64 

69 

71 

70 

66 

67 

66 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

72 

64 

57 

60 

52 

54 

59 

57 

56 

67 

54 

51 

43 

48 

62.9 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

92 

95 

97 

92 

89 

85 

87 

83 

80 

77 

77 

80 

78 

83 

61 

74 

72 

73 

80 

MIN 

65 

67 

68 

69 

71 

73 

70 

67 

69 

71 

71 

70 

68 

68 

66 

69 

68 

68 

61 

58 

58 

59 

59 

62 

61 

68 

62 

54 

48 

48 

64.5 

MINTER    3  NW 

MAX 

96 

97 

96 

97 

98 

90 

87 

65 

94 

95 

98 

96 

95 

95 

90 

90 

87 

90 

89 

85 

81 

85 

88 

88 

85 

79 

83 

77 

80 

83 

89.4 

MIN 

65 

68 

70 

71 

68 

67 

66 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

65 

61 

60 

55 

55 

58 

58 

63 

60 

65 

56 

49 

50 

54 

63.8 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MAX 

93 

89 

93 

92 

95 

90 

89 

87 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

68 

87 

90 

87 

86 

87 

83 

85 

83 

62 

85 

89 

80 

77 

83 

31 

67.6 

MIN 

73 

75 

74 

72 

71 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

72 

73 

73 

72 

67 

65 

57 

59 

63 

64 

66 

69 

61 

58 

55 

55 

66.3 

MOBILE 

MAX 

95 

92 

89 

91 

92 

92 

69 

88 

87 

91 

90 

94 

96 

94 

94 

90 

88 

66 

87 

89 

86 

64 

84 

83 

82 

35 

88 

78 

80 

81 

68.2 

HIN 

75 

76 

78 

75 

76 

73 

75 

74 

75 

76 

73 

77 

76 

76 

73 

76 

73 

74 

72 

68 

59 

59 

62 

67 

67 

72 

64 

6  1 

58 

59 

70.6 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

96 

97 

97 

99 

99 

92 

61 

83 

93 

97 

98 

97 

96 

83 

90 

91 

89 

89 

88 

84 

81 

83 

87 

83 

88 

84 

62 

79 

30 

85 

39.0 

MIN 

69 

70 

74 

76 

76 

76 

72 

69 

72 

74 

75 

75 

74 

73 

72j  72 

74 

68 

6  1 

61 

58 

59 

62 

65 

66 

70 

64 

59 

51 

53 

68.0 

MOULTON  2 

MAX 

91 

96 

97 

93 

83 

85 

84 

77 

89 

91 

94 

97 

95 

90 

90 

63 

87 

87 

86 

77 

79 

82 

64 

80 

82 

70 

75 

73 

75 

79 

85.0 

MIN 

71 

69 

68 

69 

70 

62 

61 

65 

70 

70 

66 

67 

71 

69 

65 

71 

69 

57 

55 

57 

46 

52 

52 

52 

64 

62 

48 

44 

40 

47 

61.0 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

MAX 

87 

92 

95 

94 

83 

80 

85 

77 

89 

90 

90 

93 

92 

88 

68 

64 

84 

81 

82 

72 

77 

76 

60 

60 

74 

67 

75 

71 

72 

78 

82.5 

MIN 

71 

70 

69 

72 

65 

62 

63 

67 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

65 

57 

57 

55 

51 

54 

55 

55 

64 

56 

49 

46 

41 

46 

61.7 

NATCHEZ 

MAX 

99 

100 

101 

101 

98 

95 

91 

86 

97 

98 

100 

96 

96 

89 

92 

92 

92 

90 

90 

87 

81 

84 

86 

82 

89 

91 

32 

80 

81 

86 

91.1 

MIN 

59 

63 

65 

66 

69 

66 

67 

70 

69 

67 

68 

70 

66 

68 

69 

66 

71 

63 

53 

54 

47 

47 

57 

62 

63 

67 

56 

45 

37 

39 

61.0 

NEW   MARKET  2 

MAX 

95 

95 

95 

95 

62 

62 

77 

75 

92 

91 

94 

97 

96 

85 

68 

77 

77 

76 

85 

76 

70 

72 

78 

79 

74 

72 

70 

75 

76 

75 

82.4 

MIN 

63 

65 

65 

65 

65 

62 

63 

63 

70 

73 

67 

63 

67 

65 

64 

67 

65 

51 

49 

57 

45 

50 

50 

50 

50 

50 

46 

45 

39 

42 

57.9 

ONEONTA 

MAX 

94 

93 

97 

98 

97 

90 

89 

75 

79 

94 

89 

96 

96 

92 

89 

94 

90 

87 

88 

84 

80 

77 

82 

80 

79 

85 

71 

76 

72 

78 

36.4 

MIN 

66 

61 

70 

66 

65 

62 

61 

63 

66 

70 

66 

67 

66 

67 

63 

65 

68 

53 

50 

54 

47 

51 

52 

56 

53 

60 

51 

39 

35 

41 

58.5 

OPELKA 

MAX 

94 

91 

94 

93 

95 

96 

92 

72 

60 

93 

95 

92 

94 

92 

85 

91 

90 

66 

84 

83 

82 

73 

76 

86 

78 

80 

76 

75 

72 

75 

85.5 

MIN 

64 

64 

63 

69 

68 

69 

70 

64 

65 

67 

68 

68 

70 

69 

67 

66 

66 

67 

58 

54 

56 

56 

56 

56 

58 

64 

59 

51 

42 

42 

62.0 

OZARK   6  NNW 

MAX 

94 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

84 

84 

91 

93 

96 

96 

95 

88 

92 

90 

85 

82 

87 

87 

77 

72 

84 

77 

85 

63 

77 

73 

74 

87.5 

MIN 

67 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

72 

68 

69 

67 

68 

72 

67 

59 

59 

51 

57 

62 

61 

61 

64 

62 

57 

46 

48 

64.5 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

96 

94 

98 

99 

96 

90 

86 

75 

75 

92 

93 

95 

95 

95 

68 

89 

68 

85 

84 

82 

78 

75 

80 

80 

80 

81 

72 

75 

72 

74 

85.5 

MIN 

62 

60 

63 

67 

67 

63 

63 

64 

64 

66 

67 

68 

65 

65 

66 

68 

67 

59 

51 

52 

47 

46 

49 

56 

51 

52 

50 

42 

36 

36 

57.7 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

95 

95 

95 

96 

97 

96 

94 

75 

79 

92 

97 

97 

98 

95 

86 

91 

92 

86 

66 

85 

85 

76 

77 

83 

30 

78 

78 

76 

73 

76 

87.0 

MIN 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

61 

67 

72 

74 

75 

71 

72 

70 

70 

72 

67 

63 

62 

56 

53 

61 

59 

61 

65 

62 

52 

50 

53 

65.6 

PRATTVILLE 

MAX 

99 

98 

97 

99 

95 

93 

62 

83 

94 

98 

97 

99 

98 

96 

96 

91 

86 

89 

69 

86 

84 

65 

87 

81 

87 

60 

76 

80 

79 

78 

89.6 

65 

65 

70 

72 

72 

68 

70 

72 

71 

73 

69 

68 

72 

70 

72 

68 

59 

58 

55 

58 

61 

60 

62 

63 

58 

48 

45 

64.3 

PUSHMATAHA 

MAX 

96 

98 

100 

100 

100 

91 

93 

89 

93 

93 

97 

100 

99 

95 

95 

89 

94 

87 

88 

91 

85 

82 

85 

67 

86 

89 

SO 

61 

77 

81 

90.8 

MIN 

68 

66 

69 

73 

71 

66 

66 

66 

73 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

69 

69 

65 

55 

59 

47 

45 

56 

54 

56 

60 

53 

50 

42 

49 

62.5 

RED  BAY 

MAX 

96 

68 

93 

96 

96 

82 

82 

86 

79 

91 

89 

92 

96 

93 

86 

65 

83 

83 

84 

64 

73 

79 

77 

79 

82 

79 

65 

75 

70 

73 

83.9 

MIN 

72 

70 

71 

72 

69 

60 

60 

61 

67 

69 

69 

70 

72 

69 

69 

70 

69 

58 

60 

59 

50 

50 

56 

50 

56 

64 

50 

48 

47 

50 

61.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

93 

96 

98 

96 

83 

85 

77 

76 

91 

92 

94 

96 

95 

86 

91 

82 

84 

82 

84 

75 

75 

81 

82 

79 

79 

67 

74 

70 

73 

79 

83.8 

MIN 

67 

67 

67 

66 

65 

62 

61 

65 

69 

70 

67 

66 

67 

66 

69 

67 

1 

60 

54 

52 

52 

44 

55 

51 

53 

62 

58 

46 

41 

41 

45 

59.2 

See  reference  notes  folloelng  Stntloo  Indei. 
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ALABAMA 
SEPTEMBER  1962 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

& 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

• 

< 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

94 
67 

91 

70 

91 
69 

94 
68 

92 
69 

95 
70 

91 
70 

90 
71 

87 
70 

92 
70 

88 
69 

96 
70 

94 
71 

93 
70 

93 
69 

90 
70 

87 
71 

88 
68 

85 
65 

87 
62 

87 

59 

83 
59 

66 

62 

84 

63 

60 
65 

84 
66 

91 
63 

80 
55 

79 
50 

80 
60 

68.4 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

93 
65 

93 
62 

93 
64 

93 
64 

94 
66 

95 
65 

96 
64 

77 
66 

77 
67 

89 
66 

90 
66 

96 
67 

96 
66 

97 
66 

93 
63 

95 
63 

90 
70 

91 
68 

69 
54 

61 

56 

79 
63 

74 
60 

80 
57 

83 
66 

83 

55 

63 
56 

73 
54 

73 
46 

73 
43 

76 
45 

86.6 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

91. 
60 

97 
62 

98 
63 

95 
66 

95 
69 

95 
66 

92 
64 

72 
62 

91 
67 

93 
66 

98 
67 

99 
70 

93 
66 

88 
70 

87 
67 

88 
68 

88 
70 

86 
59 

86 

61 

82 
53 

77 

53 

77 
48 

83 
56 

79 
59 

82 
51 

60 
65 

75 
58 

73 
42 

75 
38 

79 
43 

66.5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
66 

93 
65 

96 
67 

95 
67 

83 
60 

82 
60 

87 
61 

77 
61 

90 
67 

90 
66 

93 
63 

96 
68 

96 
66 

87 
66 

86 
68 

83 
67 

84 
52 

83 
54 

84 
56 

83 
64 

77 
46 

76 
52 

81 

50 

81 

56 

78 

63 

65 
44 

72 
39 

68 
36 

72 
39 

64.0 
56.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
65 

98 
66 

100 
67 

99 
68 

79 
63 

83 

63 

74 
64 

77 
64 

91 
68 

91 
69 

94 
68 

95 
67 

95 
67 

84 

67 

90 
68 

80 
68 

83 
56 

84 

54 

82 

59 

76 
48 

78 

62 

83 
54 

84 

52 

64 

65 

83 
69 

67 
50 

72 
46 

66 
40 

76 
46 

64.7 
60.0 

SAND  MT    SUBSTATION  A  U 

MAX 
MIN 

92 
67 

95 
65 

96 
67 

95 
68 

83 

65 

89 
61 

66 
61 

75 
61 

89 
66 

90 
68 

95 
68 

94 
67 

93 
66 

78 
68 

86 
64 

83 
69 

84 
67 

81 
55 

80 
50 

75 
56 

72 
51 

77 
63 

79 
51 

77 
66 

72 
59 

72 
60 

71 
49 

68 
42 

72 
39 

76 
66 

62.6 
69.8 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

90 
65 

94 
63 

91 
64 

91 
62 

91 
61 

82 
64 

88 
64 

79 
65 

79 
63 

90 
66 

91 
63 

96 
64 

91 
64 

91 
65 

78 
66 

88 
66 

82 
64 

86 
49 

62 
48 

74 
49 

66 
51 

74 
49 

76 
50 

78 
55 

76 
60 

74 
56 

73 

40 

72 

36 

73 
39 

75 
43 

82.6 
5  7.2 

SEALE 

MAX 
MIN 

95 
63 

96 
67 

96 
67 

97 
69 

96 
68 

94 
70 

89 
67 

80 
66 

90 
68 

96 
68 

98 
70 

98 
72 

96 
70 

88 

70 

91 
69 

92 
68 

88 
71 

89 
65 

66 
57 

88 

55 

89 
56 

78 

59 

85 

60 

60 
59 

83 
64 

82 
67 

78 

60 

74 
48 

77 
44 

82 
45 

66.4 
63.4 

SELMA 

MAX 
MIN 

95 
68 

96 
67 

98 
71 

99 
74 

99 
73 

90 
70 

86 
71 

83 
68 

92 
69 

96 
71 

99 
74 

99 
74 

95 
72 

87 
74 

89 
72 

92 
70 

89 
74 

90 
68 

89 
60 

85 
62 

79 
56 

83 

65 

86 
60 

81 

62 

87 
62 

81 

70 

79 

57 

76 
55 

77 
46 

82 
52 

88.7 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 
MIN 

92 
64 

95 
64 

95 
65 

94 
70 

94 
68 

91 
66 

83 
68 

78 

65 

91 
70 

92 
70 

96 
67 

96 
69 

93 
66 

86 
68 

88 
66 

88 
70 

85 
72 

85 
60 

84 

53 

80 
54 

77 
49 

81 
48 

84 

56 

79 
61 

63 
67 

75 
64 

75 
54 

74 
46 

76 
41 

76 
46 

85.6 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

92 
64 

96 
64 

98 
66 

96 
69 

92 
68 

89 
64 

82 
70 

76 
66 

91 
67 

93 
70 

95 
69 

93 
69 

92 
67 

85 
68 

86 
69 

89 
69 

83 
70 

82 
64 

81 
54 

77 
56 

73 
54 

76 
49 

80 
57 

77 
60 

60 
54 

71 
64 

74 

51 

70 
45 

72 
40 

73 
46 

63.8 
61.4 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

95 
67 

96 
70 

98 
71 

96 
71 

98 
72 

95 
68 

89 
67 

87 
70 

85 
71 

94 
71 

97 
71 

97 
72 

95 
68 

95 
72 

91 
69 

88 
69 

90 
71 

68 
66 

69 
60 

89 
60 

86 

52 

82 

52 

84 

59 

85 
68 

63 
62 

86 

65 

86 

55 

60 
54 

76 
46 

76 
51 

89.3 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

93 
67 

96 
67 

96 
68 

97 
72 

94 
70 

91 
66 

86 
66 

76 
65 

90 
68 

93 
71 

98 
71 

96 
68 

95 
72 

88 

66 

90 
70 

86 
71 

86 
71 

84 
65 

85 
59 

81 
61 

76 
51 

81 

52 

84 

57 

60 

61 

83 

58 

78 
66 

77 
54 

74 
51 

76 
47 

80 
49 

86.3 
63.3 

TROY 

MAX 

MIN 

95 
70 

95 
70 

95 
71 

97 
72 

95 
72 

91 
70 

82 
71 

81 
68 

90 
70 

94 

72 

95 
73 

96 
73 

96 
71 

82 
70 

91 
65 

90 
70 

83 
69 

67 
66 

68 
64 

85 
61 

78 
59 

60 
59 

84 

62 

62 
60 

85 
63 

81 
69 

76 
61 

74 

55 

72 
53 

82 
66 

66.7 
66.  2 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
71 

99 
69 

99 

69 

97 
72 

91 
72 

91 
65 

87 
67 

82 
68 

94 

70 

97 
70 

100 
72 

97 
72 

97 
71 

82 
72 

89 
72 

90 
71 

89 
69 

89 
62 

69 
59 

83 
63 

62 
52 

66 
50 

89 
58 

66 

55 

89 
60 

72 
63 

62 

50 

78 
48 

80 
41 

85 
46 

88.9 
63.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

94 
72 

96 
69 

98 

70 

98 

73 

96 
72 

90 
64 

89 
66 

86 
66 

82 
68 

96 
71 

96 
72 

97 
71 

98 
71 

96 
73 

84 

70 

88 

70 

90 
69 

87 
63 

68 
59 

86 
61 

81 
53 

81 
51 

81 
64 

66 
56 

64 
61 

86 
63 

72 
52 

79 
52 

76 
44 

78 
46 

87.9 
63.4 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

95 
69 

96 
71 

95 
72 

100 
72 

98 
73 

95 
71 

87 
71 

78 
66 

94 
69 

97 
72 

98 
74 

99 
72 

93 
71 

85 
72 

90 
69 

97 
71 

87 
70 

85 
68 

85 
62 

62 
61 

71 
59 

78 

58 

63 
60 

80 
61 

82 
63 

81 

70 

78 
61 

73 
52 

78 
51 

82 
54 

67.4 
66.2 

UNION   SPRINGS   5  S 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 
68 

95 
68 

96 
71 

96 
69 

97 
68 

93 
68 

82 

65 

90 
67 

93 
70 

96 
71 

97 
71 

98 
70 

95 

70 

84 
65 

93 
70 

93 
70 

85 
65 

88 
56 

86 
57 

64 

57 

76 
54 

84 

60 

64 
69 

85 
60 

83 
62 

60 
60 

76 
56 

70 
46 

77 
46 

88.  1 
63.5 

VALLEY  MEAD 

MAX 
MIN 

94 
66 

93 
57 

93 
60 

96 
63 

93 
64 

82 
58 

87 
60 

70 
60 

80 
58 

86 
64 

88 
64 

92 
61 

94 
62 

92 
62 

80 
61 

84 
62 

80 
64 

84 
48 

81 
44 

80 
46 

70 
45 

70 
50 

78 
53 

80 
55 

77 
53 

78 
56 

66 
43 

71 
36 

69 
34 

73 
36 

62.0 
64.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

99 
70 

99 
66 

100 
66 

100 
67 

98 
66 

83 
60 

90 
61 

85 
63 

81 

65 

93 
67 

96 
67 

98 
67 

99 
69 

97 
67 

90 
69 

88 
69 

90 
65 

88 

56 

91 
53 

90 

57 

81 

42 

83 
47 

87 

52 

89 
51 

86 

56 

90 
69 

72 
45 

60 
44 

76 
39 

60 
46 

89.3 
69.0 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
66 

95 
69 

97 

70 

94 

69 

80 

57 

82 
60 

84 
60 

88 
62 

91 
68 

92 
65 

93 
64 

94 
64 

97 
69 

90 
67 

88 

70 

85 
68 

85 

52 

83 
54 

84 

56 

75 
41 

76 
54 

80 
60 

83 
66 

82 
53 

81 
62 

70 
42 

75 
40 

74 

38 

75 
37 

65.2 
68.7 

WMATLEY 

MAX 

MIN 

98 
64 

98 

69 

100 
66 

100 
68 

99 
69 

95 
70 

91 

68 

88 

68 

96 
70 

99 
69 

101 
70 

99 
70 

98 
72 

95 
75 

92 
74 

93 
68 

91 

68 

92 
68 

93 
66 

88 
62 

82 

57 

91 

51 

88 
60 

92 
62 

91 

63 

66 
69 

84 
60 

81 
57 

32 
42 

86 
44 

92.3 
64.3 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1962 


Day  oi  month 


btahon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  6 

0  0  % 
H  < 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.15 

.16 

.19 

.11 

.22 

.22 

.15 

.09 

.13 

.06 

.  13 

.  17 

.16 

.09 

.11 

.10 

.12 

.15 

.21 

.23 

.24 

.  14 

.08 

.06 

.12 

.23 

.10 

.20 

.12 

B4.39 

WIND 

5 

3 

14 

14 

22 

20 

16 

1 

3 

1 

8 

15 

5 

8 

6 

9 

7 

5 

7 

17 

23 

21 

12 

13 

15 

15 

27 

6 

13 

116 

447 

DEUOPOLIS  LOCK  &  DAH 

EVAP 

.28 

.36 

.23 

.21 

.17 

.27 

.14 

.19 

.15 

.22 

.21 

.24 

.19 

.13 

.09 

.32 

.04 

.06 

.40 

.49 

.08 

.  12 

.24 

.23 

.  16 

.11 

.09 

.25 

.22 

B6.09 

WIND 

25 

25 

52 

29 

55 

52 

94 

22 

32 

16 

35 

34 

11 

47 

12 

31 

26 

34 

55 

43 

92 

51 

39 

26 

22 

56 

54 

24 

30 

B1152 

UARTIN  DAK 

EVAP 

.23 

.  17 

.27 

.  19 

.20 

.15 

.15 

.05 

.10 

.20 

.20 

.26 

.24 

.11 

.20 

.22 

.23 

.26 

.24 

.19 

.19 

.  19 

.12 

.05 

.20 

.10 

.20 

B5.46 

WIND 

6 

5 

3 

6 

14 

38 

16 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

10 

3 

0 

20 

47 

41 

71 

67 

63 

42 

29 

30 

04 

78 

53 

30 

20 

758 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  A 
CST 

NOON 
CST 

6,00  P 
CST 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

E 

11 

7.2 

23 

E 

21+ 

76 

81 

51 

58 

8 

0 

2 

1 

0 

1 

12 

69 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

8.6 

35^-^- 

WNW 

4 

78 

82 

53 

60 

3 

4 

2 

1 

2 

0 

12 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

5.4 

21++ 

E 

14 

87 

89 

57 

72 

2 

8 

2 

2 

2 

0 

16 

5.8 

M0NTG0MER1   WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7.1 

24 

sw 

16 

81 

86 

53 

61 

6 

1 

I 

1 

2 

0 

11 

69 

5.4 

See  reference  notes  followlDC  Slktloo  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1962 


Chaitfcnooga  WB  AP,   Tann.  ^ 

■"■"3'  ALABAMA 
/ 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1962 


-<►-  Vr«terloo 
Dth,  Hiss.  V"*-*" 
Burssvllle    Miss.     |  [\ 

O  /  \  Horace 

Colbert  Steam  Plant 


Chattanooga  WB  AP,  Tenn. 


Red  Bay 


Y' 


ALABAMA 


-O-LaFavette,  Ga. 
STATUTE  MILES 


Sand  Mt  Subst 


V 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


.72° 


AjBory  4  >,  Ulss. 

 o  


Blk  PoQd  TwT  I 
O      O  I 
Arley  3  S 


)id  2  sw  ; 

I  0_  I  Jaspe 

I  CftrboD  Hill 

('  UPPER  ! 

j  Fayette 


4  N  ^. 


APPALAGWIAN 

Garden  City  Walnut'  Grove 

 -0.  ^ 


Rome  WB  AP,  Ga . 


72" 


l^,cen 


MPUNtAIN  Oneo"??". 


V'N^Gadsden  GaB~pTarrt\l 


 Gorga; 


Banlchea|l  Lock   U  Dajo 
SWO 


WUM  0„oo„,.  J             Y.                                     /-..V  \ 

/tr,,e  >        r  \o 

/|°   Pa....da°u..j  0-'^A:5TERn/ 

/       Blr.lngMZ5^„       /     Pell  city  1.  N»E      S  An^sto^AA^A?  ^ 

I   iSJ         Leeds  ^'          "igf    r  Hightower 

>'-i  .  r                         °  \ 

Oblagella^^  I      /"-.^     Talladega    |p'_,-^l-n;  A 


rooksvlUe  Exp.  S' 


HacoQ  2  NE, 


Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
5TU  yERIDlAN  TIUE  ZONE 


iEDMOfi 


Franklin,  Ga. 


/  i      I       PLAINS  ''T""< 

I  Elrod  /  Brookwooi  V 

iPlckensvlUe  ,  O   T"»i»l<>»sa  FAA  y  Q  1—^'   

-               /    Allcevuie,        T^aloosa^er  Oa/             f            L       VALLEY  Oj-'                                                      -ck  -Us 

J',  «1SS./  ^      U'^l  7      /-      o        \        cale„3s.       ^  i_0  

 — ^j^"  ^  ,   /  I   >f*^^  Alexander  City  6  NE    |  \  ^ 


Nevnan,  Ga. 


-o 

Kipiiog,  yi 


Uerldlan  WB  AP, 


Craadall  12  N.  Miss. 


)\      dS       Sllllngsley  1  SE 
'     ,^  ■  '"T:'",   I  Plajteravllle  2  SSE 

/-HD- Denopolls  Lock  It  Dam         QSultle  %^ 
(_  I   ^Marlon  Junction  2  NE  P 

unlonto^o       rTl.-r-       ^      A>..gavtf;e  3  . 
Marion  Junction  1  ENE 


lelvio  ^Campbe 

<y      r-  *  <^ 


Le  aJc  e  8  V 1 1 1  e  y  g'»  g 


^  r"°CPRAIRIE 


■  West  Point ,  Ga. 


1-  ^jT^'^v 


#  Goat  Rock,   Ga , 

\  I 

X  Columbus  WB  AP , 
2  NNW^  Columbus,  Ca. 

1^ 


 Greenville  ^jjGteenvllle  2  ^ 


J 


Brewton  3  SSE 


ver  Falls  2  NE 
Falls  & 

O 

Andalusla  1  NW 


Falco  Open  Pond  Twr 

i  o 


Abbeville  1  NNl 

I  <» 


Ozark  6  NNW 


I  New  Brockto; 


nterprlee       Newton     -Dothan  FAA  AP 


Fort  Gaines,  Ga, 


-o- 

Blaicely,  Ga. 


Coffee  Springs  2  N* 


I  (I 
_  Mobile 

I  Mobile  WB  AP         I  \ 

Falrhope 


I  Codec 

O  --0- 
Pascagouia  Jr  US^  HI 

V' 


I 


Blackman  4  WNW,  Fla.t^ 


GULF 


iltoQ  Exp,  Sta. ,  Pla. 


Geneva  Slocomb  i 

-o-  I 

Grace^U^^^^" 


Donalsonvllle  3  W,  Ga. 
O 


RobertBdale 
V  O  ->^Pensacola 

'I  V  ^  V-  ( 


Chlpley  3  E,  Fla. 

-o- 


STATION  LEGEND 


Gulf  Sbores  Post  Offici 
Fort  Morgaji  )  O 


O     ♦      9     Prtcipitotion  only 

O  Prtcipitalion,  storoQ* 

■O-  ■♦-    -t>-  Precipitation  and  Tgmp9rotur» 

PracipitoHon,  Tamparotura  and  CvaparoHoi 

T/pa  of  gaga:       O    Non-rtcordm^ , 
•  Recording ,       t>    Both  types 

Doubit  circle  combinations  indicate  the  ovailobility  of 
more  detailed  meteorological  data 
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STATION  INDEX 


STATION 

d  1 
:  z 

3  ;  COUNTY 

1 

M 
O 
< 

U 

1 

I710N 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABUS 

UBbLnVLn 

DRAIN 

LAn 

LONG 

U 

£ 

< 

Gi 

ASBCVILLE  1  NNtf 

0008  IhENRV 

31  35 

•  »  15 

— 

ADDISON 

006)  .WINSTON 

2 

3*  13 

•  7  11 

ALBCttTA 

OlAO  HILCOX 

1 

32  1* 

87  25 

SIDNEY  J<  HARQVi  SR • 

jALBCRTvlLLC  Z  SE 

01A8  ImARSHALL 

13 

3*  1* 

86  10 

11*0 

5A 

9A 

JESSE  H.  CULP 

*LEIAHDE«  CITY  6  HE 

014)  iTALLAPOOSA 

U 

32  5* 

85  52 

660 

9P 

iP 

H 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEV1I.LE 

01T«  PICKENS 

'I 

1*0 

TA 

Mts.  Cherry  j.  hernoon 

ANpALUSU   I  N* 

02S2  COVINGTON 

31  19 

•6  30 

269 

8A 

JANES  P*  GILLIS 

AKMISTOM  FAA  HP 

02 T2  CALHOyN 

33  34 

as  51 

599 

NIO 

HIO 

FED.  Aviation  agency 

A(ILC»   3  S 

0)38  MINSTON 

2 

3*  0* 

87  13 

300 

7A 

MS.  DORA  R.  DAVIS 

0)69  CLAY 

U 

33  16 

a5  51 

1060 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

ASHVH.Lt    fc  H 

03TT  ST,  CLAIR 

"  V. 

86  20 

390 

TA 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

039»  LIMESTONE 

12 

86  59 

720 

9* 

9* 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE   STATE  FARM 

OaO?  ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  2« 

300 

6R 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

AU60«h   >  $tf 

0*22  LEE 

11 

32  3* 

•  5  31 

790 

•A 

8A 

MRS>  MARTHA   1.  NOOAE 

»2  LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

c 

AORI>  RESEARCH  SERVICE 

AUTAU&AVILLE   3  N 

oaao  Autauga 

32  28 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

bankhCao  loci  and  DAH 

0505  TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

210 

7A 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8AV  MINETTE 

0583  BALDWIN 

30  5) 

87  AT 

268 

TP 

TP 

GROVER  w.  WOODWARD 

aELLE  MIMA  2  ft 

0655  LIMESTONE 

12 

3*  *2 

86  53 

600 

»P 

i? 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRT 

OT*e  FAYtlTE 

87  36 

*32 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER   1  SSH 

0T5T  JEFFERSON 

33  22 

533 

6P 

6A 

JAMES  E.  NC  CRAVY 

BEXAR  i  SE 

0790  MARION 

13 

3*  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  W.  lOCKRIDGE 

082)  AUTAUGA 

1 

32  39 

86  *2 

*20 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

9IRMI1&MAM  Ma  AP 

08)1  JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  *3 

610 

MIO 

HID 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

095T  MARSHALL 

2 

3*  13 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069  CRENSHAW 

^ 

31  35 

86  1* 

27* 

8A 

R*  C.  HENDERSON 

8REMT0N  3  SSE 

108«  ESCAMBIA 

6 

31  0* 

•  7  03 

85 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

8HI0<i£»O«I   2  M 

1099  JACKSON 

12 

3*  56 

85  *5 

660 

9P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKHOCO 

114)  TUSCALOOSA 

I 

33  16 

87  IT 

605 

TA 

MRS.  WILLIE  H.  STTRON 

1178  PIKE 

31  *3 

85  *9 

*9» 

MILDRED  P>  WHITTINGION 

CALERA  ;  SM 

1288  SHELBY 

33  05 

560 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOEt  3  NW 

1)01  WILCOX 

1 

32  02 

67  JO 

225 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1)15  CLARKE 

1) 

31  55 

87  59 

♦3 

C 

JOt  PICKENS 

CAMP  HlLt  2  NW 

1)2*  TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  *1 

680 

AUBURN  UNIVERSITY 

2 

33  »» 

87  52 

FLOTO  J.  GARRISON 

CENTRE   5  SN 

1512  CHEROKEE 

3*  06 

85  *5 

620 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520  eiaa 

3 

32  57 

87  08 

TA 

JAMES  H.  MITCHELL 

CHAT ON 

1566  WASHINGTON 

13 

3t  28 

88  15 

195 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

CHlLOERseuRC 

1615  TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

*80 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHlLOERSeuRG  KTB  PLANT 

1620  TALLADEGA 

T 

33  17 

86  20 

*18 

5P 

5P 

H 

CITY  MATER  PLANT 

.CITPONELLE 

1685  MOBILE 

31  05 

331 

6P 

MRS, ESTHER  A.N.  JONES 

CLAIBORNE 

1690  MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE    L.  HASKEW 

CLANTON 

169*  CHILTON 

)2  51 

86  58 

580 

7A 

TA 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1T25  BARBOUR 

5 

31  5) 

85  28 

607 

5P 

GILBERT  G.  WARREN 

180)  MOBILE 

)0  23 

88  13 

5P 

5P 

M 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINCS  2  tN 

JBOT  GENEVA 

31 

250 

HENRY  f,  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819  COLBERT 

12 

)*  ** 

87  50 

7A 

c 

TVA-*62 

COLLINSVILLE 

18*9  DE  KALB 

3*  15 

85  52 

73* 

e>  W,  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

1865  HOUSTON 

31  17 

85  06 

68 

TA 

ROBERT  E.  POPPIL 

CORDOVA 

J  9*0  WALKER 

2 

3)  *6 

87  11 

33* 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

19T*  RUSSELL 

32  09 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

20T9  SUMTER 

1) 

)2  26 

68  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119  TALLAPOOSA 

11 

32  *9 

S5  *5 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLC  2 

212*  TALLAPOOSA 

11 

)2  50 

as  *6 

730 

H,  CLAY  PLESS 

DANCY   1.  N 

21*1  PICKENS 

13 

)3  0* 

88  17 

207 

6P 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2188  MARENGO 

32  21 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OECATUR 

220T  MORGAN 

12 

3*  35 

86  58 

580 

8A 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235  CLAY 

11 

)3  26 

85  *2 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  6,  LANDERS 

demopolis  lock  and  dam 

22*5  MARENGO 

13 

)2  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372  HOUSTON 

5 

31  1* 

85  26 

321 

MID 

MID 

H 

FED,  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN   4.  w 

2)77  HOUSTON 

301 

R.  E,  PtLCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386  MINSTON 

2 

3*  10 

87  2* 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577  COFFEE 

10 

31  25 

86  0* 

195 

HERBERT   S.  WMATLEY 

EL  ROD 

26)2  TUSCALOOSA 

1) 

33  IS 

87  *8 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

267  COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

SP 

5P 

H 

RADIO  STATION  WlRB 

EUFAULA 

2727  eAReOUR 

31  52 

65  09 

207 

MARTIN  J,  OARITY 

EVERGREEN 

2758  CONECUH 

I 

31  26 

86  56 

220 

7A 

W,  DAVE  SIMONTON 

FAIRMOPE  2  NE 

281)  BALDWIN 

)»i  33 

87  53 

123 

SP 

5P  5P 

JAMES  E.  BARRETTi  JR. 

falco  open  pond  tower 

2832  COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALItVlLLE 

28*0  MORGAN 

12 

86  55 

620 

M 

MRS.  MINNIE  LEC  CROm 

FALLS  CITY  BLK  pond  TWR 

28*8  MINSTON 

)*  0* 

87  20 

650 

U,i.  FOREST  SERVICE 

FAYCTTC 

288)  FAYETTE 

1) 

33  *1 

87  50 

370 

6P 

GORMAN  J.  Black 

FLORENCE 

297)  LAUDERDALE 

12 

3*  *8 

87  *1 

578 

5P 

9P 

HARRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

302*  LOWNDES 

31  59 

66  35 

301 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

)035  BALDWIN 

30  1* 

88  01 

10 

BP 

6P 

C  H 

WM.  H,  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

30*3  DE  KALB 

3*  27 

85  *3 

93* 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105  MONROE 

8 

31  26 

87  2* 

*10 

8A 

MRS.  NELlA  MCKEN2IE 

OADSOEN 

)151  ETOWAH 

3*  01 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315*  ETOWAH 

3*  01 

86  00 

565 

6P 

TA 

>0.  NATURAL  GAS  CO. 

3160  SUMTER 

88  09 

130 

GARDEN  CITY 

3200  CULLMAN 

500 

c 

MRS.    G.    MC  KENZIE 

GENEVA 

3255  GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271  BUTLER 

31  38 

86  ** 

29) 

JAMES  6.  HARRIS 

GlLBERTOWN 

3)06  CMOCTAM 

1) 

31  53 

88  2D 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGA5 

34)0  WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3*96  COVINGTON 

280 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511  KALE 

2 

32  *2 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMMER  coeas 

GREENVILLE 

)519  BUTLER 

31  50 

86  38 

8A 

CECILE   T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

)52*  BUTLER 

31  30 

86  )8 

*20 

c 

L.  RAYMOND  BODIFORC 

GOLF  SHORES  POST  OFFICE 

3559  BALDWIN 

9 

30  17 

87  *1 

GILBERT  W.  MElCHER 

GUNTERSVILLE 

357)  MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

576 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTEHSVILLE  TVA 

)5TB  MARSHALL 

12 

3*  22 

86  IT 

605 

8A 

C 

TVA-765 

KALEYVILLE 

)620  WINSTON 

2 

3*  1* 

87  57 

910 

6A 

C  H 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

36*5  MARION 

3*  06 

87  59 

518 

7A 

EDOIE  L.  PEARCE 

MARRISeuHG  CAHABA  TOXER 

3697  PERRY 

3 

87  11 

600 

BA 

U,  S,  FOREST  SERVICE 

MAYNEvlLLE 

)7*S  LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

190 

TA 

MRS,  J.  N,  DOSWtLL 

HEADLAND 

3761  HENRY 

5 

31  21 

85  20 

)T0 

7A 

7A 

■UBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775  CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

8A 

eA 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816  CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

59* 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOmER 

38*2  CLEBURNE 

11 

33  32 

85  2* 

1175 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

)899  FRANKLIN 

13 

3*  20 

87  56 

8*5 

6A 

FRANK  L*  HAVNES 

HUNTSVILLE  MB  AP 

*06*  MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

605 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

*t93  CLARKE 

13 

31  31 

67  53 

210 

C 

T,  H.  GAlLLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  :  SM 

*209  CALHOUN 

7 

33  *8 

690 

c       MRS.  Ella  m.  ayers 

JASPER  A  N 

*226  WALKER 

33  5* 

87  16 

525 

H     JAMES  A.  BRl  IAIN 

JORDAN  DAM 

*306  ELMORE 

32  37 

86  13 

29D 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

*502  CHAMBERS 

65  2* 

830 

6f 

CLARENCE   H.  FINCHER 

LAY  DAM 

*603  CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

*20 

C 

SLAeAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

*619  JEFFERSON 

) 

53  33 

86  33 

656 

HPS.    MART  K,  LEE 

LEESBURG 

*627  CMCROKEE 

3*  1 1 

85  *6 

SUFUS  M,  SEwELL 

STATION 


LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGCLLA 

.MAGNOLIA 

jHARION  1  N 
MARION  JUNCTION  1  CNC 
MARION  JUNCTION  2  NE 


MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERTt  PONOvlLLC  TOWER 
II  DMA  Y 

IlLLCRS  FERRY 


LSTEAO 


MOBILE 

monievai 
montoomi 


REO  BAY 

REDSTONE  ARSENi 
REFORM 

RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  I 
IROBERTSOALE  I  I 
flOCKFORD 


RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTAT 


SUTTLE 

SYLACAUGA  *  NC 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBy  1  SW 

thorsby  £kp  stai  r 

ThURLOm  DAH 
TONtT 
TRAFFORD 
TROY 

tuscaloosa  faa  ap 
Tuscaloosa  oliver 


WATERLOO 
WEST  BlOCTON 
WETUMPKA 
MHATLEY 
WINFIELO  2  SW 

YATES  HYDRO  PLAI 


d 
z 

K 

COUNTY 

AGE  t 

(TION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DfDE 

Q 

a 

LONG 

> 
□ 

a 

B 

s 

** 

t 

Q  ' 

a  1 

*T98 

SUMTCR 

33  35 

88  11 

160 

PROF.  E.  J.  muRPhIY 

*822 

kOVlMGTON 

31  01 

290 

8A 

8A 

,H.  C.  YOUNG 

BARBOUR 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RPD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   In  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature'  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  Data 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

2.92 

.18 

1.72 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

VALLEY  HEAD 

75.5 

42,4 

59.0 

- 

2,4 

85 

11  + 

20 

26 

212 

c 

( 

6 

c 

4.16 

1.21 

3.06 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

01 V 1 S ION 

63.1 

0,3 

2.73 

.22 

.0 

UPPER  PLAINS 

AL 1 CEV 1 LLE 

82.2 

51.2 

66.7 

9' 

8 

2; 

26 

10< 

7 

( 

4 

( 

1.29 

1.02 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

80.4 

51.5 

56.0 

9( 

11+ 

2f 

26 

9( 

.92 

.55 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

CENTREVILLE 

80.4 

49.7 

55,1 

0.1 

8'; 

7 

2! 

27  + 

107 

( 

c 

3 

( 

1.80 

.64 

1.02 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLANTON 

78,3 

51.4 

0,'. 

87 

15+ 

2! 

2  7+ 

( 

0 

3 

( 

2.55 

.35 

1.00 

2 

.0 

5 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

76,7 

49,8 

53.3 

87 

7 

2< 

26 

13! 

c 

0 

4 

( 

2.56 

1.80 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

HAM  1 L  TON  3  S 

79.3 

43.9 

51.6 

9C 

11 

21 

25 

16< 

( 

5 

( 

1.32 

.0 

0 

3 

1 

1 

JASPER  4  N 

77,9 

49,3 

53.6 

9( 

6 

22 

25 

152 

( 

5 

( 

2.76 

1.36 

17 

.c 

0 

4 

2 

2 

PRATTV 1 LLF 

82,2 

53,5 

67,9 

2.3 

95 

10 

3C 

25 

1 IC 

6 

c 

2 

( 

1.69 

.56 

.58 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

THORSPY   EXP  STATION 

79,0 

54,5 

56.8 

88 

14+ 

3' 

27+ 

97 

( 

< 

0 

( 

.91 

.35 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

82,5 

51.3 

66.9 

93 

8+ 

2! 

25 

97 

< 

c 

4 

( 

.65 

.39 

8 

.0 

a 

2 

0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

80,9 

52,3 

66.6 

1.4 

91 

8  + 

31 

27+ 

9« 

; 

c 

: 

c 

.67 

2.25 

.42 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

VERNON 

81.7 

46.7 

54.2 

9( 

1 1  + 

2' 

25 

112 

; 

( 

4 

c 

1  .50 

1  .40 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

DtVI SIGN 

55.3 

0.7 

1  .6^ 

1  .06 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

78,2 

51.9 

55.1 

88 

14  + 

27 

25 

115 

c 

( 

3 

c 

3.88 

1  .99 

3 

.Q 

0 

5 

2 

2 

CALERA  2  SW 

79.4 

46.5 

64.0 

8< 

5 

2; 

26 

12c 

( 

c 

4 

( 

4.1c 

1.59 

3  .  6f 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

CENTRE   5  SW 

78,3 

40.3 

53,8 

8( 

7 

26 

27+ 

132 

c 

0 

3 

a 

4.11 

2.52 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

79.9 

49.6 

64,8 

9( 

5 

2; 

26 

J  1  c 

0 

4 

a 

1  .97 

.92 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

77.2 

49.2 

63,2 

0.2 

87 

10+ 

2? 

26 

135 

( 

c 

3 

( 

3.08 

2.41 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

PELL   CITY    1  NNF 

77, 0^ 

44  .  7^ 

60.9k 

86 

16+ 

2^ 

2  7+ 

177 

c 

c 

5 

( 

2.12 

3 

.G 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

78.4 

50,2 

64,3 

8f 

10+ 

2' 

25 

122 

( 

( 

< 

( 

1.97 

.=2 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

TALLADEGA 

75,7 

50,4 

63,  1 

- 

1.1 

85 

8 

2; 

26 

13<; 

c 

f 

I- 

c 

2.83 

.29 

1.97 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVI SION 

63.7 

0,3 

3.13 

+ 

.48 

•  0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

79,  5 

46,6 

8« 

8 

2  1 

c 

( 

6 

t 

1.62 

.0 

c 

6 

0 

0 

AUBURN   3  SW 

80,6 

50.8 

55.7 

- 

0.7 

8S 

1  5+ 

2t 

26 

106 

( 

( 

4 

c 

1  .6E 

.  50 

)  .3i 

22 

•  Q 

0 

2 

1 

1 

r&MP    Mill      7  MU 

78  .  7 

48  .  5 

53,6 

87 

1 1+ 

26 

26 

1  2; 

t 

t 

5 

a 

2  .  Of 

.  80 

2 

•  0 

0 

4 

2 

0 

HEFLIN 

76.9 

43.9 

60.4 

86 

11 

21 

25 

17; 

c 

c 

6 

a 

3.40 

2.12 

3 

•  0 

0 

4 

2 

1 

LAFAYETTE 

79.6 

52.6 

8* 

6 

31 

( 

0 

2 

0 

1.46 

.81 

3 

•  0 

0 

3 

2 

0 

MARTIN  DAM 

78,3 

53.9 

55.1 

89 

8 

33 

2H 

95 

( 

0 

0 

0 

.52 

1.42 

.15 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

OPFL  IKA 

79,5 

49.4 

64.5 

87 

11  + 

2< 

27 

112 

a 

0 

5 

0 

1  .45 

.70 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKFORD 

80.7 

M 

M 

88 

12+ 

2.75 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

79.5 

48.2 

63.9 

88 

10+ 

23 

26 

1  24 

0 

0 

6 

0 

.61 

.28 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

54.2 

- 

l.( 

1.70 

- 

.57 

.0 

PRA IR  1  E 

DAYTON 

80.0 

56.2 

67.5 

9C 

7 

32 

26 

83 

0 

: 

c 

3.43 

.94 

9  + 

.0 

0 

5 

3 

0 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

M 

51.9 

M 

90 

7 

30 

27+ 

0 

c 

2.38 

•  04 

1,23 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

GAINESVILLE 

80.  7 

53.3 

67.0 

92 

8+ 

30 

26 

87 

2 

G 

■ 

0 

2.24 

1.60 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

GREENSBORO 

81.0 

56.4 

0.5 

91 

7 

31 

0 

1 

0 

3.60 

1.14 

2.45 

8 

.c 

0 

4 

2 

1 

HAYNEVILLF 

79.8 

50.8 

65.3 

88 

9  + 

27 

25 

104 

0 

0 

2 

0 

3.16 

1.30 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

L 1 V 1 NGSTON 

81,5 

64.0 

57.8 

93 

5 

29 

26 

88 

3 

0 

3 

c 

2.80 

2.00 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

80,6 

52.7 

65.  7 

90 

6 

26 

26 

91 

0 

0 

4.31 

1.71 

8 

.a 

0 

5 

4 

1 

"INTER  3  NW 

80,3 

53.5 

56.9 

85 

10 

35 

25  + 

60 

C 

0 

0 

c 

2.89 

.83 

1 

.0 

a 

5 

J 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

81.3 

54.6 

68.0 

1.4 

90 

15+ 

32 

27t 

86 

2 

0 

0 

.67 

1^61 

.22 

1 

.c 

a 

4 

0 

0 

SELMA 

80.1 

56.9 

68.0 

0.6 

89 

8+ 

33 

26 

76 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.38 

1  .45 

9 

.0 

0 

5 

4 

1 

TUSKEGEE  2 

80.0 

66.6 

66.3 

1.8 

90 

8 

35 

26 

72 

0 

0 

0 

1  .23 

.58 

.73 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

UNION  SPRINGS   6  S 

80.4 

53.0 

56.7 

0.4 

90 

10+ 

31 

25 

88 

0 

2 

0 

2.54 

.41 

1.45 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVI SION 

67.3 

0.4 

2.73 

.58 

.0 

See  Reference  Notes  Following 
-  138  - 


Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
OCTOBER  1962 


Temperotura 


Slaiion 

•  1 

•  5 
41 

Averaga 
Miniinuin 

n 
< 

e 

r 

o 

From  Normal 

I 

a 

• 

1 

• 

0 

Dogroo  Daya 

No.  of  Doya 

Totol 

.  1 

|z 
0.  i 
•  S 

a 
J 

g 

0 

Sno 

.  Slool 

No.  ol  Doyi 

Mo<. 

MIn. 

— 
0 

Q. 

a 
0 

i 

3 

2 
0 

• 

0 

• 

1 

0 

• 

5 

i 
0 

\ 

i 
0 
0 
0 

si 

I  1 

«J 

0  J 

f OA^TAL    PL  A ( N 

AN1ALUS1A    1  NW 

81.3 

54.3 

67, B 

89 

9+ 

32 

27 

1 

( 

3,06 

1 ,  44 

2 

c 

4 

3 

1 

AT"ORF    <;TATF  FARM 

83.1 

55.8 

69,5 

92 

14 

36 

274 

; 

c 

c 

c 

1,61 

,  76 

c 

3 

3 

0 

BRANTLEY 

82.0 

51.4 

66,7 

91 

9 

27 

26 

9] 

2 

c 

4,45 

2  58 

c 

4 

3 

1 

BRFWTON  3  SSE 

83.2 

53,3 

68,3 

1,7 

94 

3 

2? 

274 

7« 

^ 

c 

,06 

1,03 

2 

c 

! 

2 

1 

CAMDEN  3  NW 

80.1 

54.6 

67,5 

89 

1 3 

30 

26 

2 

( 

4*74 
* 

1,33 

c 

! 

4 

2 

CHATOM 

81  .7 

52,5 

67,  1 

90 

64 

30 

26 

7* 

1 

( 

2,38 

,94 

c 

! 

3 

0 

CLAYTON 

N 

M 

M 

69 

6-* 

c 

OOTHAN  FAA  ArRPORT 

80.3 

56,9 

68,9 

9C 

6 

35 

26 

7(1 

3,53 

1,53 

4,53 

c 

4 

2 

2 

ENTERPR 1 SE 

81.7 

57,0 

69,4 

89 

8-* 

36 

26 

55 

3,96 

1,9s 

c 

4 

3 

2 

EUFAULA 

83.2 

51,4 

67,3 

0.2 

94 

6 

27 

27 

83 

( 

1,40 

,36 

,53 

,f 

c 

4 

1 

0 

EVERGREEN 

82.5 

53,2 

67,9 

92 

8-* 

31 

27 

70 

'. 

c 

2 

( 

5,06 

1,26 

c 

( 

5 

1 

FR 1 ^ro  CITY 

82.2 

56.5 

69,4 

91 

84 

35 

26 

54 

; 

c 

( 

( 

4,79 

2,56 

1,9* 

2 

c 

5 

3 

2 

GENEVA 

80.3 

55,3 

67,8 

8^ 

9 

3; 

274 

ft! 

( 

c 

c 

( 

3,05 

1,27 

1 ,  8C 

2 

c 

4 

2 

1 

G  1  LPERT'^WN 

82.5 

52,0 

67,3 

93 

7 

2? 

26 

f : 

■ 

< 

4 

( 

4,66 

1,63 

0 

0 

6 

3 

3 

GREENVILLE 

80.0 

68,6 

8{ 

14* 

38 

274 

6  ] 

( 

c 

0 

a 

2  ,48 

,20 

,79 

6 

,c 

c 

6 

3 

0 

HEADLAND 

81.4 

56,0 

68,  7 

90 

9 

3; 

26 

1 

c 

( 

( 

1,4^ 

4 

,c 

c 

' 

4 

1 

HIGHLAND  HOME 

79.5 

56,8 

68,2 

0.9 

89 

8-t 

37 

25 

6 1 

1,45 

,0 

c 

LOCKHART 

82.2 

57,4 

69,8 

90 

9-« 

36 

26 

2 

2.70 

2 

,cl 

0 

b 

2 

1 

NATCHEZ 

82.5 

50,5 

66,5 

91 

6 

25 

26 

9C 

4  10 

2,46 

2 

,0 

c 

6 

1 

1 

OZARK   6  NNW 

81.9 

54,1 

66,0 

0.5 

91 

8 

3« 

26 

66 

1,10 

-  ,53 

.48 

2 

,c 

0 

5 

0 

0 

PHEN 1 X   CITY    2  NNW 

80.2 

56,2 

68,2 

90 

9 

35 

26 

70 

2,11 

1,01 

2  2 

Q 

3 

; 

1 

PI  I^HM  AT  AHA 

81.7 

52,1 

66,9 

1,2 

92 

7 

30 

26 

79 

3,65 

1,7c 

1  ,  1  ^ 

g 

0 

6 

3 

1 

82,3 

51,5 

66,9 

95 

6 

27 

87 

1  ,90 

1 ,  5C 

0 

: 

] 

1 

T  HOM  A  ^  V 1 L  L  E 

78.9 

55,3 

57,1 

0,4 

67 

8-* 

3; 

26 

78 

( 

c 

( 

( 

5,60 

3,06 

2  •  9f 

2 

Q 

6 

3 

2 

TROY 

80.8 

58,0 

69,4 

2,1 

69 

8+ 

36 

26 

57 

c 

0 

( 

0 

2,44 

,3( 

,6" 

9 

,c 

0 

4 

2 

0 

WHATLEY 

82.7 

51,9 

67.3 

9C 

18-( 

3C 

274 

63 

« 

c 

3 

0 

5,40 

2.1c 

2 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

68,0 

0,7 

3,44 

1,34 

,0 

GULF 

BAY  MINFTTE 

80.6 

59,5 

70,2 

9( 

8-» 

4C 

25 

47 

; 

c 

0 

0 

4,44 

2,0< 

21 

,0 

c 

4 

3 

2 

C 1 tronelle 

81.7 

59,6 

70,7 

1,7 

90 

8 

3« 

26 

45 

1 

c 

0 

0 

3,40 

,73 

1,43 

1 

,0 

c 

3 

3 

2 

COOEN 

84.1 

60,4 

72,3 

90 

17-» 

3f 

25 

34 

0 

0 

0 

3,38 

1.5( 

2 

,0 

Q 

5 

3 

1 

FAIRHOPF  2  NE 

82.0 

60,0 

71,0 

1,7 

8! 

6 

41 

26 

37 

( 

0 

0 

a 

2,92 

-  ,12 

1,75 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

FORT  "ORGAN 

80.3 

67,5 

73,9 

87 

154 

4f 

27 

15 

c 

( 

0 

0 

2.20 

.95 

30 

,0 

c 

4 

2 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

81.2 

60,7 

71,0 

2.1 

9( 

8 

42 

26 

41 

c 

0 

( 

2,41 

-  .52 

1 .46 

1 

,0 

c 

4 

2 

1 

HOB  1 L  F 

81.4 

62,3 

71,9 

2.2 

92 

9 

4; 

26 

29 

c 

( 

( 

1,85 

-  1,19 

1,1c 

2 

,0 

c 

5 

1 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

82.3 

57,3 

69.8 

8  = 

9-1 

37 

27 

50 

c 

c 

( 

( 

2,04 

-  1,10 

.73 

30 

,c 

c 

( 

2 

0 

01  VI  ION 

71,4 

2.0 

2,83 

-  ,06 

,c 

Precipilotion 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     95°  on  the  10th  at  Prattsville 
and  on  the  8th  at  Scale 

Lowest  Temperature:     20*  on  the  26th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     5.94  inches  at  Gulf 
Shores  Post  Office 

Least  Total  Precipitation:     0.35  inch  at  Wetumpka 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.37  inches  on  the  3d 

at  Jacksonville  2  SW 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Station 

Day  of  Month 

3 

H 

\ 

2 

3 

4   1  5   1  6 

7  1 

8  1 

g 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  { 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

ABBEVILLE   1  NNW 

1-5S 

•  57 

ALBERTA 

3*24 

.02 

'49 
• 

T 

•  16 

• 

AL8ERTVILLE  2  SE 

3.03 

•  14 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

1.S2 

' 

ALICEVILLE 

1.29 

.04 

1.02 

.12 

.11 

ANOALUSIA    1  NW 

3.06 

• 

97 

02 

12 

•  51 

ANN  I STON  FA A  A | RPOR  T 

•  29 

•  11 

10 

* 

ARLEY  3  S 

1.09 

■  3B 

ASHVILLE  **  W 

2.17 

"45 

1  '48 

14 

.10 

ATHENS  Z 

2.13 

.80 

.93 

.40 

ATMORE   iTATE  FARM 

1  .81 

T 

•  76 

•  50 

T 

05 

* 

AUBURN   3  SW 

05 

1.37 

AUTAUGAVILLE    3  N 

1.4S 

* 

* 

BANKHEAD  lock  AND  DAM 

.92 

•  J  J 

■  J, 

•  02 

.02 

BAY  MINETTE 

.37 

1.25 

2.06 

•  02 

BELLE  MINA  I  H 

1  .69 

•  43 

.93 

•  06 

T 

.45 

T 

flESSEHER  3  SSw 

•  01 

T 

.06 

.03 

.19 

BILLINGSLEY    I  St 

2.71 

'99 

1  "ic 

•  04 

'  I  3 

•  26 

.19 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

2.03 

T 

T 

.14 

BOAZ 

<..31 

.38 

3,50 

.08 

•  30 

.05 

BRANTLEY 

85 

•  68 

68 

•  02 

•  22 

BREWTON   3  SSE 

I  *03 

.09 

* 

•  46 

•  60 

BRIDGEPORT  2  W 

4.33 

12 

2.52 

T 

29 

1.27 

BROOK WOOD 

.83 

.19 

QRUNDIDGE 

2.^1 

•  44 

.10 

.41 

1.35 

.21 

CALERA  2  SW 

4.10 

3.66 

16 

26 

CAMOEN   3  NW 

1  31 
* 

97 

.40 

•  06 

*5fl 

•  0 

CAMP  HILL   2  NW 

Z.OO 

'no 

.64 

.05 

•  27 

•  24 

CARBON  HILL 

.83 

*62 

•  21 

CENTRE   5  SW 

4.11 

,25 

2.52 

.03 

.75 

•  04 

T 

.43 

.09 

CENTREVILLE 

1.60 

40 

1.02i 

23 

03 

* 

08 

•  04 
* 

* 

* 

• 

*56 
* 

19 

CHIL0ERS6URG 

1.23 

40 

.80 

•  03 

CHIL0ERS6UR&  WTR  PLANT 

1.97 

41 

'42 

.92 

01 

.02 

.13 

06 

CITRONELLE 

3.40 

U43 

.08 

.03 

.51 

.08 

1.22 

.05 

CLAIBORNE 

4.16 

T 

1  92 

.13 

83 

T 

•  60 

CL ANTON 

2,5S 

1  '00 

.60 

'10 

•  40 

.45 

CLAYTON 

'47 

T 

.15 

.08 

•  57 

•  27 

COOEN 

3.38 

•  13 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

4,27 

2.52 

.35 

1.15 

.25 

T 

COLLINSVILLE 

4,48 

14 

3.98 

06 

.22 

.06 

COLUMBIA   1  E 

'5° 

.54  .04 

15 

1.51 

CORDOVA 

2.80 

'71 

1.00 

81 

* 

10 

* 

-18 

COTTONTON 

1.23 

*40 

T 

•  28 

08 

.47 

CUBA 

2.45 

•  06 

.31 

.65 

.94 

.29 

.20 

DAOEVILLE 

1  .87 

.20 

.28 

25 

• 

.66 

.03 

'so 

.94 

*  J 

* 

09 

* 

- 

DECATUR 

2.09 

1  *  -K^ 

.21 

• 

* 

.23 

DELTA 

2.72 

1  '08 

1.41 

03 

* 

.14 

.  6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2.36 

,46 

.43 

1.23 

.03 

.21 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

3, S3 

17 

-09 

53 

DOUBLE  SPR I NGS 

1  80 

.04 

* 

•  50 

ELBA 

2.00 

'40 

1.25 

•  20 

ELROD 

.57 

42 

ENTERPRISE 

3.96 

U95 

,06 

1.09 

.53 

.33 

eUFAULA 

1.40 

30 

.53 

•  46 

EVERGREEN 

61 

.22 

71 

•  37 

•  11 

1 .26 

.88 

FAIRHOPE  2  NE 

2.92 

'42 

30 

*20 

07 

•  16 

1  75 
* 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

3.41 

T 

.82 

.70 

1  *02 

•  22 

.50 

FALKVILLE 

4.46 

•  27 

.47 

2,66 

.30 

•  76 

FALLS  CITY  6LK  POND  TWR 

1,96 

.88 

.33 

30 

•  11 

.34 

.  78 

1.35 

.22 

T 

1^12 

FORT  DEPOSIT 

1  .91 

.25 

.35 

•  91 

FORT  MORGAN 

2.20 

.20 

90  95 

FORT  PAYNE 

3.65 

.10 

2.81 

.19 

•  30 

.25 

FRISCO  CITY 

4.79 

T 

1  94 

.47 

1 .46 

•  52 

.08 

GADSDEN 

2!89 

.72 

GADSDEN  OAS  PLANT 

3.06 

2,41 

.23 

•  22 

GAINESVILLE 

2.24 

02 

'04 

T 

26 

1  60 

20 

.05 

07 

GARDEN  CITY 

1.13 

.44 

.37 

.17 

T 

.15 

T 

GENEVA 

3,05 

* 

.09 

.05 

•  IC 

.63 

GEORG 1  ANNA 

■ 

.33 

•  16 

•  01 

.19 

GILBERTOWN 

4.66 

* 

1,63 

1 

1  .05 

•  ZO 

GORGAS 

1.36 

*65 

.15 

32 

•  24 

GREEN  BAY 

3.94 

1.79 

.17 

1.23 

.14 

•  61 

GREENSBORO 

3.60 

.39 

.01 

45 

j  T 

•  51 

•  21 

03 

GREENVI LL£ 

.56 

.02 

* 

1  % 

* 

.53 

GULF  SHOREi  POST  OFFICE 

5.94 

1  "20 

1  .70 

'if 
,54 

■  12 

GUNTERSVILLE 

1,92 

*02 

•  98 

35 

GUNTERSVlLLE  TVA 

1.82 

,32 

1  .08 

•  IS 

•  20 

.07 

HAMILTON  3  5 

1.32 

11 

•  IC 

•  11 

HA YNEV I LLC 

.40 

.08 

1.01 

U3n 

* 

HEADLAND 

3ls2 

*85 
* 

1^49 

.93 

. - 

HEFLIN 

3.40 

2.12 

30 

*1C 

HIGHLAND  HOME 

3.42 

2,27 

.60 

•  35 

HIGHTOWER 

2.54 

79 

1.57 

.12 

.02 

HOOGE  S 

* 

', , 

.41 

HUNTSVILLE   WS  AP 

3,13 

,_ 

. 

1  *95 

J, 

,29 

_ 

'5* 

JACKSON 

5.35 

2*17 

.31 

67 

.12 

1.22 

T 

JACKSONVILLE  2  SW 

5.52 

.21 

4.37 

.63 

.08 

.23 

JASPER  4  N 

2.75 

14 

06 

,  .01 

* 

18 

JORDAN  DAM 

.30 

.31 

LAFAYETTE 

1.48 

.04 

.81 

•  IZ 

LAY  DAM 

2.38 

1  .50 

07 

'02 

.16 

LEEDS 

2.00 

I24 

\  .65 

•  04 

T 

.05 

.02 

LEESBURG 

3.79 

2,71 

.29 

.57 

L I  V I NGSTON 

2.80 

.34 

2.00 

.44 

•  02 

LOCKHART 

4,53 

.12 

,42 

.20 

.01 

•  40 

LOUISVILLE 

:  .72 

40 

,06 

.05 

1.05 

•  16 

MADISON 

4,47 

•  45 

•  50 

3.12 

• 

•  40 

MAGELLA 

.54 

.36 

.04 

M  A  R 1  ON  1  N 

3,731 

*6e 

1.30 

30 

.60 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

3.15 

•  87 

.50 

.22 

1I37 

l04 

.15 

MARION  JUNCTION  2  NE 

.81 

•  70 

.79 

1  .71 

.02 

.22 

.06 

■MARTIN  DAM 

.09 

.13 

.01 

.01 

.12 

.15 

.01 

MATHEWS  1  SSW 

1.31 

,49 

.14 

T 

•  68 

MELVIN 

4.86 

1.75 

1.43 

.63 

.40 

•  65 

mERTZ  PONOVlLLE  TOWER 

1.18 

.12 

T 

.50 

.48 

•  08 

T 

MILLERS  FERRY 

4.91 

1.13 

1  .76 

T 

•  52 

.66 

T 

.02 

.71 

.11 

MILSIEAO 

•  36 

T 

MINTER   3  NW 

2.89 

.83 

.45 

.29 

.52 

.80 

1 

MITCHELL  0AM 

2.64 

.71 

1.62 

.05 

.07 

.01 

.13 

.05 

MOBILE  WB  AIRPORT 

2.41 

1.46 

.14 

T 

.26 

•  55 

1          ^  ^ 

i 

Se«  r«le[*nce  notes  loUowing  Slalion  Indvs. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued   OCTOBER  1962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1    1  2 

3 

4  1  5 

E 

1  1 

.6| 

18 

19  1  20  I  21 

22  1  23  1  24 

25  1  28  I  27 

28  I  29  1  30 

31 

MOBILE 
MONTCVALLO 

MONTGOMERr  WS  AP  R 
MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

2.46 
•  67 
1  .53 
1.4% 

1.10 
T  .35 
.22  .04 
.03  .61 
.76  T 

.10 
1.68 

T 

.42 
.26 

.13 

•  01 

•  11 

I 

.10 

•  16 
.47 

•  42 

•  35 

•  28 

t 

T 
7 

7  I 
•  01  . 

NATCHEZ 

NEWTON 
ONEONTA 
OPELUA 

4.10 
3.24 

2.46 
1.45 

.03  2.46 
.11  .45 
1.42 

T 

.15 

.25 
1.70 

1.75 
.  31 

1.32 
.07 

.27 
.41 

•  25 
7 

.44 
.12 

.9a 

.40 

.34 

•  26 

•  70 

•  04  I 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PALHEROALE   2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRVVILLE 

3.53 
1.10 
1,10 

2.62 
3.35 

.09  .95 
.46 

.18 
.09  1.48 

.95 
.01 
.90 
2.12 
.85 

.15 

.31 
.11 

•  79 

•  la 

•  37 

•  05 

.10 

.40 

T 

•  54 

•  IS 
.15 
.05 
.42 

•  07  '. 

•  03  . 

PMENIX  CITY  2  NNW 
P 1 CKENSV I LLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTCRVILLE  2  SSE 

2.11 
2.52 

2.51 
1.46 

.98 
1  .64 
T       1  .39 
.56 

.02 

1.05 
.10 
.95 

.10 

•  03 

.59 
.51 

•  66 

•  13 

.07 
• 

1.01 
.19 
1.01 
1.06 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  6AY 

REDSTONE  ARSENAL 

1.69 
.93 
3.65 
1.53 
2.73 

.43  .10 
T  .30 
.33  .60 
.85 
.60  1.20 

.58 
.08 

T 

.05 

•  17 
.01 

U19 

•  45 

.17 

7 

•  10 

.40 

•  29 

•  13 

•aa 

•  32 

•  56 

•  02 

•  01  • 

•  05  . 

RIVER  FALLS 

ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
ROSSELLVILLE  2 

2.64 
2.04 
2.75 
.61 
1-74 

1.13 
.57 

.07 
1  .07 

.89 
.19 
2.65 
.28 

T 

.22 

•  10 

•  10 

•  52 

•  12 

•  25 

7 

•  10 

•  15 

•  60 

•  12 

•  04 

.73 

•  oa  . 

T 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  SUBSTAT I  ON  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBOftO 
SEALE 

2.71 
3.15 
.73 
2.92 
1.90 

1.43 
.16  .56 
.24 

.05  .10 

.27 

2.09 

1.72 
.12 

.15 
•  17 

.21 

•  10 
.04 

T 

7 

•  17 

UIO 
U50 

•  65 
.35 
.09 

; 

7 

SELMA 

SNOW  MILL 
SUTTlE 

SYLACAUGA  «  NE 

3.52 
3.34 

4.16 
1.97 

T  .69 
2.25  .10 
.84 
1.35 
.44  .40 

.61 

.21 
.65 
.92 

•  IS 

•  ao 

•  16 
T 

1^45 
.25 

.90 

•  09 

T 

•  as 

7 

•  60 

•  12 

.50 

•  14 

•  57 

•  25 

I 

.09  . 

TALLADEGA 
ThOHASVILLE 
TmORSBY  EXP  STATION 

tmurlow  dam 
trafforo 

2.83 
5.60 

1.39 
1.53 

.40  .20 
.10  2.88 
.35  .23 
.26 
•  20 

1.97 
1.11 

1,13 

T 

•  70 

•  06 

.29 

•  02 

•  01 

T 

.15 
.OS 
-27 

.20 

•  37 
.69 

i 

1 

.10  • 
.05  • 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  A 1 RPOR T 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 

2.44 
.66 

1I23 
2.54 

.62  T 
.02  .05 
.06 
.24  .03 

T 

.at 

.24 

T 

•  39 

•  04 

•  87 

•  15 

7  .20 

•  07 

•  73 

•  10 

•  12 
.01 

•  •45 

UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 
WADLEY 
WALLACE  2  E 

3.02 
4.16 
1.50 
2.96 
1.72 

.85 
.10 
1.40 
2.58 
.33 

.36 
3.06 

.23 

.06 

.30 
•  18 

l.Oi 
T 

7 

.59 

•  02 

•  07 

•  41 

T 

•  37 

•  08 

•  10 

•  09 

•  SO 

•  31  . 

WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

.70 
2.22 
1  .67 
.95 
.35 

.25 
.34 
.63 

.06 

.30 

T 

.23 
.22 
•  09 

T 

1^10 

•  30 
7 

•  28 

T 

7 

.30 
•14  .14 
.06 

•  89 

•  25 

•  27 

WHATlEY 
WlNFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

5.40 
.99 
1.16 

2.10 
.70 
.20 

.75 

.56 

•  •15 

•  50 

1 

•  06 

.75 
.23 
.40 

.15  . 

Sm  t*tM>t>c*  aoiM  loUowiag  Suuon  Indwi 
-    HI  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1962 


Da;  Of  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 



17 

18  1 

19 

20 



21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALBERTVILLE   2  SE 

MAX 

76 

68 

76 

79 

75 

81 

64 

85 

80 

79 

63 

82 

62 

64 

84 

82 

82 

78 

78 

76 

82 

75 

66 

63 

54 

56 

56 

65 

74 

71 

73 

75«3 

MIN 

57 

56 

55 

56 

62 

62 

61 

55 

55 

66 

56 

59 

61 

62 

62 

53 

50 

50 

54 

49 

49 

38 

34 

30 

30 

36 

45 

41 

51.5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

75 

82 

62 

81 

84 

86 

87 

89 

84 

86 

83 

85 

87 

86 

85 

83 

86 

83 

60 

84 

77 

74 

74 

64 

65 

63 

69 

73 

77 

76 

69 

MIN 

52 

54 

65 

60 

46 

47 

48 

50 

54 

54 

54 

64 

63 

45 

45 

54 

49 

38 

26 

25 

21 

22 

28 

29 

38 

48 

46.6 

ALKEVILLE 

MAX 

75 

70 

84 

86 

89 

93 

91 

94 

80 

68 

88 

86 

68 

90 

91 

90 

86 

68 

68 

90 

66 

78 

72 

68 

62 

61 

71 

78 

76 

80 

79 

82  2 

MIN 

65 

68 

65 

61 

58 

56 

63 

70 

70 

52 

55 

56 

56 

66 

59 

62 

54 

45 

52 

51 

58 

48 

46 

34 

28 

25 

30 

34 

37 

40 

32 

5l'.2 

ANDALUSIA   1  NW 

85 

82 

62 

81 

82 

63 

66 

69 

89 

84 

88 

66 

87 

88 

87 

88 

36 

86 

82 

83 

87 

79 

74 

79 

63 

66 

65 

70 

75 

78 

79 

81  3 

MIN 

65 

66 

62 

54 

56 

56 

66 

66 

56 

66 

58 

60 

69 

64 

63 

59 

61 

54 

53 

62 

58 

47 

41 

35 

33 

32 

34 

39 

50 

54 

54!3 

ANN! ST ON  FAA  Al RPORT 

73 

76 

83 

80 

84 

86 

65 

85 

85 

86 

83 

87 

85 

88 

87 

83 

82 

81 

61 

8 1 

72 

76 

70 

59 

62 

62 

70 

75 

74 

77 

64 

76.2 

MIN 

59 

67 

64 

57 

54 

59 

61 

67 

58 

54 

64 

56 

57 

62 

65 

65 

61 

51 

50 

49 

60 

46 

43 

33 

32 

27 

32 

37 

40 

45 

43 

51.9 

ATHENS  2 

74 

68 

80 

78 

79 

82 

82 

83 

76 

62 

85 

35 

85 

85 

65 

85 

82 

72 

79 

63 

85 

71 

72 

62 

54 

56 

60 

65 

72 

73 

76 

MIN 

59 

49 

48 

51 

58 

59 

60 

51 

60 

60 

52 

58 

68 

61 

63 

61 

47 

44 

52 

62 

44 

45 

29 

30 

26 

28 

43 

42 

42 

38 

49.0 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

82 

84 

62 

83 

87 

90 

90 

89 

90 

89 

68 

68 

88 

92 

89 

90 

89 

89 

87 

87 

83 

81 

79 

74 

67 

66 

73 

75 

77 

74 

74 

MIN 

57 

56 

67 

67 

55 

54 

60 

59 

66 

63 

64 

63 

60 

55 

52 

65 

55 

49 

43 

36 

36 

36 

41 

48 

58 

54 

65le 

AUBURN   3  SW 

MAX 

80 

80 

62 

81 

82 

80 

66 

84 

89 

85 

89 

85 

87 

89 

89 

87 

88 

86 

65 

83 

84 

74 

75 

76 

62 

66 

64 

68 

72 

78 

77 

80.6 

MIN 

52 

56 

64 

64 

63 

56 

51 

51 

55 

56 

62 

62 

59 

57 

60 

46 

55 

52 

44 

3  1 

30 

29 

30 

34 

35 

41 

42 

50.8 

BANICHEAD  LOC<   AND  DAM 

MAX 

83 

75 

80 

82 

82 

67 

90 

86 

83 

86 

90 

66 

87 

88 

68 

89 

87 

80 

82 

85 

87 

76 

74 

70 

60 

62 

64 

70 

76 

75 

80 

MIN 

57 

51 

5  3 

56 

65 

69 

66 

64 

53 

55 

56 

55 

60 

61 

65 

51 

49 

50 

55 

52 

46 

36 

31 

28 

32 

38 

44 

48 

51.5 

BAY  NINETTE 

74 

84 

81 

84 

86 

88 

90 

90 

86 

87 

66 

86 

87 

87 

86 

87 

87 

83 

87 

86 

75 

75 

80 

67 

68 

68 

73 

76 

73 

71 

67 

MIN 

65 

69 

65 

62 

60 

62 

66 

69 

67 

64 

59 

63 

64 

66 

67 

66 

66 

63 

61 

60 

66 

59 

53 

45 

40 

41 

42 

46 

5  3 

61 

54 

69.5 

BELLE  MINA  2  N 

73 

81 

78 

81 

82 

87 

85 

79 

82 

86 

65 

86 

86 

66 

35 

76 

80 

81 

85 

65 

56 

58 

57 

67 

74 

72 

75 

70 

MIN 

55 

63 

53 

55 

53 

60 

61 

64 

53 

51 

52 

54 

60 

61 

62 

64 

47 

45 

50 

46 

30 

31 

26 

30 

44 

43 

42 

39 

49.8 

BESSEMER  3  SSW 

71 

78 

83 

81 

86 

91 

91 

86 

66 

90 

87 

89 

90 

90 

68 

83 

84 

83 

66 

86 

79 

74 

70 

59 

63 

63 

71 

77 

75 

80 

66 

MIN 

57 

67 

61 

50 

51 

57 

63 

69 

54 

48 

52 

54 

53 

58 

61 

66 

61 

61 

45 

49 

60 

48 

43 

28 

29 

24 

28 

41 

39 

48 

46 

5o!4 

8 1 RM I NGHAM   WB  AP 

72 

77 

81 

81 

64 

89 

66 

84 

85 

88 

84 

84 

85 

86 

65 

83 

83 

83 

82 

87 

75 

74 

71 

59 

61 

62 

68 

75 

73 

76 

64 

78  4 

MIN 

62 

69 

60 

56 

56 

61 

71 

70 

61 

56 

68 

69 

69 

64 

64 

67 

60 

53 

52 

65 

59 

62 

43 

35 

36 

30 

39 

45 

44 

50 

39 

54.3 

bRantley 

84 

81 

83 

82 

63 

84 

89 

90 

91 

84 

33 

87 

88 

89 

89 

83 

89 

87 

85 

84 

66 

78 

74 

79 

64 

67 

65 

71 

75 

79 

80 

82 

MIN 

56 

64 

67 

59 

51 

54 

56 

60 

66 

52 

62 

55 

60 

59 

60 

60 

57 

60 

49 

48 

59 

65 

42 

36 

30 

27 

28 

32 

36 

48 

62 

51.'4 

BREWTON  3  SSE 

78 

B4 

94 

85 

86 

91 

93 

93 

88 

88 

90 

87 

90 

68 

90 

87 

83 

84 

87 

88 

62 

76 

82 

71 

69 

67 

71 

76 

77 

78 

70 

83  2 

MIN 

59 

67 

68 

58 

51 

53 

57 

70 

64 

54 

50 

57 

58 

62 

61 

60 

58 

60 

52 

50 

62 

61 

44 

43 

32 

29 

29 

31 

42 

55 

54 

53.3 

BRIDGEPORT   2  W 

71 

76 

81 

82 

83 

85 

63 

82 

82 

86 

84 

84 

86 

85 

86 

86 

80 

78 

78 

81 

75 

72 

68 

67 

57 

56 

66 

72 

70 

72 

66 

76.4 

MIN 

50 

62 

61 

55 

49 

58 

58 

65 

53 

49 

50 

52 

58 

59 

59 

59 

62 

44 

44 

45 

62 

42 

42 

28 

29 

25 

26 

36 

42 

39 

44 

46.6 

C AL  ERA  2  S  W 

77 

79 

83 

81 

65 

69 

87 

60 

65 

86 

85 

87 

87 

86 

85 

84 

86 

83 

82 

85 

75 

73 

70 

61 

63 

64 

71 

74 

76 

79 

69 

79.4 

MIN 

52 

62 

58 

51 

49 

54 

60 

66 

65 

49 

51 

51 

52 

66 

57 

50 

57 

51 

46 

46 

60 

54 

42 

28 

26 

25 

27 

33 

38 

42 

39 

46.5 

75 

81 

82 

83 

85 

88 

88 

86 

83 

68 

87 

85 

89 

88 

88 

87 

87 

81 

64 

86 

76 

74 

75 

64 

65 

64 

70 

74 

75 

77 

69 

60  1 

MIN 

64 

66 

62 

56 

55 

59 

65 

67 

64 

66 

55 

58 

60 

63 

64 

66 

62 

68 

53 

62 

66 

68 

48 

36 

34 

30 

32 

36 

43 

55 

52 

54.3 

CAMP  HILL   2  NW 

79 

78 

81 

79 

80 

83 

86 

85 

67 

83 

87 

80 

85 

86 

86 

83 

83 

84 

80 

79 

82 

76 

73 

75 

60 

68 

62 

67 

72 

75 

75 

78  7 

MIN 

47 

63 

68 

63 

60 

50 

55 

61 

62 

63 

61 

50 

51 

54 

56 

57 

67 

54 

49 

47 

60 

53 

43 

30 

29 

26 

26 

30 

33 

36 

46 

48.5 

CENTRE    5  SW 

81 

73 

77 

82 

80 

84 

88 

86 

84 

83 

87 

84 

86 

86 

66 

86 

83 

32 

82 

80 

82 

80 

74 

69 

56 

60 

60 

69 

76 

75 

66 

MIN 

55 

63 

66 

63 

51 

57 

59 

62 

59 

61 

60 

54 

54 

56 

61 

61 

61 

50 

44 

44 

52 

47 

46 

34 

29 

26 

26 

33 

36 

36 

41 

49.3 

CENTREV I LLE 

81 

86 

78 

84 

84 

86 

89 

88 

87 

87 

83 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

84 

80 

85 

82 

77 

75 

74 

62 

66 

66 

71 

72 

71 

74 

MIN 

55 

64 

62 

52 

53 

52 

53 

67 

67 

62 

62 

52 

52 

52 

59 

60 

60 

54 

49 

50 

50 

53 

43 

33 

31 

2t 

28 

35 

35 

39 

49 

49.7 

CHA 1 OM 

75 

84 

85 

84 

87 

90 

82 

90 

65 

68 

38 

36 

87 

66 

87 

88 

87 

83 

86 

87 

85 

75 

79 

70 

67 

67 

73 

75 

76 

77 

71 

MIN 

54 

54 

60 

51 

52 

53 

60 

67 

64 

56 

52 

65 

55 

60 

60 

64 

60 

59 

48 

49 

69 

60 

46 

37 

32 

30 

31 

35 

43 

57 

63 

52.5 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

75 

77 

82 

61 

85 

90 

87 

86 

86 

88 

86 

87 

87 

86 

87 

85 

83 

81 

62 

67 

84 

74 

71 

65 

63 

63 

70 

76 

74 

79 

70 

MIN 

53 

66 

65 

57 

51 

56 

60 

72 

62 

50 

51 

52 

53 

58 

57 

58 

59 

51 

46 

46 

59 

49 

42 

29 

29 

23 

25 

33 

34 

42 

49 

49.6 

C I TRONELLE 

75 

85 

80 

84 

66 

89 

89 

90 

86 

86 

86 

38 

85 

85 

88 

89 

86 

84 

87 

87 

79 

76 

86 

64 

68 

69 

73 

76 

78 

77 

69 

61.7 

MIN 

62 

67 

67 

60 

60 

63 

67 

74 

67 

66 

61 

61 

61 

62 

70 

68 

66 

6 1 

6C 

6  1 

68 

60 

55 

43 

42 

39 

43 

41 

52 

6 1 

54 

59.6 

CLANTON 

MAX 

78 

70 

76 

80 

80 

82 

86 

84 

86 

83 

87 

84 

83 

37 

87 

84 

85 

84 

60 

80 

83 

75 

72 

72 

60 

64 

63 

68 

73 

74 

77 

78.3 

MIN 

55 

63 

66 

55 

52 

57 

61 

66 

66 

52 

53 

64 

56 

60 

59 

60 

69 

57 

50 

49 

56 

53 

45 

34 

32 

28 

28 

34 

37 

46 

60 

51.4 

CLAYTON 

77 

80 

62 

79 

81 

88 

89 

89 

83 

84 

84 

35 

84 

85 

84 

84 

85 

MIN 

50 

63 

62 

42 

50 

49 

50 

62 

57 

53 

55 

55 

69 

56 

60 

60 

52 

CODEN 

87 

86 

86 

86 

89 

86 

90 

90 

89 

88 

88 

87 

90 

90 

88 

89 

90 

36 

87 

87 

66 

80 

85 

74 

74 

70 

75 

78 

80 

70 

72 

84  . 1 

MIN 

65 

69 

66 

60 

58 

60 

69 

77 

69 

66 

60 

61 

62 

65 

67 

66 

66 

64 

69 

59 

72 

60 

59 

45 

38 

40 

40 

45 

56 

62 

57 

60.4 

DAYTON 

85 

72 

78 

82 

83 

86 

90 

89 

65 

82 

86 

83 

82 

86 

67 

88 

67 

87 

80 

87 

65 

74 

74 

62 

65 

64 

65 

70 

76 

77 

80 

80  0 

MIN 

63 

66 

59 

56 

57 

60 

67 

68 

65 

59 

64 

59 

62 

66 

64 

67 

62 

57 

54 

55 

59 

50 

38 

37 

32 

37 

43 

43 

43 

60 

50 

55.2 

DECATUR 

79 

69 

81 

78 

80 

84 

86 

87 

79 

32 

63 

86 

37 

87 

88 

88 

85 

73 

80 

81 

86 

72 

72 

65 

57 

58 

57 

66 

76 

73 

78 

77.9 

MIN 

50 

64 

53 

51 

54 

59 

61 

66 

66 

64 

54 

57 

60 

59 

60 

63 

66 

51 

46 

52 

64 

49 

47 

36 

34 

27 

30 

32 

45 

46 

46 

50.9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

82 

74 

76 

84 

83 

87 

90 

89 

84 

84 

38 

37 

85 

66 

88 

89 

87 

85 

60 

83 

MIN 

51 

59 

53 

49 

49 

51 

58 

67 

66 

61 

56 

56 

60 

60 

61 

6^ 

64 

57 

54 

51 

62 

59 

49 

32 

35 

30 

30 

35 

41 

46 

52 

51.9 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

78 

81 

86 

85 

83 

89 

89 

90 

84 

86 

83 

88 

67 

87 

85 

84 

85 

67 

83 

85 

84 

75 

60 

62 

69 

65 

67 

73 

78 

78 

70 

80.8 

MIN 

64 

67 

70 

64 

59 

60 

63 

71 

64 

59 

59 

62 

65 

64 

61 

6& 

61 

63 

57 

63 

66 

56 

61 

42 

36 

35 

39 

41 

45 

65 

44 

56.9 

DOUBLE  SPRINGS 

80 

70 

79 

79 

79 

83 

87 

84 

79 

83 

36 

83 

84 

84 

85 

85 

84 

73 

80 

80 

84 

71 

71 

65 

51 

58 

60 

67 

74 

69 

75 

76.7 

MIN 

56 

60 

51 

51 

52 

57 

60 

66 

57 

52 

55 

55 

68 

62 

61 

63 

62 

46 

48 

49 

57 

45 

46 

29 

30 

26 

30 

37 

42 

43 

39 

49.8 

twit  KKK  t 

79 

83 

83 

85 

84 

89 

89 

89 

86 

86 

36 

87 

86 

67 

86 

86 

67 

85 

83 

67 

65 

77 

80 

73 

69 

66 

69 

76 

79 

7( 

69 

81.7 

MIN 

64 

65 

68 

67 

59 

60 

60 

71 

67 

60 

58 

61 

65 

62 

63 

64 

63 

63 

67 

53 

54 

58 

54 

42 

40 

36 

38 

39 

57 

66 

57.0 

eufaula 

77 

84 

87 

87 

86 

90 

91 

94 

69 

89 

36 

39 

90 

90 

88 

88 

89 

87 

84 

67 

80 

79 

77 

66 

71 

67 

74 

76 

80 

81 

76 

63  2 

MIN 

61 

61 

69 

69 

53 

56 

58 

68 

66 

51 

51 

54 

57 

53 

57 

59 

56 

64 

49 

46 

56 

64 

43 

39 

30 

26 

27 

30 

36 

51 

50 

51.4 

EVERGREEN 

79 

76 

63 

82 

85 

65 

92 

92 

90 

35 

33 

88 

83 

69 

90 

90 

88 

87 

85 

65 

69 

75 

77 

82 

65 

69 

68 

72 

77 

78 

79 

82  ' 

MIN 

50 

62 

69 

59 

53 

54 

57 

64 

66 

55 

64 

68 

62 

63 

64 

60 

62 

52 

5  1 

53 

60 

4G 

43 

33 

33 

31 

32 

41 

48 

51 

53.2 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

85 

86 

64 

85 

37 

67 

68 

89 

86 

83 

87 

85 

86 

37 

87 

87 

88 

84 

84 

66 

63 

75 

61 

76 

70 

65 

73 

77 

80 

70 

68 

82.0 

MIN 

65 

68 

66 

63 

59 

60 

64 

73 

67 

63 

59 

63 

64 

66 

68 

67 

67 

64 

50 

60 

67 

61 

54 

46 

42 

41 

42 

46 

54 

62 

58 

60.0 

FALKVILLE 

MAX 

80 

71 

82 

80 

82 

87 

68 

87 

81 

85 

89 

85 

87 

86 

87 

87 

85 

76 

62 

84 

85 

75 

75 

67 

60 

60 

60 

69 

76 

72 

78 

79.0 

MIN 

55 

64 

55 

50 

52 

62 

67 

67 

61 

51 

66 

60 

56 

60 

64 

63 

62 

44 

44 

52 

65 

46 

46 

30 

33 

26 

32 

45 

44 

41 

40 

51.5 

FLORENCE 

MAX 

70 

80 

80 

81 

85 

88 

66 

80 

84 

87 

66 

87 

66 

68 

88 

88 

78 

S3 

83 

87 

78 

74 

66 

57 

58 

61 

69 

75 

75 

76 

66 

78.4 

MIN 

56 

65 

50 

52 

55 

62 

65 

67 

55 

51 

67 

59 

63 

65 

63 

66 

62 

48 

47 

54 

51 

46 

49 

31 

34 

30 

37 

46 

44 

53 

48 

52.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

85 

82 

81 

82 

83 

84 

85 

87 

84 

84 

31 

84 

85 

85 

37 

85 

86 

82 

83 

83 

84 

78 

60 

79 

68 

68 

70 

75 

69 

70 

69 

80.3 

MIN 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

74 

78 

73 

72 

70 

72 

70 

73 

76 

75 

76 

70 

73 

66 

71 

66 

56 

55 

66 

50 

48 

54 

66 

66 

61 

67.5 

See  HefereDce  Holes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1962 


Day  Ol  Month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

-  ' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  , 

1 

24 

25  1 

26 

1 

27 

28  1 

1 

29 

30 

1 

31 

• 

> 

FRISCO  CITY 

MAX 

85 

72 

82 

82 

84 

66 

91 

91 

89 

86 

89 

88 

86 

86 

86 

89 

87 

87 

82 

— 

86 

83 

— - 

75 

75 

69 

65 

69 

66 

73 

 - 

75 

77 

76 

82.2 

MIN 

61 

66 

64 

58 

56 

59 

64 

68 

66 

60 

66 

60 

61 

64 

64 

65 

41 

36 

*' 

48 

59 

5  3 

66>6 

GAOSDEN  OAS  PLANT 

MAX 

79 

75 

81 

80 

86 

87 

86 

83 

82 

87 

83 

82 

84 

65 

64 

85 

79 

77 

78 

83 

77 

73 

67 

53 

56 

59 

66 

74 

74 

75 

67 

77.2 

HIN 

»3 

63 

63 

68 

60 

66 

58 

61 

69 

60 

49 

61 

62 

66 

60 

61 

26 

36 

36 

39 

48 

49.2 

GAINESVILLE 

MAX 

8A 

77 

79 

84 

84 

89 

92 

92 

80 

84 

89 

87 

87 

87 

68 

87 

33 

80 

81 

65 

66 

79 

73 

70 

59 

62 

66 

72 

77 

74 

60 

80.7 

MIN 

se 

63 

56 

52 

64 

56 

65 

69 

66 

57 

57 

68 

69 

59 

62 

65 

66 

55 

51 

53 

65 

56 

48 

33 

35 

30 

34 

38 

GENEVA 

MAX 

82 

85 

81 

84 

83 

62 

85 

88 

89 

85 

64 

65 

65 

86 

85 

86 

34 

65 

63 

60 

64 

83 

74 

78 

63 

67 

64 

66 

71 

77 

77 

80.3 

MIN 

63 

65 

66 

69 

65 

66 

68 

66 

69 

67 

66 

60 

66 

62 

62 

63 

60 

62 

56 

52 

58 

59 

49 

42 

36 

3  3 

3  3 

35 

4 1 

50 

GILBERTOWN 

MAX 

68 

79 

85 

86 

89 

92 

93 

67 

65 

68 

89 

87 

87 

90 

88 

39 

63 

88 

86 

88 

79 

76 

77 

65 

68 

67 

72 

77 

77 

79 

67 

82.5 

MIN 

53 

69 

65 

61 

52 

63 

62 

66 

65 

57 

62 

55 

55 

59 

60 

64 

60 

57 

48 

49 

67 

59 

45 

37 

32 

29 

30 

30 

43 

44 

52 

52,0 

GREENSBORO 

MAX 

72 

66 

66 

88 

89 

91 

64 

68 

65 

86 

86 

86 

88 

88 

37 

62 

o3 

65 

37 

78 

77 

74 

62 

66 

75 

75 

77 

76 

61 

68 

81.0 

MIN 

58 

65 

56 

53 

55 

60 

67 

67 

66 

60 

60 

61 

61 

64 

66 

68 

65 

56 

53 

56 

63 

57 

50 

37 

36 

31 

36 

40 

49 

51 

46 

55.4 

GREENVILLE 

MAX 

77 

60 

60 

83 

64 

66 

68 

87 

82 

87 

87 

65 

64 

86 

85 

86 

66 

83 

62 

85 

78 

74 

78 

69 

65 

64 

69 

73 

74 

77 

72 

80.0 

MIN 

63 

67 

69 

62 

56 

60 

62 

66 

65 

59 

68 

60 

63 

64 

59 

65 

63 

60 

56 

56 

67 

59 

52 

41 

38 

38 

38 

41 

45 

66 

56 

57.1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

80 

86 

84 

84 

63 

80 

79 

83 

32 

71 

69 

65 

58 

68 

69 

76 

70 

76 

73 

78.4 

MIN 

57 

57 

60 

64 

53 

62 

57 

59 

59 

54 

54 

59 

60 

56 

63 

62 

63 

54 

49 

56 

68 

49 

49 

38 

32 

27 

34 

41 

40 

41 

45 

51.4 

HAMILTON   3  S 

MAX 

62 

80 

80 

82 

86 

89 

83 

60 

87 

90 

85 

87 

87 

66 

86 

67 

77 

63 

86 

35 

76 

74 

67 

60 

69 

63 

71 

76 

74 

77 

79.3 

MIN 

48 

56 

43 

44 

47 

50 

56 

60 

61 

46 

49 

50 

62 

64 

53 

55 

56 

41 

41 

43 

42 

43 

40 

24 

25 

21 

26 

32 

33 

39 

HAYNEVI LLE 

MAX 

66 

73 

83 

62 

63 

85 

87 

67 

88 

87 

66 

86 

64 

66 

85 

87 

87 

86 

65 

83 

84 

72 

72 

75 

61 

61 

64 

68 

72 

73 

75 

79.8 

MIN 

56 

63 

55 

61 

52 

64 

62 

64 

62 

52 

54 

55 

57 

60 

60 

56 

57 

55 

49 

48 

54 

54 

45 

34 

33 

27 

31 

35 

36 

46 

51 

HEADLAND 

MAX 

82 

79 

82 

85 

84 

84 

69 

89 

90 

64 

85 

65 

86 

66 

86 

85 

86 

86 

85 

86 

85 

85 

75 

30 

64 

68 

65 

67 

73 

76 

76 

81.4 

MIN 

59 

65 

68 

67 

60 

61 

63 

70 

67 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

64 

60 

61 

54 

53 

60 

54 

50 

40 

37 

33 

35 

**0 

44 

60 

54 

66.0 

HEFL IN 

MAX 

77 

72 

74 

82 

79 

60 

86 

84 

82 

61 

86 

84 

83 

84 

85 

83 

82 

80 

81 

80 

80 

74 

71 

69 

57 

59 

56 

70 

74 

73 

74 

76.9 

MIN 

39 

58 

61 

59 

44 

44 

54 

59 

64 

44 

43 

46 

45 

61 

55 

52 

52 

46 

40 

47 

47 

45 

38 

23 

27 

21 

23 

30 

31 

36 

42 

43.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

75 

61 

78 

81 

81 

62 

89 

89 

86 

86 

84 

64 

66 

86 

85 

88 

83 

76 

78 

85 

86 

70 

76 

74 

65 

62 

66 

73 

73 

78 

78 

79.6 

MIN 

65 

66 

62 

61 

63 

64 

64 

65 

63 

63 

60 

60 

65 

63 

64 

64 

60 

53 

57 

59 

57 

50 

42 

39 

37 

40 

42 

50 

54 

53 

57 

56.6 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 

70 

81 

79 

79 

84 

88 

86 

79 

63 

87 

87 

66 

87 

67 

87 

87 

70 

30 

81 

35 

71 

71 

64 

55 

57 

67 

67 

74 

71 

75 

62 

76.7 

MIN 

62 

64 

56 

51 

53 

62 

66 

65 

67 

64 

54 

56 

69 

61 

63 

66 

57 

50 

47 

50 

57 

50 

42 

36 

33 

29 

32 

50 

46 

43 

42 

52.0 

JASPER  ^  N 

MAX 

72 

80 

80 

82 

85 

90 

86 

84 

86 

89 

66 

87 

84 

85 

86 

84 

77 

30 

81 

65 

78 

71 

67 

57 

59 

60 

67 

73 

70 

76 

66 

77.6 

MIN 

50 

66 

53 

46 

48 

65 

57 

67 

64 

47 

60 

59 

64 

63 

63 

60 

62 

49 

44 

66 

64 

48 

41 

29 

28 

22 

25 

32 

34 

42 

40 

49.3 

L AFAYE  TTE 

MAX 

81 

82 

78 

62 

84 

88 

67 

89 

86 

88 

86 

84 

66 

65 

87 

66 

36 

83 

61 

S3 

76 

75 

77 

61 

66 

60 

67 

73 

76 

77 

69 

79.6 

MIN 

56 

65 

66 

65 

53 

60 

60 

68 

62 

56 

66 

55 

67 

60 

58 

60 

60 

55 

50 

48 

60 

53 

46 

35 

33 

31 

31 

35 

40 

46 

51 

62.6 

L  I V 1 NGSTON 

MAX 

31 

83 

87 

90 

93 

92 

64 

86 

87 

86 

87 

88 

67 

86 

83 

82 

86 

87 

88 

89 

73 

74 

71 

61 

69 

71 

75 

74 

80 

77 

65 

81.5 

HIN 

62 

66 

61 

66 

57 

56 

66 

67 

66 

59 

58 

59 

62 

66 

68 

65 

59 

59 

51 

57 

56 

43 

43 

36 

29 

30 

32 

35 

43 

60 

49 

64.0 

LOCKHART 

MAX 

84 

87 

83 

63 

84 

84 

90 

89 

90 

85 

67 

88 

89 

88 

87 

87 

86 

86 

84 

84 

86 

83 

75 

79 

64 

68 

66 

69 

74 

80 

79 

82.2 

HIN 

6<> 

66 

65 

66 

68 

59 

60 

71 

67 

61 

58 

62 

64 

63 

66 

65 

61 

63 

57 

54 

61 

59 

54 

43 

39 

36 

37 

41 

45 

66 

66 

57.4 

HAD I  SON 

MAX 

69 

82 

79 

80 

63 

87 

85 

76 

83 

86 

84 

84 

85 

86 

66 

84 

75 

61 

8  1 

84 

76 

72 

66 

58 

56 

56 

66 

74 

71 

75 

66 

76.8 

MIN 

57 

63 

55 

52 

54 

61 

63 

66 

54 

56 

57 

58 

60 

63 

69 

69 

64 

50 

46 

54 

54 

46 

46 

30 

32 

28 

35 

45 

47 

45 

37 

52.  1 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

75 

80 

83 

83 

66 

90 

89 

85 

85 

89 

67 

63 

83 

76 

73 

75 

63 

65 

65 

71 

76 

78 

79 

67 

80.6 

MIN 

59 

65 

62 

54 

54 

57 

62 

66 

64 

54 

63 

57 

57 

60 

62 

64 

60 

55 

51 

52 

66 

56 

46 

36 

31 

26 

30 

36 

39 

51 

49 

52.7 

MARTIN  DAM 

MAX 

76 

82 

76 

65 

80 

77 

84 

76 

75 

65 

64 

62 

68 

72 

71 

76 

68 

78.3 

MIN 

61 

67 

68 

64 

53 

67 

58 

66 

66 

56 

53 

54 

67 

61 

61 

63 

61 

62 

57 

52 

56 

11 

46 

35 

34 

33 

33 

36 

36 

49 

55 

53.9 

MINTER    3  NW 

MAX 

62 

82 

83 

82 

65 

86 

88 

87 

65 

87 

87 

61 

84 

85 

76 

12 

75 

63 

64 

65 

70 

73 

71 

76 

75 

80.  3 

MIN 

63 

63 

56 

54 

55 

68 

64 

60 

60 

67 

58 

59 

60 

63 

60 

62 

56 

52 

54 

54 

57 

47 

39 

36 

35 

35 

40 

46 

47 

55 

55 

53.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

84 

82 

84 

66 

67 

90 

87 

88 

64 

86 

85 

78 

76 

80 

64 

71 

67 

73 

76 

75 

73 

70 

61.2 

MIN 

67 

69 

66 

63 

61 

64 

68 

69 

68 

67 

61 

64 

65 

68 

70 

68 

66 

64 

62 

63 

67 

58 

53 

47 

43 

42 

45 

50 

57 

58 

48 

60.7 

MOB  I LE 

MAX 

81 

78 

82 

63 

83 

65 

86 

85 

92 

88 

86 

86 

89 

37 

84 

87 

82 

77 

78 

82 

64 

69 

66 

73 

75 

75 

71 

81.4 

MIN 

62 

69 

67 

66 

62 

65 

62 

77 

69 

67 

64 

66 

65 

69 

71 

71 

69 

64 

63 

64 

69 

61 

56 

49 

45 

43 

47 

53 

57 

60 

56 

62.3 

MONTGOMERY   MB  AP 

MAX 

80 

83 

83 

63 

86 

90 

68 

68 

86 

87 

87 

86 

90 

69 

88 

65 

82 

87 

79 

75 

78 

63 

67 

65 

70 

74 

75 

77 

68 

81.3 

MIN 

64 

69 

69 

62 

65 

59 

63 

67 

63 

59 

67 

58 

60 

63 

61 

63 

61 

60 

53 

5  3 

61 

55 

50 

40 

35 

32 

32 

35 

39 

52 

42 

54.6 

moulton  2 

69 

78 

79 

80 

84 

88 

83 

79 

85 

89 

85 

86 

87 

87 

85 

85 

74 

82 

84 

86 

75 

73 

65 

58 

68 

60 

69 

76 

72 

77 

66 

77.5 

MIN 

54 

64 

60 

49 

52 

62 

59 

69 

60 

62 

54 

58 

68 

58 

61 

66 

62 

44 

45 

52 

50 

46 

46 

3  0 

32 

27 

3 1 

49 

43 

46 

39 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

67 

77 

77 

78 

83 

87 

64 

79 

81 

85 

87 

84 

83 

65 

86 

84 

72 

79 

79 

85 

74 

79 

64 

55 

56 

58 

67 

75 

74 

75 

63 

76.2 

MIN 

50 

62 

54 

50 

64 

56 

61 

64 

61 

66 

56 

48 

45 

49 

58 

47 

42 

34 

32 

28 

31 

43 

45 

50 

NATCHEZ 

72 

63 

86 

85 

86 

91 

90 

89 

86 

88 

89 

66 

90 

90 

89 

69 

89 

84 

66 

88 

64 

'7 

80 

66 

67 

68 

73 

77 

80 

80 

70 

82.5 

MIN 

69 

49 

52 

57 

66 

63 

52 

49 

68 

55 

60 

57 

60 

57 

56 

^8 

47 

55 

58 

41 

33 

28 

25 

26 

30 

37 

52 

53 

50.5 

NEW  MARKET  2 

65 

70 

71 

70 

68 

85 

85 

76 

78 

83 

85 

77 

72 

65 

58 

60 

57 

67 

74 

73 

75 

68 

71.9 

MIN 

52 

62 

53 

47 

49 

59 

64 

53 

53 

50 

53 

64 

54 

53 

60 

65 

61 

45 

'tl 

60 

61 

45 

42 

27 

29 

29 

40 

53 

55 

38 

31 

49.6 

ONEONTA 

SO 

69 

60 

78 

80 

84 

66 

81 

83 

88 

66 

64 

86 

85 

87 

87 

86 

82 

82 

82 

64 

76 

74 

68 

59 

59 

58 

69 

76 

74 

76 

78.4 

MIN 

49 

64 

61 

68 

48 

49 

60 

63 

69 

46 

46 

50 

66 

66 

60 

60 

58 

47 

43 

45 

52 

45 

42 

28 

29 

22 

25 

30 

35 

38 

42 

47.4 

OPELUA 

MAX 

79 

78 

62 

77 

81 

87 

87 

87 

87 

83 

67 

84 

63 

86 

66 

83 

33 

35 

81 

31 

84 

80 

75 

77 

61 

66 

63 

67 

74 

76 

7  7 

79.5 

MIN 

42 

63 

68 

64 

50 

51 

60 

69 

61 

54 

51 

51 

52 

62 

56 

60 

56 

56 

52 

47 

46 

54 

43 

32 

31 

31 

29 

30 

35 

36 

48 

49.4 

OZARK    6  NNW 

MAX 

63 

77 

82 

65 

64 

84 

90 

91 

90 

66 

87 

86 

85 

79 

60 

66 

70 

60 

MIN 

50 

64 

68 

67 

58 

69 

60 

60 

65 

56 

56 

57 

62 

60 

61 

62 

61 

61 

52 

53 

53 

56 

53 

40 

37 

34 

36 

37 

42 

45 

54 

54!l 

PELL   CITY    1  NNE 

MAX 

80 

70 

78 

MIN 

47 

55 

61 

49 

61 

49 

49 

50 

51 

54 

56 

57 

58 

49 

45 

45 

47 

47 

41 

30 

29 

24 

24 

26 

34 

35 

34 

44.7 

PHENIX  CITy  2  NNW 

MAX 

80 

60 

80 

85 

83 

63 

89 

88 

90 

84 

64 

MIN 

57 

64 

69 

69 

61 

61 

62 

61 

63 

59 

59 

61 

60 

63 

64 

65 

64 

63 

56 

54 

59 

55 

50 

41 

37 

35 

38 

42 

45 

50 

54 

66.2 

PRATTVILLE 

76 

82 

83 

84 

86 

92 

86 

90 

88 

95 

86 

86 

92 

93 

69 

on 
90 

92 

88 

89 

33 

85 

79 

78 

65 

60 

59 

69 

70 

76 

7  7 

70 

62.2 

MIN 

56 

66 

68 

68 

58 

62 

60 

68 

66 

62 

54 

55 

61 

66 

60 

62 

62 

60 

61 

60 

60 

46 

43 

36 

35 

30 

31 

35 

36 

37 

37 

53.6 

PUSHMATAHA 

MAX 

S3 

76 

80 

62 

85 

89 

92 

90 

83 

86 

67 

87 

86 

88 

89 

87 

90 

86 

82 

86 

89 

SO 

70 

61 

64 

66 

65 

74 

76 

77 

79 

81.7 

MIN 

54 

62 

55 

51 

53 

66 

60 

68 

65 

56 

54 

67 

56 

60 

69 

61 

62 

66 

49 

50 

57 

59 

47 

37 

34 

30 

31 

37 

43 

46 

50 

52.1 

RED  BAY 

MAX 

80 

67 

76 

78 

79 

64 

88 

80 

76 

62 

88 

83 

35 

85 

68 

88 

86 

72 

82 

32 

86 

71 

72 

63 

67 

58 

61 

76 

75 

71 

72 

77.1 

MIN 

69 

61 

54 

64 

57 

60 

65 

67 

61 

58 

60 

64 

63 

65 

65 

66 

61 

46 

50 

53 

60 

49 

51 

34 

36 

32 

35 

47 

40 

33 

34 

53.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

69 

61 

78 

78 

82 

87 

84 

76 

81 

85 

84 

86 

35 

82 

84 

84 

74 

61 

81 

84 

73 

71 

64 

57 

58 

58 

66 

73 

70 

75 

62 

75.9 

MIN 

59 

59 

52 

49 

51 

67 

63 

62 

55 

50 

51 

63 

66 

57 

63 

63 

63 

44 

44 

47 

55 

45 

34 

28 

28 

27 

30 

45 

41 

40 

34 

48.5 

ROBERTSOALE  I  E 

MAX 

83 

83 

62 

84 

84 

86 

68 

89 

89 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

83 

86 

68 

84 

33 

86 

83 

76 

81 

67 

69 

67 

73 

75 

80 

71 

82.3 

MIN 

60 

67 

67 

62 

55 

57 

69 

75 

66 

62 

55 

58 

59 

62 

65 

65 

65 

63 

59 

57 

64 

62 

50 

44 

39 

38 

37 

42 

51 

53 

57 

57.3 

Sm  R«Iw*oc*  NoIm  Following  SUtton  Indts 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Of  Month 


atabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17  T 

1 

18 

- 

19 

 L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 ' 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Aver 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

60 

79 

61 

62 

87 

87 

87 

67 

87 

86 

86 

85 

86 

65 

84 

83 

8 1 

76 

75 

60 

bl 

67 

 ~ 

70 

75 



72 

71 

80  7 

ROCK  MILLS 

MAX 

77 

79 

6  5 

6 1 

68 

78 

75 

76 

70 

79,5 

MIN 

52 

62 

69 

66 

49 

54 

55 

65 

59 

47 

49 

50 

52 

60 

57 

57 

56 

64 

46 

44 

53 

50 

40 

29 

28 

23 

25 

30 

31 

39 

52 

48.2 

RUSSELLViLLE  2 

MAX 

82 

87 

82 

64 

85 

l\ 

72 

63 

57 

62 

59 

68 

74 

73 

76 

76.5 

MIN 

50 

59 

43 

45 

47 

49 

56 

64 

55 

47 

49 

49 

56 

58 

55 

57 

66 

46 

41 

43 

50 

43 

28 

26 

23 

27 

36 

39 

40 

37 

46.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

60 

66 

61 

60 

88 

85 

60 

64 

84 

74 

79 

81 

64 

73 

69 

64 

56 

56 

67 

68 

76 

67 

77 

76.6 

MIN 

53 

60 

57 

50 

52 

55 

60 

63 

59 

52 

53 

53 

55 

59 

60 

60 

62 

49 

47 

49 

62 

48 

32 

32 

26 

29 

32 

40 

41 

42 

49.2 

SANO  HT    SUBSTATION   A  U 

MAX 

78 

73 

79 

77 

80 

83 

84 

80 

81 

83 

83 

82 

82 

79 

79 

78 

8  1 

76 

69 

64 

65 

55 

56 

64 

71 

70 

73 

66 

75.0 

MIN 

57 

62 

60 

52 

52 

52 

63 

63 

55 

51 

53 

56 

56 

58 

62 

61 

62 

47 

46 

49 

60 

44 

45 

3  1 

29 

26 

33 

4  1 

50.0 

SCOTTSBORO 

MAX 

72 

70 

70 

79 

76 

84 

88 

82 

65 

83 

66 

83 

66 

82 

84 

60 

84 

76 

60 

71 

62 

57 

62 

66 

66 

70 

72 

76.6 

MIN 

5* 

56 

51 

49 

46 

52 

52 

56 

53 

46 

46 

46 

53 

55 

67 

60 

63 

41 

44 

42 

41 

42 

40 

30 

w 

32 

26 

29 

38 

45.3 

SEALE 

MAX 

80 

84 

86 

87 

85 

90 

91 

95 

93 

89 

69 

86 

89 

88 

82 

86 

77 

75 

81 

68 

67 

65 

68 

73 

77 

76 

70 

MIN 

59 

67 

68 

67 

52 

55 

55 

65 

65 

49 

50 

53 

55 

56 

57 

59 

56 

58 

60 

45 

65 

54 

44 

35 

31 

30 

29 

32 

37 

60 

55 

51.5 

SELHA 

MAX 

74 

60 

85 

84 

85 

88 

69 

89 

85 

8  7 

87 

85 

67 

66 

87 

87 

87 

65 

81 

85 

76 

74 

75 

67 

65 

64 

69 

74 

76 

71 

66 

MIN 

62 

67 

65 

58 

56 

60 

64 

71 

66 

57 

57 

56 

61 

65 

64 

66 

63 

56 

66 

55 

66 

57 

50 

36 

36 

33 

35 

39 

42 

55 

55 

55I9 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

71 

79 

81 

80 

83 

68 

85 

84 

84 

66 

83 

66 

65 

85 

65 

85 

84 

61 

80 

84 

75 

73 

71 

65 

63 

62 

69 

74 

75 

76 

65 

76  4 

MIN 

55 

65 

66 

58 

51 

56 

59 

66 

62 

50 

51 

53 

53 

56 

60 

64 

58 

54 

46 

47 

59 

49 

42 

30 

30 

25 

27 

34 

34 

43 

50 

50.2 

TALLADEGA 

MAX 

71 

76 

79 

76 

60 

83 

84 

85 

80 

63 

63 

82 

82 

76 

77 

60 

74 

71 

69 

57 

61 

60 

66 

72 

71 

74 

62 

75.7 

MIN 

53 

64 

64 

59 

51 

57 

61 

68 

61 

52 

51 

53 

55 

56 

60 

61 

60 

54 

48 

47 

59 

47 

43 

30 

30 

25 

27 

35 

37 

43 

46 

50.4 

THOMASVILLE 

MAX 

83 

81 

80 

61 

64 

87 

65 

85 

80 

8 1 

84 

72 

75 

61 

64 

63 

69 

73 

75 

75 

78.9 

MIN 

61 

62 

59 

55 

56 

59 

64 

68 

64 

59 

56 

65 

58 

63 

63 

65 

62 

67 

54 

63 

61 

57 

48 

40 

36 

33 

35 

41 

47 

52 

50 

55.3 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

70 

80 

86 

77 

73 

73 

63 

65 

63 

66 

73 

76 

77 

66 

79.0 

MIN 

59 

68 

65 

58 

54 

60 

64 

67 

64 

58 

56 

57 

59 

61 

61 

63 

61 

56 

66 

67 

66 

62 

50 

36 

35 

33 

33 

36 

40 

46 

38 

54.5 

TROY 

MAX 

76 

83 

76 

64 

84 

69 

89 

86 

83 

86 

78 

80 

64 

68 

66 

70 

75 

78 

78 

66 

80.8 

MIN 

64 

65 

69 

63 

58 

60 

63 

70 

65 

64 

63 

61 

65 

65 

65 

65 

63 

61 

57 

65 

65 

68 

51 

40 

38 

36 

43 

46 

48 

68 

64 

68.0 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

83 

84 

85 

89 

93 

91 

93 

88 

88 

88 

90 

90 

91 

90 

86 

90 

76 

77 

75 

63 

66 

66 

71 

76 

76 

80 

69 

82.5 

MIN 

55 

64 

55 

51 

52 

56 

63 

69 

60 

55 

55 

56 

56 

61 

59 

65 

63 

66 

49 

50 

61 

49 

46 

32 

30 

28 

30 

37 

39 

50 

40 

51.3 

TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 

MAX 

83 

7  3 

79 

83 

88 

91 

91 

86 

89 

71 

61 

62 

64 

71 

76 

74 

80 

80.9 

MIN 

54 

66 

58 

51 

54 

56 

58 

67 

67 

56 

56 

58 

57 

61 

64 

66 

63 

63 

52 

61 

55 

56 

47 

35 

32 

31 

31 

35 

41 

44 

47 

52.3 

TUSKEGEE  2 

MAX 

90 

66 

86 

84 

82 

85 

76 

74 

78 

65 

66 

63 

67 

73 

73 

76 

68 

80.0 

MIN 

63 

67 

62 

64 

58 

62 

62 

72 

66 

60 

59 

59 

62 

64 

64 

65 

63 

60 

56 

64 

62 

66 

49 

39 

36 

35 

36 

43 

44 

54 

56 

66.6 

UNION   SPRINGS   5  S 

MAX 

88 

86 

84 

82 

65 

75 

77 

70 

61 

66 

64 

67 

73 

78 

76 

80  4 

MIN 

60 

65 

59 

54 

54 

56 

59 

66 

64 

64 

60 

54 

57 

62 

61 

62 

57 

59 

49 

47 

56 

66 

51 

37 

33 

31 

32 

33 

38 

51 

55 

5  3'.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

85 

83 

83 

80 

78 

78 

83 

73 

71 

65 

56 

57 

55 

66 

72 

70 

71 

75.5 

MIN 

56 

57 

58 

46 

44 

44 

52 

60 

48 

44 

44 

43 

48 

50 

56 

58 

55 

47 

38 

38 

41 

37 

37 

24 

23 

20 

22 

23 

33 

33 

34 

42.4 

VERNON 

MAX 

84 

71 

82 

82 

64 

86 

90 

88 

79 

86 

90 

88 

88 

89 

89 

89 

88 

83 

87 

69 

86 

79 

78 

72 

63 

65 

66 

73 

78 

76 

78 

81.7 

MIN 

50 

59 

46 

46 

49 

51 

57 

63 

65 

48 

51 

52 

54 

55 

55 

61 

59 

43 

42 

45 

48 

48 

40 

26 

27 

24 

27 

36 

37 

48 

37 

46.7 

WATERLOO 

MAX 

80 

72 

80 

78 

82 

63 

62 

82 

79 

82 

80 

84 

66 

85 

64 

85 

86 

72 

82 

83 

65 

78 

71 

63 

54 

55 

65 

70 

75 

75 

73 

77.1 

MIN 

55 

52 

47 

49 

52 

51 

64 

60 

52 

49 

50 

55 

60 

60 

58 

60 

61 

42 

42 

55 

59 

42 

44 

27 

30 

25 

36 

39 

40 

40 

48 

48.5 

WHATLEY 

MAX 

85 

86 

83 

85 

87 

90 

88 

88 

88 

68 

88 

87 

88 

87 

90 

90 

69 

90 

68 

88 

79 

82 

76 

68 

66 

66 

69 

75 

78 

79 

70 

82.7 

MIN 

55 

58 

63 

56 

52 

54 

60 

61 

66 

55 

52 

57 

59 

60 

65 

60 

61 

68 

49 

48 

60 

48 

45 

36 

30 

30 

35 

42 

59 

48 

51.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

DEMOPOLIS  LOCK  Si  DAM 

EVAP 

.26 

.  10 

.  17 

.  16 

.  14 

.24 

♦ 

.32 

.20 

.20 

.09 

.  12 

.  57 

.  12 

.07 

.16 

.15 

.07 

.08 

.15 

.  19 

.14 

.06 

.  14 

,  10 

.  16 

,  11 

.09 

B  4.51 

WIND 

45 

26 

28 

24 

22 

16 

44 

38 

78 

19 

24 

22 

7 

15 

12 

34 

26 

34 

28 

7 

47 

32 

20 

90 

43 

46 

11 

29 

14 

6 

32 

919 

MAX 

89 

91 

89 

82 

89 

89 

87 

88 

90 

87 

89 

89 

88 

84 

85 

86 

86 

80 

76 

74 

72 

72 

78 

74 

74 

81 

83.4 

MIN 

64 

64 

68 

70 

68 

56 

56 

58 

64 

66 

69 

69 

60 

58 

52 

58 

62 

54 

44 

45 

48 

45 

43 

42 

43 

51 

56.8 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.07 

.09 

.12 

.15 

.21 

.  16 

.09 

.11 

.17 

.  17 

.21 

.10 

.  10 

.  13 

.  12 

.11 

.12 

.  19 

.15 

.11 

.08 

.  12 

.12 

.18 

.  3 

.  14 

.  10 

.21 

.07 

.13 

B  4.09 

WIND 

5 

8 

6 

19 

20 

18 

28 

44 

10 

13 

7 

20 

10 

15 

12 

13 

10 

42 

22 

18 

45 

33 

17 

38 

19 

26 

20 

12 

9 

3 

47 

609 

MAX 

90 

89 

87 

86 

89 

94 

81 

85 

83 

91 

89 

92 

90 

90 

88 

91 

94 

85 

85 

79 

75 

72 

73 

77 

75 

73 

75 

87  .7 

MIN 

64 

74 

73 

71 

69 

71 

79 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

76 

65 

72 

66 

56 

48 

45 

43 

46 

49 

57 

65 

60 

67  .2 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.07 

.21 

.11 

.20 

.10 

.  13 

.  19 

.  10 

.  13 

.13 

.  13 

.11 

.  14 

.12 

.13 

.  16 

.18 

.26 

.  12 

.  18 

.15 

.10 

.09 

.09 

.06 

.  17 

B  4.24 

WIND 

20 

20 

35 

25 

20 

15 

20 

20 

15 

20 

6 

7 

5 

3 

11 

10 

14 

54 

30 

10 

20 

40 

40 

90 

45 

65 

28 

16 

21 

15 

87 

827 

SUPPLEMENTAL  DATA 


BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 
HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  AIRPORT 


Wind  direction 


J  o  > 


ERE 
NW 


6.6 
7.0 
5.5 
6.2 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


Relalp 


O  t- 
i-i  m 

z:  u 


humidity  averages 
percent 


<  H 

o  O 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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cn 
o  u 


Number  of  days  with  precipitation 


4.1 
4.4 

3.9 
3.8 


TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1962 


viilt,  m...  I 
°  I 


1  •■ 

Colbert  Stvan  PUn* 


j  Hodk-.s  j 

-O-  •  I  8»ior»iUo 

■  /•      I  r 

I    H..Utoi.  3  s  I 

f  k>        Palla  City  81k 

•  

"ry  t  1.  m...  I 

o  1  R  


EY    <V^--^  "^.^.K 


Traf  ford 


rookavllle  Exp.   5l». ,  H 


L  1 

.  o  I  I  ^ 

jD..niv    1  :  I 


alftk.  Hiss.  I 


Poll  city  1  HHE 


ALABAMA 


90TH  HfXIDIAN  TIME  XOHE 


Rosct  TB  AP,  Ca. 


C«du-tOvn,  Ck. 

CSOftCIA 
.        75TH  HERIDIAN  TIHE  ZONE 


^  /'-^  T.ii.<i«.  irL-TiiT:  >1 


I  CarrolltOD,  C». 


rrankllD,  Ca. 


La  Grugo,  Ga. 

1 


idian  WB  AP, 


\  Lay  D&a 
^  Rockfi 
oy  jjip  St.  -O- 

\    ^  I  'p^42,,,>v^'"""«"><' 

--SJV  Deaopolls  Lock       Oaoi  /     O^ttle  % 
f  (  I  yrlon/junctlOD  2  HE 

. 

c 


jB^lll  2  WW  ^  avBt  Point,  Ca. 

,1^1  PLATEAU 


Marlon  Junction  1  ENE 


^'C'Z*         c^c.^pbX  pi„,  am 


-o- 

ayneaboro  1  E  Hi! 


-  »11>  Fort  Deposit'         <>•  j  |  \  J  /^.,, 

Highland  Bose  \^mJ / 


""coastal 


Li'akesville,  Ht^i..^ 


Coat  Rock,  Ca . 


ColuBbus  VB  AP,  Ca 
2oluBbua,  Ga 


j  ^i\b„a 


^Rlver  Pal  la  2  NE 
ir' Palls  (f 
r  -O 

Andalusia  1  M* 


Falco  Op«n  Pond  T*r 
Brewton  3  3SE  I  ^ 


•  New  Brockto 


MevtOD     -Dotban  PAA  AP 


Fort  Galnva,  Ca. 


-o- 

Blakaly,  Ca. 


ColuBbla  1  E 


GULF 


I  Codeo 
PasOROuia  Jr  HS^  HI 


I 


Blackman  4  VNV, 


ilton  Exp.   Sta. ,  Fla 

-o- 


Ccoova  Slo 


Grac«Tlll«t  Fla. 


tsdalo  1^ 

VPonsac 


Chlpl«y  3  E.  Fla 

-o- 


STATION  LEGEND 


>la  FAA  AP.  F 

@ 


Gulf  Sbor 


O     #     O    Prtcipiteticn  only 

<b  Prtcipitetion,  $torag9 

■O  ^   fir»eipifetioft  etxt  Tgmptrefurv 

Pncipitotion,  T^mp^rotuf*  ona  Cvopomtiof 

r/p0  of  gago:      O    Not  ■  fOCOramg , 
•  RocotHtng ;       9    A>M  tfptt 

Doubto  circl*  eombinoHoftt  inttieot*  fft*  ovoiloM'ty  of 
mor0  dofoiM  m^t^o^ofoficel  Oate 


REVISED  6/62  »RPC,  CHA  USCOI«-WB-A«h*ir  I  H» 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1962 


CorlDth,  HlsB 

Burnsvllle 


ALABAMA 


Russell  2 


Uzrion  1  N 

"P  I  *  ^        -  I      di       aillingsley  1  SE 

-Jr>.  Demopolls  Lock  b  Dam         O  Suttle  \ 
f  I  I  Warion  Junction  2  HE 


O      AutaugaviUe  3  N  ^ 

I  °\PRAIRIE  r 


0»etuj»p]ia 

J       ,  ^""1^.  Junction  2  HE  Prat.v  U„  ThurlowDai   .'"^r,"^ 

ai-ion  Junction  1  ENE  V  ^„       X  ^  .yilstcad      xuskeiep  2      F  i 


„tto„to„,/- 


)      _  O  Primrose  Farm  ,                                  I  „ 

.  -.t.c.s  ■  SS,^-\  s^u. 

ID  Montgomery  WB  AP  0[  *  1 

D-J           I  !                                                I  Cotlonton 

1^^^*'     I  Union  Springs  5  S                 %                \  Q* 

I  Pine  Level           "O-              Mxdway    I  ) 

a,.-)  I  i  L, — -r^  1 


1 
i 

o  f 

Brundldge  j 

\ 

r 

Elba 

0 

<> 

I    Ozark  6  NN 

i 

#New  Brocaton 

"tluerprise  Newton 

Lumpk in,  Ga 

-o- 


Coffee  Springs  2  (ffl 

O 

>neva  Slocomb 


Graceville,  FU. 


Chlpley  3  E,  Fla 

o- 


5TATION  LEGEND 


O     •     O     Pracipifation  only 

(D  Prtcipitolion,  stofoga 

-O-  ♦    -*-   Prtcipitotion  and  Tgmpteofurt 

Precipitofion,  Ttmperoturt  and  Evaporation 

Type  of  gog»:      O    Non- recording , 
•  Recording ;       9    5oM  types. 

Double  circle  combinations  indicate  the  ovailobility  of 
detailed  meteorological  data 


85 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

j     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 
O 
< 

U 

LONGITUDE 

1 

ATION 

OB 

1 

SERVATION 
riME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

u 

Id 

NOUl 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

i 

DRAINi 

i 

LONG! 

^ 

1 

t 

Si 
& 

AaSEVtLLE  t  HHM 

ADDISON 

ALBERTA 

ALBERTvlULE  2  SE 
ALEIANOES  C!T*  fr  NE 

006} 
0140 
014B 
0163 

HENRY 

MINSTON 

WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

31  35 
5*  13 

3*  1* 

32  59 

87  11 
87  25 
B6  10 
85  52 

*69 

799 
175 
11*0 
660 

9A 
9P 

7A 

8A 

9A 

5P 

c 

JOHN  S.  RICHBURG 
PALMER  GOOSEY 
SIONEY  J.  HARDY.  SR. 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

*B22 
*88* 

*976 

SUHTCR 

COVINGTON 

BARBOUR 

MADISON 

JEFFERSON 

13 

A 

32  39 

31  01 

S6  22 
S9  3) 

86  91 

160 
290 
*70 
97) 
69* 

TP 
8A 

TP 
8A 
BA 

«A 

TA 

prof.  "t.  J.  nurphct 

H.   C.  YOUNG 

JOHN  B,  ARD 

HARRY  R.  TAYLORi  JR. 

ALICCVILLE 
ANDALUSIA    t  NH 
ANNtSTON  FAA  AP 
ARtE*   y  S 
ASHLAND 

OITfl 
02*2 
02T2 
033S 
0369 

PICHENS 
COVINGTON 

WINSTON 
CLAY 

33  OT 

S3  35 
3*  0* 
33  16 

88  07 

86  10 
85  51 

87  11 
•  5  51 

1*0 

599 
500 
1060 

7A 
8A 

MID 

6P 

TA 
8A 

MID 
7A 
6P 

C  H 

M)S.  CHERRY  J,  HERNDON 
JAMES  P.  GiLLiS 

feo>  aviation  agency 
ms.  dora  r.  davis 
henry  l.  hc  oueen 

MAGNOL IA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

9108 

5116 
9121 
91*0 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

DALLAS 

ELMORE 

1 
11 

12  28 

87  IB 

"  15 
89  99 

IB» 

210 
202 
200 
>» 

BP 
4P 

TA 
TA 
BP 
»P 

BP 

c 
c 

OR.  f.  H.  GAlLLARD 
ROBERT  J.  CURRY 
R.  L.  SIHONTON 
AUBUNN  UNIVCRSITY 

ASMVILLE   *  M 
ATHENS  2 

ATMORC  STATE  FARM 
AUBURN  )  SW 
AUBURN  AOS  10 

037T 
039% 
0402 
0*22 
0*27 

ST.  CLAIR 

LIMESTONE 

ESCAMBIA 

LEE 

LEE 

35  41 

31  10 

32  3* 

86  20 
86  59 
•  7  29 
85  31 
85  29 

940 
720 
300 
TJO 
TOO 

*P 
•A 

7A 
tA 
*P 
■A 

C  H 

JOHN  T.  SWlNDALL 
RADIO  STATION  WJMW 
ATMORE   STATE  FARM 
MRS.  MARTHA   1.  MOORE 
AGAI.  RCSLARCH  SERVICE 

MATHEWS   1  SSW 
MCLVIN 

MERTZ  PONOVILLC  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 

939* 
9982 
9397 

HOHTGOWERT 

CHOCTAW 

BIBB 

BULLOCK 
WILCOX 

1) 

"  11 

»  0* 
)2  OB 

S8  27 

S7  20 
•»  32 
ST  22 

1*0 
3»0 
BOO 
*H 
Tl 

TA 
TA 
TA 

»A 

c 

C.  PAUL  OOWAM 
ERHEST  H.  LAND 

MS.  SARA  0.  HALL 
FRED  HENDERSON 

AUTAUGAVILLE  3  H 
BANKHCAO  LOCK  AND  DAM 
BAt  NINETTE 
BELLE  NINA  2  N 
BERRr 

0303 
0583 
0655 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

32  2« 

33  29 
30  53 
3*  *2 
33  *0 

86  *1 

87  20 
87  *T 

86  93 

87  36 

200 
280 
268 

*92 

7A 
9P 

7A 
7P 
JP 

J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  w*  WOODWARD 
AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MILSTCAD 
HINIER  1  NW 
MINTER  4  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 

9*5* 
9*69 

MACON 

DALLAS 
CHILTON 
MOBILE 

; 

)2  JT 
)2  0* 

ST  0) 
BT  0) 
•B  27 
SB  19 

20* 
)T0 

130 
211 

TA 
NIO 

tA 

TA 

BA 

HID 

c 

C  HJ 

C.  D.   HAHHOHDt  JR. 

HENRY  J.  YATES 
T.  E.  LlOE 
ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  )  SStf 
BEAAR  2  SE 
8ILLIN0SLET  1  SE 

BIRHINOMAM  MS  AP 

0757 
0T90 
0823 
0B3I 

JEFFERSON 
MARION 
AUTAUGA 
JEFFERSON 

33  22 
3*  10 
32  39 
53  3* 

88  07 
86  *2 
86  *9 

86  10 

93) 

970 
*20 
610 
1070 

6P 
MIO 

«A 

MID 
7A 

C  MJ 

JAMES  t.  MC  CRAVY 
OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

JOHN  B.  Thomas 

MOBILE 
MONTCVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

5937 
5950 

MOBILE 
SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

11 

86  52 
86  2* 

119 
*62 
199 

BA 

MID 

8A 

TA 
MID 

C  MJ 

ROBERT  G.  BETANCOURT 
M.  P.  JETER.  JR. 
U.S.  WtATMCR  BUREAU 

BOA  2 

0957 

34  13 

c 

U.S.  HEATHER  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 

MOULTON  2 

9629 
56)5 

12 
12 

87  18 

660 
6*9 

6P 

SA 

*P 

c 

TVA-381 

BRANTLEY 
SREmTON  3  SSE 

bridceport  2  h 

broornood 

brundidce 

1069 
1084 
1099 
11*3 
1178 

CRENSHAM 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 

PIKE 

31  0* 

i;H 

86  16 

87  03 
85  *5 
8T  17 
85  *9 

27* 
85 

660 
609 
*99 

8A 

9P 

Ia 

9P 
7A 
TA 

I 

ft.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M,  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STYRON 
MILDRED  P.  WMITTINGTON 

• 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NAT CHE  2 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

9789 
98*2 

COLBERT 
MONROE 
COFFEE 
MADISON 
DALE 

12 

86  26 
89  36 

9)6 
1S2 
660 

719 
220 

MIO 
9P 

9P 

MIO 
TA 

9P 
TA 

c 

FED.  AvlAMON  AGENCY 
S*  B.  HELTON 
E.  L.  DEAN 

MISS  LUCiLt  N.  HEREFORD 

CALERA  2  SM 

CAMDEN    )  NW 
CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NM 
CARBON  MILL 

1288 

1301 
1315 
1324 
1377 

SHELBY 

MILCOX 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

WALKER 

33  05 

32  02 
il  55 

33  54 

86  *6 

87  20 
87  59 

ii  i 

5*0 
229 
93 
680 
*10 

9P 
9P 

6A 

9P 
9P 

*A 

TA 

PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 
JOE  PICKENS 
AUBURN  UNIVERSITY 
FLOYD  J.  GARRISON 

ONEONTA 
OPCLIKA 
OARVILLE 
02ARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 

6129 
6161 
6218 
6226 

BLOUNT 
LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

11 

89  23 
•T  1* 

"  " 

BT9 
T50 
200 
660 
6)9 

TA 
BA 

i* 

TA 
B* 
BA 
BA 

TA 

LONNIE  R.  MORRIS 
RADIO  STATION  wJhO 
EDWARD  B.  maRPEN 
JACOB  0.  BARNES 

CENTRE   S  S¥ 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CMlLDERsauRC 

CHILDERSBUBC  WTR  PLANT 

1520 
1566 
1615 
1620 

CHEROKEE 
a  IBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 
TALLADEGA 

94  06 

32  5T 
31  28 

33  17 
33  IT 

87  08 

88  15 
86  21 
86  20 

620 
22* 
199 
*80 

*ie 

7A 
7A 
6P 

9P 

7A 
7A 
6P 
6A 
5P 

H 

DON  R.  WATSON 
JAMES  H.  MITCHELL 
CMAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO. 
ClIV  WATER  PLANT 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVlLLE 
PE  TERMAN 

PHENU  city  2  NNW 

6329 

ST  CLAIR 

PERRY 

MONROE 

bussell 

86  IB 

87  09 
87  16 
85  01 

T9B 

999 
900 
1*9 
970 

„ 

TA 
TA 

BA 

c 

CCORGE   T.  POSEY 

NORMAN  A.  VAUGHN 

MS  EVELYN  H.  FULLER  ' 

MS.  NINTA  EDDINS 

D.  R.  MC  LEhORC 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COOEN 

1690 
169* 

1725 
1803 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 

MOBILE 

31  05 

32  51 
31  53 
30  23 

87  31 
86  38 
85  28 

88  13 

311 
183 
580 
607 
12 

7A 

5P 
5P 

6P  , 
7A 

7A 

9P  ' 

- 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTEBlING 
GILBERT  (,.  WARREN 
AGNtS  C.  ^MRISTtNSEN 

PICKENSVlLLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTtBSVILLE    2  SSE 
PRATTVILLE 

6*68 

6508 
66*0 

PtCKLNS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 

AUTAUGA 

ii  i: 

87  36 
86  0* 
86  9* 

169 

110 
906 
2)0 
290 

6P 

TA 
TA 
TA 
TA 
BP 

MS  MART  A.  HEDRICK 
MS.  OCLLA  L.  OAKLEY 
MS.  tNA  C.  PAUL 
TMO«US   E.  FISCHER 
CONTINENTAL  GIN  CO. 

COrFEE  SPRINGS  2  Nx 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  E 

coaoovA 

1807 
1819 
18*9 
IS65 
19*0 

GENEVA 
COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 

3*  15 

31  17 

87  50 
85  52 
85  06 
87  11 

290 
*70 
73* 
68 

6A 
7* 
7A 
7A 
8A 

c 

HENRY  F.  KELLET 
TVA-462  ' 
B.  W.  APPLETON 
ROBERT  E.  POPPIE 
MRS.  C.  GREShAH 

PBIMOSE  FAOH 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

6719 
6805 
6833 
68*7 

MONTGOMERY 
CmOCTAW 
FRANKLIN 
MAD  t  SON 
PICKENS 

13 
12 
12 
13 

I  i 

88  21 

86  16 

88  01 

260 
680 
9T) 
22B 

BA 
HID 

12M 
SA 
TA 

HID 
TA 

W*  C.  CLSBERRY 
MS.  JANIt  C.  BROkN 
MS  AUTIE  KILBURN 
REDSTONE  ARSENAL 

COT TON TON 
CUBA 

DADEVILLC 
OADEVILLC  2 

DANCY   4  N 

197* 

2079 
2119 
212* 
21*1 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

32  09 
32  26 
12  49 

32  SO 

33  0* 

88  23 
05  *5 
85  46 
88  17 

217 
219 
760 
730 
207 

7A 
TA 
7A 

4P 

c 

HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  BARILETI 
M.  CLAY  PLESS 
MRS.  C.  0.  WEEKS 

RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERT SDALE  1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

6988 

7020 
7025 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

I 

I  i 

86  13 

180 
190 
199 
690 
7*5 

TA 
6P 

7* 
6A 

c 

RUSSELL  FINLAY 
ALABAMA  ElECTRIC  CO. 
MICHAEL    M.  BALOMIN 

xrtOx  MC  EhCn 
JOHN  I.  BAIlCY 

DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2207 
2235 
22*5 
2372 

MARENGO 
MORGAN 

MARENGO 
HOUSTON 

32  21 
3*  35 

33  26 
32  31 
31  I* 

86  58 
85  42 

87  50 
85  26 

220 
980 
1030 

too 

321 

7A 

8A 

MtO 

7A 
BA 

7A 

MID 

SA 

JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
MS.  VERNA  B.  LANDERS 
COftPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIAT ION  AGENCY 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

7157 
7207 
7282 
7304 

FRANKLIN 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 
JACKSON 

12 

89  98 
86  03 

880 
802 
1199 
30* 
619 

TA 
BP 

TA 

M 
»' 
tA 
T« 

RADIO  STATION  ■■«R 
ST.  BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSI lY 
MS.  H.   If.  PRIDHOAC 
RADIO  STATION  aCRI 

DOTHAN  «  W 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 
EL  ROD 
ENTERPRISE 

2386 
25TT 
2632 
2670 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

31  13 
3*  10 
31  25 
33  15 
31  19 

87  2* 

86  04 

87  4B 
85  51 

900 
195 
292 
380 

TA 
9P 

TA 
TA 
TA 

SP 

c 

R.  E.  PILCHER 
MITCHELL  DRAKE 
HERBERT   S.  WHATLEY 

RADIO  STATION  WiRB 

SEALE 
SELMA 
5L0C0MB 

snow  hill 
suttle 

7,J, 
7366 
7976 
7620 
7963 

RUSSELL 
DALLAS 
GENEVA 
WILCOX 
PERRY 

j!  00 

87  00 
89  16 
87  01 

390 
1*7 
260 
229 
1*9 

9P 
9P 

J. 
I« 
«* 
T* 

HOMER  0.  TEAL 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  S.  DEAL 
MS.  EVA  R,  RAY 
J.  F.   SUTTLEt  JR. 

EuFaula 
evergreen 

FAIRhOPE   2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE 

27Se 
2813 
2832 
2840 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

*     31  52 
6     31  26 
9     30  33 
9     31  06 
12     3*  22 

86  56 

87  53 

86  55 

207 
220 
123 
232 
620 

9P 
»P 
7A 

TA 
7A 
5P 
SA 
7A 

5P 

MARTIN  J.  OARITV 
W.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  BARRETT.  JR. 
U.S.  FOREST  SEBVICC 
MS.  MINNIE  LEE  CROa 

sylacauga  *  ne 

talladega 

thomasville 

THORSBY  I  SW 
THORSBY  EIP  STATION 

8024 
8178 
8204 
8209 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARKE 

CHILTON 

CHILTON 

13 

i  i 

86  06 

*90 
569 
*0» 
200 
680 

6P 

6P 
TA 

.P 
•P 

TA 

c 

CITY  WATER  PLANT 
C.  0.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUSURN  UNIVERSITY 

Falls  city  blk  pono  twr 

FAVETIC 
FLORENCE 
FOOT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 

2883 

3035 

WINSTON 

FAYETTE 

LAUDERDALE 

LOWNDES 

BALDWIN 

2     3*  0* 
13     33  4l 
12     3*  *8 
6     31  59 
9     30  1* 

87  50 

87  41 
86  35 

88  01 

690 
370 
578 
501 
10 

6P 
9P 

•P 

TA 

TA 
BP 

C  H 

U.S.  FOREST  SERVICE 
GORMAN  J.  BLACK 
HARRY  G.  RICHARDS 
WOODROW  WILSON 
MM.  H.  CHANDLER 

ihurlOw  dam 
TONEY 
TBAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8259 
8285 
8323 

ELMORE 
MAD 1  SON 
JEFFERSON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

12 
'I 

i  Ii 

B9  99 
87  37 

288 

790 
*70 
580 
170 

6P 
MIO 

TA 
TA 
6A 

MIO 

1 

C 

C  H 

ALABAMA  POWER  CO. 

WILLIAM  P.  DOSS 
THOMAS  J.  DILLARD 
FED.  AVIATION  AGENCY 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

3105 
3151 
315* 
3160 

DC  KALB 
MONROE 
ETOWAH 
ETOWAM 
SOMTER 

7  3*  27 

8  31  26 
7     3*  01 
7     3*  01 

13     32  *9 

87  2* 

86  00 
86  00 

88  09 

93* 

*10 
570 
569 
130 

8A 

6P 

BA 
8A 

7A 

TA 

c 

CARL  PARKER 
MS.  NELIA  MCKENZIE 
JOHN  H.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  OAS  CO. 
MACK  C.  FIELDS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAN 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  9  S 

UNIONTOUN 

VALLEY  HEAD 

8*01 
8*38 

TUSCALOOSA 

MACON 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

11 

32  26 

87  31 
89  37 

192 
**0 

*70 
269 

6P 
8A 

TA 

TA 
6P 
8A 
7A 

C  H 

CORPS  OF  CHGINLERS 
LEON  L.  BENNETT 
LIVINGSTON  PAULK 
JEPTHA  S.  BRANtON 
C  •  M  LUMBER  COMPANY 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEMGIANNA 

GILBERTOWN 

CORGAS 

3255 
3271 
3308 
34  30 

CULLMAN 
GENEVA 
BUTLER 

WALKER 

3*  01 
31  02 
31  38 
31  53 
33  39 

85  52 

86  ** 
88  20 

87  13 

293 
121 
300 

TA 
tP 

SA 

7A 
TA 
«P 
6A 

c 

MS.  G.  MC  KENZie 
REBECCA  CAMPBELL 
JAMES  G.  HARRIS 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8605 
8637 
86*8 

LAMAR 
RANDOLPH 
ESCAMBIA 
ETOWAH 

GREENE 

si  J* 

"  3! 
87  12 

86  19 

87  90 

180 
6*0 
209 
890 
110 

TA 

TA 

TA 
7A 
8A 

C  M 

c 

JOHN  9.  GUIN 
ALABAMA  POaER  CO. 
MS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

MS. Florence  parker 

CORPS  OF  engineers 

GREEN  BAY 

GREENS B0«0 

GAEENvlLLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

351  1 
3519 
3524 
3559 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

euTLER 

BALDWIN 

31  11 

32  *2 
31  50 
31  90 
30  17 

«7  36 
86  18 

86  38 

87  *1 

280 
220 
*** 
*20 
8 

6P 
9P 

7A 
6P 
8A 

TA 

c 

JOHN  P.  RHODES 
N.  HAMMER  COBBS 
CECILE   T.  LEWIS 
L.  RAYMOND  BOOIFOf(D 
GILBERT  W.  MELCHER 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

WINFIELD  2  SW 

8809 
8859 
8867 
8998 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELHOBE 

Clarke 

FAYETTE 

'l 
13 
15 

11  11 

87  07 
86  12 

BT  90 

*«9 
500 
207 
110 
MB 

iA 

SP 

SA 

IA 
TA 
7A 
7A 

** 

MS.   INIS  WILSON 
MS  ELIIA  J.  BEARDCN 
MAXWELL  J.  NORRIS 
MS.  VElMA  G.  COLEMAN 
H.  W.  COTHCV 

CUNTERSVULE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVULE 
HAMILTON  i  S 
HARRISBURC  CAHABA  TOWER 

3573 
3620 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

PERRY 

3*  20 

3*  1* 
34  06 

86  19 

87  37 
87  59 
87  11 

978 
609 
910 
518 

»A 

*P 
•A 
6A 
TA 
SA 

c 

C  H 

RADIO  STAT  ION  WCSV 
TVA-765 

JAMES  0.  WILLIAMS 

EDDIE  L.  PEARCE 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

n 

32  3* 

B9  5* 

335 

BA 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAYNEVILLE 
Hf ADlAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 

3761 
3775 
3816 

3s*; 

LOWNDES 

MENRT 

CLEBURNE 

CPEN5HAW 

CLEBURNE 

32  11 
31  21 

33  32 

86  36 
89  20 

85  36 

86  19 
85  2* 

370 
890 
99* 
1175 

I 

TA 
TA 
SA 
7A 
SA 

MS.  J.  w.  OOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
LUKE  JORDAN 
ThOMAS  J.  HART 

HODGES 

HUNTSVILLE  KB  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SH 
JASPER  *  N 

3899 
*06* 
*193 
*209 

FRANKLIN 

MADISON 

CLARKE 

CALHOUN 

WALKER 

3*  20 
3*  *Z 
31  31 
33  *« 
33  9* 

87  96 

86  39 

87  51 
85  *6 
87  16 

B*9 

609 
210 
690 
929 

MID 
6P 

6A 
MIO 
TA 
TA 
6P 

c 
c 

FRANK  L.  HATNES 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
T.  H.  GAlLLARDi  JR. 
MS.  ELLA  M.  AVERS 
JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 
LEES6URG 

*306 
*603 
*627 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

5 

32  37 
32  5* 
32  58 

3*  11 

86  19 

85  2* 

86  31 
86  33 

290 
810 
*20 

589 

6P 

6A 
4P 
6A 
7A 
7A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 
CLARENCE  H.  FINCKER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEwELL 

t     l-ALA&AMAi     2-BLACK  WARRIOR.     S-CAHABA,     4-CMATTAHOOCHEE .     5-CH0CTAWMATC«e  1     6-CONECUH,     7-COOSA,     B-ESCAMBIA,     9-<kJLF ,     10-PEA,     1 1-TALLAPOOSA,     IZ-TEMCSSCEi  1)-TCMBIGBCC 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologist   at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RPD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table ,  when  publ ished ,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Spec  ial"  column  under  the  heading  "Observat  ion  Time  and  Tables" ,   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  prec  ipit at  ion  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   t ime  dist r ibut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  miss Ing .     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essent tally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure, 

V  Inc ludes  total  for  previous  month , 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
■Substation  History  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Dal 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2,50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superlnt andent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  RKICHELDKRFER,  ChieJ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

NOVEMBER  1962 


Temperature 


Station 

Averoge 

Average 
Mtnimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

n 

a 

Lov^est 

Dote 

|- 
a 
S 

0) 

a 

No.  of  Doys 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

Dote 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

o 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dote 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

.*  0 
g< 

."J 

5  J 

Total 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

59.6 

36.4 

48.0 

59 

30  + 

24 

6 

503 

0 

0 

10 

0 

5.57 

2.32 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

BELLE  MINA   2  N 

61.0 

38.5 

49.8 

71 

30 

25 

5 

452 

0 

0 

9 

0 

4.68 

1.86 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

DECATUR 

69.9 

37.5 

48.8 

-  2.8 

72 

12 

25 

5 

480 

0 

0 

1 1 

0 

5.19 

1.10 

1.35 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 

FALKV 1 LLE 

62.0 

38.3 

60.2 

72 

22  + 

27 

27 

436 

0 

0 

6 

0 

6.12 

1.42 

18 

.0 

0 

9 

4 

3 

FLORENCE 

62.7 

40.2 

51.5 

74 

30  + 

29 

6+ 

398 

0 

0 

7 

0 

2.88 

.88 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

HUNTSVILLE  WB  AP 

60.3 

39.3 

49.8 

-  1.0 

71 

30  + 

27 

6 

448 

0 

0 

8 

0 

5.47 

1.82 

1.60 

9 

*0 

0 

8 

4 

2 

MAD  1  SON 

61.1 

39.4 

50.3 

-  0.3 

72 

30 

27 

6 

431 

0 

0 

8 

0 

4.92 

.86 

2.06 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

MOULTON  2 

61.6 

39.0 

50.3 

72 

30  + 

24 

5 

435 

0 

0 

9 

0 

4.29 

1.23 

9 

.0 

0 

11 

3 

1 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

60.1 

37.9 

49.0 

72 

11 

24 

6 

473 

0 

0 

10 

0 

2.59 

.77 

17 

.0 

0 

a 

1 

0 

NEW  MARKET  2 

M 

36.6 

M 

71 

29 

21 

6 

0 

0 

13 

0 

4.92 

2.10 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

RED  BAY 

1 

2  7 

2  7 

461 

0 

0 

6 

0 

.0 

Q 

REDSTONE  ARSENAL 

60.5 

36.2 

48.4 

72 

30 

23 

6 

490 

0 

0 

14 

0 

6.18 

1.80 

9 

.0 

0 

8 

4 

3 

RUSSELLVILLE  2 

12 

2 1 

637 

0 

0 

15 

0 

2.92 

.93 

1 8 

•  0 

Q 

WATERLOO 

62.7 

34.8 

48.8 

76 

3+ 

25 

22  + 

482 

0 

0 

16 

0 

2.11 

.88 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

Dl V 1 S 1  ON 

49.3 

-  1.3 

4.45 

.53 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE   2  SE 

59.0 

39.0 

49.0 

-  1.2 

71 

12 

28 

6 

472 

0 

0 

2 

0 

6.25 

2.19 

2.20 

9 

.0 

0 

9 

3 

3 

BESSEMER  3  SSW 

63.1 

38.9 

51.0 

76 

15 

24 

6 

412 

0 

0 

10 

0 

5.43 

1.70 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

62.3 

41.7 

52.0 

0.2 

74 

16 

32 

23 

382 

0 

0 

1 

0 

6.41 

2.88 

2.48 

8 

.0 

0 

7 

5 

2 

BRIDGEPORT   2  W 

50.6 

37.7 

49.2 

72 

29 

26 

23  + 

466 

0 

0 

10 

0 

5.02 

2.01 

2.33 

9 

.0 

0 

9 

2 

1 

GUNTERSVI LLE 

53.0 

38.4 

50.7 

74 

2 

27 

23 

421 

0 

0 

7 

0 

5.03 

1.84 

9 

.0 

0 

'11 

4 

2 

ONEONTA 

51.5 

33.5 

47.5 

73 

12 

21 

6 

518 

0 

0 

17 

0 

7.24 

2.68 

9 

.0 

0 

10 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

59.3 

36.2 

47.8 

-  2.1 

72 

1 2 

26 

5 

509 

0 

0 

12 

0 

4.86 

.57 

1.38 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

59.3 

38.1 

48.7 

58 

30  + 

23 

6 

481 

0 

0 

7 

0 

7.15 

2.95 

9 

.0 

0 

10 

4 

2  i 

SCOTTSBORO 

60. 2M 

37. CM 

48. 6M 

-  1.8 

71 

30 

23 

5 

482 

0 

0 

10 

0 

6.87 

1.75 

2.20 

8 

.0 

0 

8 

3 

3  1 

VALLEY  HEAD 

17 

584 

0 

0 

19 

0 

.0 

Dl V 1 S 1  ON 

.0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

65.3 

38.0 

51.7 

75 

16 

25 

6 

392 

Q 

Q 

7 

2.13 

1  .40 

18 

0 

4 

1 

1  A 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

62.1 

38.5 

50.3 

73 

17  + 

29 

23 

434 

0 

0 

7 

0 

4.22 

1.61 

18 

•  C 

0 

9 

3 

1  M 

CENTREV 1 LLE 

6<>.'t 

35.0 

49.7 

-  3.8 

77 

17 

26 

8  + 

452 

\  5 

4.56 

1.  15 

1.47 

9 

0 

7 

3 

2  ■ 

CLANTON 

52.4 

38.5 

50.5 

-  2.4 

76 

17 

25 

5 

428 

0 

0 

8 

0 

4.22 

.81 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

3 

1  m 

DOUBLE  SPRINGS 

59.5 

37.2 

48.4 

72 

12 

25 

5 

489 

0 

0 

12 

0 

4.77 

1.50 

18 

0 

9 

3 

1  1 

FAYETTE 

62. 8M 

39.5 

51. 2M 

76 

11 

25 

6 

401 

0 

0 

9 

0 

3.88 

1.29 

18 

.0 

0 

8 

3 

1  1 

HAMILTON  3  S 

62.0 

33.  1 

47.6 

75 

12 

20 

6 

517 

0 

0 

15 

0 

2.84 

1.08 

18 

.0 

0 

5 

1 

1  1 

JASPER   it  N 

15 

20 

469 

0 

0 

11 

0 

.  72 

.0 

0  1 

PRATTV 1 LLE 

54.2 

40.0 

52.1 

-  2.4 

75 

17 

30 

23+ 

382 

0 

0 

7 

0 

4.72 

1.46 

1.95 

21 

.0 

0 

6 

4 

1  1 

THORSBY  EXP  STATION 

53.4 

41.7 

52.5 

15 

2  5 

2  4 

365 

0 

0 

4 

0 

4.57 

1 .  34 

.0 

8 

3 

2  1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

54.5 

39.3 

51.9 

76 

15 

25 

5 

385 

0 

0 

9 

0 

3.29 

.85 

17 

.0 

0 

8 

3 

0  1 

TUSCALOOSA  OL  i  VER  DAM 

~  2.8 

17 

428 

0 

0 

g 

0 

.11 

.0 

2 

VERNON 

63.4 

35.1 

49.8 

77 

12 

25 

10+ 

451 

0 

0 

13 

0 

3.03 

1.04 

18 

.0 

0 

7 

2 

1  ^ 

DIVISION 

50.4 

-  2.5 

3.81 

.21 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

52.9 

39.9 

51.4 

72 

16+ 

29 

23 

400 

0 

0 

6 

0 

5.07 

1.52 

8 

.0 

0 

8 

5 

3 

CALERA   2  SW 

63.4 

37.4 

50.4 

75 

16 

24 

23+ 

435 

0 

0 

12 

0 

5.17 

1.55 

.0 

0 

CENTRE   5  SW 

60.6 

37.0 

48.8 

73 

17 

22 

5 

478 

0 

0 

11 

0 

6.54 

2.58 

8 

.0 

0 

8 

3 

2 

CHILDERS6URG  WTR  PLANT 

16 

391 

0 

0 

1 1 

0 

.0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

50.3 

39.6 

50.0 

-  1.4 

71 

16 

24 

6 

444 

0 

0 

10 

0 

5.82 

2.20 

9 

.0 

0 

10 

2 

2 

PELL  CITY   1  NNE 

17 

22 

505 

0 

0 

15 

0 

2.20 

.0 

SYLACAUGA  4  NE 

54.9 

39.8 

52.4 

75 

16 

22 

6 

372 

0 

0 

11 

0 

4.66 

1.54 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

TALLADEGA 

61.6 

39.3 

50.6 

-  2.3 

72 

16 

26 

6 

424 

6.04 

2.83 

1.97 

9 

.0 

0 

7 

5 

2 

Dl V 1 S 1  ON 

50.4 

-  1.6 

6.64 

2.29 

.  0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  5  NE 

54.6 

35.3 

50.5 

75 

1 5 

20 

6 

427 

0 

0 

12 

0 

7.46 

2.33 

21 

0 

5 

5 

3 

AUBURN  3  SW 

63.7 

38.5 

51.2 

-  3.9 

74 

17 

27 

23 

409 

0 

0 

8 

0 

7.24 

3.82 

2.5"^ 

22 

.0 

0 

7 

3 

3 

CAMP  HILL  2  NW 

53.4 

35.4 

49.9 

74 

17 

25 

5 

446 

0 

0 

14 

0 

7.29 

3.60 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

HEFLIN 

50.5 

34.2 

47.4 

59 

17+ 

20 

5 

523 

0 

0 

12 

0 

7.55 

3.30 

8 

.0 

0 

8 

5 

2 

LAFAYETTE 

52.8 

41.1 

52.0 

73 

17  + 

26 

6 

385 

0 

0 

4 

0 

9.37 

4.00 

21 

.0 

0 

8 

5 

3 

MARTIN  DAM 

63.9 

43.8 

53.9 

76 

16 

32 

23+ 

327 

0 

0 

2 

0 

9.21 

6.05 

3.91 

21 

.0 

0 

8 

5 

5 

OPEL  1  KA 

63.8 

37.9 

50.9 

74 

17 

28 

23 

415 

0 

0 

12 

0 

6.84 

2.43 

22 

.0 

0 

6 

3 

3 

ROCKFORD 

70  .  3M 

M 

0 

0 

7.33 

2.00 

8 

.0 

0 

7 

5 

3 

ROCK  MILLS 

53.2 

38.1 

50.7 

72 

16 

24 

6 

421 

0 

0 

1 1 

0 

8.50 

3.75 

22 

.0 

0 

9 

4 

2 

0 1 V 1 S 1  ON 

50.8 

-  3.2 

7.89 

4.54 

.0 

PRA 1  R  1  E 

DAYTON 

53.8 

42.7 

53.3 

79 

17 

32 

2  3+ 

350 

0 

0 

3 

0 

4.26 

1.88 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

M 

38.7 

M 

30 

23+ 

0 

6 

0 

4.03 

.86 

1.57 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

GAINESVILLE 

64.  1 

38.5 

»1.3 

78 

17 

28 

6 

407 

0 

0 

7 

0 

2.26 

.84 

18 

.0 

0 

4 

3 

0 

GREENSBORO 

65.5 

42.5 

54.  1 

-  2.0 

78 

15 

31 

10+ 

321 

0 

0 

4 

0 

4.26 

1.00 

2.13 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

HAYNEVILLE 

62.7 

37.3 

50.0 

77 

17 

25 

6 

444 

0 

0 

12 

0 

4.44 

1.40 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

L 1 VINGSTON 

64.1 

42.1 

53.1 

78 

15 

29 

23 

353 

0 

0 

4 

0 

2.24 

1.58 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

65.5 

39.4 

52.5 

79 

16 

24 

6 

371 

0 

0 

9 

0 

4.49 

1.37 

20 

.0 

0 

5 

4 

2 

MINTER   3  NW 

54.3 

41.3 

52.8 

77 

16 

32 

6+ 

357 

0 

0 

2 

0 

6.08 

1.33 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

MONTGOMERY   WB   AP  R 

64.4 

41.5 

53.0 

-  1.2 

79 

15 

26 

6 

359 

0 

0 

4 

0 

6.60 

2.58 

3.00 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

SELMA 

64.9 

43.9 

54.4 

-  2.2 

77 

16 

31 

23 

314 

0 

0 

2 

0 

4.89 

1.77 

1.28 

9 

.0 

0 

6 

5 

2 

TUSKEGEE  2 

63.7 

43.0 

53.4 

-  2.  1 

76 

17  + 

32 

2  3+ 

343 

0 

0 

2 

0 

7.40 

4.24 

5.15 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

UNION  SPRINGS   5  S 

65.3 

38.5 

51.9 

-  4.3 

78 

18 

27 

6 

388 

0 

0 

6 

0 

4.61 

1.74 

1.45 

22 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

52.7 

-  3.0 

4.46 

1.30 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CUMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

NOVEMBER  1962 


Temperotura 


SftiHan 

,  1 

Si 

«  g 

<  s 

«  E 

0  i 
is 

9 
< 

-5 
.  E 
|z 

1 1 

a  Ik 

s 

X 

• 

a 

Loweit 

• 

0 

D«gre«  Oayi 

No.  of  Day* 

•0 

Deporlur* 

>• 

a 
m 

1 
0 

• 

& 

Snow,  SiMt 

Nq,  of  Ooyi 

Max. 

MIn. 

_ 

s 

0 

1"? 

11 
1  s 

t 

1 

0 

• 

1 

i 
0 

J 

i 
8 
— 

■A 

>  > 

i  I 

oi 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA    1  NW 

65.5 

39.6 

52.6 

77 

18 

28 

23 

368 

0 

0 

9 

0 

4.32 

1.18 

9 

.0 

0 

7 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

67.5 

42.7 

55.1 

79 

17 

32 

6 

294 

0 

0 

1 

0 

3.59 

1.22 

21 

.0 

0 

5 

4 

1 

BRANTLEY 

66.7 

'6.6 

51.7 

81 

18 

24 

6 

396 

0 

0 

13 

0 

3.35 

.22 

1.04 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

BREWTON   3  SSE 

67.1 

39.6 

53.4 

-  2.9 

80 

17 

25 

27+ 

342 

0 

0 

12 

0 

3.39 

.01 

.97 

22 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAMDEN   3  NW 

65.5 

41.9 

53.7 

79 

16 

27 

6 

340 

0 

0 

4 

0 

4.53 

1.63 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

CHATOM 

66.6 

40.8 

53.8 

80 

16 

29 

10+ 

330 

0 

0 

7 

0 

4.26 

1.87 

21 

•  0 

0 

5 

3 

2 

CLAYTON 

M 

M 

M 

75 

18 

35 

23 

0 

0 

0 

0 

3.50 

.53 

1.60 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

66.0 

43.4 

54.7 

79 

17 

30 

6 

309 

0 

0 

2 

0 

4.60 

1  .88 

1.97 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

ENTERPR 1 SE 

66.7 

44.5 

55.6 

80 

17 

32 

6 

282 

0 

0 

1 

0 

4.S9 

1.16 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

EUFAULA 

67.6 

38.5 

53.1 

-  3.4 

79 

18 

26 

27 

353 

0 

0 

10 

0 

2.35 

.36 

.78 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

EVERGREEN 

66.0 

39.3 

62.7 

80 

18 

28 

6 

367 

0 

0 

10 

0 

6.83 

1.65 

21 

.0 

0 

7 

6 

3 

FRISCO  CITY 

66.3 

43.2 

54.8 

80 

18 

32 

6 

304 

0 

0 

1 

0 

3.92 

.10 

.68 

8 

.0 

0 

8 

3 

0 

GENEVA 

65.5 

40.6 

63.1 

79 

18 

29 

6 

354 

0 

0 

4 

0 

3.91 

.84 

1.58 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

GILBERTOWN 

66.7 

39.9 

63.3 

80 

16 

26 

23+ 

343 

0 

0 

10 

0 

2.35 

1.46 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

GREENVILLE 

65.0 

44.4 

64.7 

-  2.1 

78 

17 

32 

6 

305 

0 

0 

1 

0 

7.09 

3.25 

2.31 

22 

.0 

0 

9 

3 

3 

HEADLAND 

66  .  CM 

41.  7M 

53. 9M 

77 

1 8 

30 

6 

333 

0 

0 

3 

0 

5.84 

3.03 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

HIGHLAND  HOME 

63. IM 

44  .  AM 

54. CM 

-  2.6 

75 

16 

31 

U 

337 

0 

0 

2 

0 

7.64 

4.29 

.0 

0 

LOCKHART 

5  5.3 

80 

16 

31 

6 

292 

0 

0 

1 

0 

3.47 

1.22 

9 

.0 

0 

» 

2 

2 

NATCHFZ 

67.2 

37.5 

52.4 

80 

17 

21 

6 

376 

0 

0 

13 

0 

4.75 

1.71 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

OZARK  6  NNW 

40.9 

6  3.6 

—  4.4 

79 

1 6 

27 

341 

0 

0 

3 

0 

4.62 

1.65 

1.26 

30 

.0 

0 

6 

4 

2 

PHENIX  city   2  NNW 

63.6 

42.2 

52.9 

77 

12 

32 

6 

356 

0 

0 

1 

0 

4.07 

1.73 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

PUSHMATAHA 

64.3 

38.3 

51.3 

-  3.5 

80 

17 

27 

7+ 

408 

0 

0 

8 

0 

2.66 

-  .61 

1.23 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

SEALE 

65.2 

39.2 

52.2 

78 

17 

26 

6 

377 

0 

0 

7 

0 

3.17 

1.10 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

THOMASVILLE 

62.9 

40.3 

51.6 

-  4.0 

76 

18  + 

29 

10 

396 

0 

0 

3 

0 

3.91 

.26 

1.52 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

TROY 

65.7 

44.7 

55.2 

-  1.2 

78 

17 

32 

6 

290 

0 

0 

1 

0 

4.24 

.99 

1.61 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

WHATLEY 

69.2 

38.1 

53.7 

80 

17 

26 

6 

334 

0 

0 

8 

0 

5.01 

2.50 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

53.5 

-  3.1 

4.32 

1.00 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

66.7 

45.8 

56.3 

78 

17  + 

35 

27+ 

259 

0 

0 

0 

0 

2.97 

1.55 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

CI TRONELLE 

66.8 

44.9 

55.9 

-  2.6 

79 

16 

35 

10 

272 

0 

0 

0 

0 

2.92 

-  1.33 

1.59 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

CODEN 

68.7 

45.7 

57.2 

80 

16 

34 

10 

230 

0 

0 

0 

0 

3.81 

1.65 

21 

.0 

0 

5 

4 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

67.2 

46.6 

56.9 

-  2.0 

78 

17  + 

35 

27 

245 

0 

0 

0 

0 

4.66 

1.50 

3.02 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORT  MORGAN 

65.3 

53.3 

59.3 

76 

16 

47 

27 

170 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.66 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

66.9 

46.9 

56.9 

-  1.0 

78 

17 

37 

6 

242 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-  .60 

.89 

21 

.0 

0 

5 

4 

0 

MOBILE 

65.9 

48.0 

57.0 

-  1.9 

77 

18 

41 

27 

242 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-     .  16 

1.15 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

ROBERTSOALE   1  £ 

66.7 

42.5 

54.6 

78 

17 

33 

27 

308 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1.20 

1.85 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

56.8 

-  2.1 

3.57 

.13 

.0 

Precipltotion 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    81°  on  the  18th  at  Brantley 
Lowest  Temperature:     17°  on  the  6th  at  Valley  Head 
Greatest  Total  Precipitation:    9.37  inches  at  Lafayette 
Least  Total  Precipitation:    2.11  inches  at  Waterloo 

Greatest  One-day  Precipitation:    5.16  inches  on  the  21st  at  Tuskegee  2 


S«fl  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  151  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  Month 


Station 

iS 
H 

1  1  2  1 

 1  L 

3 

4   1   5   1  6 

 1  1  

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

 1  1  

13     14  15 

 1  r 

16  17 

18 

 1- 

19 

 [- 

20 

21 

 1  1- 

22  1  23  { 

24 

25  1 

 _ 

26 

27 

 _ 

28 

 _ 

29 

30 

31 

ABBEVILLE   I  NNW 

3*  44 

1.16 

.18 

T 

.15 

.48 

.43 

1.04 

3.  38 

.08 

.05 

.80 

.02 

.04 

.35 

.65 

1.15 

.21 

T 

.03 

AlBERTVILLE  2  SE 

6.23 

2.20 

1.05 

.22 

.20 

1.57 

.02 

.28 

.28 

•  25 

.20 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

7.46 

1,81 

1.62 

.02 

.29 

.04 

.60 

.62 

2.33 

•  01 

.03 

.07 

ALICEVILLE 

2.13 

.11 

1.40 

.41 

.21 

ANDALUSIA   1  NW 

4.32 

T 

.04 

1.18 

.26 

.50 

.27 

.21 

U14 

T 

.06 

.66 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

6.07 

T 

1.52 

1.08 

.67 

.28 

.67 

.03 

.44 

1.22 

.05 

T 

.11 

ARLEY   3  5 

4.30 

.37 

.67 

.65 

.10 

.42 

.96 

.46 

.05 

.62 

ASHVILLE  4  W 

S.78 

.22 

2.70 

.40 

•  18 

.11 

1.32 

.40 

.07 

■  30 

.09 

.08 

ATHENS  2 

5.57 

.14 

2.32 

.68 

.69 

.05 

.06 

,99 

.36 

■  13 

.02 

.04 

ATMORE   STATE  FARM 

3.59 

T 

.55 

.77 

.40 

.60 

1.22 

T 

.05 

AUBURN   3  SW 

7.24 

1.32 

.13 

.32 

.23 

.13 

2.44 

2^65 

T 

.02 

AUTAUGAVILLE    3  N 

6.03 

.05 

.62 

.96 

,46 

.16 

.30 

.89 

1.66 

.88 

.05 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

4.22 

.08 

.64 

.54 

.10 

.01 

.43 

1.51 

.41 

.13 

.21 

.11 

.05 

SAY  MINETTE 

2,97 

.04 

.57 

.34 

•  12 

.35 

1.55 

BELLE  MINA  2  N 

4.68 

T 

.27 

1.86 

.19 

.83 

.13 

.75 

.02 

.18 

,24 

.09 

.05 

.03 

.04 

BESSEMER  3  SSW 

5.43 

T 

.47 

1.70 

.31 

.07 

.04 

.22 

1,07 

T 

.39 

,56 

•  45 

T 

.06 

.09 

T 

61LLINGSLEY   1  SE 

4,78 

1.60 

.07 

.11 

.44 

.03 

.76 

,83 

•  96 

.01 

•  01 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

6.41 

T 

T 

T 

2.48 

1.31 

.14 

.68 

.63 

,36 

.75 

T 

T 

.02 

BOAZ 

6.09 

.09 

2.20 

.88 

.24 

.06 

.10 

1.57 

,37 

.18 

•  21 

•  03 

.16 

BRANTLEY 

3.35 

.02 

.64 

.27 

.16 

.16 

.17 

1.04 

.04 

.85 

BREWTON  3  5SE 

3.39 

.05 

.95 

.25 

.33 

,15 

.60 

•  97 

.09 

BRIDGEPORT  2  W 

6.02 

.48 

2.33 

.26 

.32 

T  .42 

.94 

.09 

.24 

.34 

•42  .09 

T 

.09 

BROOK WOOD 

5.52 

.59 

.93 

,43 

.16 

.01 

•  54 

1.11 

.35 

1.08 

•  15 

•  08 

.09 

BRUNDIOGE 

3.00 

.68 

.36 

•  12 

,32 

.79 

.06 

.67 

CALERA  2  SW 

5,17 

1.02 

1.46 

.69 

2.00 

CAMDEN  ?  NW 

4.53 

•  01 

T 

.36 

.97 

.22 

.57 

.51 

1.63 

.20 

.06 

CAMP  HILL   2  NH 

7.29 

1.85 

.12 

.27 

.42 

.22 

.78 

3.60 

.03 

CARBON  HILL 

3.76 

.39 

.28 

.45 

•  33 

1.12 

.49 

.11 

•  49 

•  02 

.08 

CENTRE   5  SW 

6.54 

T 

T 

T 

2.58 

.83 

•  35 

T  1.61 

T 

.37 

.25 

.25 

.06 

.22 

.02 

centreville 

4,55 

1.47 

.10 

•  18 

.50 

.46 

1.35 

.42 

.07 

CHATOM 

4,25 

.02 

.25 

.12 

.09 

•  51 

•  03 

1.33 

1,87 

.03 

CMILDERSBURG 

4.63 

1.92 

.22 

.20 

•  56 

.45 

1.29 

•  55 

.02 

.01 

childersburg  wtr  Plant 

5.21 

,67 

1.50 

.02 

.21 

•  01 

.49 

1.61 

.05 

.04 

CITRONELLE 

2,92 

.05 

.11 

.06 

.46 

•  10 

.55 

1.59 

CLAI BORNE 

3.00 

.11 

.44 

.43 

.10 

.12 

.26 

1.02 

•  45 

.07 

clanton 

4.22 

2.00 

.15 

T 

.30 

.40 

.67 

•  60 

T 

.10 

3.50 

1.50 

T 

.25 

.30 

,30 

,40 

.43 

T 

.32 

COOEN 

3.81 

.52 

.53 

.07 

.55 

.25 

1.85 

.04 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

4.55 

.90 

.25 

.20 

.25 

.08 

1^22 

1.65 

collinsville 

7.09 

.23 

2.91 

.72 

.21 

.22 

•  24 

1.53 

.31 

.25 

.18 

•  03 

.02 

.24 

COLUMBIA  1  E 

5.59 

1.69 

.17 

.27 

.06 

.44 

.07 

2.89 

CORDOVA 

4.53 

T 

.95 

•  35 

.22 

.04 

•  44 

1.53 

,61 

.09 

•  15 

•  05 

.10 

cottonton 

2.79 

.84 

.09 

.31 

.15 

.23 

1^17 

CUBA 

2.96 

,10 

.21 

.30 

.54 

.78 

.84 

•  15 

.04 

OAOEVILLE 

7.32 

.82 

1.15 

.15 

.33 

.02 

.33 

.69 

1.04 

2^74 

.05 

OANCY  4  N 

2.53 

•  23 

1.40 

.90 

DAYTON 

4.25 

.05 

.68 

.02 

.09 

•  41 

1.88 

1.00 

.12 

DECATUR 

5.19 

.10 

T 

1.26 

1.35 

T 

.66 

.21 

•  04 

•  83 

T 

.20 

,22 

.16 

.08 

.08 

DELTA 

7,91 

.27 

2.74 

.46 

.47 

.10 

.02 

•  74 

.37 

1.23 

U28 

.07 

.13 

.03 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

4.03 

.68 

.22 

.44 

.52 

1.57 

•  60 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

4.60 

T 

.96 

T 

.20 

.13 

.05 

.51 

T 

1.97 

.76 

DOUBLE  SPRINGS 

4,77 

.05 

.35 

.47 

.59 

.05 

.23 

1.50 

.33 

.47 

.50 

.02 

.21 

ELBA 

4.10 

.50 

.25 

.50 

.35 

.10 

.75 

T 

1.65 

ELROD 

3.01 

.30 

,46 

.60 

1.05 

.40 

.20 

ENTERPRl SE 

4,89 

T 

.55 

.32 

,11 

.01 

.45 

.22 

1.15 

T 

.94 

1.14 

EUFAULA 

2.35 

.21 

.17 

.24 

.51 

•  78 

.09 

.35 

EVERGREEN 

6.83 

.02 

T 

,05 

1.30 

.54 

.10 

.56 

1.85 

1^67 

T 

.74 

FAIRHOPE   2  NE 

4.66 

.22 

.07 

.51 

T  .04 

.54 

.20 

3.02 

.06 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

3,36 

.72 

.61 

.19 

•  04 

.30 

.21 

.91 

.12 

.26 

FALKVILLE 

6.12 

1.10 

1  .20 

.96 

.15 

.48 

1.42 

.02 

.27 

.14 

•  26 

.03 

•  02 

.07 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

4.43 

.56 

.58 

.65 

.34 

1.06 

.40 

.19 

•  42 

•  03 

,20 

FAYETTE 

3.88 

.02 

.02 

.21 

.19 

.55 

.01 

.40 

1.29 

.67 

.08 

.21 

.01 

.22 

FLORENCE 

2.8S 

.45 

.01 

.77 

T 

T  T 

.88 

.01 

.17 

.31 

.07  T 

.14 

T 

.02 

.04 

.01 

FORT  DEPOSIT 

4,83 

.18 

1.85 

.10 

.50 

.30 

.30 

1.40 

.05 

.15 

FORT  MORGAN 

3.80 

.05 

,75 

.25 

.40 

.70 

1.65 

FORT  PAYNE 

7.19 

T 

.24 

3.00 

.87 

,20 

.10 

.12 

1.81 

.22 

.08 

•  17 

.11 

T 

.04 

.23 

T 

FRISCO  CITY 

3.92 

T 

T 

.88 

.78 

.43 

.18 

.35 

.72 

•  44 

.14 

GADSDEN 

6.29 

,02 

2.47 

.58 

.30 

.07 

.05 

1  .49 

.04 

.04 

.57 

•  35 

.02 

.06 

.01 

.18 

.04 

GADSDEN  GAS  PLANT 

5.82 

■  15 

2.20 

.48 

.24 

.06 

.16 

1^34 

.39 

.22 

•  34 

•  07 

.14 

.03 

GAINESVILLE 

2.26 

.05 

.11 

T 

.06 

T 

.03 

.84 

.54 

.55 

•  07 

.01 

T 

T 

GARDEN  CITY 

5.95 

T 

1.65 

.58 

.60 

.16 

.42 

1.56 

.51 

.16 

.15 

•  07 

T 

.09 

GENEVA 

3.91 

.03 

1.05 

.11 

.01 

.15 

.14 

.82 

.02 

1.58 

GEORGI ANNA 

5,95 

T 

.10 

1.65 

•  38 

T  T 

T 

.20 

.18 

1.64 

1.58 

.08 

.14 

G1L6ERT0WN 

2.35 

T 

.07 

.15 

.10 

.52 

1.46 

T 

.05 

GORGAS 

4*17 

.02 

.92 

.39 

.09 

.02 

.20 

1.44 

.56 

.04 

.41 

.03 

•  02 

•  03 

GREEN  BAY 

3.65 

■  02 

.80 

.17 

.36 

.07 

.24 

1.01 

•  96 

GREENSBORO 

4,26 

.52 

.34 

.16 

.46 

.63 

2.13 

.02 

GREENVILLE 

7.09 

T 

.18 

1.26 

.13 

.34 

.14 

.26 

2.19 

2.31 

.07 

•  21 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

4.20 

.20 

.40 

.06 

1.27 

•  38 

.25 

1.38 

.26 

T 

GUNTERSVILLE 

6.03 

.74 

1.84 

.25 

•  52 

U48 

.30 

-27 

.11 

•  13 

•  01 

.28 

.10 

GUNTEPSVILLE  TVA 

6.07 

,64 

1.94 

,25 

.55 

.54 

1.05 

.02 

.26 

.26 

.12 

.03 

.33 

.08 

HAMILTON  3  S 

2.84 

.07 

T 

.04 

•  25 

•  37 

T 

.08 

1.08 

T 

.40 

.40 

•  05 

T 

•  02 

.08 

T 

HAYNEVILLE 

4.44 

.01 

.28 

1.22 

.12 

.22 

.28 

1.40 

•  80 

T 

•  11 

HEADLAND 

5.84 

1.42 

.16 

.30 

.08 

•  83 

.02 

3.03 

MEFL  IN 

7,66 

.05 

3.30 

.65 

.51 

.83 

T 

•  45 

1.45 

.06 

.20 

.  16 

HIGHLAND  HOME 

7,64 

T 

• 

1.25 

• 

.32 

• 

• 

« 

5.87 

,03 

.17 

HOOGES 

2,39 

.42 

.48 

•  99 

.33 

•  06 

.11 

HUNTSVILLE  W6  AP 

5.47 

.02 

T 

T 

.74 

1.50 

1.12 

T  .84 

.37 

.12 

.07 

.47 

T 

.08 

.14 

JACKSON 

4.08 

.10 

.11 

.16 

•  49 

.20 

.68 

1.93 

.41 

T 

JACKSONVILLE  2  SW 

5.74 

T 

2.15 

.61 

.06 

.51 

.04 

•  82 

.37 

.51 

.49 

•  OS 

y 

,07 

•  06 

JASPER  N 

3.68 

.16 

.71 

.37 

.03 

.72 

•  70 

.54 

.32 

.03 

.01 

.05 

.04 

JORDAN  DAM 

6.17 

.04 

2.16 

.09 

.11 

.35 

.80 

.90 

1.60 

.02 

.07 

.03| 

LAFAYETTE 

9.37 

1.40 

.51 

.43 

.10 

•  80 

2.00 

4.00 

.13 

LAY  0AM 

4.59 

1.71 

.24 

.28 

.34 

.40 

.56 

.89 

.05 

.12 

LEEDS 

6.43 

.05 

2.37 

.60 

.70 

.21 

.15 

.97 

.41 

.55 

•  30 

T 

.04 

.05 

•  03 

LEESBURG 

6.05 

2.51 

.71 

.19 

.17 

■  18 

1.25 

.21 

.40 

.20 

•  05 

.18 

LIVINGSTON 

2,24 

.43  .08 

•  15 

1.58 

LOCKMART 

3.47 

T 

.06 

1  .22 

.16 

T 

.38 

,03 

•  05 

.08 

1  .  04 

.01 

.44 

LOUl SVILLE 

3.23 

• 

1.15 

.02 

.10 

.08 

.20 

.18 

1.01 

.06 

.43 

MADISON 

4.92 

.02 

.13 

2.05 

.16 

.85 

■  22 

.78 

.05 

.18 

.21 

.10 

.07 

.10 

MAGELLA 

5.79 

.50 

2.29 

.55 

.07 

.07 

.12 

.57 

.40 

,39 

.72 

.03 

.08 

MARION   1  N 

4.05 

.13 

1.22 

T 

2.50 

.20 

T 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

4.74 

.30 

1.10 

.05 

.03 

•  49 

1.60 

,95 

.22 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.49 

.57 

.88 

.07 

T 

.35 

1.37 

1.22 

.03 

T 

T 

T 

MARTIN  DAM 

9.21 

1.38 

1.10 

.23 

.11 

1.08 

1.23 

3,91 

.14 

.02 

.01 

MATHEWS   1  SSW 

6.95 

1.55 

.13 

.34 

.33 

3.02 

1.48 

.02 

.08 

MELVIN 

3.57 

.81 

.99 

1.77 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3.86 

,14 

1.00 

.18 

.15 

.39 

.48 

1.13 

.39 

MILLERS  FERRY 

4.05 

T 

T 

.07 

.95 

.03 

.11 

T 

■  59 

.29 

.69 

1.31  T 

T 

.01 

MI  LSTEAO 

.28 

.39 

2.38 

2.31 

MINTER   3  NW 

5.08 

.65 

1.05 

.08 

.20 

.44 

.41 

1.33 

.78 

.01 

•  13 

MITCHELL  DAM 

4.61 

.01 

1.41 

.09 

.19 

.44 

.42 

.73 

1.14 

.05 

.12 

.01 
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oiaiion 

Id 

o 

Day  of  Month 

1  1  2  I 

4  5 
4   1  5 

7  1  8  1 

10  1 

n 

"  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  1 

20  1 

21  j 

25  1 

2fi 

26  1 

27 

28  1 

X 

31 

MOBILe  MS  AIRPORT 

2.75 

.01 

•08  .51 

•  61 

T 

•  10 

•  51 

.89 
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DAILY  TEMPERATURES 
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NOVEMBER  1962 
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25 

27 

35 

36 

33 

20 

25 

47 

41 

33 

25 

43 

43 

31 

25 

35 

60 

49 

33 

46 

53 

48 

22 

26 

32 

29 

23 

47 

49 

48 

36.3 
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70 
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38 
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45 

34 

35 

46 

57 

52 

40 
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57 

47 

34 

34 

42 

43 

33 

46 

49 

52 
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AUBURN  3  SW 

MAX  1  67 

63 

62 

67 

60 

58 

61 

68 

60 

50 

62 

72 

58 

65 

67 

67 

66 

66 

60 

69 

53 

60 

63.7 
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32 

33 
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34 
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44 
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34 

30 

45 

45 

36 

30 

38 

50 

55 

35 
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49 

49 
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34 
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49 

50 

38.6 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 
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65 

62 

65 

65 

57 

55 

65 

65 

53 

50 

65 

73 

66 

63 

71 

62 

63 

64 

65 

59 

6  1 

55 

60 

62  . 1 

MIN 

32 

35 

41 

40 

39 

30 

33 

41 

43 

32 

32 

35 

43 

34 

35 

39 

50 

50 

42 

44 
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36 

33 
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33 

49 

45 
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61 

67 

60 

54 

64 

64 

66 

63 

62 

72 

75 

68 

66 

70 

78 

65 

71 

67 
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63 

60 

57 

66 

66.7 
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38 

43 

47 

46 

38 

39 

46 

54 

47 

35 

45 

54 

47 

41 

42 

48 

60 

54 

44 

49 

55 

47 

37 

40 

46 

44 

35 

50 

50 

54 

45.8 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

62 

62 

53 

62 

63 

55 

48 

57 

70 

60 

59 

69 

65 

68 

60 

56 

69 

71 

61.0 

MIN 

28 

40 

44 

39 

32 

25 

32 

41 

41 

36 

29 

48 

42 

29 

37 

48 

44 

48 

41 

43 

51 

40 

28 

33 

44 

31 

28 

46 

47 

40 

38.5 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

63 

66 

64 

58 

55 

66 

66 

61 

70 

71 

71 

60 

60 

64 

69 

63.1 

MIN 

27 

36 

40 

37 

39 

24 

31 

48 

42 

30 

30 

49 

41 

29 

34 

49 

57 

47 

39 

46 

52 

45 

27 

31 

39 

30 

28 

44 

49 

46 

38.9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

60 

62 

63 

57 

54 

62 

64 

56 

50 

63 

71 

61 

61 

69 

66 

74 

56 

56 

67 

69 

60 

60 

61 

55 

66 

70 

62.3 

MIN 

33 

42 

47 

42 

34 

36 

39 

49 

43 

36 

35 

50 

38 

34 

38 

54 

55 

43 

43 

47 

51 

36 

32 

36 

41 

36 

33 

47 

51 

50 

41.7 

BRANTLEY 

MAX 

69 

64 

66 

61 

64 

61 

65 

72 

62 

58 

65 

75 

64 

67 

69 

71 

76 

81 

65 

66 

72 

72 

65 

69 

69 

69 

60 

69 

55 

57 

66.7 

MIN 

28 

30 

39 

37 

31 

24 

27 

41 

48 

28 

30 

40 

44 

28 

28 

30 

46 

57 

38 

43 

52 

45 

25 

29 

34 

35 

26 

33 

50 

51 

36.6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

64 

66 

62 

61 

65 

64 

70 

61 

62 

68 

79 

66 

68 

68 

73 

76 

71 

66 

61 

72 

68 

68 

70 

61 

65 

59 

59 

69 

67.1 

MIN 

29 

30 

40 

45 

30 

25 

36 

54 

49 

27 

32 

56 

48 

29 

28 

42 

50 

55 

37 

49 

59 

47 

26 

28 

37 

32 

25 

38 

52 

52 

39.6 

BRIDGEPORT   2  W 

MAX 

61 

61 

61 

56 

51 

62 

59 

55 

52 

62 

69 

57 

59 

55 

66 

65 

64 

52 

57 

65 

65 

60 

66 

58 

57 

64 

58 

72 

70 

60.6 

MIN 

28 

37 

34 

39 

33 

27 

28 

38 

43 

41 

30 

44 

43 

26 

29 

45 

53 

45 

40 

45 

51 

46 

26 

30 

45 

32 

27 

42 

45 

40 

37.7 

CALERA  2  SW 

MAX 

63 

64 

66 

60 

56 

64 

67 

56 

51 

64 

74 

55 

61 

69 

70 

76 

70 

68 

66 

68 

60 

66 

60 

64 

66 

63.4 

MIN 

25 

31 

34 

38 

34 

24 

29 

42 

41 

29 

28 

49 

43 

29 

30 

43 

60 

48 

37 

45 

52 

47 

24 

28 

34 

29 

26 

45 

50 

48 

37.4 

CAMDEN    3  NW 

MAX 

62 

57 

60 

64 

65 

65 

69 

71 

63 

60 

70 

65.5 

MIN 

33 

33 

44 

41 

35 

27 

38 

52 

44 

31 

38 

53 

48 

33 

37 

51 

62 

51 

40 

47 

56 

49 

28 

33 

41 

36 

31 

43 

51 

50 

41.9 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

65 

62 

62 

62 

69 

55 

62 

66 

57 

50 

62 

72 

58 

63 

67 

68 

61 

70 

67 

56 

70 

53 

61 

63.4 

MIN 

31 

31 

32 

36 

39 

25 

27 

33 

48 

36 

29 

31 

45 

33 

29 

30 

50 

53 

38 

41 

50 

49 

28 

30 

32 

35 

28 

31 

46 

47 

36.4 

CENTRE   5  SW 

MAX 

63 

61 

56 

64 

55 

54 

61 

62 

51 

50 

61 

70 

57 

61 

67 

67 

65 

56 

54 

67 

56 

67 

6  3 

52 

68 

60.6 

MIN 

29 

33 

40 

40 

30 

22 

26 

32 

46 

40 

29 

39 

42 

30 

32 

39 

44 

50 

41 

44 

47 

50 

28 

32 

35 

34 

31 

34 

48 

44 

37.0 

CENTREVILLE 

MAX 

67 

69 

65 

66 

58 

58 

66 

67 

56 

54 

61 

75 

58 

65 

71 

70 

77 

72 

58 

62 

62 

71 

62 

68 

69 

59 

61 

65 

59 

61 

64.4 

MIN 

29 

33 

35 

35 

33 

25 

25 

25 

45 

30 

31 

34 

34 

31 

31 

31 

31 

52 

41 

41 

50 

49 

27 

29 

35 

32 

30 

32 

49 

44 

35.0 

CHATOM 

MAX 

64 

67 

60 

60 

62 

64 

69 

63 

59 

70 

77 

68 

66 

70 

73 

80 

79 

63 

65 

63 

70 

66 

69 

71 

64 

65 

61 

57 

70 

66.8 

MIN 

32 

35 

47 

44 

33 

29 

38 

52 

46 

29 

35 

51 

45 

30 

30 

42 

56 

52 

39 

46 

58 

46 

32 

30 

36 

37 

33 

46 

50 

44 

40.8 

CHILDERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

64 

62 

64 

60 

55 

64 

67 

60 

52 

63 

74 

70 

62 

69 

70 

76 

71 

67 

63 

59 

70 

66 

68 

66 

60 

56 

64 

57 

65 

70 

64.5 

MIN 

28 

32 

38 

38 

40 

21 

27 

49 

44 

36 

29 

52 

45 

29 

30 

49 

63 

50 

38 

38 

53 

51 

28 

30 

35 

29 

25 

45 

51 

48 

39.0 

CITRONELLE 

MAX 

62 

66 

58 

56 

73 

64 

70 

65 

60 

70 

69 

69 

66 

70 

73 

79 

77 

71 

64 

63 

69 

66 

67 

69 

70 

67 

63 

61 

59 

69 

66.8 

MIN 

41 

44 

48 

46 

37 

36 

36 

51 

47 

35 

44 

44 

46 

41 

44 

55 

61 

54 

43 

43 

50 

48 

37 

40 

41 

45 

39 

48 

50 

54 

44.9 

CLANTON 

MAX 

65 

62 

64 

64 

58 

55 

62 

66 

55 

46 

63 

72 

56 

63 

68 

69 

76 

73 

58 

65 

60 

68 

59 

67 

67 

56 

59 

65 

53 

59 

62.4 

MIN 

30 

35 

35 

40 

38 

25 

31 

40 

45 

33 

32 

42 

46 

34 

31 

35 

53 

52 

41 

43 

50 

50 

28 

31 

34 

34 

30 

34 

50 

52 

38.5 

CLAYTON 

MAX 

68 

64 

67 

69 

75 

64 

68 

68 

66 

63 

60 

65 

64 

55 

66 

56 

59 

MIN 

40 

44 

47 

51 

57 

40 

45 

49 

48 

35 

36 

42 

36 

36 

36 

48 

50 

CODEN 

MAX 

65 

69 

67 

66 

72 

67 

69 

66 

67 

69 

78 

70 

72 

71 

73 

80 

73 

58 

68 

63 

69 

73 

69 

72 

75 

65 

60 

64 

59 

61 

68.7 

MIN 

36 

37 

44 

45 

37 

39 

46 

57 

48 

34 

42 

55 

44 

41 

40 

56 

59 

58 

45 

51 

56 

47 

36 

37 

47 

43 

39 

47 

50 

55 

45.7 

DAYTON 

MAX 

66 

62 

65 

65 

57 

58 

65 

62 

54 

58 

61 

75 

55 

65 

70 

74 

79 

74 

56 

61 

65 

70 

62 

66 

65 

62 

60 

63 

60 

60 

63.8 

MIN 

35 

38 

46 

43 

32 

33 

43 

43 

44 

32 

42 

53 

44 

35 

38 

52 

60 

50 

42 

47 

53 

48 

32 

35 

44 

40 

34 

42 

51 

51 

42.7 

DECATUR 

MAX 

63 

63 

64 

62 

57 

52 

63 

64 

52 

45 

59 

72 

54 

59 

70 

66 

70 

56 

49 

49 

60 

70 

56 

63 

t5 

57 

57 

59 

53 

67 

59.9 

MIN 

31 

34 

44 

42 

34 

26 

28 

38 

43 

36 

30 

32 

44 

31 

32 

47 

54 

47 

42 

42 

45 

47 

29 

30 

34 

34 

31 

31 

49 

40 

37.6 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  OAH 

MAX 

MIN 

33 

33 

44 

43 

42 

31 

30 

35 

37 

32 

32 

36 

40 

36 

33 

34 

51 

51 

46 

43 

48 

49 

30 

33 

34 

41 

32 

35 

47 

51 

38.7 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

65 

64 

70 

63 

61 

64 

73 

65 

66 

66 

69 

76 

79 

68 

69 

67 

75 

65 

63 

68 

67 

57 

67 

5  3 

54 

67 

66.0 

MIN 

39 

40 

43 

43 

38 

30 

43 

57 

43 

36 

39 

53 

45 

40 

37 

46 

60 

47 

43 

53 

53 

40 

35 

37 

44 

35 

31 

51 

51 

51 

43.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

62 

61 

63 

62 

53 

53 

61 

62 

50 

43 

61 

72 

54 

60 

69 

65 

70 

54 

49 

48 

58 

70 

5  8 

65 

67 

57 

62 

60 

54 

66 

59.6 

MIN 

32 

29 

43 

37 

32 

25 

27 

38 

41 

30 

31 

51 

38 

32 

35 

42 

53 

47 

40 

40 

44 

43 

27 

30 

42 

34 

30 

32 

47 

45 

37.2 

ENTERPRISE 

MAX 

65 

65 

62 

64 

70 

64 

61 

66 

75 

65 

67 

67 

71 

74 

72 

68 

6 1 

66 

65 

69 

59 

66 

60 

55 

68 

66.7 

MIN 

39 

40 

43 

43 

38 

32 

42 

55 

45 

36 

41 

53 

47 

39 

35 

46 

60 

58 

43 

52 

57 

48 

36 

38 

45 

40 

34 

49 

50 

52 

44.5 

EUFAULA 

MAX 

68 

68 

68 

68 

69 

72 

64 

61 

66 

71 

67 

69 

70 

71 

76 

75 

79 

71 

70 

73 

66 

66 

69 

65 

69 

60 

55 

57 

67.6 

MIN 

33 

30 

33 

31 

36 

27 

34 

52 

51 

37 

29 

45 

46 

32 

28 

27 

50 

55 

39 

40 

50 

43 

27 

29 

36 

36 

26 

46 

50 

51 

38.5 

EVERGREEN 

MAX 

69 

68 

62 

61 

62 

70 

60 

61 

69 

77 

62 

66 

62 

73 

77 

80 

62 

66 

61 

71 

66 

68 

68 

69 

59 

66 

57 

56 

66.0 

MIN 

31 

32 

36 

44 

31 

28 

33 

45 

49 

30 

32 

35 

47 

40 

31 

33 

42 

56 

42 

44 

53 

49 

30 

32 

39 

42 

31 

41 

51 

51 

39.3 

FAIRMOPE  2  NE 

MAX 

63 

65 

64 

63 

66 

67 

68 

65 

61 

70 

76 

69 

67 

69 

71 

78 

78 

70 

66 

62 

71 

69 

66 

70 

72 

66 

62 

59 

58 

62 

67.2 

MIN 

40 

41 

44 

45 

42 

38 

46 

55 

49 

38 

44 

54 

49 

43 

41 

55 

60 

56 

44 

51 

55 

50 

37 

39 

46 

46 

35 

49 

50 

54 

46.6 

FALKVI LLE 

MAX 

65 

65 

66 

68 

56 

55 

65 

60 

53 

45 

60 

72 

55 

72 

70 

70 

72 

55 

51 

52 

62 

72 

65 

65 

66 

60 

62 

60 

54 

66 

62.0 

MIN 

28 

36 

42 

37 

33 

29 

30 

42 

42 

35 

30 

46 

42 

36 

38 

49 

52 

46 

40 

42 

45 

45 

37 

33 

39 

29 

27 

33 

48 

39 

38.3 

FAYETTE 

MAX 

63 

67 

63 

56 

64 

63 

61 

52 

62 

76 

53 

65 

70 

71 

74 

70 

55 

51 

56 

73 

61 

65 

57 

59 

62 

56 

62 

70 

62.8 

MIN 

29 

42 

44 

41 

35 

25 

38 

44 

42 

29 

29 

49 

37 

30 

34 

49 

54 

48 

42 

44 

52 

46 

27 

30 

42 

32 

30 

47 

49 

48 

39.6 

FLORENCE 

MAX 

62 

65 

61 

54 

57 

64 

66 

58 

54 

61 

74 

68 

65 

71 

69 

68 

67 

54 

48 

59 

64 

50 

65 

66 

59 

62 

59 

58 

70 

74 

62.7 

MIN 

31 

43 

43 

37 

29 

29 

37 

48 

40 

32 

33 

49 

41 

32 

44 

51 

48 

42 

41 

43 

52 

43 

31 

37 

47 

32 

33 

46 

49 

43 

40.2 

8«e  reference  note*  foltovlng  Station  Indei. 
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6 

66 
«9 

63 
32 

61 
2<> 

57 
26 

63 
29 

63 
26 

66 
31 

63 
32 

62 
28 

55 
20 

58 
25 

62 
30 

53 
20 

56 
32 

62 
27 

61 
20 

63 
26 

56 
30 

64 
31 

61 
27 

65 
24 

62 

35 

64 

32 

66 
37 

64 
42 

62 
26 

66 
24 

62 
24 

67 
21 

63 
21 

54 
21 

55 
30 

62 
27 

53 
22 

56 

32 

61 
31 

60 
27 

52 
30 

63 

23 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


ALAB/V4A 

NOVEMBER  1962 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

63 

63 

60 

66 

74 

59 

64 

65 

70 

76 

74 

68 

63 

69 

70 

66 

64 

65 

68 

66 

59 

99 

96 

60 

56 

58 

50 

50 

54 

59 

53 

50 

63 

62 

63 

58 

50 

64 

56 

60 

49 

52 

53 

52 

47 

53 

65 

69 

61 

60 

66 

77 

59 

67 

71 

72 

79 

80 

65 

64 

70 

66 

65 

70 

71 

70 

61 

66 

58 

42 

54 

46 

33 

40 

53 

46 

38 

36 

47 

68 

64 

41 

46 

61 

46 

34 

36 

45 

43 

34 

42 

62 

51 

49 

60 

70 

55 

59 

68 

67 

71 

66 

56 

62 

68 

62 

61 

67 

»7 

66 

63 

65 

66 

69 

29 

46 

47 

40 

27 

48 

43 

28 

30 

39 

60 

49 

40 

47 

49 

48 

26 

30 

65 

65 

53 

64 

69 

77 

56 

64 

71 

73 

78 

63 

55 

56 

66 

71 

61 

68 

68 

67 

62 

63 

69 

61 

29 

43 

43 

31 

32 

37 

30 

33 

33 

37 

57 

50 

44 

44 

49 

49 

29 

31 

46 

49 

61 

70 

62 

57 

65 

73 

65 

66 

64 

68 

76 

79 

69 

66 

71 

73 

65 

61 

66 

66 

66 

66 

54 

65 

34 

48 

50 

34 

35 

40 

49 

36 

31 

34 

46 

61 

42 

46 

52 

46 

31 

52 

68 

55 

61 

72 

78 

69 

69 

72 

74 

80 

76 

70 

64 

60 

70 

66 

69 

71 

69 

62 

64 

50 

69 

71 

38 

^2 

39 

26 

31 

45 

66 

62 

39 

46 

48 

47 

26 

47 

'* 

67 

58 

58 

67 

75 

66 

66 

70 

73 

76 

72 

60 

63 

57 

67 

71 

69 

69 

60 

58 

64 

61 

62 

73 

40 

48 

42 

31 

41 

51 

49 

59 

50 

41 

46 

64 

49 

32 

36 

60 

50 

69 

63 

57 

65 

74 

61 

65 

67 

70 

75 

78 

52 

66 

63 

70 

63 

68 

68 

68 

69 

65 

60 

66 

69 

42 

54 

47 

34 

54 

45 

60 

66 

42 

51 

57 

49 

35 

37 

45 

41 

37 

49 

62 

58 

54 

60 

70 

62 

59 

65 

66 

70 

67 

60 

66 

54 

70 

70 

68 

67 

63 

58 

61 

63 

63 

70 

32 

43 

38 

34 

34 

43 

43 

46 

41 

45 

60 

36 

27 

32 

42 

34 

26 

64 

67 

57 

50 

65 

75 

52 

64 

72 

70 

7X 

66 

50 

60 

58 

71 

69 

67 

69 

67 

61 

63 

55 

68 

22 

33 

43 

26 

28 

29 

34 

26 

26 

37 

52 

46 

41 

41 

46 

46 

24 

26 

29 

25 

25 

30 

46 

36 

60 

65 

60 

53 

55 

70 

55 

61 

65 

66 

77 

76 

61 

62 

68 

69 

62 

63 

64 

65 

56 

63 

56 

57 

26 

41 

42 

30 

33 

53 

42 

30 

32 

36 

60 

53 

37 

42 

60 

47 

27 

26 

30 

31 

29 

39 

48 

47 

62 

70 

67 

54 

64 

70 

75 

67 

66 

74 

77 

69 

66 

69 

67 

65 

63 

67 

69 

66 

67 

64 

55 

32 

45 

49 

36 

41 

42 

47 

39 

42 

49 

63 

42 

44 

52 

40 

34 

37 

42 

39 

31 

37 

49 

51 

61 

65 

52 

46 

59 

69 

56 

60 

67 

66 

69 

66 

55 

62 

60 

63 

56 

66 

66 

69 

67 

68 

50 

64 

23 

36 

40 

39 

25 

39 

39 

26 

2  7 

34 

60 

49 

34 

40 

43 

50 

24 

26 

33 

29 

22 

30 

33 

65 

66 

58 

62 

54 

62 

66 

70 

75 

64 

68 

66 

62 

60 

68 

64 

66 

64 

55 

69 

41 

54 

31 

45 

60 

55 

47 

51 

56 

54 

40 

42 

45 

39 

36 

60 

62 

54 

46 

59 

71 

61 

57 

68 

64 

69 

65 

50 

51 

69 

67 

55 

63 

65 

57 

60 

60 

55 

69 

71 

33 

41 

34 

31 

47 

37 

52 

49 

42 

41 

44 

53 

34 

29 

35 

42 

32 

31 

47 

47 

43 

62 

52 

49 

61 

71 

60 

60 

66 

68 

72 

65 

53 

52 

55 

59 

58 

62 

65 

59 

68 

62 

55 

65 

69 

28 

41 

31 

42 

52 

48 

42 

44 

62 

36 

24 

29 

39 

31 

27 

46 

49 

43 

66 

60 

56 

62 

73 

60 

63 

57 

68 

73 

73 

64 

63 

58 

56 

60 

65 

66 

68 

55 

66 

65 

60 

67 

31 

48 

42 

35 

33 

49 

33 

36 

46 

60 

60 

38 

45 

52 

50 

31 

35 

40 

33 

31 

44 

49 

52 

66 

55 

59 

67 

75 

65 

62 

67 

70 

78 

72 

62 

60 

68 

71 

62 

61 

68 

60 

61 

64 

59 

61 

72 

38 

45 

46 

52 

62 

50 

42 

45 

53 

43 

29 

33 

41 

37 

34 

47 

51 

60 

64 

70 

61 

59 

67 

75 

65 

67 

68 

71 

74 

80 

67 

68 

73 

73 

61 

66 

59 

69 

98 

66 

56 

56 

43 

51 

49 

37 

41 

52 

47 

38 

38 

49 

58 

60 

42 

60 

53 

46 

36 

36 

43 

42 

36 

46 

50 

51 

62 

52 

48 

59 

71 

63 

59 

68 

64 

68 

67 

54 

50 

60 

68 

60 

63 

66 

69 

60 

60 

64 

69 

72 

37 

45 

41 

36 

31 

48 

50 

50 

43 

41 

43 

51 

46 

29 

35 

46 

32 

29 

47 

47 

41 

66 

59 

58 

64 

75 

63 

67 

69 

72 

79 

74 

68 

64 

59 

71 

63 

68 

69 

60 

69 

67 

68 

60 

72 

30 

46 

60 

47 

39 

45 

64 

64 

61 

56 

62 

72 

63 

62 

66 

68 

76 

74 

66 

63 

60 

67 

72 

65 

62 

58 

57 

67 

64 

69 

68 

32 

40 

61 

54 

44 

49 

55 

49 

32 

34 

38 

39 

68 

59 

57 

65 

74 

65 

68 

70 

77 

76 

58 

56 

67 

66 

62 

68 

67 

67 

60 

66 

59 

66 

60 

40 

50 

63 

39 

40 

50 

50 

34 

3  7 

36 

37 

68 

63 

61 

71 

76 

65 

66 

59 

71 

77 

76 

69 

66 

68 

72 

69 

65 

69 

72 

64 

61 

59 

67 

64 

56 

63 

50 

46 

50 

51 

39 

41 

48 

38 

50 

65 

67 

63 

62 

68 

74 

65 

65 

59 

70 

75 

77 

63 

67 

70 

66 

67 

68 

69 

70 

64 

62 

58 

67 

52 

63 

58 

46 

48 

51 

50 

43 

43 

48 

46 

41 

42 

51 

52 

65 

58 

52 

65 

73 

63 

65 

68 

71 

79 

78 

68 

64 

60 

70 

63 

66 

66 

60 

66 

67 

55 

67 

71 

43 

62 

44 

41 

52 

53 

38 

32 

34 

42 

34 

32 

52 

52 

65 

53 

46 

62 

72 

62 

61 

70 

57 

7U 

67 

53 

48 

59 

71 

56 

65 

66 

56 

60 

69 

53 

70 

72 

43 

42 

28 

28 

46 

46 

38 

64 

56 

46 

60 

72 

56 

62 

69 

68 

69 

63 

49 

47 

58 

65 

56 

62 

64 

55 

59 

58 

57 

69 

71 

32 

53 

30 

30 

48 

46 

68 

63 

60 

69 

76 

69 

67 

70 

76 

80 

72 

65 

60 

69 

65 

70 

73 

70 

61 

66 

69 

69 

70 

32 

50 

44 

25 

30 

52 

45 

26 

26 

48 

57 

60 

36 

46 

66 

46 

24 

27 

26 

60 

55 

66 

68 

61 

60 

59 

66 

71 

70 

30 

40 

40 

28 

46 

41 

31 

33 

51 

51 

42 

39 

42 

51 

41 

3 1 

31 

45 

26 

25 

37 

63 

62 

51 

45 

62 

73 

56 

61 

69 

66 

69 

63 

54 

54 

60 

69 

58 

66 

68 

68 

59 

63 

64 

65 

24 

39 

43 

34 

27 

30 

27 

29 

32 

36 

45 

36 

40 

46 

48 

26 

29 

29 

28 

24 

32 

30 

31 

61 

65 

59 

55 

62 

73 

59 

64 

67 

69 

74 

73 

73 

65 

64 

67 

61 

65 

67 

67 

55 

67 

52 

60 

35 

30 

3 1 

49 

55 

40 

40 

46 

51 

26 

30 

30 

36 

37 

40 

49 

50 

66 

72 

60 

52 

65 

71 

63 

67 

70 

70 

75 

79 

66 

69 

66 

72 

64 

66 

66 

70 

59 

68 

54 

54 

43 

50 

59 

41 

43 

51 

47 

37 

36 

40 

36 

31 

35 

50 

49 

62 

64 

51 

48 

60 

70 

57 

60 

66 

66 

72 

66 

55 

60 

64 

66 

68 

64 

65 

57 

56 

60 

53 

64 

23 

28 

39 

36 

27 

29 

41 

28 

29 

34 

47 

60 

37 

40 

47 

49 

26 

26 

30 

32 

26 

60 

67 

59 

52 

62 

77 

62 

64 

66 

68 

74 

72 

64 

66 

66 

69 

63 

66 

65 

67 

56 

57 

63 

61 

43 

*1 

41 

47 

38 

36 

39 

46 

57 

49 

65 

60 

55 

67 

72 

69 

65 

66 

69 

74 

75 

68 

63 

58 

62 

60 

60 

64 

66 

60 

59 

60 

60 

71 

35 

41 

36 

33 

33 

49 

45 

35 

31 

43 

44 

54 

42 

60 

55 

SO 

30 

32 

38 

39 

31 

52 

52 

59 

64 

66 

53 

62 

53 

78 

56 

66 

71 

74 

80 

75 

66 

61 

66 

70 

69 

68 

68 

61 

61 

63 

64 

99 

27 

41 

44 

40 

31 

36 

41 

31 

31 

46 

56 

51 

40 

43 

43 

46 

26 

31 

36 

36 

33 

34 

46 

91 

63 

66 

58 

45 

63 

73 

60 

60 

71 

68 

57 

56 

48 

46 

56 

58 

56 

64  i 

68 

54 

64 

61 

53 

66 

31 

46 

41 

29 

34 

50 

39 

38 

41 

49 

49 

45 

40 

40 

43 

43 

37 

40 

39 

34 

27 

36 

48 

46 

63 

50 

48 

57 

70 

60 

68 

68 

64 

69 

67 

60 

50 

68 

66 

67 

66 

66 

67 

59 

61 

65 

68 

72 

31 

44 

41 

29 

27 

47 

31 

28 

32 

64 

48 

42 

38 

43 

52 

29 

26 

30 

34 

27 

26 

45 

43 

36 

65.3 
63.3 


66.3 
43.2 


60.3 
39.6 


64.1 
38.9 


65.5 
40.6 


66.7 
39.9 


66,5 
42.6 


63.0 
38.4 


62.0 
33.1 


62.7 
37.3 


66.0 
41.7 


60.6 
34.2 


63.1 
44.6 


60.3 
39.3 


60.9 
37.4 


62.8 
41.1 


64.1 
42.1 


66.4 
44.1 


61.1 
39.4 


65.5 
39.4 


63.9 
43.6 


64.3 
41.3 


66.9 
46.9 


65.9 
48.0 


61.6 
39.0 


60.1 
37.9 


67.2 
37.6 


61.5 
33.9 


63.8 
37.9 


66.2 
40.9 


63.6 
42.2 


64.2 
40.0 


64.3 
38.3 


60.6 
36.2 


S«*  r«r*r«BC«  Botaa  feIlovlii(  Statlo*  lnd«z. 
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Continued 


DAILY 


TEMPERAT  URES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1962 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

 1 

21 

 1 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

69 

63 

67 

65 

55 

65 

66 

68 

64 

66 

72 

78 

77 

67 

66 

72 

"IT 

66 

58 

66.7 

MIN 

36 

38 

43 

46 

35 

35 

38 

50 

49 

34 

38 

52 

48 

39 

37 

39 

53 

58 

43 

45 

50 

49 

35 

36 

36 

44 

33 

37 

48 

51 

42.5 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

72 

72 

72 

70 

64 

66 

66 

68 

65 

68 

74 

70 

67 

70 

73 

73 

72 

7  3 

74 

74 

65 

70.3 

ROCK  HILLS 

MAX 

63 

60 

63 

62 

54 

61 

66 

61 

55 

60 

71 

62 

62 

66 

66 

72 

69 

66 

64 

58 

64 

62 

67 

67 

59 

54 

6  6 

62 

63.2 

MIN 

29 

29 

38 

38 

37 

24 

27 

48 

43 

37 

27 

38 

29 

27 

37 

58 

54 

35 

47 

54 

50 

27 

30 

32 

33 

26 

47 

50 

49 

38.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

62 

61 

62 

53 

55 

65 

65 

60 

67 

69 

55 

47 

46 

60 

67 

65 

66 

66 

56 

60 

58 

55 

70 

60.0 

MIN 

24 

25 

34 

36 

30 

21 

27 

36 

40 

30 

27 

28 

42 

26 

27 

48 

48 

45 

40 

40 

44 

45 

24 

25 

30 

30 

27 

29 

48 

34 

33.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

61 

61 

62 

62 

53 

50 

63 

61 

59 

60 

56 

69 

68 

70 

58 

49 

51 

56 

68 

5 1 

6  5 

67 

57 

5  6 

59 

52 

64 

59.3 

MIN 

32 

34 

42 

41 

34 

26 

29 

35 

42 

33 

29 

31 

41 

30 

32 

39 

44 

47 

40 

40 

45 

47 

27 

29 

33 

32 

28 

32 

47 

44 

36.2 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

MAX 

60 

68 

66 

53 

52 

52 

64 

62 

62 

64 

57 

55 

63 

56 

62 

68 

59.3 

MIN 

28 

36 

39 

39 

32 

23 

36 

45 

36 

37 

29 

48 

39 

28 

39 

45 

51 

43 

37 

44 

47 

45 

28 

33 

34 

36 

28 

45 

47 

44 

38,1 

SCOTTSBORO 

MAX 

62 

60 

53 

57 

58 

63 

69 

68 

61 

53 

52 

58 

64 

56 

56 

66 

60 

62 

64 

56 

70 

60.2 

MIN 

33 

37 

39 

34 

23 

32 

28 

46 

40 

28 

42 

41 

28 

44 

42 

49 

40 

41 

46 

45 

30 

30 

31 

35 

38 

48 

32 

41 

32 

37.0 

SEALE 

MAX 

64 

68 

77 

78 

68 

67 

57 

70 

65 

65 

67 

60 

58 

67 

58 

65.2 

MIN 

34 

33 

38 

35 

32 

26 

33 

52 

42 

38 

29 

42 

45 

34 

29 

35 

52 

52 

36 

48 

55 

49 

28 

30 

35 

34 

27 

49 

50 

51 

39.2 

SELMA 

MAX 

63 

65 

60 

65 

62 

57 

66 

65 

66 

72 

77 

74 

68 

62 

61 

70 

65 

66 

61 

58 

61 

64.9 

MIN 

36 

38 

42 

42 

39 

32 

40 

54 

47 

33 

36 

54 

48 

38 

35 

47 

62 

54 

43 

48 

57 

52 

31 

35 

43 

39 

34 

53 

52 

54 

43.9 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

62 

55 

67 

60 

63 

68 

69 

72 

66 

66 

61 

69 

67 

68 

66 

64 

64.9 

MIN 

29 

32 

41 

39 

38 

22 

30 

51 

43 

34 

30 

51 

46 

31 

30 

45 

62 

51 

38 

49 

54 

50 

27 

31 

36 

30 

25 

47 

50 

52 

39.8 

TALLADEGA 

MAX 

60 

59 

61 

65 

56 

70 

60 

60 

66 

67 

7  2 

67 

63 

61.8 

MIN 

30 

34 

43 

42 

36 

25 

31 

49 

42 

35 

29 

45 

42 

31 

31 

43 

57 

48 

39 

48 

51 

36 

28 

31 

37 

35 

28 

50 

50 

52 

39.3 

THOMASVILLE 

MAX 

69 

76 

76 

54 

6 1 

67 

66 

62 

63 

66 

67 

58 

62 

62.9 

MIN 

33 

36 

45 

40 

36 

30 

35 

45 

44 

29 

39 

45 

45 

35 

36 

45 

53 

50 

40 

41 

48 

46 

32 

35 

40 

38 

34 

37 

48 

50 

40.3 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 

66 

60 

67 

60 

63.4 

MIN 

38 

37 

39 

40 

35 

29 

37 

50 

43 

33 

36 

50 

45 

39 

41 

50 

52 

52 

40 

47 

53 

48 

32 

25 

41 

37 

32 

49 

50 

50 

41.7 

TROY 

MAX 

65 

61 

65 

62 

59 

65 

75 

62 

68 

70 

75 

78 

68 

68 

60 

69 

64 

67 

68 

67 

58 

67 

56 

54 

69 

65.7 

MIN 

39 

45 

47 

42 

37 

32 

44 

47 

45 

33 

42 

52 

45 

41 

43 

48 

59 

53 

41 

51 

57 

49 

35 

43 

47 

40 

33 

51 

50 

51 

44.7 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

68 

59 

59 

66 

54 

56 

67 

61 

76 

68 

57 

62 

6  6 

69 

59 

62 

65 

57 

6  3 

64.5 

MIN 

30 

41 

37 

39 

29 

25 

34 

49 

40 

30 

33 

52 

38 

32 

33 

46 

54 

48 

44 

48 

51 

30 

29 

32 

41 

36 

32 

47 

52 

46 

39.3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

70 

76 

65 

56 

64 

70 

67 

66 

60 

61 

63.3 

MIN 

31 

33 

38 

41 

37 

26 

28 

39 

44 

34 

33 

34 

43 

32 

33 

36 

56 

50 

43 

44 

47 

48 

29 

31 

ts 

26 

32 

36 

49 

46 

37.8 

TUSKEGEE  2 

MAX 

56 

68 

63.7 

MIN 

38 

41 

42 

39 

37 

32 

41 

54 

43 

35 

37 

51 

46 

39 

37 

45 

60 

55 

42 

46 

52 

49 

32 

37 

40 

36 

33 

49 

51 

52 

43.0 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

68 

64 

65 

62 

58 

62 

62 

68 

65.3 

MIN 

32 

33 

38 

39 

39 

27 

36 

42 

42 

37 

33 

39 

40 

34 

31 

41 

47 

55 

38 

45 

48 

48 

29 

31 

39 

37 

29 

37 

42 

46 

38.5 

u Ai  1  r V   MP  Ari 

VALl-C  I  rlCHU 

60 

61 

50 

50 

49 

58 

65 

58 

MIN 

23 

23 

30 

29 

30 

17 

18 

26 

38 

35 

23 

28 

36 

22 

21 

32 

44 

44 

44 

42 

42 

42 

21 

24 

26 

27 

23 

29 

42 

37 

30.7 

VERNON 

MAX 

69 

62 

70 

65 

59 

59 

68 

67 

54 

55 

69 

77 

53 

67 

72 

72 

73 

54 

52 

50 

63 

73 

62 

69 

68 

58 

61 

63 

56 

63 

63.4 

MIN 

25 

32 

37 

39 

33 

25 

27 

39 

43 

25 

28 

43 

33 

29 

31 

40 

53 

49 

43 

43 

46 

45 

28 

29 

32 

30 

30 

36 

48 

42 

36.1 

WATERLOO 

MAX 

74 

76 

76 

64 

63 

53 

60 

65 

60 

60 

61 

69 

53 

61 

66 

68 

68 

69 

68 

60 

54 

52 

62 

62 

60 

52 

58 

58 

58 

69 

62.7 

MIN 

26 

28 

30 

26 

27 

25 

31 

39 

40 

32 

35 

45 

31 

28 

35 

52 

50 

42 

40 

41 

39 

25 

30 

40 

46 

28 

27 

31 

39 

36 

34.6 

KHATLEY 

MAX 

69 

62 

66 

64 

61 

65 

70 

60 

61 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

76 

80 

75 

72 

76 

72 

65 

69 

71 

71 

70 

69 

69 

67 

73 

69.2 

MIN 

38 

42 

38 

34 

31 

26 

36 

53 

47 

27 

32 

45 

47 

31 

30 

39 

41 

40 

38 

46 

53 

46 

27 

29 

38 

36 

35 

38 

39 

40 

38.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.07 

.06 

.09 

.07 

.07 

.09 

.11 

.  14 

.  11 

.  10 

.  15 

.  12 

.04 

.01 

.  10 

.05 

.06 

.02 

.  18 

.06 

.07 

.05 

.  10 

.06 

.03 

.03 

.00 

3  2.27 

WIND 

17 

13 

35 

32 

40 

17, 

12 

24 

55 

41 

50 

60 

63 

17 

6 

7 

20 

60 

4 

11 

68 

97 

13 

12 

19 

8 

11 

11 

12 

831 

MAX 

71 

64 

65 

64 

68 

66 

65 

67 

68 

68 

75 

72 

74 

70 

68 

76 

71 

71 

68 

66 

70 

72 

67 

67 

73 

71 

67 

60 

60 

68 

68.3 

MIN 

46 

47 

49 

50 

45 

43 

50 

51 

52 

44 

49 

47 

51 

45 

45 

55 

62 

60 

48 

66 

62 

51 

42 

43 

61 

60 

43 

50 

53 

55 

49.8 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

EVAP 

.  12 

.05 

.07 

.  15 

.07 

.  10 

.08 

.00 

.02 

.09 

.  11 

.07 

.  12 

* 

.27 

.  15 

.01 

.07 

.02 

.00 

.  12 

.23 

.04 

.06 

.  11 

.  10 

07 

.01 

.01 

2.  32 

WIND 

69 

2 

56 

12 

41 

47 

24 

6 

88 

110 

28 

54 

140 

51 

10 

38 

71 

60 

94 

51 

31 

113 

66 

30 

5 

15 

45 

31 

56 

51 

1486 

MAX 

71 

76 

74 

75 

69 

45 

45 

62 

64 

76 

65 

72 

58 

73 

74 

68 

75 

76 

68 

66 

67 

72 

68 

63 

68 

65 

60 

68 

55 

61 

66.6 

MIN 

48 

30 

37 

38 

40 

31 

36 

36 

39 

32 

35 

40 

48 

40 

39 

48 

50 

66 

46 

44 

52 

51 

34 

39 

40 

45 

38 

37 

47 

55 

41.7 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.  15 

.04 

.  12 

.  10 

.  12 

.09 

* 

.03 

.  17 

.  13 

.05 

.17 

.  14 

.02 

.01 

.  10 

.  13 

.  10 

.07 

.07 

.08 

.08 

.05 

.01 

.  12 

3  2.58 

WIND 

56 

15 

30 

46 

33 

55 

13 

15 

48 

30 

30 

20 

118 

62 

23 

82 

4 

41 

45 

27 

24 

70 

34 

16 

21 

48 

58 

25 

52 

60 

1203 

8«e  refereoce  DOt«a  fallowing  Stktloo  Index. 
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2  Caap  am  2  RW  \y  «cat  Point,  Ca 
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Coat  Rock,  Ga. 
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^   •  -O-l 


^»aen  3  K»-0-  ^"~*' 
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Lunpkln,  Ca 


Maps  of  Average  Tenperature  and  Total  Precipitation  that  have  been  included  in  this  location  each  month  have  been  tempo- 
rarily discontinued.     Users  requiring  these  analyses  may  use  the  above  map  to  plot  and  analyze  the  data  that  appear  else- 
where In  this  bulletin. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
1962 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

o 
< 

U 
P 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  J 

COUNTY 

DRAmAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

h 

S 

1    EVAP.  1 

1 

jsPECI«/| 

PRECIP. 

SPECIAL^ 

AOeevlLLE  1  NNH 

OOOB 

HENRY 

31  35 

85  15 

465 

C 

JOHN  S.  RICH8UR6 

LIVINGSTON 

SUMTER 

7P 

PROF.  E.  J.  MUHPMEY 

ADDISON 

PALMER  GOOSEY 

LOCKHART 

4822 

COVI NGTON 

31  01 

66  22 

290 

6A 

31*0 

87  25 

175 

LOUISVILLE 

4864 

BARBOUR 

5 

31  48 

65  33 

470 

6A 

MADISON 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13 

33  07 

7A 

MRS.  CHERRY   J.  hERNDON 

MAGNOL lA 

perry'^° 

DR.  T,   H.  GAILLARD 

3252 

86  30 

260 

8A 

8A 

MARION  1  N 

5108 

2 

32  38 

67  16 

210 

7A 

C 

02  72 

85  51 

599 

MID 

H 

FED.  AV lAT ION  AGENCY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

51  16 

3 

32  27 

67  13 

202 

7A 

HRS>  DORA  R*  DAVIS 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

* 

ASHVILLC  4  M 

ST.  CLAIR 

39  SI 

7A 

JOHN  T.  SWlNDALL 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

E.  PAUL  GOWAN 

0395 

86  59 

720 

9A 

9A 

H 

5354 

13 

31  56 

66  27 

350 

7A 

ATHORE  STATE  FARM 

0402 

87  29 

300 

4P 

C  H 

ATHORE  STATE  FARM 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

7A 

HRS>  MARTHA   I>  MOORE 

c 

AGRI*  RESEARCH  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

AUTAUGAVlLLE   3  N 

AUTAUGA 

32  28 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

m!nTER*3  NW 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

BANKMEAD  LOCK  AND  OAH 

0505 

TUSCALOOSA 

87  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5449 

DALLAS 

I 

3  2  06 

87  03 

370 

7A 

7A 

0503 

67  47 

266 

7P 

H 

CROVER  W(  WOODWARD 

MINTER  4  NW 

5454 

DALLAS 

1 

32  07 

87  03 

- 

C 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  we  AIRPORT 

* 

BESSEMER  3  SSM 

JEFFERSON 

33  22 

6A 

MOBILE 

MOBILE 

eA 

ROBERT  G.  BETANCOURI 

0790 

88  07 

570 

C 

OSC^R  ^*  ''o  BRIDGE 

MONTEVALLO 

5537 

3 

33  06 

66  52 

462 

7A 

BILUINGSLEY   1  SE 

0823 

66  42 

420 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

32  18 

66  24 

195 

MID 

C  HJ 

ftlflHlNCHAM  WB  AP 

JEFFERSON 

U>S>  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

SRANTLEr 

CRENSHAW 

31  35 

6A 

R.   E.  HENDERSON 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SREwTON  3  SSE 

10S4 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRSi  CLARA  T<  PEAVY 

NATCHE2 

MONROE 

I 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

8RI0CEP0RT  2  W 

1099 

85  45 

660 

5P 

H 

MISS  M,   LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON 

5642 

31  24 

85  56 

460 

C 

BROOKWOOO 

TUSCALOOSA 

MRS*  WILLIE  M>  STYRON 

NEW  MARKET  2 

5667 

MAD  I  SON 

12 

BRUNO I DGC 

MILDRED  P*  WHITTINGTON 

NEWTON 

5675 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

33  OS 

»P 

PIERCE  A.  GARRETT 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

CAMDEN  3  NM 

1301 

67  20 

225 

5P 

SP 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELIKA 

6129 

LEE 

32  36 

85  23 

750 

6A 

BA 

CAMPBELL 

1315 

67  59 

93 

c 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  le 

67  14 

200 

eA 

CAMP  HIlL  2  NH 

TALLAPOOSA 

AUBURN  UNIVERSITY 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

CARBON  HILL 

Floyd  j*  garrison 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

CENTRE  i  SH 

1512 

CHEROKEE 

34  D6 

7A 

DON  H,  WAISON 

PALMERDALE   2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

GEORGE  T.  POSEY 

CCNTREVl LLE 

1620 

87  08 

224 

7A 

7A 

H 

PELL  CITY  I  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7A 

1566 

88  15 

195 

6P 

H 

CHASi  C •   SMI TH 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

67  09 

500 

6A 

CHILOERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  C0> 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

195 

c 

CHtLDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

.PHENIK    CITY   2  NNW 

6398 .RUSSELL 

CITRONELLE 

16S5 

MOBILE 

31  05 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

MRS  MART  A.  HEDHICK 

1690 

87  31 

183 

7A 

!p|NE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

67  36 

110 

86  38 

560 

7A 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

66  04 

506 

1725 

BARBOUR 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAiJGA 

1S03 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

* 

COFFEE   SPRINGS  2  Nw 

leOT 

31  11 

6A 

HENRY  F.  KELLET 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

, 

32  18 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

COLBERT 

87  50 

470 

7A 

C 

.PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

BB  21 

260 

6A 

OE  KALB 

85  52 

734 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

34  26 

68  06 

1665 

HOUSTON 

ROBERT  E.  POPP 1 E 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

12 

MID 

WALKER 

33  46 

MRS.  C.  GRESMAM 

REFORM 

6647 

PICKENS 

COTTONTON 

RUSSELL 

32  09 

7A 

HUGH  S.  KITE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

RUSSELL  FINLAY 

2079 

SUMTER 

86  23 

215 

7A 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

66  31 

190 

2119 

TALLAPOOSA 

85  45 

760 

ROBERT SDALE   1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

67  40 

155 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

ROCKFORD 

7020  COOSA 

2141 

PICKENS 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

6A 

DAYTON 

2168  MARENGO 

13 

32  21 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

;RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

220T 

MORGAN 

66  56 

580 

8A 

8A 

'saint  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

602 

7A 

2235 

CLAY 

il 

85  42 

1030 

MRS.   VERNA  B.  LANDERS 

ISAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

66  56 

1195 

DEHOPOL I S    LOCK   AND  DAM 

2245 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

7A 

DOThA^^  FAA  a  I  RPORT 

2372 

HOUSTON 

321 

*^ 

'SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

DOTHAN   b  M 

2377 

HOUSTON 

31  13 

R.  E.  PILCHER 

jsEALE 

7328 

RUSSELL 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

87  24 

800 

7A 

7A 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

2577 

COFFEE 

10 

86  04 

195 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

31  07 

85  36 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

!SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

2670 

COFFEE 

RADIO  STATION  MiRB 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  52 

7A 

MARTIN  J.  OARITY 

^STLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH  6 

66  56 

220 

7A 

7A 

TALLADEGA 

TALLADEGA  7 

33  27 

66  06 

565 

6P 

6P 

2813. BALDWIN  9 

87  53 

123 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARHETTi  JR. 

ThOMASVILLE 

6178 

CLARKE  13 

31  55 

87  44 

405 

falco  open  pond  towcr 

2832 

COVINGTON  9 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THORSBY  1  SW 

6204 

CHILTON  1 

2ei>o 

MORGAN  12 

MRS*  MINNIE  LEE  CROW 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON  1 

6P 

falls  city  blk  pond  TWR 

WINSTON  2 

34  04 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE  11 

ALABAMA    POWER  CO. 

2883 

FAYETTE  13 

67  50 

370 

«P 

6A 

GORMAN  J.  Black 

TONET 

8259 

MADISON  12 

34  54 

86  4-. 

750 

7A 

C 

Florence 

2971 

LAUDERDALE  12 

S7  41 

578 

5P 

HARRY  G.  RICHARDS 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON  2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

FORT  OEPOS 1 T 

3024 

LOWNDES  6 

WOOOROW  WILSON 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

6A 

;C  H 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN  9 

10 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6380 

TUSCALOOSA  2 

MID 

FORT  PAYNE 

304  3 

OE  KALB  7 

34  27 

eA 

C 

CARL  PARKER 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA  2 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE  8 

67  24 

410 

8A 

eA 

MRS.  NELlA  MCKEN2IE 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON  U 

32  26 

85  42 

III 

6P 

6P 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH  7 

66  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

32  06 

85  48 

470 

8A 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3154 

ETOWAM  7 

?I 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

UN I ON TOWN 

PERRY  1 

TA 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER  13 

MACK  C.  FIELDS 

VALLEY  HEAD 

8469 

OE  KALB  7 

Garden  city 

3200 

34  01 

BA 

MRS,  G.  MC  KENZIE 

VERNON 

TA 

JOHN  9,  GUIN 

3255 

GENEVA  S 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH               1  I 

33  08 

66  34 

640 

3271 

BUTLER 

86  44 

293 

7A 

JAMES  C.  HARRIS 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA  6 

31  13 

67  12 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

3308 

CHOCTAW 

13 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH  2 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3430 

WALKER  2 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE  2 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

eA 

6A 

MRS.    INIS  WILSON 

GREENSBORO 

3511 

HALE  2 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  MANNER  COBBS 

WEST  BLOCTON 

B809 

else  3 

33  07 

67  07 

500 

3519 

SUTLER 

86  36 

5P 

CECILE  T.  LEWIS 

WETUMPKA 

8659 

ELMORE  7 

32  33 

66  12 

207 

3524 

BUTLER  6 

L.  RAYMOND  SOD  I  FORD 

WHATLEY 

8867 

CLARKE  13 

GULF  SHORES  POST  OFF  1 CE 

3559 

BALDWIN 

GILBERT  W.  MElCHER 

HINPIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE  13 

CUNTERSVILLE 

3573 

12 

34  20 

RADIO  STATION  WGSV 

VATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE  11 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

86  17 

605 

8A 

C 

TVA-765 

MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

87  37 

910 

6A 

HA 

C  H 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

MARION 

13 

87  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISBURG  CAHA6A  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

87  11 

600 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

MAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

190 

7A 

MRS.   J.   w.  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

MENBY 

5 

85  20 

370 

7A 

7a1 

HEFlIN 

3775 

CLEBuRNe 

11 

65  36 

650 

8A 

8A 

CUT  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

6 

66  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOwER 

3842 

CLEBURNE 

U 

65  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

64  5 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

MUNTSVILLE  wa  AP 

406O 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

605 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

C 

T.  M,  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

T 

33  48 

85  46 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

67  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

ELMORE 

7 

32  37 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  94 

65  24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  M.  FINCHER 

LAY  DAM 

CHILTON 

32  58 

66  31 

420 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

*.6)9 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

636 

MRS.    MART  LEE 

LEES6URG 

CHEROKEE 

65  46 

589 

7. 

RUFUS  M.  SEWELL 

t     1-ALABAMA:     2-BLACK  WARRIORp     3-CAHAeA,     4-CH(lTTAM00CHEE ,     5-CMOCTAWHATCHEE i     6-CONECUH,     7-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF,     ID-PEA,     U-TALLAPOOSAi     12-TENNESSeEi  13-TOM6IGBEE 


REFERQiCE  NOTES 

Additional  iaformation  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,   RFD  2,  Montgomery.  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  ■'Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locat ions ,   elevat ions ,  exposure ,  etc . ,   of  substations  through  1955  may  be  ' ound  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     78°  on  the     3d  at  Rockford 

Lowest  Temperature:      -8°  on  the  13th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:      6.  50  inches  at  Evergreen 

Least  Total  Precipitation:        1.  38  inches  at  Hayneville 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  10  inches  on  the  29th  at  Mobile 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     3.  3  inches  at  Huntsville  WB  Ap. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    2  inches  on  the  24th  at  Madison 

and  Moulton  2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  dominant  features  of  the  December  weather  in  Ala- 
bama were  the  several  strong  outbreaks  of  polar  air 
crossing  the  State  during  the  month  and  the  record-break- 
ing temperatures  on  the  13th. 

Record  low  December  temperatures  were  recorded  at 
most  stations.    At  Birmingham,  the  minimum  tempera- 
ture of  1°  on  the  13th  was  the  lowest  temperature  of  re- 
cord in  December.    At  Montgomery,  the  minimum  tem- 
perature of  5°  on  the  13th  was  the  lowest  December  tem- 
perature in  some  90  years  of  record,  and  was  the  second 
lowest  temperature  of  record  for  any  month.    It  was 
also  the  lowest  temperature  at  Montgomery  in  the  pre- 
sent century.    At  Mobile,  the  minimum  temperature  of 
10°  on  the  13th  was  the  lowest  of  record  for  December. 

Please  see  map  of  Minimum  Temperatures  on  December 
13,  1962.    Zero  or  subzero  temperatures  were  confined 
to  the  northern  third  of  the  State  and  in  the  east-central 
portion.    The  night  of  December  12-13  was  rather  windy 
due  to  the  rapid  movement  of  the  cold  air  mass,  and 
radiation  effects  on  temperatures  were  rather  minor. 
Normally,  during  such  cold  periods  with  calm  nights, 
temperatures  in  the  Haleyville  area  would  have  been 
lower  and  temperatures  in  southwest  Alabama  in  the 
Evergreen-Natchez  area  would  have  been  lower  than  at 
Montgomery. 

Daily  maximum  temperatures  were  in  the  70's  over  most 
of  Alabama  during  the  first  4  days  of  December,  which 
proved  to  be  quite  a  contrast  with  the  record-breaking 
low  temperatures  on  the  13th. 


ficits  during  the  period  May-December  1962,  and  cold 
damage  to  winter  grazing  crops  made  this  condition  more 
critical. 


The  following  table  shows  the  cumulative  drought  in  some 
areas: 


CLIMATOLOGICAL 
DIVISION 

TOTAL  MAY-DEC 
RAINFALL 

CUMULATIVE 
%  of  NORMAL 

Northern  Valley 

25.  72 

86 

Appalachian  Mountains 

29.  53 

94 

Upper  Plains 

23.  87 

74 

Eastern  Valley 

32.  24 

99 

Piedmont  Plateau 

31.  90 

103 

Prairie 

23.  84 

78 

Coastal  Plain 

27.  01 

77 

Gulf 

28.  67 

68 

The  Gulf  Division  was  consistently  the  driest  during  the 
8  month  period.    May,  July,  August,  and  December  were 
the  driest  months.    Rainfall  was  above  normal  in  all  Div- 
isions of  the  State  during  June  and  November. 


Principal  crop  damage  was  to  winter  grazing  and  cover 
crops.    Property  damage  was  due  to  freezing  of  water 
pipes,  water  systems,  and  automotive  equipment.  Three 
persons  were  reported  to  have  died  from  exposure  to  the 
extreme  cold. 

There  was  a  critical  shortage  of  hay  due  to  moisture  de- 


Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,  RED  2 
Montgomery,  Alabama 
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MINIMUM  TEMPERATURES  ON  DECEMBER  13,  1962 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

DECEMBER  1952 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

« 

0 

> 
< 

Departure 

From  Normal 

Higtiest 

0 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

0 
^ 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

■0 

% 

0 
° 

■5 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

0 
S 

° 
0 

o  ■> 

s  > 

S  > 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

48*  1 M 

26.0M 

37. IM 

70 

1 

2 

13 

660 

0 

3 

24 

1 

4.  04 

1.93 

25 

0 

5 

3 

1 

BELLE  MINA  2  N 

50. IM 

28. 4M 

39.  3M 

71 

2 

- 

1 

13 

792 

0 

2 

16 

1 

3.64 

1.44 

21 

.5 

0 

5 

3 

1 

DECATUR 

49.9 

27.2 

38.5 

- 

6.1 

71 

3  + 

1 

13 

814 

0 

3 

19 

0 

3.38 

-  1.70 

.98 

22 

2.0 

1 

25 

4 

3 

0 

FALKVILLE 

52.6 

28.4 

40.5 

74 

3+ 

1 

13 

750 

0 

3 

19 

0 

2.68 

.80 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

c  1  no  c  F 
r  LUK  t  t 

51.3 

30.2 

40.  8 

73 

\ 

0 

13 

741 

0 

2 

17 

1 

2.72 

1.12 

21 

3.0 

0 

4 

2 

1 

HUNTSVILLE  WB  AP 

49.0 

28.1 

38.6 

- 

5.0 

71 

2 

0 

13 

813 

0 

2 

17 

1 

3.33 

-  1.58 

1.36 

21 

3.3 

1 

24 

5 

3 

1 

MAO I  SON 

50.2 

29.5 

39.9 

- 

3.7 

71 

2  + 

- 

2 

13 

771 

0 

2 

17 

1 

3.43 

-  1.68 

1.36 

21 

2.0 

2 

24 

5 

2 

1 

MOULTON  2 

50.8 

28.2 

39.6 

72 

2  + 

- 

1 

13 

781 

0 

2 

16 

1 

3.13 

.86 

24 

3.0 

2 

24 

4 

3 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

48.7 

26.0 

37,4 

71 

2  + 

2 

13+ 

850 

0 

2 

23 

0 

2.73 

1.00 

21 

T 

0 

5 

2 

1 

NEW  MARKET  2 

49.4 

26.2 

37.8 

71 

1 

- 

4 

13 

833 

0 

2 

23 

2 

3.98 

1.90 

21 

6 

2 

1 

RED  BAY 

50.1 

29.9 

40.0 

73 

3 

0 

13 

765 

0 

3 

18 

1 

3.39 

1.62 

22 

1.0 

0 

5 

3 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

49.5 

25.4 

37.5 

72 

2 

3 

1 3 

847 

0 

2 

25 

2 

3.12 

.  95 

21 

0 

5 

4 

0 

RUSSELLVILLE  2 

49. 8M 

23. 4M 

36.  5M 

73 

3 

- 

5 

13 

872 

0 

3 

24 

2 

2.35 

.97 

21 

T 

0 

5 

2 

0 

WATERLOO 

50.5 

24.9 

37.7 

7  \ 

2 

^ 

1  3 

837 

0 

2 

25 

1 

1.97 

1.10 

25 

3.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

38.7 

5.2 

3.14 

-  1.51 

1.6 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

AU  D  t  K  IviLUC.    C.  OC 

50.0 

29.0 

39.  5 

- 

3.7 

59 

3+ 

0 

14+ 

784 

0 

2 

18 

2 

3.65 

-  1.52 

1.10 

22 

T 

0 

7 

3 

1 

BESSEMER   3  SSW 

53.7 

30.4 

42.1 

73 

2 

3 

13 

702 

0 

2 

17 

0 

2.64 

.87 

25 

T 

0 

2 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

53.3 

31.9 

42.6 

- 

3.2 

74 

2  + 

1 

13 

586 

0 

2 

14 

0 

2.56 

-  2.47 

.84 

21 

T 

T 

24+ 

5 

2 

0 

BRIDGEPORT   2  W 

50.3 

27.2 

38.6 

72 

1 

- 

3 

13 

807 

0 

2 

22 

1 

3.55 

-  1.64 

1.15 

29 

T 

0 

6 

3 

1 

GUNT  ERSV I LLE 

53.2 

27.9 

40.6 

71 

1 

0 

13 

752 

0 

2 

20 

1 

2.55 

1.02 

21 

T 

0 

6 

2 

1 

ONEONTA 

51.4 

25.5 

38.5 

73 

3 

- 

3 

13 

815 

0 

3 

24 

2 

2.83 

.83 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

50.51* 

25. 8M 

38. 2M 

- 

5.0 

70 

3+ 

- 

2 

13 

825 

0 

3 

19 

2 

3.00 

-  2.18 

.99 

29 

.3 

0 

5 

3 

0 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

49.7 

28.3 

39.0 

70 

2 

- 

2 

13 

798 

0 

2 

18 

1 

3.36 

.79 

29 

T 

T 

12  + 

8 

3 

0 

SCOTTSBORO 

49.9 

25.5 

37.8 

- 

5.9 

71 

2 

0 

12 

835 

0 

2 

24 

1 

3.85 

-  1.62 

1.43 

21 

T 

T 

6 

7 

3 

1 

VALLEY  HEAD 

49.4 

20.0 

34.7 

8.4 

70 

19+ 

8 

13 

932 

0 

4 

27 

3 

2.44 

-  2.37 

.68 

264 

.5 

1 

6 

6 

3 

0 

DIVISION 

39.2 

- 

5.1 

3.04 

-  2.11 

.1 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

54.9 

29.3 

42.1 

73 

4+ 

- 

2 

13 

701 

0 

2 

20 

1 

2.44 

1.22 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

52.9 

28.0 

40.6 

71 

3 

0 

13 

765 

0 

3 

19 

1 

2.36 

.95 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

CENTREVILLE 

55.9 

28.0 

42.0 

- 

5.1 

73 

3 

2 

13 

705 

0 

1 

21 

0 

2.10 

-  3.19 

.64 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLANTON 

54.7 

29.7 

42.2 

- 

4.6 

71 

3+ 

2 

13 

598 

0 

2 

18 

0 

3.46 

-  1.54 

1.27 

25 

.0 

c 

8 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

51.1 

25.9 

38.6 

73 

2 

- 

4 

13 

814 

0 

3 

20 

2 

3.65 

1.08 

22 

T 

0 

7 

3 

2 

FAYETTE 

53.2 

29.9 

41  .6 

72 

2 

0 

13 

719 

0 

1 

16 

1 

2.62 

1.29 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

HAMILTON   3  S 

52.3 

23.9 

38.1 

74 

3 

- 

3 

13 

824 

0 

3 

24 

2 

3.55 

1.01 

29 

T 

T 

25+ 

5 

3 

2 

JASPER  ^  N 

50.7 

27.8 

39.3 

70 

2  + 

- 

2 

13 

790 

0 

2 

1  8 

1 

3.56 

1.08 

29 

T 

0 

7 

3 

1 

PRATTVILLE 

59.6 

33.6 

46.6 

2.3 

76 

5 

3 

1 3 

56C 

0 

1 

14 

0 

2.72 

_  2.12 

.  7C 

29 

.0 

0 

"] 

2 

0 

THORSSY  EXP  STATION 

53.9 

33.5 

43.8 

71 

1 

3 

13 

650 

0 

2 

12 

0 

3.17 

1.20 

26 

.0 

0 

7 

1 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

54.2 

30.2 

42.2 

75 

2 

3 

13 

701 

0 

2 

17 

0 

2.43 

.  64 

24 

T 

0 

6 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

54.2 

29.4 

41.8 

- 

5.4 

73 

3 

2 

13 

711 

0 

2 

18 

0 

2.56 

-  2.59 

.86 

29 

.C 

0 

; 

2 

0 

VERNON 

2  7.5 

40.8 

3 

0 

2 

21 

0 

1.16 

29 

0 

1 

1 

DIVISION 

41.5 

- 

5.3 

2.85 

-  2.29 

T 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

53.7 

30.0 

41.9 

74 

2 

1 

13 

711 

0 

2 

15 

0 

3.94 

1.38 

21 

T 

T 

11 

7 

4 

1 

CALERA  2  SW 

55.0 

29.3 

42.2 

73 

3  + 

- 

2 

13 

702 

0 

1 

16 

1 

2.44 

-  2.60 

.62 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

CENTRE  5  SW 

51.1 

27.0 

39.1 

70 

3  + 

1 

13 

797 

0 

2 

22 

0 

3.75 

1.21 

29 

T 

0 

5 

3 

2 

childersburg  wtr  plant 

55.1 

30.3 

42.7 

73 

2 

2 

13 

684 

0 

1 

17 

0 

2.61 

.63 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

50.  7 

29.1 

39.9 

4  + 

^ 

0 

2 

19 

0 

22 

0 

'. 

1 

PELL   CITY  1  NNE 

53.1 

25.5 

39.3 

59 

5  + 

0 

14+ 

790 

0 

2 

22 

2 

2I72 

.70 

29+ 

.0 

0 

6 

3 

0 

SYLACAUGA  't  NE 

56.2 

30.9 

43.5 

74 

2 

0 

2 

17 

0 

1.35 

25 

0 

] 

1 

TALLADEGA 

52.4 

29.7 

41.1 

- 

5.7 

59 

20+ 

0 

13 

735 

0 

2 

17 

1 

2.91 

-  1.91 

.75 

22 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

41.2 

- 

4.5 

3.08 

-  1.99 

T 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

57.0 

28.2 

42.6 

72 

1 

- 

3 

13 

585 

0 

1 

17 

1 

2.54 

.■'3 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

AUBURN  3  SW 

55.8 

31.3 

43.6 

- 

5.0 

71 

20 

- 

1 

13 

656 

0 

2 

14 

2 

3.81 

-  1.13 

1.4,- 

25 

T 

0 

6 

3 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

55.2 

29.2 

42.2 

70 

4  + 

- 

1 

13 

697 

0 

2 

19 

2 

2.48 

.88 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

HEFL I N 

51.5 

24.7 

38.1 

72 

3  + 

3 

13 

825 

0 

2 

24 

0 

4.72 

2.02 

21 

T 

0 

5 

3 

2 

LAFAYETTE 

55.3 

31.9 

43.6 

70 

20+ 

- 

1 

13 

655 

0 

2 

14 

1 

2.98 

1.67 

25 

T 

0 

5 

2 

1 

MARTIN  DAM 

55.3 

36. 3M 

46.  8M 

58 

4+ 

7 

13 

587 

0 

2 

8 

0 

2.79 

-  2.12 

.85 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

OPELIKA 

56.6 

29.8 

43.2 

71 

20+ 

1 

13 

668 

0 

2 

15 

0 

3.72 

.93 

25 

.0 

0 

6 

4 

0 

ROCKFORD 

65. 4M 

29.1 

47.  3M 

78 

3 

- 

4 

13 

49'; 

0 

0 

17 

1 

3.16 

1.10 

25 

.0 

0 

3 

1 

ROCK  MILLS 

56. 7^ 

29. 2N 

43.  OM 

62 

1 

0 

2 

18 

1 

.  7( 

16 

0 

3 

0 

D I V I S I  ON 

43.3 

- 

4.6 

3.20 

-  1.66 

T 

PRAIRIE 

DAYTON 

55.9 

36.1 

45.5 

73 

4+ 

4 

13 

595 

0 

1 

13 

0 

2.06 

.57 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

M 

31.7 

M 

5 

14+ 

15 

0 

1.80 

-  3.24 

.51 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

GA I NESVI LLE 

55.0 

31.5 

43.3 

73 

3+ 

3 

13 

668 

0 

1 

16 

0 

2.02 

.89 

29 

T 

0 

3 

2 

0 

GREENSBORO 

56.8 

34.6 

45.7 

4.1 

76 

2 

3 

13 

589 

0 

2 

14 

0 

2.31 

-  2.79 

.62 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

HAYNEVILLE 

55.1 

31.0 

43.1 

70 

20  + 

5 

13 

673 

0 

2 

18 

0 

1.38 

.62 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

LIVINGSTON 

55.5 

33.8 

44.7 

73 

2  + 

4 

13 

526 

0 

1 

13 

0 

2.14 

.65 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

57.0 

31.7 

44.4 

74 

2 

1 

13 

534 

0 

2 

15 

0 

1.98 

.65 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

MINTER   3  NW 

56.2 

32.4 

44.3 

72 

3+ 

3 

12 

535 

0 

1 

14 

0 

2.01 

.66 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

55.0 

33.3 

44.7 

3.5 

73 

20 

5 

13 

626 

0 

2 

12 

0 

1.82 

-  2.99 

.46 

24 

T 

0 

7 

0 

0 

SELMA 

57.4 

36.8 

47.1 

3.7 

72 

1 

5 

13 

661 

0 

1 

9 

0 

1.88 

-  3.19 

.60 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

TUSKEGEE  2 

56.5 

35.3 

45.9 

3.6 

71 

19+ 

4 

13 

586 

0 

2 

12 

0 

3.67 

-  1.10 

1.35 

29 

.□ 

0 

5 

3 

1 

UNION  SPRINGS   5  S 

55. 7M 

32. OM 

43. 9M 

6.3 

71 

3 

3 

13 

549 

0 

1 

12 

0 

2.97 

-  1.53 

1.65 

26 

.0 

c 

6 

2 

1 

0 1 V I S I  ON 

44.8 

4.9 

2.17 

-  2.68 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUED   DECEMBER  1962 


Ten 

iperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Moximum 

-J  9 

• 

> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

e 

Q 

Degree  Doys 

No,  of  Days 

o 

i  1 
1  1 

a  4k 

X 

a 
Z 
1 

<5 

• 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyf 

Mox. 

Mli>. 

Max.  Depth 

on  Ground 

• 

0 

o 

.10  or  More 

i 

0 

2 

I.OOorAAore 

si 

0  i 

xi 

si 

b  j 

Tetol 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

58.1 

34.1 

46.1 

71 

22  + 

6 

13 

577 

0 

1 

14 

0 

5.25 

2.32 

25 

.c 

7 

2 

2 

ATMORE   STATE  FARM 

61.0 

37.0 

49.0 

73 

21  + 

6 

13 

489 

0 

0 

10 

0 

3.37 

1  .61 

29 

,c 

c 

Q 

BRANTLEY 

59.0 

31.4 

45.2 

75 

2 

3 

13 

607 

0 

1 

16 

0 

4.02 

-  .70 

2.20 

25 

.0 

0 

1 

BREWTON   3  SSE 

61.6 

35.9 

48.8 

-  2.9 

75 

20 

7 

13 

494 

0 

0 

11 

0 

5.75 

1.19 

2.  30 

29 

•  C 

0 

CAMDEN   3  NW 

57.7 

35.2 

46.5 

72 

2  + 

5 

13 

568 

0 

1 

13 

0 

2.98 

•  7- 

22 

0 

7 

Q 

CHATOM 

60.7 

35.0 

47.9 

74 

21  + 

5 

13 

526 

0 

0 

10 

0 

3.54 

1  •  n 

29 

,C 

c 

7 

1 

1 

CLAYTON 

57.7 

36.2 

47.0 

74 

10 

4 

13 

553 

0 

2 

9 

0 

2.77 

-  1.96 

1.25 

25 

0 

7 

2 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

58.5 

37.9 

48.2 

72 

21  + 

7 

13 

513 

0 

1 

9 

0 

3.38 

-  .80 

1.31 

29 

,c 

0 

6 

1 

ENTERPRISE 

49.8 

74 

20 

6 

13 

463 

0 

0 

7 

0 

4.50 

1.8C 

25 

,^ 

0 

8 

2 

EUFAULA 

60.2 

33.1 

46.7 

-  4.2 

74 

20+ 

3 

13 

562 

0 

1 

13 

0 

3.24 

-  1.71 

1.25 

26 

.0 

0 

5 

1 

EVERGREEN 

33.5 

46.1 

73 

4 

6 

13 

579 

0 

1 

14 

0 

5.50 

1  .45 

26 

.0 

0 

11 

2 

FRISCO  CITY 

58.7 

36.7 

47.7 

75 

4 

5 

13 

528 

0 

1 

10 

0 

2.91 

-  2.69 

1.12 

29 

.0 

c 

6 

1 

GENEVA 

59.5 

36.1 

47.8 

75 

22 

7 

13 

528 

0 

1 

1 1 

0 

4.39 

.21 

1.55 

25 

T 

0 

7 

3 

2 

GIL8ERT0WN 

59.6 

33.3 

46.5 

75 

20+ 

3 

13 

568 

0 

0 

12 

0 

2.18 

.62 

29 

.0 

0 

s 

2 

GREENVILLE 

58.3 

36.5 

47.4 

-  4.0 

72 

2 

5 

13 

541 

0 

0 

10 

0 

2.65 

-  2.59 

1.11 

25 

T 

0 

4 

2 

I 

HEADLAND 

58.5 

36.1 

47,3 

74 

22 

5 

13 

541 

0 

1 

12 

0 

2.86 

.65 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

56.1 

37.0 

46.6 

~  4.4 

72 

4 

11 

14+ 

559 

0 

1 

10 

0 

3.05 

-  1  .90 

1.87 

25 

T 

0 

I 

LOCICHART 

60.8 

38.4 

49.6 

74 

21 

7 

13 

469 

0 

1 

8 

0 

5.50 

2.55 

25 

T 

0 

7 

2 

2 

NATCHEZ 

59.0 

32.5 

45.6 

73 

19+ 

10 

1  3 

589 

0 

0 

13 

0 

2.43 

.79 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

OZARK  6  NNW 

59.1 

34.5 

46.8 

-  5.7 

73 

4+ 

3 

13 

554 

0 

1 

11 

0 

4.08 

-  .52 

1.56 

25 

T 

0 

8 

3 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

55.6 

33.9 

44.  6 

72 

3 

4 

13 

619 

0 

2 

12 

0 

3.16 

1.10 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

PUSHMATAHA 

57.9 

32.4 

45.2 

-  3.8 

74 

4 

4 

13 

608 

0 

1 

14 

0 

2.04 

-  3.29 

.78 

25 

T 

0 

5 

2 

0 

SEALE 

58.4 

31.8 

45.  1 

72 

2  + 

2 

13 

612 

0 

0 

14 

0 

2.73 

.75 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

THOMASVILLE 

55.3 

32.5 

43.9 

-  6.1 

71 

2 

3 

13 

64  7 

0 

2 

12 

0 

2.25 

-  2.99 

.66 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

TROY 

57.8 

37  •  7M 

47. SM 

-  3.0 

72 

3+ 

4 

13 

530 

0 

0 

9 

0 

3.48 

-  1.20 

1.68 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

WHATLEY 

60.9 

32.1 

46.5 

76 

4 

11 

13 

566 

0 

1 

1  4 

0 

2.41 

.58 

29+ 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

46.9 

-  4.3 

3.52 

-   1  .44 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

60.5 

40.4 

50.5 

75 

3 

7 

13 

440 

0 

0 

7 

0 

3.87 

2.11 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

CITRONELLE 

59. 9M 

38. 3M 

49. IM 

-  4.1 

73 

21  + 

7 

13 

486 

0 

0 

6 

0 

2.96 

-  2.89 

1.59 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

COOEN 

62.8 

41.7 

52.3 

76 

4+ 

10 

13 

388 

0 

0 

7 

0 

2.86 

1.31 

29 

.0 

0 

7 

1 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

61.4 

42.2 

51.8 

-  2.2 

77 

19 

8 

13 

401 

0 

0 

6 

0 

3.90 

-  .91 

1.98 

29 

.0 

0 

8 

1 

1 

FORT  MORGAN 

59.1 

47.1 

53.1 

69 

2 

15 

13 

362 

0 

1 

3 

0 

3.05 

1.00 

29 

.0 

0 

a 

3 

1 

MOBILE  MB  AIRPORT 

59.9 

41.3 

50.6 

-  2.5 

74 

4 

10 

13 

441 

0 

1 

6 

0 

4.54 

-  .92 

1.72 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

MOBILE 

59.1 

41.8 

50.5 

-  3.3 

75 

5+ 

11 

13 

445 

0 

1 

3 

0 

4.80 

-  .29 

3.10 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

60.8 

38.4 

49.6 

74 

22  + 

8 

13 

468 

0 

1 

9 

0 

3.46 

-  1.36 

1.52 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

50.9 

-  3.0 

3.68 

-  1.34 

.0 

See  Reference  Notes  Fallowing  Stotion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
DECEMBER  1962 


Day  of  Month 

Station 

0   t  1  

1 

1 

1  r- 

 P 

 1  1 

1  1  r 

1  [- 

 r 

1  p 



 P 

H    1    1   1  2 

3  4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 L 

12 

13  1  14  j  15 

16  1 

17  18 

 1  

19  20 

 1  L 

21 

22 

 L 

23 

 1 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE  1  NNH 

2«45| 

■  09 

•  27 

^ 

■  23 

31 

.04 

•  24 

ALBERTA 

1.61 

•  03 

T 

.14 

.06 

•  09 

T 

■  22 

.66 

•  05 

!36 

ALBERTVILLE  2  SE 

3,55j 

.48 

.04 

.13 

.13 

I^IO 

.92 

.50 

•  25 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

2.5* 

.29 

•  02 

.10 

.08 

•  01 

.01 

.18 

•  42 

.02 

•  01 

'Jtn 

AL ICEVILLE 

2 

•  22 

1.22 

1  •OO 

ANDALUS I A  1  NU 

5  25 

•  12 

03 

.8 

.29 

32 

04 

2  32 

1  14 

ANNISTON  F*A  AIRPORT 

3,94 

I28 

T 

.10 

T 

.01 

.06 

•  02 

T 

1.38 

,37 

.69 

.53 

T 

T 

.50 

ARLEY   3  S 

3.12 

.38 

•  10 

•  20 

.07 

.49 

.04 

.67 

.02 

1.15 

ASMVILLE  4  W 

2  .291 

.18 

.16 

•  14 

.11 

'e,\ 

ATHENS  2 

4.0* 

.  38 

•  12 

•  68 

1.93 

.06 

•  05 

•  82 

ATMORE  STATE  FARM 

3.37 

.10 

.10 

.27 

.15 

05 

• 

40 

45 

1  Q 

1  67 

AUBURN  3  SW 

3.81 

.08 

■  10 

T 

T 

.55 

,44 

1.47 

.04 

UIO 

•  03 

AUTAUGAVILLE  3  N 

1.80 

,38 

.64 

.13 

•  62 

.03 

6ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

2  .35 

'  i? 

■  05 

'i* 

.05 

.03 

•  79 

BAY  MINETTE 

3.87 

.21 

.58 

.u 

* 

.  30 

.40 

2.11 

BELLE  MINA  2  N 

1  T 

1  44 

03 

25 

53 

03 

91 

BESSEMER  3  SSW 

2.54 

•  02 

I22 

.18 

•  16 

T 

■  01 

T 

.36 

.87 

T 

T 

T 

.57 

.04 

8ILL1NGSLEY   1  SE 

1.95 

.05 

-15 

.14 

■  02 

.11 

.86 

.02 

.44 

•  03 

8 1 RMl NGMAM  W8  AP  R 

•  05 

80AZ 

3.00 

•  13 

.22 

.OS 

.22 

.02 

.91 

.  8 

•  60 

.15 

BRANTLEY 

4.02 

■  08 

.43 

•  27 

.06 

BREWTON  3  SSE 

5.76 

•  16 

■  56 

.09 

•  18 

1  ^16 

•  27 

•  75 

.95 

■  34 

2I3O 

BRIDGEPORT   2  W 

3.65 

.40 

.05 

•  07 

T 

1  •IS 

T 

.90 

•  25 

.58 

•  03 

.07 

T 

I^IS 

BROOKWOOD 

2.66 

•  07 

.28 

■  33 

.08 

.44 

•  73 

•  73 

8RUNDI0GE 

4.02 

•  11 

.  39 

•  31 

1.65 

•  65 

•  91 

CALERA  2  SW 

2,44 

.30 

52 

.47 

CAMDEN  3  NW 

2.98 

•  20 

.19 

•  04 

■  13 

.02 

.73 

•  50 

.68 

.01 

.03 

.03 

!42 

CAMP  HILL   2  NW 

2.48 

.14 

•  02 

«25 

.49 

.88 

.02 

T 

.65 

.03 

CARBON  HILL 

3.01 

■  25 

.09 

•  05 

•  58 

I  * 

CENTRE   b  SW 

3,76 

•  29 

•  28 

T          T  T 

.05 

•  05 

1  .20 

•  68 

1.21 

CENTREV I LLE 

2,10 

07 

10 

26 

■  12 

54 

.01 

CHATOM 

3.54 

•  U 

.14 

.32 

■  11 

•  64 

•  95 

.04 

.05 

l!l7 

CHILDERSBURG 

2.17 

.17 

.13 

.13 

■  04 

■  35 

.87 

■  03 

.42 

•  03 

CHILDERSBUftG  WTR  PLANT 

■  03 

CI TRONELLE 

2  .96 

.25 

.57 

•  06 

•  03 

■  03 

.30 

.05 

.08 

1  .59 

CLA IBORNE 

•  12 

.02 

1  12 

CLANTON 

.15 

.10 

■  15 

■  23 

•  81 

1.27 

.55 

CLAYTON 

2.77 

T 

■  10 

.23 

T 

■  10 

•  13 

•  05 

1.25 

.05 

T 

.76 

•  10 

■  09 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

4,12 

•  05 

.38 

.18 

•  12 

2*02 

.02 

.  80 

.55 

COLL INSVILLE 

2,83 

.17 

.03 

.31 

•  02 

COLUMBIA   1  E 

3.80'  .03 

T 

.12 

.32 

.12 

•08 

•  16 

.05 

T 

Io9 

•  31 

.60 

.60 

.04 

T 

.67 

•  61 

CORDOVA 

3.11 

.30 

.43 

.10 

.05 

.26 

■  95 

.15 

•  87 

COTTONTON 

2,91' 

■  12 

•  20 

.06 

•  04 

1  a  30 

.25 

•  60 

CUBA 

2.32| 

•  19 

.20 

.11 

.OQ 

.23 

.84 

•  06 

•  59 

DADEVILLE 

1 

2.56 

.11 

.31 

■  44 

' 

.69 

•  02 

DANCY  4  N 

1.67 

.37 

.21 

•  12 

.10 

•  87 

DAYTON 

2.05 

.10 

.25 

.09 

•  32 

■  0« 

.01 

■  17 

.57 

•  13 

.36 

DECATUR 

3.  36 

■  36 

.04 

.06 

■  04 

DELTA 

5.13 

.11 

■  11 

.04 

.01) 

1^07 

2.96 

.09 

.64 

•  07 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

1  .80 

•  08 

.18 

■  07 

.25 

.03 

.20 

•  02 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

3.38 

.03 

.05 

T 

.37 

.05 

.41 

■  03 

•  22 

.22 

1 59 

.03 

.07 

U31 

DOUBLE  SPRINGS 

3.65 

.36 

.17 

T 

T 

■  11 

.11 

.02 

1.08 

T 

.70 

•  04 

U06 

Elba 

5.04 

.05 

''" 

.74 

T 

.Zi 

•  35 

■  10 

2.40 

•  70 

•  45 

EL  ROD 

2.85 

,70 

.30 

.95 

•  90 

ENTERPRISE 

.03 

,10 

.01 

•  01 

.42 

.36 

T** 

.20 

•  02 

.25 

1.13 

EUFAULA 

3.24 

.07 

.26 

•  01 

.58 

.27 

1.25 

T 

T 

.80 

EVERGREEN 

6.50 

.12 

.08 

.60 

.12 

.10 

.55 

■  20 

.75 

1.13 

1.45 

T 

.95 

.45 

FA  I RHOPE  2  NE 

3.90 

.23 

•  30 

.15 

.07 

.20 

•  03 

.35 

.38 

•  02 

.15 

•  04 

1  .98 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

3.09 

•  1  9 

.04 

.03 

.21 

.91 

.12 

.26 

F ALKV I LLE 

.07 

.06 

62 

60 

80 

* 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2.91 

.30 

.12 

.10 

.10 

.66 

.55 

1.08 

FAYETTE 

2.62 

.32 

.26 

.10 

.04 

.02 

.57 

•  02 

1.29 

Florence 

•  01 

.01 

FORT  OEPOS I T 

2.11 

,2f 

.40 

.90 

.56 

FORT  MORGAN 

3  05 

•  30 

.10 

15 

15 

.65 

15 

55 

1  00 

FORT  PAYNE 

2.59 

.08 

.16 

.19 

T 

T 

•  04 

T 

.08 

.08 

.65 

.73 

•  06 

I50 

•  02 

FRISCO  CITY 

2.91  T 

•  24 

T 

.04 

.36 

T 

•  09 

.14 

.41 

T 

.47 

.04 

1.12 

GADSDEN 

3,65 

.17 

.16 

•  12 

•  17 

.10 

•  08 

1  ■OB 

■  72 

.04 

.01 

.03 

.84 

.13 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3.30 

.10 

•  17 

.21 

.09 

■  04 

1  .06 

•  62 

.04 

.02 

.74 

.21 

GA I NESV I LLE 

.03 

.15 

■  09 

GENEVA 

4.39  «02 

T 

.13 

•  42 

.05 

•  03 

.23 

T 

■  07 

1.65 

.13 

.08 

l!o7 

.51 

GEORGIANNA 

3.35 

.13 

.05 

.22 

•  03 

•  19 

T 

.55 

.03 

1.22 

•  06 

T 

•  82 

•  05 

G I LBERTOWN 

.06 

T 

T 

GOBGAS 

3.03 

.21 

.19 

.50 

.04 

.12 

.93 

•  97 

.07 

GREEN  BAY 

5  42 

•  02 

.11 

•  62 

.65 

•  14 

.31 

.06 

•  04 

57 

.01 

GREENSBORO 

2.31 

.08 

.11 

•  07 

.35 

.10 

■  01 

.07 

•  35 

•  40 

lis 

T 

•  62 

GREENVILLE 

2.66 

.07 

.06 

.09 

T 

.23 

.26 

1.11 

.06 

.03 

.71 

•  04 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

4.21, 

•  03 

.35 

.65 

•  06 

.06 

.04 

.05 

1.10 

1  .07 

•  20 

•  60 

GUNTER  SV I LLE 

2  .65 

.35 

.15 

■  19 

T  .04 

.15 

I  .02 

.04 

.71 

GUNTERSVILLE  TVA 

3  671 

.01 

•  1 7 

T  T 

.05 

■  02 

.0 

T  1 

HAMILTON  3  S 

3.55 

.37 

T 

.04 

T 

T 

.13 

.05 

.04 

1.00 

T 

.89 

.01 

T 

l!oi 

.01 

HAYNEVILLE 

1.381 

•  05 

■  14 

.04 

.62 

.03 

.01 

•  49 

^  '^t 

.09 

•  23 

•  08 

!  .28 

.09 

.18 

.09 

.55 

.  1 1 

•  51 

.05 

HIGHLAND  HOME 

3  06 

.05 

1.87 

•  04 

HIGHTOWER 

4.35 

.08 

.25 

.18 

1.02 

1.47 

.27 

.03 

!48 

•  54 

HODGES 

3.42 

.10 

■  21 

1.04 

.78 

•  90 

HUNTSVILLE  W8  AP 

3.33 

.43 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

I  fib 

.63 

•  04 

.02 

.18 

.61 

JACKSON 

2.28 

.14 

''' 

.09 

.25 

T 

■  05 

.60 

■  52 

.03 

•  60 

T 

JACKSONVILLE  2  SW 

.12 

.13 

.11 

.07 

T 

•  96 

.91 

•  32 

.13 

JASPER  *  N 

3.56 

.30 

•  31 

T 

T 

T 

.07 

•  03 

■  63 

.68 

.23 

.23 

1.08 

JORDAN  DAM 

2.631 

•  05 

.19 

.05 

.25 

■  15 

•  43 

.01 

■  59 

•  09 

•  74 

.08 

LAFAYETTE 

2  .98! 

.11 

T 

.12 

■  48 

1-57 

.70 

LAY  DAM 

2.93' 

•  02 

.03 

.16 

-19 

.24 

.47 

1^17 

.34 

.31 

LEEDS 

2.34 

,30 

T 

.34 

.10 

.39 

.69 

.04 

.46 

.02 

LEESBURG 

3.56 

.05 

.12 

.05 

.21 

•  1( 

.09 

1.20 

.47 

.17 

1.10 

LIVINGSTON 

2.14! 

•  07 

.13 

•  09 

.13 

•  08 

•  02 

.30 

.65 

.11 

■  15 

.41 

LOCKHART 

5.50 

•  01 

•Ji 

.48 

T 

•  09 

.23 

T  T 

.14 

•  18 

.08 

2.66 

.08 

1  .39 

.01 

LOUISVILLE 

3.32 

.09 

.1! 

•  33 

•  07 

.21 

.12 

1.40 

.03 

.84 

.10 

MAOt  SON 

3.43 

■  45 

T 

•  05 

T 

T 

.05 

1.35 

.05 

.42 

.10 

.01 

T 

•  95 

MAGELLA 

2.88 

.10 

12 

.34 

.02 

1.02 

.85 

.02 

.41 

MARION  1  N 

1.58 

.33 

.23 

1.02 

1  .02 

.10 

.10 

.15 

.06 

■  02 

.22 

.75 

■  04 

.02 

.32 

MARION  JUNCTION  2  NE 

•  04 

■  20 

•  18 

T 

T 

.12 

T 

•  12 

.30 

.65 

T 

.05 

•  32 

MARTIN  DAM 

2.79 

.06 

.10 

.02 

■  49 

■  01 

.01 

.54 

.37 

.34 

.85 

MATHEWS   I  SSW 

3.39 

T 

T 

T 

T 

T 

■  43 

•  31 

T 

T 

1.25 

.46 

T 

.81 

.13 

MELVIN 

1.551 

.44 

1,01 

•  10 

MERT2   PONOVILLE  TOWER 

1.77' 

.05 

.03 

.09 

.11 

.03 

.37 

■  62 

.47 

MILLERS  FERRY 

2.15 

I  .08 

T 

.12 

.11 

•  01 

■  05 

■01  ■Ol 

.67 

.71 

.06 

T 

.04 

.26 

.02 

T 

MILSTEflD 

2.74 

:  .10 

.11 

.08 

T 

■  13 

.38 

T 

T 

T 

1.22 

.72 

T 

WINTER  3  NW 

2.01 

•  101 

.15 

.08 

•  66 

.62 

.04 

.36 

MITCHELL  0AM 

2.65 

j  .05 

T 

.22 

.12 

■  30 

.02 

.13 

1.21 

.06 

.47 

.07: 

See  r«feience  notei  tollowing  Slation  Ind«>. 
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DAILY 


PRECIPITATION 


Station 

13 

0 
H 

1 

I    ■  ■ 

2  3 

I  1 

1 

 r- 

5 

6 

1  I 

7 

1 

8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

•  12 

T 

.17 

•  05 

•  48 

.15 

•  52 

MONT  t VALLO 

■  23 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

•  01 

.13 

•01 

■  03 

MOULT ON  ? 

3*11 
* 

,42 

.07 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

2,73 

.21 

T 

•  03 

.13 

■  19 

■  12 

•  2B 

C  T 

3.67 

.05 

ONE ONT A 

2. S3 

■  21 

■  37 

OPELIKA 

3.72 

.02 

T 

•  09 

ORR V  I  LL  E 

1.98 

.02 

•  16 

«.06 

.01 

" 

■  11 

.51 

PALMERDALE  2  W 

2.15 

■  25 

•  40 

PELL   CITY  1  NNE 

2.72 

.22 

.11 

•  29 

PERRYV ILLE 

2.16 

.10 

.10 

T 

.47 

P**ENllt  CITY  2  NNW 

3.15 

.10 

.05 

.12 

P I  CKENSV ILLE 

2.19 

•  07 

.22 

.12 

PINE  HtLL 

2.20 

.30 

''' 

PINE  LEVEL 

3.77 

•  05 

PLANTERVILLE  2  SSE 

1.49! 

T 

• 

• 

• 

.40 

2.72 

•  20 

.18 

.05 

1.42 

■01 

2.04 

.16 

.23 

■  10 

9AV 

3.39 

.30 

REDSTONE  ARSENAL 

3.12 

.51 

•  02 

T 

2.90 

■  03 

.34 

.06 

6.10 

3.46 

•  1  6 

•  31 

ROCICFORO 

3.19 

.40 

ROCIt  MILLS 

2.61 

.24 

T 

.02 

2.36 

t  ^iin^TiT  irtfci  a 

3.oo; 

.26 

.06 

3.36 

.39 

.14 

SAYPE*'     subs  a  ION 
AY 

3.03 

.36 

SCOTTSBORO 

3.06 

.21 

■  19 

T 

T 

.06 

S|ALE 

2.73! 

•  03 

.04 

1.86 

.03 

•  29 

SNOW  MlUL 

1.90 

U  LE 

2.22 

•  1  7 

.05 

■  23 

•  20 

SYLACAUGA  i.  NE 

2.93 

.29 

T 

•  19 

TALLADEGA 

2,91 

.  31 

''' 

.15 

ThOMASV I LLE 

2.25 

.09 

.03 

ThORSBY  EXP  STATION 

3.17 

.16 

.33 

tmurlow  dam 

3.06 

•  07 

.08 

.02 

trafforo 

3.06 

.27 

.56 

3.46 

•  03 

•  06 

.25 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

2.43 

•02 

' « ^ 

■  24 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

2.96 

TUSKEGEP  2 

3,67 

.05 

.09 

.05 

UNION   SPRINGS  5  S 

2.97 

T 

.22 

UN I ON  TOWN 

1.69 

•  15 

.20 

2.44 

.16 

VERNON 

2.45 

.29 

■  14 

maoley 

2.39 

.29 

WALLACE  2  E 

3,11 

.10 

.39 

WALNUT  GROVE 

2.40 

.50 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 

2.40 

.06 

.06 

.15 

WATERLOO 

1.97 

.21 

T 

WEST  3L0CTON 

2.30 

WETUMPKA 

2.45 

,04 

.15 

.02 

whatley 

2.41 

•  22 

.12 

.17 

WINFIELD  2  SW 

3.17 

.36 

.26 

YATFS  HYDRO  PLANT 

3.21 

.04 

.02 

.10 

.05 

9     10     n  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16 

!7  18 

19 

20 

— 
31 

.08 

•  16 

.76 

•  02 

1 

.03 

•  69 

1.72 

T 

T 

T 

.25 

•  50 

7 

•is 

.45 

•  75 

T 

.68 

T 

•  37 

•  66 

.22 

T 

7 

•  13 

.36 

•06 

.79 

.06 

t 

•  06 

•  89 

•09 

T 

T 

1  .00 

•  69 

.06 

.01 

.03 

.30 

.37 

.20 

.« 

.96 

1.90 

.15 

•  30 

.69 

.86 

.39 

.25 

.10 

1.03 

.05 

•  85 

.63 

■  1 2 

■  10 

T 

.*5 

.83 

.79 

•  32 

T 

•  »5 

.70 

.93 

.05 

.72 

.26 

•  09 

•  88 

.41 

T 

.27 

•  02 

1.56 

.05 

.06 

.59 

.38 

.05 

.80 

7 

.69 

.06 

.t2 

.70 

.70 

.10 

T 

T 

.23 

.87 

T 

.29 

T 

•  43 

.02 

.03 

.33 

.05 

.05 

01 

.29 

T 

T 

T 

.66 

7 

.02 

ilio 

.38 

T 

•  *2 

.35 

.75 

7 

.  31 

2.57 

.03 

.06 

.75 

T 

.02 

•  03 

.65 

.05 

T 

.36 

7 

•  26 

.70 

,16 

.12 

.52 

•  05 

1  ,07 

.05 

.78 

.09 

.56 

1 

1.52 

.10 

.62 

.05 

.80 

•  02 

•  04 

•  02 

95 

.75 

.03 

.02 

.01 

.18 

.53 

.09 

'  .18 

.26 

T 

2.66 

l76 

7 

l'l2 

.10 

.09 

•  02 

•  1« 

•  02 

•  15 

•  75 

•  07 

.12 

.03 

1.52 

.30 

.90 

T 

UIO 

7 

.65 

.20 

.69 

•  78 

.20 

.59 

.09 

.15 

•  97 

T 

.07 

•  10 

•  06 

.67 

.76 

Io2 

7 

.99 

01 

.03 

.28 

.97 

.32 

.26 

•  59 

.01 

.79 

•06 

.59 

•  97 

1.03 

■  19 

1.43 

T 

.76 

T 

•  89 

.15 

•  47 

•  06 

.32 

.02 

03 

■29 

T 

.26 

•  60 

.02 

7 

.02 

.29 

.09 

.90 

.20 

1.20 

•07 

•  19 

•  95 

7 

.60 

•  06 

•  02 

■  03 

.38 

.21 

1.35 

.01 

.63 

■  06 

.07 

,07 

.02 

.56 

.66 

.02 

7 

.09 

.69 

■  33 

■  02 

.69 

.22 

1.20 

.62 

•  30 

•01 

.96 

1.00 

.08 

.90 

.06 

•  20 

.07 

.20 

.80 

.96 

•  17 

T 

7° 

.18 

•  01 

.66 

Io7 

T 

•  20 

.63 

.04 

.36 

.75 

.02 

.89 

,23 

T 

.32 

.68 

•  90 

7 

1.39 

•  12 

T 

.36 

U65 

.10 

7 

.92 

7 

•  14 

T 

.30 

T 

•  55 

T 

T 

7 

.39 

7 

■  10 

.69 

•  68 

•  02 

7 

7 

.96 

.06 

.36 

.37 

1.16 

•02 

T 

.91 

.70 

.20 

.67 

T 

T 

T 

1.10 

T 

7 

1.37 

,10 

•  75 

.80 

■  06 

•  70 

.72 

•  05 

.98 

.12 

.42 

1.10 

.12 

.79 

T 

.69 

.17 

T 

.73 

.53 

•  06 

7 

7 

.73 

.06 

•  19 

T 

.58 

.52 

.98 

.07 

.05 

.02 

.70 

.58 

•  05 

1.08 

.40 

•02 

.42 

.08 

1.00 

.10 

.01 

.90 

.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1962 


Day  Oi  Month 


:iianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AL8ERTVI LLE  2  SE 

62 

69 

69 

6S 

66 

54 

35 

55 

46 

39 

40 

38 

14 

27 

43 

45 

53 

59 

68 

65 

65 

55 

46 

47 

39 

39 

45 

43 

50 

91 

55 

50a  0 

1  HIN 

20 

26 

31 

27 

37 

43 

50 

40 

27 

30 

30 

33 

36 

36 

35 

29.0 

ALEXANDE^^  city  6  NE 

MAX 

72 

71 

69 

70 

61 

42 

60 

56 

93 

44 

46 

30 

33 

50 

54 

55 

66 

69 

68 

59 

65 

70 

50 

60 

39 

53 

56 

53 

66 

63 

54 

57.0 

HIN 

1 5 

42 

24 

22 

25 

46 

42 

36 

26 

30 

34 

36 

33 

'  26.2 

AL I CEVI LLE 

72 

73 

73 

73 

62 

56 

46 

46 

49 

46 

45 

38 

19 

32 

53 

53 

63 

68 

70 

66 

64 

51 

59 

58 

45 

48 

52 

98 

52 

48 

97 

MIN 

48 

26 

1 6 

28 

30 

16 

1 1 

5 

1 9 

24 

27 

27 

32 

35 

46 

44 

30 

28 

30 

28 

38 

42 

47 

32 

21 

29!' 

A  NO ALUS  I A   1  NW 

66 

70 

70 

71 

67 

53 

47 

62 

58 

48 

48 

44 

24 

35 

51 

50 

56 

65 

65 

67 

70 

71 

56 

62 

54 

54 

52 

59 

65 

66 

67 

MIN 

42 

39 

32 

40 

44 

30 

23 

29 

29 

23 

26 

16 

5 

10 

22 

30 

45 

30 

35 

40 

46 

48 

45 

40 

41 

41 

42 

46 

49 

34.1 

jilUJUtCTriU    CaA     a  1  DDnDT 
flrlrij3lljr»    r  AA    A  1  ""Ul^  1 

73 

7* 

70 

69 

50 

39 

59 

51 

42 

43 

41 

15 

30 

48 

53 

56 

64 

70 

56 

71 

64 

59 

51 

40 

41 

63 

56 

55 

63 

50 

50 

MIN 

36 

37 

36 

4  3 

34 

21 

1  9 

33 

25 

i  20 

1  2 

1 8 

21 

33 

30 

28 

32 

47 

44 

35 

30 

33 

35 

36 

39 

42 

41 

31 

26 

30.0 

ATHENS  2 

70 

66 

66 

68 

54 

43 

34 

50 

43 

!  55 

38 

25 

11 

28 

41 

44 

53 

58 

52 

60 

56 

56 

58 

36 

41 

36 

40 

52 

46 

40 

MIN 

33 

32 

32 

36 

25 

17 

29 

26 

1  7 

24 

1 

-  2 

8 

1  g 

32 

22 

27 

32 

43 

48 

26 

27 

26 

34 

32 

25 

30 

23 

1 9 

26.0 

ATMORE  STATE  FARM 

72 

73 

72 

73 

66 

50 

63 

59 

53 

50 

52 

38 

35 

54 

52 

60 

54 

59 

71 

59 

73 

71 

72 

60 

56 

49 

57 

60 

65 

51 

60 

M*N 

37 

39 

45 

23 

2  5 

23 

32 

1 4 

45 

41 

35 

42 

54 

61 

47 

46 

39 

41 

41 

46 

45 

53 

34 

31 

37.0 

Al  IQI  IDhl     1  cu 

70 

68 

68 

69 

69 

53 

43 

59 

55 

45 

44 

46 

22 

29 

48 

55 

55 

63 

68 

71 

68 

55 

60 

61 

43 

39 

46 

58 

63 

67 

56 

MIN 

42 

43 

28 

1 9 

23 

20 

23 

1 1 

40 

29 

29 

31 

45 

43 

47 

34 

36 

37 

34 

37 

44 

51 

33 

24 

31.3 

DArlKnCAl'    LU^F^    MntU  l/WM 

69 

70 

71 

69 

70 

50 

42 

60 

51 

43 

41 

32 

16 

31 

52 

48 

48 

52 

67 

66 

65 

62 

55 

51 

40 

46 

49 

50 

57 

56 

47 

MIN 

38 

38 

33 

35 

40 

26 

22 

29 

26 

1 7 

25 

22 

30 

30 

36 

44 

42 

30 

29 

32 

37 

35 

36 

37 

31 

23 

28.0 

DAT    ri  I  riC  1  t  t 

74 

74 

75 

73 

60 

52 

65 

69 

53 

52 

55 

37 

35 

54 

52 

60 

60 

70 

74 

71 

74 

65 

64 

55 

49 

49 

60 

66 

56 

58 

62 

MIN 

51 

51 

53 

42 

30 

30 

47 

34 

25 

33 

17 

7 

23 

45 

45 

41 

49 

56 

64 

50 

46 

42 

43 

44 

47 

47 

52 

36 

35 

40.4 

QPIir    MIMA     7  M 

71 

67 

67 

57 

44 

51 

51 

40 

39 

35 

IS 

28 

44 

44 

65 

61 

67 

64 

66 

63 

59 

49 

41 

42 

41 

41 

51 

53 

47 

47 

MIN 

33 

34 

44 

39 

33 

19 

31 

28 

20 

16 

3 

-  1 

12 

20 

39 

21 

27 

33 

42 

44 

37 

26 

27 

33 

36 

34 

30 

43 

25 

21 

26.4 

72 

73 

69 

69 

51 

42 

60 

51 

43 

46 

40 

23 

32 

46 

45 

54 

63 

69 

68 

72 

62 

59 

53 

44 

44 

61 

50 

51 

61 

47 

53 

MIN 

39 

36 

31 

42 

39 

26 

20 

32 

28 

17 

2  3 

5 

1 3 

21 

40 

30 

25 

33 

46 

49 

41 

29 

29 

33 

40 

37 

39 

30.4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

74 

74 

70 

70 

57 

43 

60 

51 

43 

42 

40 

13 

31 

50 

51 

54 

61 

58 

70 

71 

62 

55 

51 

39 

43 

50 

49 

50 

52 

47 

52 

53.3 

MIN 

39 

44 

39 

5 1 

36 

28 

25 

35 

30 

24 

1 1 

34 

32 

31 

39 

50 

46 

35 

31 

33 

36 

39 

36 

38 

38 

31.9 

brantlev 

72 

75 

74 

62 

70 

53 

46 

64 

59 

50 

49 

49 

26 

36 

54 

62 

59 

62 

70 

71 

73 

70 

64 

63 

52 

50 

46 

60 

55 

69 

58 

59.0 

MIN 

41 

35 

26 

32 

39 

26 

19 

27 

26 

16 

23 

15 

3 

31 

46 

28 

32 

37 

41 

46 

44 

40 

40 

40 

41 

42 

31.4 

BREWTON  3  SSE 

73 

71 

73 

71 

60 

50 

65 

50 

52 

52 

53 

38 

37 

55 

53 

52 

68 

70 

72 

75 

73 

66 

64 

62 

60 

60 

62 

63 

69 

61 

60 

MIN 

40 

39 

25 

1  9 

17 

44 

45 

35 

37 

52 

49 

49 

47 

45 

41 

43 

46 

60 

35.9 

tiO  J  r\r e or\0  T    ■>  u 
BK  1  Uljt  rUK  1    £,  W 

72 

68 

63 

67 

61 

41 

40 

47 

45 

39 

37 

14 

27 

45 

44 

57 

62 

67 

51 

64 

50 

66 

50 

43 

40 

45 

46 

47 

55 

50 

45 

MIN 

30 

48 

36 

23 

1  g 

35 

23 

27 

30 

39 

45 

35 

25 

28 

32 

37 

27.2 

CALERA  2  SW 

MAX 

72 

73 

73 

68 

59 

49 

52 

55 

46 

46 

40 

35 

31 

41 

50 

55 

45 

68 

70 

71 

54 

62 

53 

43 

49 

48 

54 

55 

63 

50 

52 

MIN 

34 

38 

28 

42 

40 

24 

1  7 

35 

25 

1  7 

34 

5 

-  2 

1 1 

1 7 

43 

25 

22 

28 

44 

39 

46 

26 

28 

34 

38 

38 

37 

45 

29 

20 

29.3 

CAMDEN   3  NW 

72 

72 

71 

69 

60 

46 

64 

57 

49 

50 

47 

32 

33 

52 

56 

50 

60 

66 

59 

70 

69 

67 

60 

55 

45 

50 

50 

69 

65 

54 

56 

MIN 

41 

45 

32 

47 

44 

26 

24 

39 

30 

23 

30 

12 

5 

20 

27 

47 

35 

30 

41 

55 

52 

45 

33 

36 

39 

41 

42 

40 

48 

32 

35.2 

CAMP  H I LL   2  NW 

MAX 

68 

70 

69 

70 

69 

50 

41 

69 

53 

43 

43 

41 

20 

32 

46 

55 

54 

63 

66 

68 

58 

56 

69 

60 

40 

38 

50 

55 

62 

68 

50 

MIN 

40 

38 

32 

40 

26 

21 

24 

32 

22 

25 

10 

21 

29 

27 

29 

33 

45 

45 

30 

31 

34 

35 

35 

39 

43 

31 

29.2 

CENTRE  5  SW 

70 

69 

70 

63 

67 

46 

36 

65 

50 

39 

40 

36 

15 

29 

46 

44 

57 

63 

68 

67 

60 

55 

51 

51 

36 

39 

51 

47 

50 

56 

46 

MIN 

34 

22 

31 

35 

42 

29 

14 

24 

26 

20 

24 

5 

11 

20 

25 

27 

29 

31 

45 

40 

27 

28 

32 

34 

35 

37 

39 

27.0 

CENTREVJLLE 

72 

72 

73 

72 

69 

51 

45 

54 

53 

46 

46 

44 

21 

34 

52 

48 

57 

52 

68 

69 

72 

52 

58 

60 

41 

46 

60 

53 

60 

52 

51 

min' 

37 

37 

31 

32 

42 

29 

20 

27 

25 

1 7 

17 

9 

2 

5 

1 1 

23 

31 

27 

29 

29 

45 

44 

29 

29 

33 

35 

40 

40 

40 

28.0 

CHATOM 

MAX 

72 

73 

74 

74 

63 

51 

67 

51 

52 

62 

46 

39 

40 

66 

60 

52 

65 

56 

70 

72 

74 

65 

63 

55 

53 

52 

63 

65 

65 

54 

51 

MIN 

42 

39 

34 

30 

45 

26 

22 

43 

26 

23 

26 

15 

5 

16 

35 

38 

26 

36 

40 

49 

49 

46 

3y 

35 

37 

43 

44 

44 

52 

38 

37 

35.0 

CHI LOER SBURG  WTR  PLANT 

MAX 

71 

73 

70 

70 

50 

44 

62 

57 

48 

44 

41 

28 

33 

49 

51 

56 

63 

57 

68 

71 

67 

66 

55 

44 

42 

48 

52 

52 

65 

61 

52 

MIN 

35 

34 

29 

44 

42 

27 

1  9 

33 

26 

19 

26 

8 

13 

45 

31 

25 

29 

45 

40 

44 

29 

30 

35 

39 

34 

42 

45 

30 

22 

30.3 

C I T  RONELL  E 

68 

70 

72 

73 

67 

51 

65 

62 

52 

53 

51 

40 

36 

61 

52 

61 

61 

67 

58 

73 

73 

70 

62 

51 

54 

50 

52 

50 

56 

56 

MIN 

50 

50 

45 

46 

40 

35 

32 

33 

26 

1 5 

47 

45 

39 

45 

57 

54 

45 

46 

40 

40 

38 

35 

30 

36.3 

CLANTON 

70 

71 

71 

69 

69 

52 

42 

61 

52 

43 

45 

43 

17 

32 

49 

51 

55 

53 

67 

68 

66 

54 

57 

59 

38 

42 

61 

63 

61 

52 

51 

MIN 

24 

30 

27 

29 

35 

45 

30 

33 

37 

39 

29)7 

CLAY  TON 

66 

68 

70 

69 

69 

70 

45 

51 

57 

74 

45 

45 

24 

32 

51 

62 

56 

53 

59 

71 

71 

59 

65 

62 

45 

43 

45 

53 

62 

67 

57 

MIN 

45 

39 

44 

40 

40 

52 

49 

49 

43 

38 

38 

36.2 

COOEN 

72 

76 

75 

76 

60 

57 

67 

63 

59 

55 

66 

42 

35 

67 

62 

71 

62 

71 

75 

65 

58 

64 

67 

50 

53 

53 

67 

69 

69 

58 

64 

MIN 

10 

22 

30 

45 

49 

43 

49 

56 

57 

53 

5 1 

48 

33 

41.7 

DAYTON 

72 

73 

73 

73 

66 

50 

47 

64 

56 

47 

49 

40 

22 

34 

53 

55 

58 

58 

62 

69 

71 

59 

64 

61 

42 

45 

50 

50 

61 

53 

52 

55  9 

MIN 

47 

45 

39 

48 

29 

2  6 

40 

38 

31 

37 

53 

53 

42 

32 

36 

36 

42 

41 

43 

50 

3 1 

26 

35.1 

DECATUR 

MAX 

70 

71 

71 

67 

69 

47 

36 

55 

46 

47 

41 

31 

13 

29 

43 

45 

55 

58 

65 

66 

67 

59 

42 

48 

35 

42 

40 

40 

50 

54 

43 

49  9 

MIN 

37 

39 

34 

29 

22 

23 

25 

28 

41 

46 

37 

28 

30 

26 

35 

35 

33 

34 

26 

23 

27.2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MIN 

42 

42 

35 

40 

45 

29 

26 

19 

27 

39 

32 

33 

39 

49 

45 

33 

31 

35 

37 

40 

40 

44 

32 

27 

31.7 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

72 

70 

71 

72 

58 

47 

51 

58 

50 

46 

52 

25 

35 

51 

51 

68 

65 

68 

66 

70 

72 

61 

63 

48 

57 

49 

59 

61 

71 

58 

56 

58  5 

MIN 

24 

43 

35 

43 

56 

5  7 

53 

47 

37.9 

DOUBLE  SPR I NGS 

72 

73 

72 

67 

69 

49 

38 

57 

55 

36 

42 

30 

14 

29 

49 

49 

57 

64 

65 

63 

65 

60 

41 

49 

40 

43 

40 

42 

63 

53 

46 

MIN 

-  4 

2  5 

25 

30 

20 

25.'9 

ENTERPR I SE 

72 

70 

73 

70 

62 

48 

62 

60 

51 

49 

51 

39 

34 

52 

62 

69 

68 

70 

66 

74 

73 

55 

64 

56 

57 

50 

60 

53 

73 

52 

58 

MIN 

45 

35 

33 

39.1 

EUFAULA 

68 

72 

70 

74 

62 

52 

62 

51 

50 

49 

47 

39 

32 

55 

52 

57 

64 

72 

69 

74 

64 

70 

65 

56  ' 

55 

47 

60 

55 

67 

71 

55 

60  2 

MIN 

48 

35 

32 

30 

1  7 

16 

41 

42 

31 

33.1 

EVERGREEN 

68 

71 

72 

73 

69 

53 

51 

54 

56 

51 

52 

47 

25 

36 

55 

62 

58 

67 

70 

70 

72 

71 

64 

53 

50 

49 

48 

57 

54 

59 

33!' 

MIN 

45 

45 

32 

35 

23 

30 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

72 

74 

73 

72 

62 

52 

64 

60 

53 

52 

61 

41  i 

33 

54 

54 

57 

61 

69 

77 

69 

76 

66 

65 

57 

52 

51 

59 

50 

58 

59 

51 

61.4 

MIN 

51 

53 

44 

54 

47 

35 

29 

50 

39 

33 

32 

18 

8 

24 

30 

45 

49 

44  ' 

51 

58 

54 

51 

60 

46 

45 

46 

47 

48 

56 

37 

34 

42.2 

FALKVILLE 

MAX  ! 

74 

74 

74 

67 

72 

60 

38 

50 

38 

42 

42 

32 

26 

29 

48 

51 

66 

54 

59 

67 

66 

62 

45 

49  i 

43 

44 

43 

41 

56 

57 

47 

62.6 

MIN  1 

33 

32 

31 

44 

43 

26 

20 

27 

19j 

25 

26 

3 

1 

6 

21 

35 

27 

28 

34 

45 

49 

35 

26 

26 

29 

37 

34 

33 

34 

25 

19 

26.4 

FAYETTE 

MAX  1 

71 

72 

68 

69 

62 

46 

50 

51 

42 

44 

33 

21 

33 

52 

45 

54 

52 

64 

64 

65 

63 

50 

53 

53 

46 

45 

46 

46 

55 

48 

52 

63.2 

i 

MIN  j 

36 

37 

34 

40 

41 

27 

24 

33 

25 

18 

18 

4 

0 

13 

20 

39 

28 

27 

32 

46 

47 

41 

27 

31 

33 

41 

37 

33 

43 

28 

21 

29.9 

FLORENCE 

MAX 

73 

72 

69  , 

71 

59 

41 

66 

50 

42  ' 

44 

37 

17 

31 

49 

47 

51 

66 

59 

61 

65 

51 

48 

50 

41 

41 

41 

40 

42 

50 

46 

49 

51.3 

MIN 

44 

37 

37  I 

i 

46 

40 

28 

21 

37 

26 

16 

15 

2 

0 

10 

27 

43 

28 

32 

41 

46 

45 

40 

31 

25 

28 

35 

"l 

27 

41 

23 

"l 

30.2 

Sa0  R«lerence  Notes  Following  Statioa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1*62 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j  23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

A7 

Of 

57 

57 

68 
55 

68 
55 

63 
51 

53 
39 

64 
40 

63 
54 

55 
46 

54 
49 

65 
43 

43 

23 

30 
15 

50 

30 

36 

64 

50 

54 
48 

63 
46 

66 

51 

61 

53 

67 
55 

64 

54 

60 

63 

59 
46 

52 
49 

52 
46 

56 
50 

60 
SO 

66 
59 

60 
49 

56 
44 

59.1 
47,1 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

70 
46 

73 
48 

73 
38 

75 
49 

71 
51 

54 
26 

49 

26 

65 
40 

56 

32 

49 

23 

51 
32 

49 
14 

25 
5 

37 
13 

26 

60 
36 

59 
43 

66 
36 

71 
42 

70 
51 

66 
51 

72 
47 

54 

39 

63 
42 

46 

37 

46 

41 

48 

42 

56 
45 

66 
47 

66 
33 

57 
31 

58.7 
36.7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

69 

" 

70 
32 

64 

29 

70 
44 

53 
39 

40 

27 

55 
16 

52 
36 

42 

28 

40 

21 

35 
21 

21 
6 

30 
1 

45 

11 

15 

33 
40 

62 
24 

67 
25 

66 
27 

60 
45 

56 
46 

49 
41 

47 

26 

41 
31 

39 
32 

49 

37 

49 
34 

46 

36 

58 
41 

47 

30 

49 

25 

50.7 
29.1 

GAINESVILLE 

MAX 

MIN 

70 
42 

73 
41 

73 
35 

72 

37 

70 
42 

52 
26 

47 
24 

65 

32 

54 

30 

45 

24 

51 

23 

41 

10 

19 

3 

34 
5 

18 

52 
32 

58 
32 

57 
32 

62 
34 

62 
40 

69 
51 

65 
44 

54 

30 

57 

35 

43 

34 

47 

42 

46 

39 

47 

39 

56 

43 

59 
31 

50 
25 

55.0 
31.5 

GENEVA 

MAX 
MIN 

65 
A6 

69 
45 

68 
33 

69 
38 

70 
44 

56 
29 

48 

23 

62 
26 

59 

26 

51 

25 

46 
28 

52 
20 

27 
7 

33 
10 

23 

60 

32 

44 

64 
35 

65 
37 

69 
45 

72 
56 

75 
55 

61 
49 

61 
43 

59 
44 

66 
44 

SO 
44 

60 
47 

64 
49 

72 
38 

59 
33 

59.5 
36.1 

GILBERTOMN 

MAX 
MIN 

73 
39 

38 

7i 

74 

32 

75 
40 

61 
44 

52 
25 

67 

21 

59 
33 

51 
25 

52 
17 

44 

25 

35 
14 

37 

.3 

59 
14 

» 

62 
47 

64 

39 

69 

35 

67 
37 

75 
46 

71 
45 

68 
46 

62 
31 

53 
35 

49 

37 

51 
45 

49 
43 

55 
45 

65 

61 

56 

33 

60 
26 

59.6 
33.3 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

74 

AS 

76 
44 

72 
40 

72 
47 

58 
44 

47 

26 

65 

25 

59 

35 

47 

26 

50 
21 

43 
26 

26 
9 

32 
3 

53 
15 

54 
28 

56 

50 

62 
31 

67 
31 

66 
42 

72 
53 

63 
52 

63 
44 

61 
32 

46 

35 

46 

35 

49 

43 

49 
39 

57 
45 

61 
46 

57 
30 

55 
26 

56.6 
34.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
47 

71 
41 

69 
46 

63 
45 

46 

29 

62 
24 

56 
48 

50 
31 

48 

23 

47 
30 

37 
13 

34 

5 

52 

20 

59 
25 

57 
46 

63 
41 

34 

70 
40 

69 
49 

68 

49 

65 
47 

61 
39 

57 
40 

45 

41 

49 

39 

56 
42 

63 
47 

66 

35 

54 
34 

66 
32 

58.3 
36.5 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
36 

70 
34 

65 
32 

69 
42 

65 

39 

42 

25 

*5 
17 

52 
26 

41 

29 

41 

19 

42 

20 

29 

3 

26 
0 

44 
11 

41 
16 

56 
38 

61 
29 

62 
27 

31 

42 

42 

58 
40 

62 

33 

60 

25 

55 
26 

51 
25 

46 

37 

46 

31 

56 
42 

50 
27 

46 

20 

53.2 
27.9 

HAMILTON   3  S 

MAX 
MIN 

73 
31 

73 
32 

74 
30 

68 

33 

70 
37 

51 
28 

42 
17 

61 
26 

49 

26 

40 
13 

45 

12 

32 

3 

16 
-  3 

30 
-  2 

50 
22 

59 
22 

22 

23 

64 
33 

66 
45 

62 

33 

44 

23 

51 
25 

37 
26 

45 

37 

41 
36 

41 
27 

SO 
28 

53 
25 

49 

17 

52.3 
23.9 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

69 
40 

66 

33 

67 
29 

70 

31 

67 
46 

55 
26 

46 

21 

62 

30 

55 
26 

41 
21 

46 
21 

46 

12 

20 
5 

30 
7 

45 
20 

54 
24 

57 
36 

It 

32 

70 
43 

45 

66 
46 

62 
44 

60 

32 

42 
38 

42 
40 

41 

54 

42 

63 
42 

65 

31 

62 
26 

55.1 
31.0 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

68 
49 

71 
44 

69 

39 

70 
45 

71 
47 

58 

30 

41 

28 

60 

30 

59 

30 

50 
25 

47 

25 

50 
16 

26 

5 

34 
21 

23 

59 
27 

58 
45 

65 
36 

68 
38 

70 
44 

71 
48 

74 

53 

60 
47 

62 
41 

51 
41 

52 
41 

51 
41 

59 
43 

61 
45 

72 
37 

58 

32 

58.5 
36.1 

MEFL IN 

MAX 
MIN 

68 

32 

72 
27 

72 
27 

65 
34 

65 
36 

46 
29 

36 
14 

51 
17 

46 

27 

40 

22 

39 
20 

36 
5 

14 
3 

16 
13 

45 
12 

50 
18 

54 

23 

62 
24 

70 
23 

69 

35 

66 
40 

55 

25 

59 

27 

37 
32 

39 
34 

54 

30 

54 

36 

55 
40 

60 
28 

48 

19 

60 
15 

51.6 
24.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

66 
47 

66 
46 

68 
44 

72 
46 

69 
48 

53 
29 

44 

27 

62 

35 

55 

30 

40 
22 

47 
26 

45 
18 

22 
11 

35 
11 

31 

58 
38 

55 
39 

60 
42 

68 
47 

71 
51 

70 
50 

66 
46 

53 
39 

58 
39 

57 
37 

43 

39 

45 

40 

57 
44 

62 
47 

65 
43 

53 
32 

56.1 
37.0 

HUNTSVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
38 

71 

35 

67 
35 

67 
45 

50 
33 

34 

22 

51 
21 

46 

33 

39 
23 

39 
16 

36 
10 

1  3 
3 

30 
0 

44 

17 

44 
19 

29 

25 

67 
29 

64 

35 

66 
46 

59 
44 

44 

35 

47 

29 

37 
29 

43 
35 

41 

35 

42 

36 

52 
31 

56 
34 

42 
26 

46 
22 

49.0 
28.1 

JASPER   *  N 

MAX 
MIN 

70 
33 

70 
33 

67 
28 

69 
39 

51 
40 

41 
26 

59 
16 

50 
31 

41 
23 

43 
13 

37 
18 

18 
2 

29 
-  2 

47 
6 

: 

54 
42 

24 

63 
24 

66 
36 

63 
43 

60 
44 

57 
38 

46 

26 

36 
30 

44 

34 

44 

38 

44 

37 

47 

31 

55 
44 

46 

28 

50 
18 

50.7 
27.6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
43 

69 
42 

68 
40 

69 
49 

58 
40 

42 

25 

56 
21 

53 
40 

46 

26 

43 

20 

40 

26 

26 
6 

26 
-  1 

50 
16 

21 

53 
44 

32 

70 
33 

66 

35 

70 
40 

65 

46 

60 

43 

60 

33 

50 

28 

36 

32 

50 
34 

56 

25 

64 

41 

67 
41 

54 
41 

52 
26 

55.3 
31.9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

73 
43 

73 
45 

71 
35 

70 
45 

55 
44 

46 

30 

60 
24 

55 
34 

47 

30 

52 
24 

46 

24 

25 
11 

35 
4 

55 
18 

31 
25 

61 
47 

59 
34 

64 

32 

63 
33 

62 
50 

65 
42 

62 
43 

58 

32 

46 
34 

46 
36 

47 
44 

46 
40 

54 

43 

63 
47 

52 

30 

56 

25 

55.5 
33.6 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

68 
46 

71 
51 

71 
39 

73 
44 

69 
47 

55 
29 

49 
24 

63 
41 

60 
35 

50 
27 

54 

30 

55 
17 

27 
7 

37 
16 

63 
36 

63 
44 

67 
38 

69 
44 

72 
51 

74 

53 

72 
51 

58 
48 

63 
43 

59 
44 

61 
44 

51 
44 

60 
46 

67 
52 

71 
37 

58 
33 

60.8 
36.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

71 
38 

71 
36 

66 
35 

67 
46 

53 
40 

42 

26 

54 

18 

48 

31 

36 

27 

39 
16 

35 
15 

15 

3 

28 
-  2 

44 

14 

23 

55 
41 

60 

23 

66 

31 

65 
39 

66 
47 

59 
49 

59 
36 

48 

28 

40 
26 

42 

34 

43 

36 

42 
34 

52 
32 

53 
44 

45 

25 

»7 
21 

50.2 
29.$ 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

73 
42 

74 
40 

72 
31 

69 
44 

56 
40 

46 

27 

63 
21 

56 
35 

45 

25 

46 

18 

44 

28 

28 
8 

32 
1 

51 
15 

21 

59 
41 

62 
31 

66 
26 

69 

33 

71 
49 

65 
46 

65 
43 

62 
28 

49 
34 

44 

36 

53 
39 

51 
39 

61 
44 

64 
47 

54 

29 

57 
23 

57.0 
31.7 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

68 

52 

67 
43 

64 

" 

66 
48 

60 
42 

45 

60 

55 
43 

47 

33 

44 

26 

46 
26 

30 
10 

30 
7 

47 

19 

22 

55 
46 

60 
34 

65 
32 

66 

32 

67 
51 

64 
44 

62 
46 

56 
36 

53 
38 

40 
37 

49 

37 

54 
40 

63 
46 

67 

53 

54 

36 

52 
33 

55.3 
36.3 

MINTER    3  NW 

MAX 
MIN 

72 
48 

72 
36 

72 
41 

69 
49 

53 
28 

46 

24 

63 

28 

54 

31 

46 

21 

46 

23 

46 
12 

21 
3 

33 
4 

52 

25 

59 
35 

62 
33 

66 
34 

71 
43 

70 
51 

68 
44 

57 
34 

61 
37 

42 

38 

44 

40 

50 
40 

41 

61 
42 

32 

54 

32 

57 
28 

56.2 
32.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
iZ 

73 
50 

73 
46 

74 

57 

57 

39 

51 
32 

64 

33 

60 
41 

53 

35 

52 
30 

61 
28 

30 
14 

35 
10 

54 
26 

61 

61 

35 

62 
48 

56 
42 

66 
42 

72 
50 

58 

73 
58 

64 

62 

64 

51 

43 

52 
44 

46 

57 
49 

60 
48 

48 

57 
38 

62 
35 

59*9 
41.3 

MOBILE 

MAX 
MIN 

6S 
S2 

71 
53 

75 
47 

71 
51 

75 
56 

57 
35 

53 
38 

65 
45 

59 

39 

53 
34 

54 

35 

62 
18 

27 
11 

35 
13 

35 

56 
41 

59 
49 

56 
43 

68 
44 

72 
52 

65 

55 

66 

51 

56 
50 

62 
44 

46 

43 

50 
44 

SO 
45 

48 

66 
49 

38 

38 

59*  1 
41.6 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
46 

70 
40 

68 
32 

66 
44 

53 
35 

45 

26 

62 
23 

55 
37 

46 

27 

46 
23 

46 

22 

23 
9 

30 
5 

49 
19 

20 

57 
47 

62 

35 

67 
29 

35 

73 
47 

44 

64 

41 

62 

36 

42 

38 

41 

39 

39 

41 

63 
44 

66 
45 

34 

55 
29 

56.0 
33.3 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

72 
34 

72 

33 

69 

33 

69 
43 

56 
36 

39 
21 

57 
20 

46 

33 

42 

25 

41 

19 

40 

15 

16 

3 

30 
-  1 

47 
14 

21 

57 
41 

64 
24 

67 
27 

66 
36 

66 
47 

61 
46 

49 
36 

46 

27 

39 
26 

43 

33 

35 

40 

33 

46 

27 

53 
40 

45 

25 

49 
20 

50.8 
28.2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
31 

71 
32 

68 

32 

69 
44 

51 
34 

37 
22 

55 
19 

45 

35 

40 

25 

40 
18 

35 
8 

12 
2 

29 
2 

45 
12 

19 

56 
28 

62 
23 

65 
26 

35 

65 
42 

40 

42 

30 

47 

27 

34 

26 

33 

34 

29 

24 

31 

43 
24 

19 

48.7 
26.0 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

72 
35 

73 
35 

69 

27 

70 
39 

60 
40 

50 
26 

64 
16 

59 
43 

60 

25 

51 
22 

46 

24 

35 
12 

35 
10 

55 
15 

18 

59 
45 

64 
40 

69 
27 

34 

69 
49 

71 
45 

69 
45 

63 
33 

53 
35 

36 

SO 
39 

42 

63 
44 

67 
50 

53 
30 

59 
23 

59.0 
32.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

71 
29 

70 
30 

61 
29 

66 

39 

56 
32 

40 

25 

46 
16 

45 

29 

39 
24 

39 
13 

34 
15 

17 
0 

26 
-  4 

43 
12 

16 

54 
39 

60 
21 

67 
26 

61 
30 

65 
40 

60 
49 

55 

35 

50 
39 

41 

26 

44 

31 

43 

34 

31 

26 

S3 
29 

33 

45 

19 

49.4 

26.2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

69 
31 

71 

30 

73 
28 

70 
30 

69 
31 

47 

27 

39 
21 

54 

30 

46 

29 

39 
21 

42 

22 

32 
4 

13 
-  3 

26 
0 

15 

49 

22 

56 
25 

63 
25 

69 

25 

68 
39 

62 
41 

60 
34 

49 

23 

44 

26 

39 
32 

49 

37 

44 

36 

44 

35 

S3 
36 

57 
26 

47 

17 

51.4 
25.6 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

67 
47 

68 
37 

70 
37 

69 
44 

70 
46 

52 
36 

42 
19 

59 
19 

55 
26 

46 

22 

45 
22 

46 

12 

21 
1 

31 
2 

12 

59 
16 

54 
28 

66 

27 

71 
27 

71 
31 

69 
42 

67 
47 

65 
34 

60 
34 

42 

35 

42 

35 

48 

37 

59 
41 

66 
46 

69 
34 

54 

26 

56.6 
29.6 

OZARK   6  NNW 

MAX 

MIN 

72 
41 

73 
42 

70 
39 

73 
41 

71 
37 

54 

26 

46 

25 

63 
27 

59 
32 

50 
23 

46 

27 

48 

15 

25 
3 

53 
4 

53 
22 

63 
29 

58 
46 

66 
39 

70 
43 

70 
45 

71 
51 

70 
51 

54 
45 

63 
41 

50 
41 

40 

40 

41 

40 

71 
36 

36 

59  . 1 
34.5 

PELL    CITY    1  NNE 

MAX 
MIN 

68 

35 

69 
33 

66 

30 

67 

31 

69 
43 

50 

27 

39 
17 

59 

23 

46 

23 

40 
16 

41 

16 

40 

5 

31 
0 

30 
0 

10 

47 
17 

54 
25 

25 

65 
26 

30 

41 

64 

42 

56 
27 

26 

32 

35 

33 

'1 

37 

38 

27 

20 

25I5 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 
MIN 

68 
49 

71 
48 

72 
46 

66 
49 

68 
45 

53 
26 

41 

25 

56 

27 

58 

32 

45 

22 

44 

21 

46 
14 

23 
4 

32 
6 

19 

58 
27 

54 

33 

62 
35 

69 
38 

66 
40 

66 
52 

62 
50 

57 
39 

61 
35 

45 

38 

39 

37 

48 

39 

58 
42 

60 
46 

67 
36 

55 
29 

55.6 
33.9 

PSATTVILLE 

MAX 
MIN 

73 
51 

71 
39 

71 
32 

70 
31 

76 
41 

64 

28 

61 

22 

63 
41 

63 

29 

46 

21 

45 

25 

33 
9 

32 
5 

40 

17 

55 
36 

55 
45 

59 
32 

65 
29 

70 
33 

71 
48 

67 
46 

72 
47 

62 
33 

57 
38 

46 

36 

55 
42 

58 
36 

63 
38 

65 
54 

64 

32 

55 
27 

59.6 
33.6 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

71 
46 

71 
39 

73 
33 

74 

36 

72 
44 

53 
28 

49 

23 

66 
24 

55 

29 

48 

25 

52 
27 

44 

12 

22 
4 

37 
7 

58 

25 

55 
40 

63 
39 

65 
34 

69 

37 

72 
39 

73 
46 

69 
45 

61 

30 

57 
30 

43 
34 

47 
42 

49 
41 

49 
42 

62 
45 

60 
31 

SS 
24 

57.9 
32.4 

!rEO  BAY 

MAX 
MIN 

70 
45 

72 
39 

73 
42 

68 
40 

50 
26 

38 
24 

47 
26 

45 

26 

47 
26 

38 
20 

43 

21 

30 
3 

21 
0 

30 
3 

48 

23 

50 
37 

57 
31 

63 
34 

66 
46 

62 
49 

62 
49 

67 
53 

57 

33 

47 

26 

36 
26 

43 
34 

37 
34 

40 

27 

51 
29 

51 
24 

45 

25 

50.1 
29.7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

71 
33 

72 
30 

67 
29 

67 
44 

50 

32 

36 
20 

55 
16 

47 

29 

40 

25 

41 

21 

36 

8 

14 

0 

22 
-  3 

44 

10 

46 

16 

56 
28 

60 
25 

67 
25 

63 
30 

65 
42 

60 
42 

44 

30 

49 

24 

36 
29 

43 
34 

42 

35 

41 

29 

50 
31 

55 
32 

44 

23 

46 

16 

49.6 
25.4 

I  nofm  foIle«lB«  Station  ImOma. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

63 

71 

73 

72 

72 

57 

51 

64 

60 

53 

52 

64 

29 

34 

55 

64 

66 

SB 

72 

73 

74 

74 

59 

65 

51 

53 

51 

61 

66 

58 

59 

60 

.8 

MIN 

52 

53 

39 

43 

50 

33 

25 

30 

35 

29 

30 

17 

8 

10 

25 

31 

46 

41 

42 

54 

53 

52 

50 

44 

44 

44 

45 

47 

49 

37 

34 

38 

.4 

ROCKFORD 

MAX 

75 

75 

78 

75 

70 

45 

45 

50 

50 

70 

55 

63 

69 

70 

74 

70 

70 

74 

56 

68 

70 

65 

50 

50 

65 

55 

.4 

MIN 

37 

37 

40 

40 

31 

16 

18 

33 

14 

24 

28 

7 

-  4 

16 

16 

44 

26 

26 

31 

45 

40 

28 

31 

33 

37 

40 

38 

40 

36 

23 

26 

29 

.1 

ROCK  MILLS 

MAX 

72 

71 

68 

69 

62 

42 

57 

54 

47 

42 

45 

29 

31 

48 

54 

65 

71 

66 

59 

63 

58 

59 

63 

58 

53 

55 

63 

66 

52 

50 

56 

.7 

MIN 

*3 

33 

30 

45 

37 

28 

17 

42 

26 

22 

21 

8 

-  1 

12 

15 

23 

25 

26 

42 

39 

42 

28 

29 

35 

35 

31 

38 

49 

33 

22 

29 

,2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

71 

72 

73 

65 

68 

49 

36 

57 

45 

37 

41 

29 

1  2 

29 

48 

50 

57 

57 

55 

64 

66 

50 

54 

47 

34 

43 

37 

40 

53 

43 

49 

.8 

MIN 

31 

30 

29 

33 

38 

28 

15 

31 

26 

10 

12 

2 

-  5 

-  1 

14 

21 

20 

20 

23 

28 

47 

34 

29 

24 

29 

34 

33 

24 

24 

IS 

23 

.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

69 

70 

70 

65 

69 

47 

36 

57 

48 

37 

40 

31 

1  3 

27 

44 

52 

53 

63 

66 

66 

53 

58 

45 

45 

36 

42 

43 

51 

54 

54 

50 

.5 

MIN 

35 

36 

33 

35 

39 

26 

17 

25 

26 

19 

19 

3 

-  2 

-  1 

10 

21 

23 

24 

29 

44 

44 

35 

24 

27 

29 

35 

37 

34 

26 

22 

25 

.6 

SAND  MI   SUBSTATION  A  U 

MAX 

69 

70 

64 

66 

59 

40 

51 

50 

40 

37 

39 

17 

26 

41 

42 

54 

60 

66 

65 

63 

57 

47 

47 

45 

39 

47 

46 

43 

55 

47 

45 

49 

7 

MIN 

39 

36 

37 

47 

37 

23 

16 

30 

26 

18 

17 

1 

-  2 

14 

20 

34 

23 

31 

37 

49 

42 

34 

25 

27 

30 

34 

33 

32 

39 

25 

21 

28 

3 

SCOTTSBORO 

MAX 

70 

71 

67 

65 

59 

35 

43 

46 

36 

35 

33 

21 

20 

43 

42 

59 

60 

68 

56 

55 

56 

46 

49 

49 

43 

46 

46 

56 

59 

46 

45 

49 

9 

MIN 

30 

31 

32 

41 

28 

18 

25 

29 

18 

20 

2 

0 

2 

15 

17 

25 

25 

25 

33 

43 

35 

32 

30 

32 

35 

37 

35 

31 

28 

20 

20 

25 

5 

SEALE 

MAX 

72 

72 

69 

70 

59 

45 

61 

58 

47 

47 

47 

34 

34 

52 

61 

57 

55 

58 

71 

68 

55 

63 

64 

60 

44 

48 

56 

67 

69 

56 

55 

58 

4 

MIN 

40 

35 

33 

39 

36 

30 

16 

30 

25 

20 

23 

14 

2 

14 

21 

45 

31 

27 

31 

42 

48 

45 

38 

35 

37 

38 

38 

40 

49 

35 

25 

31 

6 

SELMA 

MAX 

72 

70 

69 

69 

64 

48 

63 

60 

50 

47 

44 

35 

30 

49 

53 

60 

60 

65 

68 

59 

65 

64 

63 

57 

44 

50 

53 

52 

66 

55 

55 

57 

4 

MIN 

46 

56 

35 

47 

48 

32 

25 

41 

33 

25 

34 

14 

5 

21 

24 

46 

34 

32 

38 

55 

47 

46 

35 

39 

36 

41 

41 

45 

53 

33 

29 

36 

8 

SVLACAUGA   4  NE 

MAX 

72 

74 

69 

70 

62 

47 

61 

54 

49 

44 

44 

30 

32 

48 

52 

55 

60 

69 

68 

68 

65 

65 

56 

52 

43 

52 

52 

56 

65 

53 

53 

56 

2 

MIN 

41 

35 

30 

43 

41 

28 

19 

37 

24 

16 

26 

a 

6 

12 

17 

45 

31 

25 

31 

45 

41 

45 

29 

29 

35 

40 

39 

39 

46 

32 

22 

30 

9 

TALLADEGA 

MAX 

69 

68 

67 

66 

50 

40 

59 

52 

42 

42 

41 

23 

30 

45 

51 

53 

58 

55 

65 

69 

55 

62 

51 

38 

40 

49 

52 

52 

63 

49 

46 

52 

4 

MIN 

43 

35 

31 

46 

36 

28 

17 

33 

27 

16 

23 

6 

0 

12 

17 

37 

26 

27 

30 

45 

41 

39 

28 

31 

34 

38 

35 

41 

45 

27 

22 

29 

7 

THOMASVILLE 

MAX 

69 

71 

70 

70 

69 

50 

47 

63 

54 

47 

48 

49 

22 

32 

51 

55 

61 

59 

57 

56 

55 

69 

52 

60 

44 

46 

50 

49 

62 

54 

53 

55 

3 

MIN 

44 

45 

38 

43 

45 

28 

24 

30 

25 

20 

25 

11 

3 

6 

23 

33 

34 

33 

36 

45 

51 

45 

35 

37 

34 

38 

40 

41 

41 

30 

25 

32 

5 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

71 

66 

67 

67 

61 

42 

56 

56 

40 

44 

40 

32 

30 

49 

50 

55 

62 

56 

67 

69 

62 

58 

58 

40 

42 

48 

50 

58 

59 

48 

54 

53 

9 

MIN 

41 

39 

36 

46 

42 

27 

23 

34 

26 

21 

30 

3 

3 

20 

26 

46 

30 

33 

40 

50 

50 

42 

34 

33 

35 

39 

38 

42 

46 

30 

28 

33 

5 

TROY 

MAX 

72 

70 

72 

70 

58 

46 

60 

58 

46 

46 

46 

33 

33 

52 

61 

57 

64 

69 

70 

70 

68 

52 

63 

50 

47 

45 

50 

62 

57 

55 

55 

57 

8 

MIN 

46 

46 

41 

46 

41 

28 

25 

43 

32 

24 

31 

13 

4 

20 

44 

45 

38 

45 

51 

46 

47 

43 

40 

41 

40 

43 

46 

53 

34 

31 

37 

7 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

75 

72 

70 

54 

44 

63 

53 

44 

48 

40 

19 

32 

53 

46 

56 

63 

66 

55 

66 

63 

52 

59 

39 

47 

50 

51 

52 

59 

50 

55 

54 

2 

MIN 

39 

37 

34 

44 

37 

25 

23 

32 

22 

18 

15 

7 

3 

14 

22 

33 

31 

27 

32 

46 

45 

32 

31 

35 

39 

42 

39 

39 

40 

26 

24 

30 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

71 

72 

73 

70 

69 

50 

46 

63 

52 

43 

47 

39 

16 

50 

55 

60 

65 

65 

67 

64 

51 

55 

42 

46 

48 

50 

56 

58 

48 

54 

2 

MIN 

39 

39 

35 

36 

44 

29 

24 

28 

27 

20 

22 

7 

2 

3 

16 

26 

30 

30 

31 

37 

44 

43 

30 

31 

34 

38 

37 

37 

39 

30 

24 

29 

4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

71 

70 

67 

68 

58 

44 

60 

55 

46 

45 

46 

31 

31 

46 

56 

55 

62 

67 

71 

70 

66 

53 

60 

53 

40 

48 

57 

64 

66 

56 

53 

56. 

5 

MIN 

48 

44 

40 

47 

42 

29 

23 

45 

30 

23 

27 

12 

4 

16 

23 

46 

32 

31 

37 

51 

47 

47 

36 

35 

38 

38 

41 

44 

54 

34 

28 

35. 

3 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

68 

70 

71 

70 

55 

45 

60 

57 

45 

45 

36 

22 

33 

49 

61 

60 

60 

65 

70 

70 

65 

60 

62 

40 

41 

50 

65 

64 

54 

55, 

7 

MIN 

40 

39 

44 

42 

30 

21 

30 

33 

23 

25 

13 

3 

9 

21 

32 

39 

29 

35 

44 

43 

40 

38 

36 

38 

38 

38 

45 

33 

27 

32. 

0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

69 

70 

70 

65 

66 

46 

32 

49 

46 

35 

36 

31 

1 2 

28 

43 

44 

54 

62 

70 

67 

65 

53 

42 

48 

46 

40 

46 

48 

50 

54 

39 

49. 

4 

MIN 

28 

2B 

24 

26 

36 

22 

10 

14 

18 

9 

9 

-4 

-  8 

-  7 

6 

12 

20 

20 

21 

28 

44 

36 

27 

18 

26 

33 

31 

29 

30 

22 

10 

20. 

0 

VERNON 

MAX 

71 

74 

75 

71 

71 

54 

45 

60 

52 

44 

48 

34 

19 

32 

53 

51 

59 

55 

66 

56 

70 

63 

46 

53 

39 

46 

43 

45 

54 

54 

50 

54. 

0 

MIN 

35 

36 

33 

36 

41 

26 

23 

31 

23 

15 

15 

5 

1 

3 

13 

31 

27 

27 

28 

36 

46 

42 

27 

29 

31 

39 

37 

31 

32 

28 

21 

27. 

5 

WATERLOO 

MAX 

69 

71 

66 

68 

70 

48 

52 

46 

45 

46 

43 

42 

14 

20 

46 

47 

58 

63 

55 

65 

66 

54 

57 

46 

38 

40 

36 

46 

43 

34 

43 

50. 

5 

MIN 

32 

39 

37 

31 

38 

29 

17 

26 

32 

15 

12 

1 

-  6 

7 

31 

23 

26 

27 

29 

47 

42 

25 

27 

29 

32 

33 

25 

19 

18 

17 

24. 

9 

WHATLEY 

MAX 

73 

74 

75 

76 

72 

61 

61 

62 

55 

50 

51 

39 

32 

56 

47 

61 

55 

70 

69 

70 

71 

67 

62 

57 

57 

51 

55 

50 

68 

61 

59 

60. 

9 

MIN 

40 

39 

30 

40 

42 

26 

21 

42 

26 

16 

24 

13 

11 

14 

21 

22 

27 

35 

35 

40 

49 

50 

36 

35 

40 

38 

45 

44 

45 

25 

22 

32. 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

EVAP 

.09 

.10 

.09 

.09 

.04 

.11 

.05 

.  10 

* 

.02 

.04 

.09 

.07 

.02 

.01 

.00 

* 

.02 

.14 

WIND 

40 

20 

16 

17 

84 

64 

83 

61 

69 

103 

78 

156 

98 

34 

33 

21 

23 

8 

13 

4 

18 

81 

25 

8;, 

138 

43 

68 

35 

62 

136 

48 

1764 

MAX 

69 

70 

75 

72 

75 

65 

65 

56 

52 

61 

76 

69 

79 

74 

65 

64 

48 

74 

54 

52 

60 

63 

60 

65.1 

HIN 

42 

43 

43 

42 

40 

34 

35 

41 

39 

48 

44 

39 

53 

44 

36 

46 

33 

48 

45 

43 

40 

33 

31 

41.0 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.08 

.12 

.06 

.08 

.06 

.11 

.08 

.08 

.12 

.11 

.05 

.07 

.01 

.02 

.05 

.03 

.03 

.04 

.02 

.11 

.08 

.05 

* 

.03 

.02 

.03 

.11 

.07 

B  1.90 

WIND 

8 

33 

2 

35 

48 

99 

32 

36 

65 

106 

51 

20 

36 

57 

23 

17 

2 

18 

8 

14 

6 

29 

13 

10 

60 

32 

33 

10 

83 

57 

23 

1066 

MAX 

74 

75 

72 

76 

71 

57 

62 

69 

61 

56 

55 

50 

46 

52 

68 

66 

70 

74 

76 

75 

72 

70 

66 

62 

53 

59 

60 

69 

65 

62 

67.0 

MIN 

55 

55 

48 

60 

53 

40 

39 

55 

42 

38 

40 

31 

28 

35 

47 

53 

46 

54 

55 

58 

57 

53 

48 

46 

48 

48 

50 

57 

41 

39 

48.9 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.07 

.  15 

.08 

.06 

.05 

.07 

.07 

.07 

.07 

.09 

.02 

.05 

.05 

.02 

.00 

.08 

.10 

.00 

.01 

.01 

.02 

.06 

.07 

.15 

B  1.83 

WIND 

100 

20 

20 

10 

35 

35 

25 

40 

35 

30 

172 

21 

86 

26 

26 

18 

24 

29 

24 

14 

25 

45 

40 

90 

63 

46 

41 

34 

47 

114 

62 

1397 

S««  refer*ac«  not»a  follovliiK  Station  lDd«x, 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
OECQIBEII  1962 


Day  of  month 


2S    26    27   28   29    30  31 


A'.BERTVILLE  2  SE 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ATHENS  2 
AUBURN  3  SW 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  3  SS« 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

BRIDGEPORT  2  W 
CAMDEN  3  NW 
CENTRE  5  S* 
DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

FLORENCE 

GAINESVILLE 

GENE\'A 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HAMILTON  3  S 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER  4  N 

LAFAYETTE 

LOCKHART 

MADISON 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
OZARK  6  NNW 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 


ROCK  MILLS 


RUSSELLVILLE  2 


SAINT  BERNARD 


SAND  IfT  SUBSTATION  A  U 


SCOTTSBORO 


TUSCALOOSA  FAA  AIRPOBT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


S«*  ref«r«iic«  notM  following  Station  Index. 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAHA 

DECEMBER  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VALLSY  BEAD 
WATERLOO 

SNOWFALL 
SM  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Releti 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

d 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

il 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 

est 

6i00  A 
CST 

NOON 
CST 

6,00  P 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

0 

t- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

8.5 

31 

NW 

6 

37 

35 

43 

40 

6 

5 

3 

2 

0 

0 

16 

47 

6.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

MNW 

12 

8.9 

35++ 

NW 

5 

77 

81 

58 

65 

8 

4 

2 

2 

1 

0 

17 

6.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

NE 

13 

7.5 

23++ 

NNW 

12 

77 

77 

59 

67 

2 

5 

6 

2 

1 

0 

16 

5.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

9 

8.6 

30 

NW 

29 

72 

76 

52 

58 

4 

4 

7 

0 

0 

0 

15 

52 

5.3 

See  reierence  notes  following  Station  Index, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


CONTINUeO   DELAYED  DATA 


Tan 

iparalura 

Pre<ipilolion 

<  1 

Minimum 

• 

< 

s  1 

|§ 

O  it 

_ 
S 
o 

X 

Q 

t 

• 

a 

S. 
a 
t 

f 

o 

No.  o 

Dap 

1 
!  1 
c  2 
^  I 
&1 

S 

• 

J 

1 

Snow,  Slool 

No.  of  Day* 

MOK. 

MIn. 

1 

il 

«  6 
J  S 

1 

i 
i 
s 

1 
> 
o 

5 
i 

8 

>  t 

ii 

si 

.'] 
XI 

>J 

JUNE  1962 

HALEYVILLE 

S6.7 

62.7 

74.7 

93 

25+ 

54 

If,* 

0 

° 

6 

36 

1.92 

25 

.c 

0 

13 

4 

2 

JULY  1962 

ALRERTVILLE  2  SE 

89  •  5 

66.5 

78.0 

-  0.5 

98 

24 

56 

28  + 

0 

1 6 

0 

0 

Q 

3. 

25 

-  1.45 

.95 

25 

0 

5 

4 

0 

FLORENCE 

96. 2M 

68. 5M 

101 

24* 

57 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

4. 

84 

1.40 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

90*6 

62.9 

76.8 

-  2.5 

101 

23 

52 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

3. 

63 

-    1  ,9f, 

.95 

3  1 

.0 

0 

7 

3 

0 

WMATLEV 

95.9 

68.9 

82.4 

99 

22+ 

62 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

8, 

31 

3.50 

8 

.0 

0 

9 

5 

2 

AUGUST  1962 

OUSSELLVILLE  2 

91.3 

63.1 

77.2 

98 

30* 

53 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

41 

.90 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

OCTOBER  1962 

FAYETTE 

79. 2M 

50.3M 

64.  eM 

91 

10 

27 

26 

113 

1 

0 

4 

0 

1. 

90 

1.40 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

HALEYVILLE 

76.2 

51.0 

63.6 

87 

1 1 

29 

26 

119 

0 

0 

3 

0 

2. 

22 

1.00 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

NOVEMBER  1962 

HALEYVILLE 

59.1 

40.5 

49.8 

72 

12 

28 

23 

447 

0 

0 

6 

0 

4. 

71 

1.26 

18 

.0 

0 

9 

4 

1 

DAILY  TEMPERATURES 


SUtion 

Day  of  month 

a 

t> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

JUNE  1962 

1  

1  

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
61 

86 
63 

88 
64 

87 
64 

86 

61 

89 
62 

88 
64 

83 
62 

83 
62 

86 
63 

80 
68 

82 
67 

82 
58 

81 
54 

83 
54 

89 
56 

92 
65 

93 
66 

89 
68 

89 
65 

88 
64 

89 
63 

93 
65 

93 
64 

89 
65 

84 

64 

89 
64 

89 
65 

84 

58 

86.7 
62.7 

JULY  1962 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

87 

63 

88 
64 

90 
65 

90 
65 

90 
67 

85 
66 

86 
68 

89 
69 

90 
73 

87 
63 

87 
63 

90 
66 

89 
69 

93 
69 

94 

70 

94 
69 

93 
69 

93 
69 

91 
69 

89 
69 

92 
69 

93 
67 

93 
69 

98 
70 

88 
68 

84 

70 

89 
56 

81 
56 

84 

60 

87 
65 

90 
68 

89.5 
66.5 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

94 
64 

96 
64 

96 
70 

92 
73 

97 
73 

94 
71 

95 
71 

92 
72 

92 
72 

95 
68 

95 
68 

98 
70 

101 
73 

101 
75 

100 
73 

96 
72 

97 
66 

95 
63 

100 
62 

100 
66 

100 
67 

100 
65 

101 
72 

99 
70 

91 
57 

87 

61 

93 
70 

96 
70 

96.2 
68.5 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

90 
59 

91 
60 

93 
65 

91 
68 

91 
66 

85 
69 

86 
68 

89 
67 

93 
69 

88 
58 

90 
59 

91 
66 

92 
63 

94 
62 

96 
67 

97 
68 

94 

66 

92 
64 

90 
59 

91 
61 

92 
58 

95 
58 

101 
68 

90 
64 

82 
68 

86 

5-: 

87 
54 

86 
S3 

82 
52 

91 
66 

93 
70 

90.6 
62.9 

WHATLEY 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
68 

95 
69 

98 
71 

97 
70 

92 
69 

97 
70 

97 
69 

97 
71 

93 
64 

97 
62 

97 
69 

97 
66 

98 
65 

98 
70 

92 
73 

95 
70 

95 
70 

96 
70 

96 
63 

99 
65 

99 
67 

96 
70 

96 
72 

95 
71 

95 
70 

93 
69 

9S 
70 

93 
72 

98 
70 

98 
72 

95.9 
68.9 

AUGUST  1962 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

92 
63 

87 
66 

86 
65 

87 
70 

90 
68 

93 
68 

93 
68 

95 
67 

90 
69 

93 
58 

87 
53 

89 
57 

90 
62 

93 
63 

93 
59 

92 
58 

90 
55 

84 
60 

97 
61 

98 
63 

96 
63 

91 
62 

93 
64 

93 
63 

88 
70 

87 
69 

88 
65 

93 
57 

93 
58 

98 
61 

92 
70 

91  .3 
63.1 

OCTOBER  1962 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

76 
54 

78 
54 

78 

51 

83 

50 

83 

58 

87 

62 

80 
63 

88 

66 

91 

57 

90 

53 

87 

54 

88 

54 

87 

56 

87 

55 

87 
64 

82 

62 

85 

51 

86 
47 

87 
48 

74 

61 

75 

53 

69 
45 

61 
31 

61 
31 

63 
27 

71 
30 

74 

38 

74 

40 

77 
SO 

67 

79.2 
50.3 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

79 
56 

68 
61 

76 
50 

79 
51 

79 
52 

83 
60 

82 
62 

78 
60 

77 
60 

83 
52 

87 

57. 

SO 
57 

80 
58 

84 
58 

85 
62 

83 
64 

83 
62 

73 
50 

79 
47 

83 
SO 

83 
53 

75 
48 

72 
46 

66 
32 

57 
33 

57 
29 

61 
31 

68 
42 

74 
44 

71 
51 

76 
42 

76.2 
51.0 

NOVEMBER  1962 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

62 
31 

63 
43 

59 
39 

63 
42 

52 
37 

53 
29 

63 
38 

63 
45 

50 
42 

43 

31 

61 
33 

72 
52 

51 
40 

60 
33 

69 
42 

68 
53 

58 

50 

53 
47 

48 

41 

48 
43 

58 
49 

69 
42 

57 
28 

66 
31 

67 
47 

57 
38 

61 
29 

60 
49 

53 
48 

67 
43 

59.1 
40.5 

Sm  raiarulo*  ootM  following  SUUod  Indaz. 
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DAILY  PRECIPITATION 

DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

■a 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

iHTNE  1962 

UAL  EYV I LL  E 

.  26 

.  49 

.22 

JACKSON 

.97 

.  15 

.13 

.34 

ALBERTVILLE  2  SE 

.  57 

FLORENCE 

2.42 

.  09 

.68 

.  14 

.91 

.  41 

.11 

.27 

.95 

WHATLEY 

.87 

.26 

RUSSELLVILLE  2 

.48 

T 

DANCY  4  N 

.12 

FAYETTTE 

1.40 

.02 

.25 

.05 

.18 

HALEYVILLE 

1.00 

.33 

.08 

.22 

.59 

2.22 

NOVEMBER  1962 

HALEYVILLE 

.79 

.30 

.04 

.54 

.12 

1.26 

.46 

.47 

.50 

.23 

4.71 

HIGHTOWER 

.10 

1.92 

.55 

.37 

.64 

.02 

.53 

.35 

.97 

1.45 

.19 

.02 

7.11 

REFORM 

.16 

.10 

.66 

.91 

.51 

.23 

.04 

.11 

.06 

2.78 

:>e«  TeleisDca  notes  lollovring  Slaboa  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

■     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

E 
< 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Mill 

ABSEVILLC  1  NNH 

000  a 

HENRY 

31  99 

09  15 

469 

TA 

c 

JOHN  S*  RICHBURG 

ADO I SON 

0063 

HINSTON 

34  13 

•  7  11 

799 

c 

PALMER  GOOSEY 

0140 

HILCOX 

•  7  29 

179 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY •  SR. 

ALBCRTVlLLE  2  Se 

0140 

MARSHALL 

12 

*6  10 

1140 

9A 

9A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  HI 

0163  iTAtLAPOOSA 

32  99 

*9  92 

660 

9P 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

ALlCEvlLLE 

PICKENS 

13 

33  07 

00  07 

7A 

H 

WS.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA    1  NM 

0232 

COVINGTON 

■JO 

11 

JAMES  P.  GILLIS 

ANMISTON  FAA  AP 

02^2 

CAlmOUN 

*9  91 

999 

NIO 

mJS 

FtO.  AVIATION  AGENCY 

ABLET   )  S 

0330 

HINSTON 

*7  13 

900 

NtS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

33  16 

a9  91 

1060 

6P 

Ip 

C  H 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

ASMVlLLE  *  ■ 

0377 

ST.  CLAIR 

33  91 

06  20 

990 

7A 

JOHN  T.  ShINOALL 

ATHENS  2 

03»S 

LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJHW 

ATHORE  STATE  TARH 

0402 

escAfeiA 

'J 

B7  29 

300 

4P 

4P 

C  H 

ATHORE   SIAIE  FARM 

AueURN  }  SH 

0422 

LEE 

11 

09  31 

730 

BA 

BA 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUBUNN  ARS  10 

042T 

LCE 

11 

52  9* 

09  29 

700 

c 

AGRl.  RESEARCH  SERVICE 

AUTAU6AVILLE  3  N 

AUTAUGA 

32  2* 

200 

6A 

J.  e.  NEIGHBORS 

ajtNKMEAO  LOCK  AND  OAN 

0909 

TUSCALOOSA 

•7  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  NINETTE 

0913 

BALDWIN 

07  47 

26* 

7P 

GROVER  H.  HDOOWARD 

BELLE  NINA  2  N 

0699 

LIMESTONE 

12 

0»  93 

600 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRT 

074S 

FAYETTE 

39  40 

492 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  1  SSW 

0T97 

JEFFERSON 

33  22 

■  T  01 

993 

*P 

*A 

JAMES  E.    MC  CRAVY 

BCIAR  2  SE 

0790 

MARION 

c" 

OSCAR  M.  LOCKRIDGE 

BILLlNCSLEt  1  SE 

0B23  AUTAUGA 

*1 

06  ^1 

420 

*A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINCHAH  W8  AP 

JEFFERSON 

06  49 

610 

HID 

HID 

C  BJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOA  I 

0997 

MARSHALL 

34  13 

06  10 

lOTO 

TA 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSMAH 

31  39 

06  lb 

274 

0A 

OA 

R.  E.  HENDERSON 

BREwTON  )  SSE 

1004  ESCAMBIA 

NRS.  CLARA  T.  PCAVT 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

12 

09  49 

660 

9P 

9P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

67  17 

609 

7A 

MRS.  HILLIE  N.  STTRON 

6RUNDI0GE 

U7B 

PIKE 

31  43 

69  49 

499 

TA 

MILDRED  P.  HHITIINGTON 

CALERA  2  SH 

12*6 

SHELBY 

33  09 

«»  46 

940 

ip 

»P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  )  NH 

1301 

HlLCOX 

SP 

BP 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1319 

CLARKE 

13 

67  99 

95 

c 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NH 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

69  41 

600 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

MALKER 

33  94 

07  32 

430 

TA 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  9  SM 

1312 

CHEROKEE 

34  06 

69  49 

620 

7A 

TA 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1920 

BIBB 

u 

JAMES  H.  MITCHELL 

CHATON 

1366 

WASHINGTON 

13 

6*  19 

199 

6P 

6P 

H 

CHAS.  C.  SMITH 

CHILOERSBURC 

1619 

TALLADEGA 

4*0 

6A 

ALABAMA  POhER  C0> 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  IT 

66  20 

41* 

9P 

9P 

CITRONELLE 

16B9 

MOBILE 

31  09 

0*  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690  MONROE 

TOLLIE  L.  HASKEh 

CLANTON 

CHILTON 

06  30 

9*0 

7A 

TA 

H 

MARION  H.  EASTERLING 

CLAYTON 

1729 

BARBOUR 

69  2* 

996 

8A 

BA 

MRS.  ELIZABETH  M.  WESTON 

CODEN 

iao3 

MOBILE 

30  23 

00  13 

12 

9P 

9P 

AGNES  C.  CHRISIENSEN 

COFPee  SPRINGS  2  NH 

IBOT  :  GENEVA 

31  11 

69  96 

290 

6A 

HENRY  F,  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

ISIV  iCOLBERT 

COLLINSVILLE 

1B49 

DE  KALB 

*j 

69  92 

734 

TA 

B*  H.  APPLETON 

COLUMBIA' 1  £ 

1S69 

HOUSTON 

6* 

TA 

ROBERT  E.  POPPIE 

COODOVA 

1940  iHALKER 

33  46 

67  11 

334 

8A 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

217 

TA 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

8B  23 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

09  49 

760 

TA 

WILLIAM  L.  BARILETT 

PADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

730 

c 

M.  CLAY  PLESS 

OANCY  »  N 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

0*  17 

207 

6P 

DAYTON 

2IBB 

MARENGO 

13 

32  21 

07  39 

220 

TA 

TA 

JAHES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

OA 

ROSS  A.  HAHKINS 

DELTA 

2239 

CLAY 

09  42 

1030 

TA 

MS.  V£RNA  6.  LANDERS 

demopolis  lock  and  dam 

2249  MARENGO 

13 

07  90 

100 

OA 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

09  2fr 

321 

HIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  «  H 

2377 

HOUSTON 

89  27 

301 

c[ 

R.  E.  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

HINSTON 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2977 

COFFEE 

10 

06  04 

199 

TA 

MERBERI  S.  HHATLET 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

13 

07  40 

TA 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

3*0 

9P 

9P 

RADIO  STATION  HIRB 

EUFAUUA 

2727 

BARBOUR 

09  09 

207 

9P 

TA 

I 

MARTIN  J.  OARITY 

EVERGREEN 

2790 

CONECUH 

H.  OAVE  SIMONTON 

FaIRHOPE  2  NE 

2013 

BALOHIN                 9     30  33 

87  93 

123 

9P 

4P 

9P 

JAMES  E.  BARRETTi  JR. 

FALCO  OPEN  POND  T0H£« 

2032 

COVINGTON             9     31  06 

86  33 

252 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

falkville 

2040 

MORGAN  12 

620 

TA 

7A 

MS.  MINNIE  LEE  CROW 

FAUS  CITY  BLX  PONO  THR 

2040 

HINSTON 

*7  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

faycite 

20*3 

FAYETTE 

18 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

*7  41 

97« 

9P 

9P 

HARRY  C.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOHNDES 

86  39 

901 

7A 

HOOOROw  WILSON 

FORT  MORGAN 

3039 

BALOHtN 

10 

BP 

BP 

C  H 

WN.  M.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

OE  KALB 

*9  43 

934 

BA 

c 

CARL  Parker 

FRISCO  CITY 

3109 

MONROE 

OA 

OA 

MS,  NELlA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3191 

ETOHAH 

34  01 

86  00 

970 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3194 

ETOHAH 

34  01 

86  00 

969 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

CAINCSVlLLE 

3160 

SUMIER 

13 

88  09 

130 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

86  49 

900 

OA 

c 

MS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3259 

GENEVA 

31  02 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

86  44 

293 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

GIlBERTOHN 

330B 

CHOC T AM 

13 

SB  20 

121 

6P 

6P 

AL'ON   0.  LAND 

GORGAS 

3430 

VALKER 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  SAY 

349«  COVINGTON 

10 

66  17 

200 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3911 

MALE 

220 

6P 

BP 

N.  KAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3919 

BUTLER 

66  3* 

444 

9P 

BA 

CECILE   T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3924 

BUTLER 

66  36 

420 

c 

L.  RAYMOND  BOOIFORD 

GOLF  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

8AL0HIN 

67  41 

TA 

GILBERT  W.  HElCHER 

GUNTERSVILLE 

3373 

12 

06  19 

97B 

4P 

4P 

M 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVULE  TVA 

3970 

MARSHALL 

12 

66  17 

609 

■A 

C 

TvA-769 

MALEYVILLE 

3620 

HINSTON 

910 

C  H 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON   3  S 

3649 

NARION 

13 

87  99 

916 

TA 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISSURG  ChABA  TOHER 

3697 

PERRY 

07  11 

OA 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

KAYNEVILLE 

LOHNDES 

66  36 

190 

TA 

TA 

MS.   J.  W.  OOSWELL 

HEADLAND 

J761 

HENRY 

09  20 

370 

TA 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

HCFLIN 

CLEBURNE 

U 

09  36 

0A 

OA 

CITY  Of  HEFLIN 

HIGHLAND  MOMe 

CRENSMAH 

994 

TA 

7A 

LUKE  JORDAN 

MIOmTOMER 

3642 

CLEBURNE 

11 

89  24 

1179 

OA 

THOMAS  J.  HART 

3099 

FRANKLIN 

13 

87  96 

649 

6A 

FRANK  L.  HATNES 

HONTSVILLE  MB  AP 

4064 

MADISON 

12 

*6  39 

609 

HIO 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

«7  93 

210 

7A 

c 

T.  H.  GAlLLARDt  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209  , CALHOUN 

09  46 

690 

TA 

c 

MS.  Ella  m.  ayers 

JASPER  4  N 

4226 

WALKER 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JOftOAH  DAM 

430* 

ELMORE 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWtR  CO. 

LAFATETTE 

4902 

CHAMBERS 

* 

09  24 

030 

6P 

6P 

** 

CLARENCE  H.  FINChER 

LAY  0AM 

4«03 

CHILTON 

86  31 

420 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

06  33 

636 

TA 

MS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

99  46 

989 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

I 

STATION 

;  X  NO. 

COUNTY 

U 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

6 

SPCCtALj 

LIVINGSTON 

4790 

SUMTER 

32  39 

0B  11 

160 

7P 

PROF.  C.J.  MuRPHCY 

LOCKHART 

4*22 

COVINGTON 

31  01 

06  22 

290 

tA 

H 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

U 

jOmn  B.  aro 

MADISON 

MADISON 

12 

»P 

SP 

JOHN  0.  STONER  JR. 

nagella 

JEFFERSON 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

9004 

MARENGO 

32  00 

*7  39 

1*3 

C 

DR.  T,  H.  GAILLARD 

MARION  1  H 

910B 

PERRY 

92  30 

*7  1* 

210 

TA 

C 

MARION  JkMCTlM  1  ENE 

DALLAS 

R*  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

* 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

Elmore 

11 

6P 

*P 

6P 

ALABAPU  POwCR  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MOMIOOMtRT 

I, 

32  19 

06  01 

190 

TA 

E.  PAUL  GOWAN 

MCLVIN 

9354 

CMOCtAW 

13 

31  9* 

0*  27 

390 

TA 

HERTt  PONDVILLE  TOwER 

BIBB 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

S9  « 

MRS.   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

MlLCOX 

9A 

FRED  MfhOERsON 

MILSTEAO 

9439 

MACON 

11 

32  2T 

B9  94 

206 

«A 

C.  0.  HAMMOND.  JR. 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

32  06 

07  03 

970 

TA 

»* 

HENRY  J.  YATES 

MINTER  *  NW 

9494 

DALLAS 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

»A 

ALABAMA  POatR  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

-ID 

MID 

U.S.  meathCr  Bureau 

MOBILE 

9*83 

MOBILE 

30  41 

119 

BA 

lA 

H 

ROBERT  G.  BCTANCOURT 

MONTEVALLO 

9937 

SHELBY 

33  06 

06  92 

462 

TA 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

HIO 

U.S.  WCAtHLR  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

lA 

TVA-301 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

IP 

JOMN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

S749 

COLBERT 

12 

34  49 

07  37 

936 

MID 

MIO 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEr 

MONROE 

31  43 

07  16 

1*2 

TA 

M 

NEW  BROCKTON 

9042 

COFFEE 

E.  L.  DEAN 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

11 

»P 

MISS  LUCIlC  w.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

TA 

BASCOM  N.  BROWN 

ON EON T A 

6121 

BLOUNT 

33  97 

*6  29 

879 

TA 

M 

LOHNIE  r.  norris 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  3* 

69  23 

790 

BA 

lA 

** 

RADIO  STATION  HJhO 

ORRVILLE 

DALLAS 

OA 

EDWARD  B.  WARREN 

OIARK  6  NNW 

DALE 

*A 

»A 

JACOe  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

II 

TA 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

79* 

TA 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

66  16 

999 

TA 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

PERRY 

lA 

MS  Evelyn  m.  fuller  - 

PETERMAN 

MONROE 

MS.   MINTA  EDOINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

OA 

D.  R.  MC  LCMORC 

PICKCNSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  1) 

66  16 

169 

7A 

MS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  MILL 

6460 

WtLCOl 

31  99 

6T  36 

no 

TA 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

TA 

PLANTERSVILLE  2  SSC 

AUTAUGA 

TA 

Thomas  e.  fiscmlr 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

*P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMOSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  18 

86  19 

100 

I2N 

H.  E.  ELSBERRv 

Pushmataha 

6719 

CMOCTAW 

32  12 

SB  21 

260 

MS.  JANIC  C.  BROWN 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

7A 

MS  Aut  IE  KIlBuRN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAC  1  SON 

12 

D 

RCOStONE  ARSENAL 

REFORM 

P1C«NS 

13 

33  23 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

86  32 

100 

RUSSELL  FINlAT 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

C 

Alabama  electric  co. 

ROBERTSOALE    1  E 

BALDWIN 

30  32 

7A 

MICHAEL    H.  BALOWIN 

ROCKFORD 

COOSA 

32  93 

kA 

KNOX  MC  EwCN 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

* 

kA 

JOHN  T.  BAlLCY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

07  44 

**0 

TA 

RADIO  STATION  WkWR 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

34  12 

06  47 

002 

TA 

TA 

M 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

OE  KALB 

12 

34  17 

6P 

AUBuftN  UNIVCRSI Ty 

SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

MS.  N.  PRIDMORE 

5C0TTSBORO 

JACKSON 

34  41 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

7320 

RUSSELL 

32  10 

09  10 

390 

9P 

IP 

H 

HOMER  D.  TEAL 

SELMA 

DALLAS 

87  00 

147 

TA 

M 

ROBERT  J.  Chandler 

5L0C0MB 

7976 

GENEVA 

31  07 

260 

w 

J.    S.  DEAL 

SNOW  HILL 

HILCOX 

32  00 

7A 

MS.  Eva  R.  rat 

SUTTLE 

PERRY 

TA 

STLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  HATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

T    33  27 

86  06 

969 

-9P 

CO.  weaver 

thonasville 

CLARKE 

13    31  99 

TA 

lcroy  gates 

THORSBY  1  Sw 

CHILTON 

I     32  94 

AUBURN  UNIVCRSITv 

TmORSBY  EXP  STATION 

CHILTON 

1      32  93 

p 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

8219 

ELMORE 

11     32  32 

09  54 

2BB 

6A 

Alabama  power  co. 

TONEY 

B259 

MAO 1  SON 

12     34  94 

C 

IVA-906 

TRAFFORD 

8209 

JEFFERSON 

470 

TA 

c 

HILLIAH  P.  DOSS 

6323 

PIKE 

09  99 

960 

kA 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0300 

TUSCALOOSA 

07  37 

170 

MID 

M 

D 

FED.  AVIAI ION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0309 

TUSCALOOSA 

2     33  13 

07  39 

192 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

9403 

MACON 

11     32  26 

440 

6P 

fcP 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  9  S 

BULLOCK 

470 

OA 

■A 

LIVINGSTON  PAulK 

UNIONTOWN 

PERRY 

87  31 

269 

JEPTMA  s.  branton 

VALLEY  HEAD 

OE  KALB 

7A 

C  •  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

951T 

13     )J  49 

86  00 

too 

JOHN  B.  GUIN 

WADlEY 

6609 

11 

33  08 

89  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

0637 

ESCAWl* 

31  13 

209 

MS.  ESSIE  M.  CHAVIRS 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH 

34  0* 

86  19 

7A 

MS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

GREENE 

87  90 

110 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 

12 

34  99 

469 

OA 

lA 

MS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8609 

BIBB 

900 

7A 

MS  ELI2A  J.  BEARDEN 

HETUMPKA 

B899 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

TA 

MAXWELL  J.  NORRIS 

HHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

170 

9P 

MS*  VELNA  G.  COLEMAN 

HINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  99 

B7  90 

460 

TA 

H.  H.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

ELMORE 

11 

32  34 

B9  94 

339 

u 

ALABAMA  POWER  CO. 

l-ALABAMA.     2-eUCIC  MRRIOR,     3KAHABA,     4KMTTAH00CWE .     9-CH0CT*WH*TCMCE|     6-C0«eCUH,     7-COOSA,     B-CSCAMBIA,     9-OULF,     10-Wi     ll-TALLAPOOSAi     IZ'TCWCSSCC  1  IS-TOMBIGKC 


■  ITt  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ""F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat Ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Extremes"  Table ;   "Dally  Prec Ipltat Ion"  Table ;   "Dally  Temperature"  Table ;   and  " Evaporat Ion  and  Wind"  Table ;   and  snowfall   in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publ Ic at ion . 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publicatlOD  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price :     20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual ;   $2 . 50  per  year .     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary . )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do(;uments,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D,  C. 
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Table  l-CoDbou*d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


May 


August 


S«ptttmb«x 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLE>' 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 
UPPER  PLAINS 
EASTERN  VALLEY 
PIEDMONT  PLATEAU 

PRAIRIE 
COASTAL  PLAIN 
GULF 


38.0 
39. A 
40.6 


-  5.1|  50.7 

33.6 
J».2 
SA.A 

38.0 
59.3 


4.9 
6.6 
4.6 


6.0  37.0     -  3.0  64 


57.6 
57.4 
59.1 
58.9 
58.7 

61.9 


74.8 
74.7 
74.2 

76.6 
76.8 


4.9   75.7     -  2.0 


4.4  76.0     -  1.6 


79.2 
78.9 
80.8 
79.8 
79.6 

82.4 
82.2 
83.7 


-  1.0  79. 

-  0.2  78. 


0.1  72. 
O.A  72. 


-  l.C  73.1 


0.6  76.6 
76.5 


63.6 
,2|  63.1 
-  O.e  65.3 


1|  67.3 
68.0 

el  71.4 


49.0 
O.Tt  50.4 
0.3  50.4 


52.7 
53.5 
56.6 


-  1.3  38.7 

-  1.8  39.2 

-  2.9  41.5 


-  3.0 

-  3 

-  2 


43.3  I  -  4.6 

44.8  - 

46.9  - 
50.9  - 


A  narrative  Special  Heather  Sunmary  appeared  Id  the  January,  Hay,  June, 
July,  August,  September  and  December  issues  of  this  publication  for  1962, 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


May 


ABBEVILLE   1  NNW 
AOOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE   2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA  3  NE 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLET  3  S 
ASHLAND 

ASHVILLE  4  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 

AUTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  NINETTE 
BELGREEN 
BELLE  NINA  2  N 


SSW 


BESSEMER  3 
BETHLEHEM 
BILLINGSLEY   1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BISHOP 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

6ROOKW0OD 
6RUN0ID6E 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSeuRG 
CHILDERSeuRG  WTR  PLANT 
CITROMELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

CLAYTON 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA  1  E 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

OADEVILLE 

DANCY  4  N 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  A 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

EUtMONT 

ELROO 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  T 

FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GARTH 
GENEVA 
GEORGIANNA 

GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

GULF  SHORES  POST  OFF 
6UNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

HARRISBURG  CAHA6A  T 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 


5.23. 
9.23^ 
3.5« 


9.41] 

5.71 
5.07 
12.32 
4.01 
4.94 

4.23 


5.21. 


.9^  5.32 
•53  4,9C 


.79 


4.30 
5.80 

7.4^  1.28 
7.47  1 
4. S3-  1.20 

5.20 


5.96 
6. OS 
5,07-  1.63 


6*49- 

7.88 

4.62k 


7.7(i  1.60 
3.21 

2.40 


3.67- 
6.19 
5.25 


6.44 
5.44 
7.19 


3.71 
4.541 
8.60 
4.78fc 
E3.97 

4.24 


2.80     3.96-  1.82 


6.01 
4.95 
4.49 


8.52 
6.13 

6.42 


6.08 
6.06 
6.4J  1.35 

6.62 
4.89 
4.7^ 

4:8,^ 

6.43 
6.02 

2.99t-  1.4 


8.51 
5.50 
7.60 


3.39^  1.97 
5.951 
7.391  1.87 

6.64 

6.77 
7.60 
7.89 
7.09 
8.50  3 

8.291  4 


5.70 
6.44 
4.73- 
8.97 


3.90 
2.89 


10.241 


2.17 
2.46 
.6l{-  3. 01 


1.93 
1.20 


1.26^  2.16 


.751 

•  111-  3.94 
.181-  4.59 


1.55 

.09 
1.42 
.27 
.69 
.25- 

1.87- 


1.26 
1.37 


.07 
2.07 
2.54 

1.14 

1.00 


3.80 
2.58 
3.69 
4.12 


2.64 

3.00- 

5.37 


2.53 
.62 
1.54 


2.99 
4.17 
8.22 

1.58 
6.23 
3.84 

3.27 

4.35 

3.56 

3.89' 

4.13 


3.72 

1.73 
2.73 
7.9C- 
2.26 
6.06 

4.13- 


10.80 
6.37 
3.44- 


Auguft 


2.68-  1.52 

4.37 
4.20 
7.21 

1.14 

2.35 

4.84 

3.49 

2.59 


8.55 
6.49 
5.15 
4.84 


4.18-  2.18     2.89-  3.03 


2.751 
2.86 
3.2S 


3.13 
4.50 


Septemb«r 


2.17 
2.10 
3.88 


4.96 
3.13 
2.47- 

2.77 
.84 
10.16 

4.52 

2.46 

2.63 

3.69 

2.89 


1.28-  1.50 


1.37-  2.35 


3.15-  1.72 


3.29-  1.43 


2.58-  3.76 


3.68 
3.22 
2.41 
3.96 


3.22 
3.61 
4.51 


1.54-  1.74 


3.13-  1.64 


6.54 
3.61 
4.73 


1.5»- 

1.48 
.92 
4.44 

1.89 

.63 


3.53  1.63 


.7*     2.56  3.92i- 


2.22 
1.32 


3.38 
6.25 
7.46 


5.57 
3.59 
7.24 

6.03 
4.22 
2.97 

4.68 

5.43 

4.78 

6.41 

6.09 


1.33     2.96-  2.89 


4.66  1.50 


6.29  2.48 


1.14  4.26 


20     7.09  3.25 


4.71 
2.84 


3.64 
2.54 
1.95 
2.55-  2 

3.08 
4.02- 
5.76  1.19 
3.65-  1.64 


8l{     3.46|-  1.54     52.2^-  2.98 

.96]  E46.14-  8.19 
48.51 

54.73  .93 

55.32 

E59.59 
63.211 

2.91  46. 6» 

2.32  E45.29 
4.03|     2.56^  2.47     56.37]  3.77 

1.67k  3,00  E44.4^  3.00 

42 

1.70  50 


5.13 
1.80- 
3.38U 
3.65 


3,24)-  1.71 


3.90- 
3,09 
2.68 


1.00  2.31- 


4.21 
2.65 
3.67 

3.01 

3.55 


a  € 

I    I  & 

48.97j 

42.14 
E51.26k  1.9 
49.851 


43.10 
61.32 
54.75 
57.17 


E62.47 
55.15 

56.95  4.57 

48.27 
47.92 
72.26 

E52.17 

47.19 

46.77 

48.14-  4,91 


55.12 

54.1<J-  .17 

59. 91^  .73 

61.93  9,57 

47,66 
E47,92-  4.16 
E56,13  ,74 

45,18 

60.19 

E44,59 

66.61 
E49.57-  5,62 
47,70 

42.58 
44.69 

57.11k  7.66 


64.26 

42.25t-  8.00 
52. 5T  1.42 
E57.57 

16{  43.69-11.04 


49.13 
64.77 
47.121- 


66.11 
56.74 
E62.14 


E4T.12 

32.13 
66.60 

54.20-  4,63 
68.38  3.81 
E54.53< 


E42.32 
44.17 
52.75 

47.62-  4,73 
2.59|  E61.70  3.34 

46.91 
E52.21 
E52.56 

E58.79 

54.56 

43.16 
56.68 
E61.47 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Octobw 

November 

D«c«mb«r 

Annual 

a 

i 

Q 

a 

0 

1 

£ 

1 

o 

1 

Q. 

? 

i 

g 
1 

5. 

1 

1 

Precipitation 
Departure 

s  e 

i  1  1 

£  a 

0 
■J3 
S 

Q. 

1 

a 
o 

1 
1 

0 

% 

S. 

! 

£ 

1 

s 

£ 

1 

a  I 

0 

^  i 

J !  1 

S 

1 

HIOMLANO  HOME 

HIGHTOWER 

HODOES 

HUNTSVILLE  SUeSTA 
MUNTSVILLE  we  AP 

HUSTLEVILLE 
HYTOP 
lOER 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SH 

JASPER  »  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAT  0AM 
LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 
MARION  1  H 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRT 
MILSTEAO 

MINTER  3  NW 
MITCHELL  0AM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  we  AP  ( 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 
NEVBURG  2  NE 
NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 

PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SAYBE 

SCOTTSBOfiO 
SCOTTSeORO  'UBSTA 
SEALE 
jELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMe 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAtM 

SYLACAUGA  4  NE 
SYLVAN  1 A 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

THURtOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  9  S 

JNIONTOWN 

-/ALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


>,a9  1.0: 


S.S3  3.31 


10. »^ 
10.3^ 


6.71 
E6.9i 
7.3^ 


T.9d 
ET.Tfl 


E9.9^ 


9.7^  1.3C 


e.7i  A.ac 

10. D7 
E9.44 
6.66 


9.82 

6.9^ 
E9.63 

e.7^ 

9.57 

7.ei: 
a. 99 

E6.19  1.63 

9.3li  ] 
7.6a{  3 
10. OS 
9.A9I 
9.3a 
i 


6.1? 
«.75( 

e.si 

S.7^  2.93 
EIO.O^ 
9.78 


A. 93 


10. e& 

9.S2 


S.03 
*.M 
10.(6 
7.66 
9.91 

7.»2 

11.39 
E7.19 
E6.1« 


9.17  3.97 
E6.ia 
6.66f 

7.7r 

10.9' 


91^  1.89 


o6 


4.3^ 
6.9^ 

4.e» 

8.34. 
3.92 
4. lit-  1.96 

6.6l! 
4.93i 
4.08! 
9.6^ 
9.71^ 


.16 


4.27| 
4.71p  2.11 
9.72 
9.20 
8.09  2.07 

9.19 


6.44. 
4.92 
6,97- 
9.17^ 


9.20 
7.49) 


3.68-  1.64 


9.19 
5.13 
4.63 


7.28  1.78 
4.26-  1.99 


4.44J 
4.83»'  1 
2.331-  4.26 
6.79| 


4.99«*  1.09 


E9.23 
4.99 
4.69 
4.46 


4.73-  2.05 


48     9.34t-  .68 


6.921 
8.08 
4.2* 
4.9« 


3.9^ 

7.03 
6.80 
9.98 


9.77 

8.931 
7.17 
9.30 

l:i 

7.4Z 
7.24. 
7.07 

6.71 


7.16  1.51 
9.9^  1.08 

7.171 
7.6ll 
1.89-  4.47 

4.3ep  1 


7.69;  3.19 


7.16!  1.60 


7,J6l 
7.34 
6.02 


E7.94I 
4.66 

6.54 


6.90 
4.47 

7.76 


9.87 
4.94 
4.64 


6.91  1.37 
4.72, 

6.991  2.17 


1.95--  1.84 


.91 

.91 

1 

1.441 

3 

02| 

.39 

4 

71 

.26 

6 

041 

1.04 

.661- 

2 

76 

3 

93| 

2.10 

67' 

E  .62 

9 

86} 

.30 

9 

11 

.04 

2 

21 

1.91 

1 

97 

3 

34^ 

.83 

16| 

.65 

3 

12 

5 

481 

1.18 

3 

98 

.73 

.66- 

_ 

.43 

6 

15 

1.30 

A9l 

.60 

5 

98! 

.51 

?J 

.16- 

F4 

■ 

2.18 

£4 

39' 

.98 

3 

09' 

■  49 

4 

43 

7 

16 

1.10 

62 

10 

48i 

1.02 

4 

681 

1.14f- 

2 

33 

6 

1 

2.97 

1.41 

5 

.23 

21 

•  52 

^* 

r 

1.97 

.94 

3 

99 

.46 

.28 
- 

3 

91 

3 

94- 

1.95 

29 

1.93 

4 

00 

7 

47 

.78 

4 

24 

1.49 

1 

91 

.80 

2 

59 

.37 

35 

.54 

5 

22 

2.32 

1 

47 

4 

"'r 

.19 

3 

44 

3 

401- 

.42 

2. 73 

E5 

47 

1.78 

4 

90 

1.39 

^ 

46 

.31 

3 

97 

5 

83l 

1.03 

* 

44 

7 

55 

1.10 

5 

26 

.90 

4 

08 

1.03 

6 

06 

3.29 

22 

5 

08 

2.28 

* 

.68 

* 

23 

1.39 

2 

49 

09 

2.12 

4 

42 

.44 

3 

60 

81 

1.29 

62 

.87 

2 

71 

1.19 

6 

53 

.41 

2 

02 

.61 

- 

2 

.77 

6 

58 

1.42 

2 

94 

5 

70 

.45 

3 

49 

.46 

2 

98 

1.28 

5 

19 

.10 

- 

4 

.13 

2 

"r 

1.96 

3 

36': 

1.02 

3 

.17 

2 

49L 

2.37 

.92 

1 

84- 

.62 

2.77 

8 

07 

.47 

6 

.40 

2.27 

1 

.33 

9 

.74 

.93 

3 

72 

.91 

8 

.89 

T 

4 

.49 

1.27 

9 

.72 

.99 

3 

.09, 

1.02 


3.77 
4.31 
3.51| 

4.681  1.31 


7.64  1 
5.91 
2.79 

2.17-  2.08 


9.76 
2.66 
9.60 


4.O9I 
E2.69|-  1.82 


2.3^ 
1.86^ 

9.49 
3.89 
2.23 
3.40- 
4.33- 


3.6« 
4.62 
3.4a 


3.53-  1.96 


4.74- 

3.13- 
3.14 


4.38 

,.7lL 
6.20 
5.92!- 
1.61 

7.39 
8.00 
6.3^ 
9.0^ 


4.191- 
3.41 


1.6] 
4.49 
2.33 

2.47-  2.34 


3.34 
2.68 


3.2^ 
2.841 


1.42-  2.99 
4.3«  .98 
2.821-  1 
1.76 
2.26r  1.61 

.60 


72-  2.97  3.78 


2.01 

4.9^ 
3.63 
4.1« 
3.79 
1.76,- 

1.04| 
1.88' 
9.0^ 
4.04i 
E1.41- 

4.91 
2.42-  1.91 


4.671  1.26 

2.84J 
2.33p 
2.60{ 


1.23|-  2.30 
4.0^  ,44 


4.87-  1.38 


3.97 

3.2ej- 


2.8*-  1.90 


3.631-  1.04 


2.26-  1.90  3.6 


1.70(-  2.98 
3.481-  3 
7.49] 


6.28 
3.76 
4.40 

3.07 

6.24]  3.00 
1.20 


3.34 
3.32 

4.16 


7.97]    4.79  2.83 
1.99  9.60 


1.04{-  2.12 


3.23 
4.67 

9.081 


2.eol 


1.93 


3.2J 


2.9^ 


6^ 

7 

11 

2 

39 

9 

47 

4 

06 

9 

3 

66 

6 

17 

9 

57 

a 

99 

.99 

6 

43 

6 

09 

2 

24 

3 

47 

3 

23 

1*6( 

a 

92 

9 

79 

1.36 

4 

09^ 

74 

49 

l.*2 

9 

21 

6 

99 

3 

57 

3 

96 

2.7i 

4 

09 

.07 

E7 

89 

9 

06 

4 

61 

•62 

2 

79 

1.19 

3 

13 

3 

66 

1.61 

3 

60 

29 

2 

99 

4 

7, 

- 

4 

. 

1.97 

5 

7 

2, 

6 

3 

.93 

It 

. 

69 

_ 

99 

07 

2 

21 

4 

26 

* 

.66 

4 

72 

.97 

5 

34 

1.70 

2 

66 

E2 

96 

2 

78 

.72 

3 

99 

1. 10 

4 

4a 

7 

33\ 

6 

.60 

2 

■  92 

4 

■  86 

7 

15 

4 

27 

.IS 

5 

87 

- 

3 

IT 

1  .3B 

4 

89 

9e 

4 

3 

89 

69 

6 

04 

3.0< 

3 

91 

4 

67 

7 

63 

9 

.36 

4 

3 

! 

2.2» 

3 

.30 

7 

40 

•  41 

4 

61 

3 

IT 

U21 

7 

01 

3 

03 

6 

64 

9 

9a 

6 

79 

2 

1.46 
2.36 


4.24 
1.74 

3.12 


59.49- 
94.98 
92.47 

1.98|  92.97 


3.96| 


1.9»-  3.29 


2.01 
2.69; 
4.541- 
4.«0I- 


3.95 

3.67(- 
4.0»- 


3.3» 

3.1^ 

6.I0I 

3.461-  1.36 


3.19 
2.61 

61.94 
49.e2| 

2.36 
3.00 

-  2.18 

96.7ti 
E93.93^ 
E94.89I 

3.36 
3.03 

92.4^ 

3.86 



63.21 

2.73 

41.72 

3.06 

3.48- 

2.43 


2.5Br  2.99 
3.67K  1.10 
2.97t  1.63 


53.I0I 
46.9^ 
C34.8]^ 
49. 8S 

49.90)-  9.33 
94.79| 

EAi.oa 

64.01 


3.91 


£95.7^ 

46.49 

E44.6»-  7.63 
44.3a 
49.13 

60.8^  10.67 

49.a2{ 

47.44 
43.92 

41.3lkl2.62 
E48.29i-  2.17 

£49.81 
49.79 

90.80-17.33 
53.061-  9.99 


47.4tp  3.22 
99.47) 

4e.i«l 


94.21 


9.24 


94.30 
E91.1* 
44.69 
49.6T-  8.71 


93.21^ 

90. ai^ 

90.031 
£42. 

E46.0I| 
49.13) 
47.92 

£48.2*-  9.36 


4  - 

0»-  7.2 


49.05-20.34 


8{-  3.19     49.20-  2.34 


E96.32  9.39 
E44.2r-12.92 
43.41 

94. 86) 

49.901 

46.49|-  7.74 
41.34 

40.30-12.16 
£54,22  9.01 
94.84  3.98 
42.64 

69.03  12. a4 


99.80 
90.0» 
32,911 
40.21 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lanuary 


April 


May 


July 


Septembei 


WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  0AM 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 
WILSON  0AM 
WINFIELO  2  SW 
VATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLEY 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 
UPPER  PLAINS 
EASTERN  VALLEY 
PIEDMONT  PLATEAU 

PRAIRIE 
COASTAL  PLAIN 
GULF 


e.8'7 
BtSH 

5.2Q 

e*o(] 

10«07 
6*32j 


8i9i 
9.8 
9.0 

6.6^ 

6,ei 

i.ii 


8.2<> 

S.68 

5.0*- 

5.781 

».05|- 


3.29-  U*t9 


3.601 
E0.59I 
5.53r 
5.38 


6.75 
9.20 
8.07 
5.'i2 


6.07'  1.65 

6.0<iJ  l.'>2 

6.88i  1.93 

6.12  1.29 

6.46.  1.50 


6.48  1.46 
6.04.  .49 
4.87^  1 


1.19-  2.14 


2.61 
3.40 
3.91 


2.00 
6.33 
3.611 

e.3il 


5.54  1.78 


1.56  4.97 


1.86  4.43 


2.83- 
3.86- 
4.16- 
4.57- 
6.54  1.23 

3.40-  2-07 
4.4lU  2.42 
5.5S-  3.38 


1.53  1.73' 


2.36|-  1.96 


4.14^  2.29 


1.67 
.85 
.35' 

9.40 


35-  1.77     7.30  ♦.11 


72    7.96  4.77 


1.59-  1.06 


3.44  1.34 


46.58 
E50.66 
52.55 
48.33 


.93  3.14-  1.91 
2.27     3.04-  2.11 


4.54     3.20-  1.66 


1.30  2.17 


2.68 
3.52^  1.44 
3.68- 


94.10 

55.96 

48.72- 

52.74 

96.17 


51.42-13.78 


8a.  r*t«r«DC.  Dot*,  follo.lnt  Station  Ib^.i. 
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Table  J 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1962 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dalee 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16' or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

ft 

O 

o 

ft 

o 

J5 

o 

32*  or  below  | 

9 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Dale 

• 
ss 
a 

1  Temp,  j 

Date 

|Temp.| 

o 

*3 
Q 

Temp. 

Date 

Q 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

ALBERTVILLE  2  SE 

98 

7-24 

-  3 

1-12  + 

2-  7 

15 

2-  8 

17 

- 

- 

4-17 

30 

10-26 

30 

11-  6 

26 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-12 

30a 

302 

- 

- 

192 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

98 

9-  4+ 

-  3 

12-13 

2-  7 

14 

2-  7 

14 

3-18 

22 

4-16 

26 

4-16 

30 

10-24 

28 

10-24 

28 

10-26 

21 

11-  6 

20 

12-  7 

15 

303 

272 

222 

191 

189 

ALICEVILLE 

100 

9-11* 

-  2 

12-1 3+ 

1-14 

4 

2-  7 

18 

3-  6 

24 

4-  3 

26 

4-  4 

32 

10-25 

26 

10-25 

26 

12-  7 

18 

12-  7 

16 

12-10 

16 

330 

303 

276 

205 

204 

ANDALUSIA    3  NE 

101 

7-25 

6 

12-13 

1-14 

15 

1-14 

15 

1-14 

15 

3-  6 

27 

4-  2 

32 

10-27 

32 

1 1-23 

26 

12-  7 

23 

12-12 

16 

12-13 

6 

333 

332 

327 

262 

206 

ANNISION   FAA  AIRPORT 

98 

9-  3* 

1 

12-13 

1-13 

8 

2-  7 

18 

2-  7 

16 

3-18 

27 

4-16 

32 

10-25 

32 

10-26 

27 

12-  6 

21 

12-  7 

19 

12-11 

12 

332 

303 

302 

222 

192 

ASHLAND 

- 

- 

2-  7 

15 

2-  7 

15 

3-  6 

22 

3-17 

26 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ATHENS  2 

101 

8-20 

-  6 

1-11 

1-14 

11 

2-  8 

20 

3-17 

22 

4-  3 

27 

4-16 

29 

10-24 

29 

10-26 

26 

11-  6 

24 

12-  7 

17 

12-12 

1 

332 

302 

234 

206 

191 

ATHORE  STATE  FARM 

100 

7-21 

6 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-14 

24 

3-  7 

28 

3-  8 

31 

11-  6 

32 

12-  6 

23 

12-  6 

23 

12-12 

14 

12-12 

14 

333 

333 

326 

274 

243 

AUBURN  3  SV 

99 

9-12+ 

-  1 

12-13 

1-14 

16 

2-  7 

16 

3-  6 

24 

3-  7 

26 

4-17 

32 

10-24 

31 

11-6 

28 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

12-12 

11 

332 

303 

276 

244 

190 

BANKHEAD  LOCK.  AND  DAH 

98 

9-  i* 

0 

12-13+ 

1-14 

6 

2-  8 

19 

2-12 

24 

3-16 

26 

4-16 

29 

10-25 

3J 

10-26 

26 

12-  7 

22 

12-10 

17 

12-11 

16 

331 

305 

298 

222 

192 

BAY  NINETTE 

99 

8-  8 

7 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  6 

27 

3-  7 

31 

12-  6 

30 

12-10 

25 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

7 

334 

333 

333 

279 

274 

BELLE   HINA    2  N 

101 

8-19  + 

-  5 

1-11 

1-13 

5 

2-  7 

19 

3-  6 

24 

3-17 

25 

4-16 

31 

10-24 

30 

10-26 

26 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

12-12 

3 

333 

303 

276 

223 

191 

BESSEMER  3  SSW 

101 

8-  7 

2 

1-12 

1-13 

6 

2-  7 

18 

3-  6 

24 

3-18 

26 

4-16 

29 

10-24 

28 

10-24 

26 

10-26 

24 

12-  7 

20 

12-12 

6 

333 

303 

234 

220 

191 

BIRMINGHAM  W8  AP 

102 

7-23 

1 

12-1 3+ 

1-13 

9 

1-13 

9 

2-  7 

21 

3-  6 

26 

4-16 

32 

10-26 

30 

12-6 

28 

12-10 

24 

12-11 

11 

12-11 

1 1 

332 

332 

306 

275 

193 

BRANTLEY 

99 

9-  6 

3 

12-13 

1-13 

9 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-19 

28 

4-17 

30 

10-25 

30 

10-26 

27 

11-  6 

24 

12-  7 

19 

12-12 

li 

333 

303 

272 

221 

191 

BREWTON  3  SSE 

100 

7-22 

7 

12-13 

1-13 

8 

1-14 

17 

2-  7 

22 

3-1  8 

26 

4-17 

31 

10-25 

32 

11-  6 

25 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-13 

7 

334 

327 

303 

233 

191 

BRIDGEPORT  2  w 

101 

8-19+ 

-  3 

12-13+ 

2-  7 

14 

2-  7 

14 

3-18 

24 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-24 

28 

10-24 

28 

12-  6 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

303 

30  3 

263 

191 

191 

CALERA  2  SW 

100 

8-  7 

-  2 

12-13 

2-  7 

16 

2-  7 

16 

3-18 

24 

4-  3 

28 

4-17 

31 

10-24 

28 

10-24 

28 

11-  6 

24 

12-  7 

17 

12-12 

5 

308 

303 

233 

204 

190 

CAMDEN    3  NM 

100 

9-11 

5 

12-1  3 

1-13 

10 

1-13 

10 

2-  7 

21 

3-  7 

28 

4-  3 

32 

10-26 

30 

11-  6 

27 

12-  7 

24 

12-12 

12 

12-12 

12 

333 

333 

303 

244 

206 

CAMP  HILL  2  NW 

98 

7-24 

-  1 

12-13 

1-14 

10 

2-  7 

17 

3-  6 

23 

4-16 

28 

4-18 

32 

10-24 

30 

10-26 

26 

12-  7 

21 

12-12 

10 

12-12 

10 

332 

306 

2  76 

19  3 

189 

CENTRE  5  SW 

100 

7-24 

1 

12-13 

1-14 

9 

2-  7 

19 

3-18 

24 

3-18 

24 

4-16 

10-25 

29 

10-26 

26 

11-  6 

22 

12-  7 

14 

12-  7 

14 

327 

303 

233 

222 

192 

CENTREVILLE 

99 

9-  5  + 

2 

12-13 

1-14 

3 

2-  8 

18 

2-11 

22 

3-18 

27 

4-16 

30 

10-25 

31 

10-25 

28 

12-7 

20 

12-  7 

20 

1  2-12 

9 

332 

302 

299 

222 

192 

CHATOM 

100 

9-11  + 

5 

12-13+ 

1-13 

6 

2-  7 

20 

3-  7 

24 

4-16 

28 

4-17 

30 

10-25 

32 

12-  6 

28 

12-  7 

22 

12-12 

15 

12-12 

15 

333 

308 

275 

2  34 

191 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

101 

8-  7 

2 

12-13+ 

1-13 

7 

2-  7 

17 

4-  2 

23 

4-  4 

28 

4-16 

31 

10-24 

29 

10-26 

23 

10-26 

23 

12-  7 

19 

1  2-12 

8 

333 

303 

207 

205 

191 

CITRONELLE 

102 

7-  4 

7 

12-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

3-  6 

24 

3-  7 

28 

3-  7 

26 

12-  7 

32 

12-10 

26 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

333 

333 

261 

278 

275 

CLANTON 

99 

7-24 

2 

12-13 

1-14 

7 

2-  7 

18 

3-  6 

23 

3-16 

26 

4-16 

30 

10-25 

32 

10-26 

28 

12-  7 

22 

12-10 

19 

12-12 

9 

332 

306 

276 

222 

192 

CLAYTON 

99 

9-12  + 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12-10 

24 

12-12 

14 

12-12 

14 

* 

~ 

- 

COOEN 

97 

7-19+ 

10 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  8 

32 

12-  6 

29 

12-10 

26 

12-12 

19 

12-12 

19 

12-1  3 

10 

334 

333 

333 

331 

273 

DAYTON 

101 

7-24 

4 

12-13 

1-14 

13 

1-14 

13 

2-  7 

21 

3-  7 

27 

4-  3 

32 

10-25 

32 

12-  7 

26 

12-10 

24 

12-12 

11 

12-12 

11 

332 

332 

306 

275 

205 

DECATUR 

104 

7-24 

-  I 

1-12+ 

1-14 

6 

2-  8 

20 

2-  6 

20 

3-16 

28 

3-16 

26 

10-26 

27 

10-26 

27 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-12 

4 

332 

302 

302 

222 

222 

OEHOPOLIS   LOCf;  AND  DAM 

99 

9-  1 

5 

12-14+ 

1-14 

7 

1-14 

7 

1-14 

7 

3-18 

28 

3-19 

l\ 

32 

12-  7 

25 

12-10 

21 

12-12 

11 

12-12 

11 

332 

332 

330 

264 

219 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

99 

9-  5+ 

7 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  6 

27 

3-  7 

31 

11-  6 

30 

12-  7 

26 

12-12 

11 

12-12 

11 

12-12 

11 

333 

333 

333 

276 

244 

DOUBLE  SPRINGS 

100 

7-24 

-  5 

1-11 

2-  7 

15 

2-  8 

17 

3-16 

22 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-24 

29 

10-26 

26 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

12-10 

13 

306 

302 

266 

193 

191 

ENTERPRISE 

99 

9-  5 

6 

12-13 

l-l  3 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  6 

25 

3-  7 

29 

11-  6 

32 

12-  7 

26 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

6 

334 

333 

333 

276 

244 

EUFAULA 

101 

7-21 

3 

12-13 

1-14 

14 

1-14 

14 

2-  8 

23 

3-18 

26 

3-18 

26 

10-2  5 

30 

10-26 

28 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

3 

333 

332 

307 

222 

221 

EVERGREEN 

101 

9-  6+ 

6 

12-13 

1-13 

11 

1-13 

11 

1-14 

22 

3-  6 

27 

3-19 

32 

10-27 

31 

11-  6 

26 

12-  7 

22 

12-10 

20 

12-12 

16 

333 

331 

327 

245 

222 

FAIRhOPE  2  NE 

97 

8-  7+ 

6 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  7 

31 

12-  7 

29 

12-12 

16 

12-12 

16 

12-12 

16 

1  2-13 

8 

334 

333 

333 

333 

275 

FALKVILLE 

101 

7-24+ 

-  3 

1-11 

1-14 

9 

1-14 

9 

1-17 

23 

4-  3 

26 

4-17 

32 

10-24 

30 

10-26 

26 

12-  7 

20 

12-  7 

20 

12-12 

3 

332 

327 

324 

206 

190 

FAYETTE 

102 

7-23 

-  3 

1-11 

1-14 

1 1 

2-  7 

18 

3-  7 

24 

4-  3 

27 

4-16 

29 

10-24 

31 

10-26 

27 

12-  7 

24 

12-10 

16 

12-12 

4 

332 

306 

275 

206 

191 

FLORENCE 

102 

8-20  + 

0 

12-13 

NONE 

2-  6 

19 

3-17 

24 

3-17 

24 

4-16 

29 

10-24 

31 

12-  6 

26 

12-  7 

21 

12-10 

18 

12-11 

16 

307 

265 

264 

191 

FORT  MORGAN 

94 

8-  9+ 

15 

12-13 

1-11 

16 

1-12 

18 

1-12 

16 

1-13 

25 

1-13 

25 

12-12 

23 

12-12 

23 

12-12 

23 

12-13 

15 

12-13 

15 

336 

335 

334 

333 

333 

FRISCO  CITY 

99 

9-  6+ 

5 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-14 

24 

3-  7 

26 

3-17 

30 

11-  6 

32 

12-  6 

28 

12-10 

23 

12-12 

14 

12-12 

14 

333 

333 

330 

274 

234 

GADSDEN   GAS  PLANT 

99 

7-23 

1 

12-13 

1-13 

4 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-18 

26 

4-16 

30 

10-25 

31 

10-26 

25 

11-  6 

24 

12-  7 

IS 

12-12 

6 

333 

303 

272 

222 

192 

GAINESVILLE 

100 

9-13 

3 

12-13+ 

1-14 

9 

1-14 

9 

2-  7 

24 

3-  7 

28 

4-  3 

32 

10-26 

30 

11-  6 

28 

12-  7 

24 

12-12 

10 

12-12 

10 

332 

332 

303 

244 

206 

GENEVA 

103 

7-23 

7 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-13 

14 

3-  7 

28 

3-18 

30 

11-  6 

29 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-12 

20 

12-13 

7 

334 

333 

328 

2  75 

233 

GILBERTOWN 

101 

7-23+ 

3 

12-13 

1-13 

7 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-18 

28 

4-17 

32 

10-25 

32 

11-  6 

26 

12-  7 

21 

12-10 

17 

12-12 

14 

333 

306 

303 

233 

191 

GREENSBORO 

101 

9-  2 

3 

12-13 

1-13 

7 

2-  7 

20 

3-  6 

24 

3-  7 

26 

4-16 

32 

10-26 

31 

12-  6 

26 

12-10 

21 

12-12 

9 

12-12 

9 

333 

308 

279 

274 

193 

GREENVILLE 

99 

8-  7  + 

5 

12-13 

1-13 

12 

1-13 

12 

1-13 

12 

3-  6 

25 

3-  7 

29 

11-  6 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-12 

13 

12-12 

13 

333 

333 

328 

276 

244 

GUNTERSVILLE 

101 

7-23 

-  1 

1-10 

1-13 

14 

1-14 

20 

2-  7 

21 

3-18 

27 

4-14 

32 

10-25 

32 

10-26 

27 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

12-12 

3 

333 

327 

30  3 

222 

194 

HALEYVILLE 

99 

7-24 

-  4 

1-11 

1-40 

1 

2-  8 

20 

3-  5 

24 

3-19 

26 

4-16 

30 

10-24 

32 

11-23 

28 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

302 

277 

249 

191 

HAMILTON  3  S 

100 

8-20 

-  8 

l-ll 

2-  8 

16 

2-  8 

16 

4-  3 

24 

4-17 

27 

4-17 

27 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-24 

24 

11-  6 

20 

12-10 

13 

305 

271 

204 

190 

190 

HAYNEVILLE 

100 

8-  8+ 

5 

12-13 

1-14 

13 

1-14 

13 

2-  8 

23 

3-  7 

27 

3-18 

29 

10-26 

27 

10-26 

27 

12-  7 

21 

12-12 

12 

12-12 

12 

332 

332 

302 

233 

222 

HEADLAND 

98 

S-29  + 

5 

12-13 

1-14 

15 

1-14 

15 

1-14 

15 

3-  7 

28 

3-18 

32 

11-  6 

30 

12-  7 

28 

12-12 

18 

12-12 

18 

12-13 

5 

333 

332 

332 

275 

233 

HEFLIN 

99 

7-16 

1 

1-12 

2-  7 

13 

2-11 

20 

4-  3 

24 

4-14 

26 

4-16 

30 

10-24 

26 

10-24 

28 

10-26 

21 

11-  6 

20 

12-  7 

14 

303 

266 

206 

193 

189 

HIGHLAND  HOME 

98 

5-22 

7 

1-11 

1-13 

11 

1-13 

11 

3-  6 

24 

3-  7 

26 

3-16 

31 

11-  6 

32 

12-  7 

27 

12-10 

22 

12-12 

18 

12-13 

11 

334 

333 

279 

275 

233 

HUNTSVILLE  WB  AP 

101 

7-23+ 

-  2 

1-11 

1-13 

7 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

3-18 

27 

4-16 

30 

10-26 

29 

11-  6 

27 

12-6 

22 

12-10 

16 

12-1 1 

10 

332 

306 

302 

233 

193 

JASPER  4  N 

101 

7-23  + 

-  2 

12-13 

2-  7 

16 

2-  7 

16 

3-16 

24 

4-16 

28 

4-16 

32 

10-24 

29 

10-25 

26 

10-26 

22 

11-  6 

20 

12-  7 

16 

303 

272 

222 

192 

189 

LAFAYETTE 

98 

9-11  + 

-  1 

12-13 

1-13 

11 

2-  7 

20 

3-  6 

22 

3-17 

28 

4-16 

31 

10-26 

31 

11-  6 

26 

12-  7 

21 

12-10 

20 

12-12 

6 

333 

306 

193 

LIVINGSTON 

100 

9-11  + 

2 

1-11 

1-13 

3 

1-14 

19 

2-  7 

22 

3-  7 

27 

4-  3 

32 

10-25 

29 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-12 

1 1 

12-1  2 

1 1 

333 

332 

205 

LOCKHART 

99 

8-  6+ 

7 

12-13 

1-13 

12 

1-13 

12 

2-  7 

24 

3-  6 

26 

3-  8 

32 

11-  6 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-12 

17 

12-13 

7 

334 

333 

303 

276 

243 

MADISON 

- 

-  6 

1-11 

2-  7 

13 

2-  8 

19 

3-17 

24 

3-16 

27 

4-16 

30 

10-24 

30 

10-26 

28 

12-7 

18 

12-  7 

18 

12-1 1 

1  5 

307 

302 

265 

222 

191 

MARION  JUNCTION  2  NE 

101 

8-29 

1 

12-13 

1-13 

5 

1-13 

5 

3-  6 

24 

3-  7 

27 

4-16 

32 

10-25 

31 

10-26 

26 

11-  6 

24 

12-10 

18 

12-1  2 

8 

333 

331 

192 

MARTIN  DAM 

98 

7-24+ 

7 

12-13 

1-13 

15 

1-13 

15 

1-13 

15 

3-  6 

25 

4-  3 

30 

11-15 

32 

12-10 

26 

12-12 

10 

12-12 

10 

12-12 

10 

333 

333 

333 

279 

226 

MINTER   3  NH 

98 

9-12+ 

3 

12-12 

1-14 

15 

1-14 

15 

3-  6 

24 

3-  8 

26 

4-  3 

32 

11-  5 

32 

12-  6 

26 

12-  6 

24 

12-11 

12 

12-11 

12 

331 

331 

275 

2  72 

216 

MOBILE  KB  AIRPORT 

99 

5-20 

7 

l-ll 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-13 

14 

2-  7 

26 

3-  7 

31 

12-  6 

32 

12-11 

26 

12-12 

14 

12-12 

14 

12-12 

14 

333 

333 

33  3 

307 

274 

MOBILE 

100 

8-  8+ 

11 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-14 

24 

1-14 

24 

3-  6 

29 

12-12 

18 

12-12 

18 

12-12 

16 

12-12 

18 

12-1  3 

11 

334 

333 

332 

332 

281 

MONTGOMERY  AP 

99 

9-  5+ 

5 

12-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

1-13 

16 

2-  7 

27 

3-  7 

31 

10-26 

32 

11-  6 

26 

12-7 

23 

12-12 

9 

12-12 

9 

333 

333 

272 

2  33 

MOULTON  2 

102 

8-19 

-  5 

1-11 

1-13 

5 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

4-  3 

26 

4-16 

29 

10-24 

30 

10-26 

27 

11-  6 

24 

12-  7 

20 

12-1 1 

15 

332 

303 

191 

MUSCLE   SMOALS  FAA  AP 

100 

7-23 

-  3 

1-12 

1-13 

5 

2-  7 

19 

3-  5 

24 

3-18 

27 

4-16 

32 

10-25 

32 

10-26 

28 

11-6 

24 

12-  7 

19 

1  2-11 

8 

332 

303 

192 

NATCHEZ 

101 

9-  4+ 

6 

1-13 

1-13 

6 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

4-  3 

28 

4-17 

30 

10-25 

28 

10-26 

26 

11-  6 

21 

12-  7 

16 

12-12 

12 

333 

303 

272 

191 

NEW  MARKET  2 

100 

8-19+ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

10-24 

27 

10-24 

27 

11-6 

21 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

~ 

- 

- 

ONEONTA 

99 

7-24 

-  3 

12-13+ 

2-  7 

16 

2-  8 

20 

3-18 

23 

4-  3 

27 

4-18 

32 

10-24 

26 

10-24 

28 

10-26 

22 

12-12 

4 

12-12 

4 

308 

307 

109 

OPELUA 

98 

7-14 

1 

12-13 

1-14 

12 

2-  8 

20 

3-  7 

24 

3-18 

28 

4-16 

31 

10-24 

32 

11-23 

26 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

12-12 

12 

332 

302 

189 

OZARK   6  NNW 

100 

8-  8 

3 

12-13 

1-14 

15 

1-14 

15 

2-  7 

24 

3-  7 

25 

3-  6 

31 

11-  6 

27 

11-  6 

27 

12-10 

23 

12-12 

15 

12-12 

1  5 

332 

332 

243 

PELL  CITY    1  NNE 

-  I 

1-12+ 

1-14 

1-18 

1 9 

10-24 

30 

10-26 

24 

10-26 

24 

12-  7 

17 

12-10 

16 

330 

32  3 

PHENIX   CITY   2  HMV 

98 

9-13+ 

4 

12-13 

1-12 

15 

1-14 

16 

3-  7 

21 

3-  7 

21 

3-  7 

21 

11-  6 

32 

12-  6 

26 

12-10 

22 

12-12 

14 

12-12 

14 

334 

332 

278 

274 

244 

PRATTVILLE 

101 

8-  7+ 

5 

12-13 

1-13 

10 

1-13 

10 

2-  7 

23 

3-  6 

26 

4-  2 

32 

10-26 

30 

12-  6 

26 

12-  7 

22 

12-12 

9 

12-12 

9 

333 

333 

207 

PUSHMATAHA 

101 

7-22 

4 

12-13 

1-14 

11 

2-  8 

20 

2-  6 

20 

3-16 

28 

4-16 

31 

10-26 

30 

11-  6 

27 

12-  7 

23 

12-12 

12 

12-12 

12 

332 

307 

193 

RED  BAY 

100 

8-20 

-  4 

1-11 

16 

2-  7 

19 

3-  6 

23 

3-18 

27 

4-16 

32 

10-26 

32 

11-27 

27 

12-  6 

24 

12-10 

20 

12-12 

3 

332 

306 

275 

254 

193 

REDSTONE  ARSENAL 

9-  3+ 

12-13+ 

1-13 

4 

4-16 

10-24 

26 

2  3 

12-  6 

20 

12-  7 

16 

328 

302 

268 

220 

191 

ROBERTSDALE  1  E 

97 

7-22 

8 

12-13 

1-13 

15 

1-14 

16 

1-14 

16 

3-  6 

27 

3-  8 

32 

12-  7 

25 

12-  7 

25 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

6 

334 

332 

332 

276 

274 

ROCKFORO 

9S 

7-24+ 

-  4 

12-13 

2-  7 

15 

2-  8 

17 

3-16 

24 

4-16 

28 

4-19 

32 

12-  6 

16 

12-  9 

14 

305 

301 

ROCK  MILLS 

101 

7-14 

-  1 

12-13 

1-13 

8 

1-1* 

18 

2-  7 

24 

3-16 

26 

4-16 

32 

10-24 

29 

10-25 

28 

10-26 

23 

12-  7 

17 

12-12 

8 

333 

327 

261 

221 

189 

RUSSELLVILLE  2 

96 

8-30+ 

-  5 

12-13 

2-  7 

15 

2-  e 

16 

3-ie 

23 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-24 

26 

10-24 

28 

10-26 

23 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

303 

302 

222 

191 

191 

SAINT  BERNARD 

102 

7-24 

-  3 

1-12+ 

1-14 

4 

2-  8 

19 

3-  6 

23 

3-18 

27 

4-16 

29 

10-24 

32 

10-26 

26 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

12-12 

3 

332 

302 

276 

222 

191 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

97 

8-30 

-  2 

12-13+ 

1-13 

7 

2-  7 

16 

3-  6 

23 

3-18 

28 

4-16 

30 

10-24 

31 

10-26 

26 

11-  5 

23 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

328 

303 

245 

222 

191 

SCOTTSBORO 

101 

7-23 

-  2 

1-12 

1-14 

6 

2-  8 

19 

3-18 

23 

4-  3 

26 

4-16 

30 

10-24 

30 

10-25 

26 

11-  5 

23 

12-  6 

16 

12-11 

2 

331 

301 

232 

205 

191 

SEALE 

98 

9-12+ 

2 

12-13 

1-13 

12 

1-13 

12 

2-  7 

21 

3-18 

28 

4-  3 

32 

10-25 

31 

11-  6 

26 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

12-12 

14 

333 

328 

303 

233 

205 

SELHA 

100 

8-  7 

5 

12-13 

1-13 

11 

1-13 

11 

1-13 

11 

3-  6 

26 

3-16 

32 

11-  6 

32 

12-  7 

25 

12-12 

14 

12-12 

14 

12-12 

14 

333 

333 

333 

276 

233 

SYLACAUGA   <•  NE 

97 

8-  7+ 

4 

1-12 

2-  7 

16 

2-  7 

16 

2-11 

24 

3-16 

25 

4-16 

29 

10-24 

30 

10-26 

25 

11-  6 

22 

12-  7 

19 

12-10 

16 

306 

303 

268 

222 

191 

TALLADEGA 

98 

9-  3 

0 

12-13 

2-  7 

16 

2-  7 

16 

3-17 

24 

4-16 

26 

4-17 

32 

10-24 

30 

10-26 

25 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

12-10 

16 

306 

303 

265 

193 

190 

TMOMASVILLE 

100 

7-23 

3 

12-13 

1-14 

15 

1-14 

15 

3-  6 

24 

3-  8 

26 

4-  2 

32 

11-  6 

30 

12-  6 

28 

12-  7 

24 

12-10 

20 

12-12 

11 

332 

330 

2  76 

273 

218 

THORSBY  EXP  STATION 

98 

9-11  + 

3 

12-13 

1-13 

8 

2-  7 

20 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

4-16 

32 

11-  6 

29 

11-24 

25 

12-  7 

23 

12-12 

8 

12-12 

8 

333 

308 

276 

263 

204 

TROY 

99 

7-21 

4 

»2-l3 

1-1. 

12 

1-13 

12 

1-13 

" 

3-  7 

28 

3-17 

31 

11-  6 

32 

12-  6 

26 

12-10 

2* 

12-12 

ia 

12-12 

13 

333 

333 

331 

274 

234 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

100 

9-11  + 

2 

1-12+ 

1-13 

4 

1-13 

4 

2-  7 

21 

3-  7 

28 

4-  3 

31 

10-24 

32 

10-26 

26 

12-  7 

23 

12-10 

12-11 

15 

332 

331 

303 

233 

204 

See  reference  notes  foUowiua    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Statton 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  miTiimnm  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below  | 

Dale 

Temp.  1 

Dale 

Temp,  j 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp.| 

Dale 

|Temp. 

Dale 

iTemp. 

Dale 

1  Temp. 

£ 
Q 

iTemp. 

Dale 

iTemp. 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

lOS 

8-20 

1 

1-12 

1-14 

e 

1-14 

8 

1-17 

24 

3-ie 

28 

4-  4 

32 

10-25 

32 

11-  6 

26 

12-  7 

24 

12-10 

20 

12-12 

7 

332 

330 

324 

233 

204 

TUSKEGEE  2 

100 

9-  <( 

4 

12-13 

1-13 

13 

1-13 

13 

3-  6 

24 

3-  7 

28 

3-17 

32 

11-  6 

32 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-12 

12 

12-12 

12 

333 

333 

276 

275 

2  34 

UNION  SPRINGS  i  S 

98 

9-13 

3 

12-13 

1-13 

11 

1-14 

17 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-18 

29 

10-26 

31 

11-  6 

27 

12-  7 

21 

12-12 

13 

12-12 

13 

333 

332 

276 

245 

222 

VALLEY  HEAD 

97 

7-23 

-  8 

12-13 

2-  7 

13 

2-  8 

17 

4-16 

24 

4-16 

24 

4-20 

32 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-24 

24 

10-26 

20 

12-  7 

10 

303 

260 

191 

191 

187 

VERNON 

103 

7-24+ 

10-24 

26 

10-24 

26 

10-26 

24 

12-10 

15 

12-10 

15 

MATERLOO 

100 

7-2* 

-  6 

12-13 

2-  7 

15 

3-17 

19 

4-16 

24 

4-16 

24 

4-16 

24 

10-24 

27 

10-24 

27 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

12-10 

15 

306 

265 

235 

191 

191 

WHATLEY 

101 

9-11 

6 

1-11 

1-13 

8 

2-  7 

20 

3-  6 

23 

3-18 

27 

4-  7 

31 

10-25 

32 

11-  6 

26 

12-  7 

21 

12-10 

16 

12-10 

16 

331 

306 

276 

233 

201 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Tabic  4 


Station 

]an. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

B3.31 

84.44 

5.28 

7.36 

6.88 

7.  13 

6.90 

4.  39 

84.51 

82.27 

WIND 

2304 

1966 

2329 

1736 

1278 

1177 

929 

1194 

447 

919 

831 

1764 

16874 

MAX 

83.4 

68.3 

65.  1 

MIN 

56.8 

49.8 

41.0 

FAIRHOP^  2  NE 

EVAP 

B1.50 

2.32 

4.  12 

B4.  62 

87.40 

85.57 

6.71 

5.69 

86.09 

84.09 

2  .32 

81.70 

52.  13 

DEP 

-.48 

-.04 

.48 

-.29 

1.28 

-.63 

.83 

.08 

1.56 

.41 

-.05 

.08 

3.23 

WIND 

1194 

1018 

1342 

772 

714 

558 

785 

472 

81152 

609 

1486 

1066 

11168 

MAX 

87.7 

66.6 

67.0 

MIN 

67.2 

41.7 

48.9 

MARTIN  DAM 

EVAP 

B2.89 

83.76 

85.33 

7.46 

86.72 

86.52 

87.09 

85.46 

84.24 

82.58 

1.42 

WIND 

1250 

1580 

1110 

680 

670 

495 

477 

758 

827 

1203 

1397 

No  record  Is  Indicated  by  do  entry. 


Hax  and  mln  In  Table  4  refer  to  mean  maximum  and  minimum  temperatures  of  water  In  pan. 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OtauOD 

Index  No. 

*i  -o^inty 

c 

i 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yeara  ol 
record 

Openi 
or  cloft 
during 

>d 
ad 

yr.  Refer 

otatioa 

Index  No. 

County 

c 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Yean  ol 
record 

Op. 
or  c 

toed 

Refer 

Temp. 

1  Predp. 

CL 
Ul 

d 

Q 

,  ^ 
■I— - 

6. 

1 

d 

m 

> 

Month 
opened 
Month 

to 

■  laoies 

1 

°  i 

to 
lablee 

ABBEVILte  1  NNW 

000 B 

HENRY 

4 

11  39 

•9  19 

46! 

9 

2  C 

HUNTSVItLE  we  AO 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

66  V. 

605 

• 

AOO I SOM 

MINSTON 

2 

C 

JACKSON 

CLARKE 

13 

31  31 

210 

1  2  3 
1  c 

ALBERTA 

MlLCOX 

1 

2 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

7 

33  48 

69{ 

i\ 

1     2  C 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

12 

1  2  3 

JASPER  4  N 

WALKER 

2 

33  9* 

529 

1  2  J 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

11 

1  2  3 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

7 

32  37 

06  i: 

290 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13 

1  2  3 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

32  94 

030 

14 

I* 

ANOALU&IA  1  NW 

COVINGTON 

1  2  3 

LAY  DAM 

CHILTON 

1 

;  32  90 

420 

2( 

2  C 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

7 

1  2  3 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

33  33 

2 

ARlCY  3  S 

WINSTON 

2 

2 

LEE^BURG 

CHEROKEE 

7 

'  34  11 

41 

2 

ASHLAftD 

0361 

CLAY 

11 

1  2  3  C 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13  32  39 

60 

70 
60 

I'  '  ' 

A5HVILLE  A  W 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  91 

96  20 

590 

*T 

2 

LOCKHART 

4622 

COVINGTON 

9 

31  01 

66  22 

290 

12  3 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

12 

1  2  3 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

9 

31  40 

05  33 

47c 

23 

2 

athore  state  FARH 

ESCAMBIA 

B 

1  2  3  C 

MADISON 

MADISON 

12 

34  42 

06  49 

573 

! 
6f 

1  2  3 

AUBURN  9  SH 

LEE 

11 

7 

12  3  4 

MACELLA 

JEFFERSON 

3 

33  30 

B6  91 

694 

Zt 

2 

AUTAUCAVILLE  9  N 

AUTAUGA 

1 

2 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

32  Oi 

07  39 

IBS 

c 

bankheao  lock  and  dan 

TUSCALOOSA 

2 

1  2  3 

MARION  1  N 

PERRY 

2 

32  36 

07  18 

21C 

71 

2  C 

BAY  HINCTTE 

BALDWIN 

9 

1  2  3 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

DALLAS 

3 

32  27 

07  19 

203 

2 

BELLE  HINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

1  2  3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

3 

32  20 

07  13 

20fl 

12  3 

BCRRT 

FAYETTE 

2 

C 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

11 

32  40 

69  99 

31 

1  2  3  * 

BESSEMER  3  SSW 

JEFFERSON 

2 

1  2  3 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

B6  01 

190 

2 

BEXAR  2  SE 

07«0 

MARION 

13 

34  10 

66  07 

970 

C 

HELVIN 

9394 

CHOCTAW 

13 

31  96 

•  B  27 

396 

2 

BILLINOSLEY  1  SE 

0623 

AUTAUGA 

1 

2 

HERTZ  PONOVILLE  TOMER 

BIBB 

3 

32  93 

07  20 

21 

2 

BIRMINGHAM  MB  AP 

JEFFERSON 

2 

1  2  3  C 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  04 

09  32 

c 

BOAZ 

MARSHALL 

2 

2  C 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

32  06 

07  22 

2 

BRANTlEY 

CRENSHAW 

6 

1  2  3 

HILSTEAO 

MACON 

11 

32  27 

09  54 

11 

2 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

48 

1  2  3 

M INTER   3  NH 

DALLAS 

1 

32  06 

07  03 

370 

« 

6 

12  3 

BRIDGEPORT  t  W 

1099 

JACKSON 

12 

1  2  3 

M INTER  4  NW 

DALLAS 

1 

32  07 

07  03 

c 

BROOK WOOD 

TUSCALOOSA 

2 

2 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

32  48 

06  27 

350 

2 

BRUNO lOGE 

PIKE 

9 

2 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MOBILE 

» 

30  41 

08  I* 

211 

19 

1  2  3  C 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

7 

1  2  3 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  41 

08  02 

119 

91 

1  2  3 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

1 

32  02 

B7  20 

229 

2 

2 

1  2  3 

MONTEVALLO 

9937 

SHELBY 

3 

33  06     86  92 

462 

2 

CLARKE 

13 

C 

MONTGOMERY  W6  AP 

MONTGOMERY 

1 

32  10 

19 

1  2  3  C 

CAMP  HILL  2  NH 

TALLAPOOSA 

11 

14 

1  2  3 

MOULTON 

LAWRENCE 

12 

34  21 

07  17 

2  C 

CARBON  HILL 

WALKER 

2 

2 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

34  29 

07  10 

6 

1  2  3 

CENTRE  S  SW 

1912 

CHEROKEE 

7 

1  2  3 

0  MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

34  49 

07  37 

73 

79 

1  2  3 

ccntdeville 

1S20 

BIBB 

3 

46 

1  2  3 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

31  43 

07  16 

12 

1  2  3 

C HA TOM 

WASHINGTON 

13 

1  2  3 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

9 

31  24 

C 

CHILDERSBURC 

TALLADEGA 

7 

2 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

12 

34  94 

6 

MAY 

1  2  3 

CHILDERSeURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

7 

1  2  3 

nehton 

DALE 

9 

31  20 

89  36 

47 

2 

CITRONELLE 

MOBILE 

9 

7* 

75 

1  2  3 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

33  97 

66  29 

92 

61 

1  2  3 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

103 

11 

2 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  30 

85  23 

790 

6 

1  2  3 

CLANTOH 

CHILTON 

7 

70 

1  2  3 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

32  10 

67  14 

22 

2 

CLAYTON 

BARBOUR 

5 

1  2  3 

OZaRK  6  NNM 

621B 

DALE 

91  32 

65  41 

61 

1  2  3 

COOEN 

MOBILE 

9 

1  2  3 

Paint  rock  z  h 

JACKSON 

34  42 

06  20 

27 

2  C 

COfFEE  SPRINGS  2  HV 

GENEVA 

9 

2 

PALMERDALE  2  M 

JEFFERSON 

2 

33  44 

06  41 

13 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

C 

PELL  CITY  1  NNE 

ST  CLAIH 

33  36 

06  16 

3 

3 

1  2  3 

COLLINSVILLE 

DE  KAL8 

7 

2 

PERRYVILLE 

PEHRT 

32  36 

67  09 

2 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

2 

PETERMAN 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

C 

CORDOVA 

WALKER 

2 

2 

PMENIX  CITY  2  NNM 

RUSSELL 

32  30 

65  01 

1  2  3 

COTTONTON 

RUSSELL 

* 

* 

2 

pjckensville 

PICKENS 

13 

33  13 

60  16 

2 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

00  23 

219 

23 

2 

PINE  HILL 

6460 

MlLCOX 

1 

31  99 

07  36 

110 

2 

OAOEVILLE 

TALLAPOOSA 

11 

2 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

06  04 

23 

2 

OAOEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

11 

C 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

1 

32  37 

2 

DANCY  A  N 

PICKENS 

13 

2 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

32  20 

06  28 

64 

1  2  3 

DAYTON 

MARENGO 

13 

23 

1  2  3 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  10 

42 

2 

DECATUR 

MORGAN 

12 

1  2  3 

PUSHMATAHA 

CHOCTAM 

13 

32  12 

68  21 

72 

72 

1  2  3 

oelTa 

CLAY 

11 

2 

RED  SAY 

FRANKLIN 

12 

34  26 

80  00 

1> 

1  2  3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

13 

6 

12  3  4 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

12 

34  39 

06  36 

9 

1  2  3 

DOThAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

9 

1  2  3 

REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

2 

OOTHAN  A  M 

HOUSTON 

9 

C 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

06  32 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

2366 

WINSTON 

2 

34  10 

07  24 

600 

6 

6 

1  Z  3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

C 

ELBA 

COFFEE 

10 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

8AL0W1N 

30  32 

87  40 

33 

1  2  3 

FLROO 

TUSCALOOSA 

13 

2 

ROCKFORD 

COOSA 

7 

32  53 

« 
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2 
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6 

63 

2 
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1 
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07  01 

2 
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BALDWIN 

1  2  3  C 
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3 

32  32 

07  11 

2 
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DE  KALB 

2  C 
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TALLADEGA 

33  12 

06  12 

6 
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FRISCO  CITY 
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S 
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33  27 

06  06 

73 

74 

1  2  3 
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ETOW«H 

7 

2 

thomasville 

0170 

CLARKE 

13 

31  59 

07  44 

71 

72 

1  2  3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

7 

1  2  3 

TmORSBY  1  SW 

02O* 

CHILTON 

1 

32  94 

06  44 

C 
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SUMTER 

13 

1  2  3 
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32  93 

06  42 

3 

5 

1  2  3 
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CULLMAN 

2 

2  C 

THURLOW  0AM 

0215 

ELMORE 

32  32 

89  54 

2 

GENEVA 

3259 
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5 

1  2  3 

TONEY 

0259 

MADISON 

12 

34  54 

750 

2  C 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

6 

31  36 

86  44 

293 

^7 

2 

TRAFFORO 

0285 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

4  70 

2  C 

GlLBERTOWN 

3306 

CHOCTAW 

13 

31  93 

88  20 

121 

9 

5 

1  2  3 

TROY 

0323 

PIKE 

10 

31  49 

05  99 

560 

33 

1  2  3  C 
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2 

33  39 

87  13 
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26 
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10 

2 
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2 

33  13 

87  95 

6 
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32  2b 

05  42 

9 

1  2  9 
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32  06 

05  40 

76 
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6 

C 
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PERRY 

1 

32  26 

07  31 

SB 

2 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 
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9 

2 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

34  34 

05  37 

7B 

1  2  3 
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12 

1  2  3 
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13 

33  49 

08  OB 
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12 

2 
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11 
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26 
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PERRY 
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07  11 
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22 

2 
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2 
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07  50 

110 

3  C 
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I 

1  2  3 
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LAUDERDALE 

34  55 

00  04 

6 
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HENRY 

9 
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3 

33  07 
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2 
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11 
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32  33 

06  12 

2 
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6 

I  2  3 
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CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

6 

23 

1  2  3 
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CLEBURNE 

11 

2 
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FAYETTE 

13 

33  59 

87  50 

29 

2 
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FRANKLIN 

13 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

72 

2 

STATIONS  CLOSED  1962 

STATIONS  CLOSED  1962 

AOOISOH  CENTRAL  TOMER 

0071 

LAMRENCE 

2 

34  29 

87  19 

990 

AP 

R  3 

IDER 

4115 

DE  KALB 

12 

34  43 

05  41 

1930 

APR 

2 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  46 

B6  99 

710 

AP 

R  2 

MONTE  SANO 

MAO  1  SON 

12 

34  45 

86  31 

APR 

AUBURN  ARS  10 

0427 

LEE 

1 1 

32  36 

09  29 

700 

DC 

C      2  c 

NEWBURG  2  NE 

5047 

12 

34  31 

87  34 

629 

APR 

BELGREEN 

0631 

FRANKL IN 

12 

34  20 

07  52 

010 

AP 

R  : 

NEW  MARKET 

9662 

MAO t SON 

12 

34  54 

86  26 

760 

APR 

BETHLEHEM 

0776 

MAD  1  SON 

12 

34  59 

06  90 

879 

AP 

R  2 

NEW  MARKET  2 

9067 

MADISON 

12 

34  54 

06  26 

715 

APR 

Bingham  mountain 

0026 

JACKSON 

12 

34  46 

06  17 

1640 

AP 

ft  2 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

89  59 

659 

APR 

0694 

COLBERT 

12 

34  39 

80  07 

470 

AP 

R  2 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

09  92 

1320 

APR 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

IJ 

34  23 

66  38 

700 

AP 

R  2 

RUSSELLVI LLE 

7126 

FRANKL IN 

12 

34  30 

07  44 

740 

APR 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  29 

87  05 

600 

AP 

ft  2 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

06  01 

660 

APR 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

54  37 

86  59 

970 

AP 

R  2 

SHOEMAKER  SPRINGS 

T460 

LIMESTONE 

12 

34  91 

07  12 

740 

APR 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  90 

988 

AP 

R  2 

SOUTH  MILL 

7671 

OE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

1120 

APR  1 

2600 

L 1  ME  STONE 

12 

34  59 

06  99 

766 

AP 

R  2 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

84  93 

86  13 

669 

APR 

FARLEY 

266T 

MADISON 

12 

34  3* 

06  34 

972 

AP 

R  2 

SYLVAN  1  A 

001? 

DE  KALB 

12 

34  34 

09  49 

1*00 

APR 

«LAT  ROCS 

2**9 

JACKSON 

12 

34  46 

09  41 

1400 

AP 

R  2 

WHEELER  DAM 

0075 
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12 

34  47 

87  21 

500 

APR 

3219 

JACKSON 

12 

06  10 

660 

AP 

H  2 
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0936 

JACKSON 

12 

34  93 

69  45 

629  1 

APR 

/•(TERSVILLE  DAM 

3983 

MARSHALL 

12 

34  26 

06  24 

611 

HA 

Y  2 

WILSON  DAM 

0980 

COLBERT 

12 

34  46 

87  97 

990 

APR 

-»>«ILTON 

3644 

MAR r ON 

13 

34  00 

07  59 

940 

N  2 

YOUNGS  STORE 

9390 

LAUDERDALE 

12 

3*  57 

07  52 

799 

APR 

-^NTSVILLE  SUBSTA 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

06  35 

611 

JA 
AP 

R  2 

"USTLEVILLC 

4069 

MARSHALL 

12 

34  19 

06  10 

999 

AP 

R  2 

-rlOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1619 

AP 

R  2 

1 

1 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,   Alabama,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In   °F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 
movement  In  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  cliraatological  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Climatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
No  record . 

+    Also  earlier  date  (dates)   or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  tare  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

11    One  or  more  days  record  missing:   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  dally  record. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location ,  elevations ,   exposures ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     issue  of  Local  Climatologl- 
cal Data  annuals,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CHANGES  IN  STATION  NAME 


NEW  NAME 

BESSEMER  3  SSW 
DOTHAN  4  W 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
SAND  MT  SUBSTATION  A  U 


ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
CENTERVILLE 
CLAYTON 
DOTHAN  4  W 

EUFAULA 
EVERGREEN 
FAIRHOPE  2  NE 
FORT  DEPOSIT 
GREENSBORO 

IDER 
MADISON 

MARION  JUNCTION  1 

MOBILE 

NEW  MARKET  2 

ONEONTA 
REFORM 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
YOUNGS  STORE 


FORMER  NAME 

BESSEMER  4  SW 
DOTHAN  4  NW 
MARION  JUNCTION 
SAND  MT  STATE  FARM 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Rain  gage  moved  220  feet  NW 
Equipment  moved  200  feet  SSW 
Equipment  moved  0.2  mile  E 
Equipment  moved  0.5  mile  SE 
Equipment  moved  5.0  miles  SW 

Equipment  moved  3.1  miles  SW 
Equipment  moved  1.7  miles  E 
Water  temperature  equipment  added 
Equipment  moved  0.2  mile  NW 
Equipment  moved  20  feet  S 

Rain  gage  moved  400  feet  SE 
Equipment  moved  0.2  mile  NW 
Equipment  moved  1.3  miles  ENE 
Equipment  moved  800  feet  SSE 
Equipment  moved  0.1  mile  NW 

Equipment  moved  0.3  mile  SW 
Equipment  moved  0.5  mile  S 
Equipment  moved  0.2  mile  SSE 
Equipment  moved  300  feet  E 
Equipment  moved  0.6  mile  NE 


DATE  -  1962 

July  18 
March  12 
January  3 

January,  1949 


January  24 
August  29 
February  23 
April  30 
March  12 

May  4 

January  29 
October  4 
January  25 
October  5 

November  7, 
August  28 
January  3 
May  9 
May  23 

May  24 
January  31 
August  1 
May  1 

February  6 
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Hoblle  VB  AP 

Falrhope  2  NE 

^        Robertsdale  1 


Elba 


Evergreen       |  ^      1  f 

River  Falls  2  NE 

River'  Falls  & 

I  o  I 
 ^    I         Andalusia  1  HW 

f    I  Green  Bay 

o  •- 

Falco  Open  Pond  Twr  j         Coffee  Springs  2  HW 

Brewton  3  SSE  I  ^ 


Brundldge  J 


/  Louisville 
/  .  f 


Abbeville  I  NNW 

I  <» 


(New  Brockton  J  Headland 

Ne»ton     -Dothan  FAA  AP 


Enterprise 


■ Dothan  A 


Hilton  Exp.   Sta. ,  Pla. 

-o- 


o 


-o 

Cuthbert ,  Ga. 


Fort  Gaines.  Ga. 


-o- 

Blakely,  Ga. 


Columbia  1  B 


Donalsonvlllo  3  W,  Ca. 
O 


Gracevllle,  Fla^. 


rtsdale  IE 
>  rPensacola 


Chlpley  3  E,  Fla 

-o- 


STATION  LEGCND 


O     •     •    Prtci/titotlon  only 

9  Prgcifiifetlon,  tforog* 

■O-   ♦    -O-   Pr0clpifotlon  and  T»mfi*rotur9 

Prtcipitation,  r»mp*ratuf«  ond  Evoporatioi 

Typ4  of  ffOff*:       O  A/on-rtcon/inff, 
•  R^corHin^ ,       O    Botff  ff^s 

OeiM*  ctrc/0  combinations  mdicafm  th*  cvoilebiiity  of 
moro  Oofoilta  mtt0Ofeiogicol  dato 
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